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АВВЕУІЕВІ 


псич(са сопѕігис Шог 

- витепійгі си ара 
це Несшга, деаШ де агиИестага 

- ПАГ: орепіги Беюп, Ғаѕопагеа 
ата ТО 
Белодпе у тогіаге, Габтсагеа 51 
рипегей Їог їп орега 
сопс аргогоотебпісе 
сагеге 
сопзі оі Че аегорогций 
сё! Гега(е, сопугиасу репіги сё! ѓе- 
га(о 
сопвігисії Підготерпісе, Бага]е, са! 
пауїдабіе 
спітіа їл сопггистії 
сопуїгисіїї репіги їптбипдїацгі ѓип- 
сіаге 
сопесгисіії теа ісе 
саїсиіці, ргоіесіагса $1 їпсегсагеа соп- 
зігис{ Шог 
сопзігисйі зосіаїси игаїе 
сопзїгисії ш5цбіегане, шпее, теї- 
гоигі 
дгитигі, сопугис гицеге 
есопопиа, огвалізагса 9 | ріапійі- 
сагеа соп5ігисіійог 
еІесігоќеһпіса їп сопбігисіі, іп5каїа- 
ії, арагае 5і иа]е еїссігісе 
еіетепіе я ЧеаШ репіги сопягис- 
ні 
еіетепіє 51 сопфесіії тмеаПсе реп- 


їги сопзігисіії 

Гіпізагеа сопутисйШог, 
пізате 

Гіліса сопзігисййог 
деотерпіса я Рида 
реодетіе,  ороргабіє, Роговгатитеїгіє 
Беоіоріес̧ іпвіпегеаѕса,  веопіогіоіо- 
віе, реіговгаѓіе 


тасгіаїе  бі- 


м 


маг — һійгоІоріе, рідгаціїсй зи Бегапа, те- 
сапіса Пиідеїог 

йтес — һійготесапігагеа іп сопѕігисјіі 

1201 — ілоіаціі, Іосгйгі де ігоіафії, таїегіаїс 
91 егапӯйгі 

тя — іпзгаїаціі керпісо-5апігаге 

Іт — маепа!е Іетпоаѕе, ргешсгагеа Іст» 
пиїші репіги сопѕќгис[іі 

1ехр — 1исгӣгі ехесціаїе си ехріолімі 

таў — мази 91 иШаје репіги сопягиси 

ти — ма{етайсй 

таз — пайзигі, чиНАЙ де таӣѕигӣ, Іерпіса 
пайзигагії 

тес — тесапісдй Іеогегісй, гелізіепіа таќегіа= 
іІєїог, їеогіа еазйсийи я ріазкісіїй- 
її, зацса $1 Чшаписа сопзігисфійог 

тт — мсгаёг! тіпієге, зазйпег! тіпіеге, те» 
сапігагеа шсгагИог тіпіеге 

тіг -- пааїегіаїє де соп5ігисіі, іпдизігіа та» 
гегіаїєсіог де сопягиси 

род — родигі, сопзігисіії де ройигі 

5иа — 5идигй, арага{е $1 Іисгӣгі йе зидигй 

{тес — їерпоіоріє тесапісй я Ісйкидегіе їп 
сотѕігисії 

іепп о — їеһпоіоріа шсгагИог де сопзігисіії, 
опеке, ѕсше $1 @1зроиуе 

1е1е — їеіесотипісації 

іеғгаѕ — Іасгйгі де ќегаѕатепіе Р 

іекто — іегтоіеһпісӣ, іпзгаїації е побеге, 

тапз — ітапѕрогіші їп сотѕігисјіі, Іисг@М де 
шсагсаге-дезсагсаге 

ить — шгфапіст, 5і5іетатігаге 

успі | -- уепійаці, сопаціопагеа аегиіці 

а — Їетіпіп 

т. — мазсийи 

п. — пацги 

рі. — ршга} 

7 — үе2і 








абак т. (агп) абасй 
абёка паралакс (реод) абасй де рага!ахе 
абляния Г. (єеоі) аМаниие 
абразӣв т. (Ёп, ітес) таїегіаї абгазіу, аЬ- 
гатлу 
искусственный — таїегіа! абгажу зииенс 
мелкозернйстый с» риїбеге аБгазлуй 
твёрдый — таїегіа! абгазу диг 
абразйвность Ї. абгадунае 
абразивостбйкость Е. гелізіепій Іа аһгағіцпе 
абразйметр т. (2145) аБгағітеіги 
абразия Г. (^іағ) абгажиле ; (вео]) гоадеге, 
егозіцпе 
абрис т. (вео4) ѕсһіӣ 
поквартальный г» 5Сріїй де рагсреї 
абсйда Г. (ағА) арзідй 
абсӧрбер т. (іпзі) абзогЬНог, уаѕ де аБзогЬ- 
Не 
абсорбӣровать а абзогЫ 
абсбрбция Г. (/і2) абзогьНе 
акустическая ~ (ас) абзогЬйе асизНсй 
капиллярная — (#14) аббогЬЙе саріїагй 
гу свёта (2) арѕогЫа шинай 
абштек т. (1ейп) арзіес, Фгеріаг 
аванбёк т. (рой) ауапфес ; (1ейп) сопѕоЇ& 
де топа] 
выдвижной — сопѕої& тобіїд (а ѕсиіиіші) 
съёмный — соп50їй детопаБия (а ѕсиіи- 
ші) 
аванзал т. (аг) ауапѕаі& 
аванкамера Ё. (сл) апіесатегх 
аванпӧрт т. (сі) ауапрогі 
авансцёна Г. (ағгћ) ауапѕсепх 
аварийность Г. ргорогўе де ассійепіе / е 
ауагіе 
оптимальная — зівигапій оріїтд 
аварийный Че зівигапій, Фе ауагіе 
авария Г. ауагіе, йеѓесі, дегапіатепі, 
7 де Рапсропаге, ассідепі 
< двйгателя (таў) рапё де тоїог 
~ на произвбдстве ассійепі де типсі 
су плотйны (сп) гирегеа Багаіціці 
сетевая ~ (е1) рапй е сигепі / де еіес- 
шіснате 
эксплуатацибнная ~ (таз) 
аүагіе їп ехріоаїаге 
авизо п. (ес) аут, їпўйіаге, ѕсгіѕоаге де 
ауіғаге д 
автобаза Ї. (Ігап5) ашофа2ё, иинае ае ех- 
ріоаїаге ашо 
автобетоновбз т. (Бек іғгапѕ) аціосатіоп 
зресіа! репіги тапзрогнй Бегопиіші 


рапа 


ассійдепі / 


~ без домёшивания (феї, іғапѕ) аціо- 
сатіоп зресіаї репіги ігапзрогіці Бею- 
пи Гага абіїаге / та!ахаге 

су < домёшиванием (Бер іғатѕ) аціоса- 
тіоп зресіа! репіги їгап5рогіці Беюпи- 
Іші си аріќаге / тајахаге 


автобетономешалка Її. (феї, таў) ашобеїо- 
піега 


автобетононасбс т. 
де Беюп 
автобетоносмесйтель т. у. 
шалка 
автобитумовбз т. (/ғалѕ) ашосіѕіегпх де Бі- 
шт 
автовокзал т. ашюрага 
автогараж п. (/ғапѕ) ашокага} 
автогён т. (зи@) арагаї йе ѕийигх ашюбепа 
автогёнщик га. (зи) зидог аціореп 
автогравилирбвщик т. (агит, таз) ашо- 
піуеіатог де ріеїгіѕ . 
автогрёйдер т. (дгит, таз) ашоргедег 
автогрузовйк т. (/гапя) ашосатіоп 
автогудронатор т. (агит, таз) тазша де 
шгпае Бішт, ашіовидгопаог 
автодиспётчер т. (ѓғапѕ) дізресег де тіз- 
саге / аїгіјаге а аціоїгапорогішіці 
автодорбга Ї. (4гит) гит репіги ашото- 
Ьйе, аціозігадй, ѕоѕеа 
автозамыкатель т. (е/) їпігегирӣтог ацќо- 
тат 
автокар т. (/гап5) аціосаг 
автокартбграф га. (200) аціосагіоргаї 
автоклав т. (тіг) аціосіауд 
вертикальный ~ ашос]ауй уегіїсаїй 
врашающийся ~ аціосіауй гоаНу& 
горизонтальный — аціосіауй | огігопіа! 
парозлектрйческий ~ аціосіауй си Їпс3бі- 
тіге тіхій, си уарогі Я еіесігіса 
~ периодйческого действия аціосіауй си 
айтепіаге дїзсопіїпий 
~ со съёмным кожухом ашіосіау й си са- 
рас атомібії! 
тупикбвый с» аціосіауй си сарас 5і ип са- 
раї гаобії 
Электрический — ашос1ауй еівсітісй 
автоклавйрование п. (т) ацшіосіауігаге 
автоклавный (іг) Фе ашобауй 


автоколебания п. рі. (712, тес) ашоозсИа{и, 
озсіїації аціоїпігейпие, аціоуібгаці 


несимметрӣчные — (тес) ашоозсИа{и пе- 
з5итейгісе 


(феї, таз) ашоротра 


автобетономе- 








акт 


феї 







сар 
саг 
саг 





АВТО... 6 


автоколебания 
~ конструкций (тес) ашюоозсПай!е / аи- 
тоуібгаційе сопзгисйе! 
автоколонна Ё. (ап) союапа де аціоуебі- 
сие 
автокран т. (таз, ѓғапѕ) аціотасага 
неполноповоротный ~ ашотасага си го- 
иге іпсотріеій 
полноповоротный ~ ашіотасага си гойге 
сотріеѓа 
автолебёдка Г. (ігапѕ) сатіоп-ігоїи ; уіпсі / 
тасага аџютаї (а) 
автолесовбз т. (/гапз) аціоуесНісиі де 1тап- 
5рогіаї Іетп 
автолесопогрузчик т. (/ғапѕ) аціоїпсйгей- 
їог репіги Іетпе 
автомагистраль Г. (4гит) ашозгаай 
городская ~ аціозігада їп регітеїги! ога- 
яміці 
подзёмная ~ аціоѕігайд зиЫегапй 
автомастерская Г. (ітес) аціосатіоп-аќіеіег 
автомат т. (7145) ашіотаї, тазша аціота- 
14; (е1) їпігегирётог ашіотаї 
газосварочный г» (зи) аціотаї де ѕийи- 
га си ват 
дуговой сварочный ~ (зи) аціотаї е 
змаига си агс еіесігіс 
~ защитного отключения (еі) аціотаї 
де десопесіаге репіги ргогесііє 
защитный — (еї) ашіотаї де ргоесйе 
однотбчечньй сварочный ~» (5иа) аціо- 
та! де ѕийигӣ си оп еіесігой 
~ регулирбвки подачи тӧплива (/егто) 
аціотаї де геріаге а соп5итиїці йе сот- 
Базны! 
сварочный ~ (ѕиа) ашіотаї де ѕийиг& 
~ топливопитания (1егто) гериаїог реп- 
їги айтепіаге си сотЬазНЫ 
электросварочный г» (зна) ашота де ѕи- 
дига еіесігісй 
автомат-укладчик т. (7145$) 5ійуміїог аціотаї 
автоматизация Г. (1ейп) аціотайтаге 
ге стройтельных работ ашотайхаге а ш- 
сгагИог де сопзігисіе 
автоматика Г. ащотайса 
гу безопасности, газовая ѕіѕіет де ѕіви- 
гапа аџіотаіа репіги рате 
г» электросистём аціотаїїса еІесігоѕіѕіе- 
теіог 
автоматйческий аціотаї, ашотайс 
автомашӣна Г. (ігап5) аціоуебісці 
грузовая — (ігап5) аціосатіоп 
грузовая ~ с вйлочньми подъёмниками 
/ погрузчиками (таў, ігапѕ) апіосатіоп 
си шсагсёюг си Гигсі 
~ техпомощи (іғапѕ) ашосатіоп де де- 
рапаге 
автомобилизация #. (ігапѕ) тоїогігаге 
автомобиль т. (ігапя) аціотобії, ашоуе си! 
~ большой грузоподъёмности айіоуебі- 
си] де таге їопај 


буксйрньй — тягач аціотобії де йерапаге 
г» высбкой проходимости аціотобії реп- 
ши огісе їегеп / си таге сарасііаїе де 
ітесеге 
грузовой — аџіосатіоп 
- грузовой ~ большой грузоподъёмности 
ашіосатіоп геи / де таге юпа} 
грузовой бортӧвый — ашіосатіоп-ріайог- 
та 
грузовой лёгкий — ашосапиопей 
гусеничный ~ ашюуе си] ре 5епіїе 
двухосный ~ ашіоуесһіси си оџа обії 
двухбсный ~ с прицёпом ашіоуерісиі си 
доца 0511 $1 гетогса 
г для подметания улиц (агит) ашюуе- 
Бісиі репіги таигае ѕіга2і 
г- для поливки улиц (4гит) ашоуе си! 
° репіги 5ігорії 5ігдгі 
~ для посыпки пескбм дорбг (агит) ац- 
тоуерісиї репіги їпаргазбіаї піѕір 
г» для разбрасывания песка (агит) са- 
тіоп репіги агипсагеа / іїтргӣѕйегеа пі- 
зіршиї 
лесовбзный ~ ашосатіоп Їогезіїег / реп- 
їги ігапѕрогіаї Іетп 
пожарный ~ аціоуебісиі репіги ротріегі 
полугрузовбй — сатіопеїд 
полугусенйчный 7» уеШси| ѕетіѕепіаѓ 
расчётный ~ уебіси! еїаїоп 
седбльньй ~ аціоїгасіог си 5а 
~ с задним опрокйдыванием кузова са- 
тіоп си Базсшагеа Бепеї їп ѕраїѓе 
специализйрованньй грузовой ~ аціоса- 
тіоп ѕресіаіігаї 
~ техийческой пбмощи аціотобії де ае- 
рапаге 
утяжелённый ~ашосатіоп ргей 
автомобйль-бетоновбз т. -таѕіпй аде Ігап5- 
рогіаї Беюапе 
автомобӣйль-вишка т. (Ігап5) аціоїигп 
автомобйль-мастерская Г. (1тес) ашоае- 
Пег, сатіоп-аќе[іег 


автомобиль-пескомёт т. (гит, таз) аціо- 
тобії региги їтргӣѕіаќ пізір 
автомобйль-самосвал т. (/гап5) ашюЪазси- 
[аа 
г с боковбй разгрӯзкой айіобазсціапій 
си дезсйгсаге Іаѓегаіа 


- с боковым опрокйдыванием кузова аи- 
гобазсиіапій си Базсшаге Патегаїй а Бепеі 

г» с задним опрокйдыванием кузова аџ- 
тобазсціапій си Базсиіаге їп зрае а Бепеї 

~ с задней разгрузкой аціобазсиіапій си 
дезсйгсаге Іа 5раїе 
автомобйль-тягач т. 

аціогетогспег 


автомобйль-цистёрна т. (ігаиѕ) аціосізіегий 
автонасбс т. (таз) аціоротра А 
автопавильбн т. (агй) за!а де аѕѓіерѓаге а аџ- 
їорагіі, регоп де ѕїајіе асорегії 
автопереключатель (еї, іп5ї) сопимаюг аи- 
їотаї 


(іғапѕ) аціоїгасіог, 


аб, 





автопитатель т. (таз, тік) аНтепиаюг ац- 
їотаї 

автоплатфбрма Г. (тату) раШогта де ацід- 
сатіоп 
грузовая ~ без бортбв (папу) раНогтя 
е ашіосатіоп ЁагА Іаѓегаіе 

автоплуг т. (4гит, таз) алпоршв 


- автопогрузчик т. (таз, гапз) ашютсйгсй- 


їог 

ВИЛОЧНЫЙ 7» ашошсйгсёог си Гигсі 

ВЙЛОЧНЬЙ ~ с разгрӯзкой в стброну аи- 

ютсагсёюг си Гигс! си 4езсёгсаге Іаїега- 

іа 

МНОГОКОВШОВЬЙ ~ ашіоїпсйгсйіог си та! 

тийе сире 

ОДНОКОВШОВЬЙ ~ ашютсагсйюг си о ѕіп- 

Бога сира 

су С вйлочным захватом у. автопогрӯз- 

чик, ВИЛОЧНЫЙ 

стреловбй — ашоїпсӣгсй(ог си Бгаї 
автоприцёп т. (/гапя) аціогетогей 

седёльный — ашюгетогсй си зсаии 


. авторастворовбз т. (ігап5) ашюуе си! ѕре- 


сіа! репіги ігапѕрогіші тогіагціці 
гу без домбшивания ашіоуебісиі взресіа! 
репіги ігапзрогіці тогіагціці їйгд аріќаге 
г» с домёшиванием ашюуе сш зресіаї 
репіги ггапзрогіці тогіагиіці си азіїаге 
авторастворосмесйтель т. (Бер таз) ашо- 
таїахог де тогіаг 
авторегулйрование п. герІаге аціотаїй 
авторегулирбвка Ё. ашіогевіа| 
автосамосвал т. (/гап5) ашоБазсшапий, ац- 
косатіоп си 4езсёгсаге аціотаї й 
автосёрвис т. (/гап5) ашіоѕегуісе 
автостоянка Ё., подзбмная (ағћ) 5їаціє ашіо- 
ѕимегапё 
автострада Г. (4гит) аціоѕігайх 
автотранспорт т. аціоігапѕрогі 
автотрансформатор т. (еї) ашюнгаизогта- 
ог 
автотрёк т. (/гапя) ра аціо 
автотягач т. (ігап5) аціоїгасіог 
автоцементовбз т. (таз) ашоуе си! / ац- 
госатіоп де Ігапзрогіаї сітепі 
гу с принудйтельной разгрузкой ашоуе- 
Ппісці репіги ігапурогіші сітепішиі си деѕ- 
сйгсаге ЃЁогјаїй 
автоцистёрна Г. (ігап5) аціосізгегий 
полӣвочная ~ (4гит, таз) аціосізіегид 
де “гори 
агалӣт т. (2201) аваШ 
агат т. (2е01) аваї 
технический — (тіг) аваї тенис 
агглютинация Г. (5ййт) авішііпаге 
агент т. арепі 
абсорбйрующий — (світ) арепі де аб- 
зогоре 
адсорбцибнный — (сћіт) авепі де адзог- 
Ьне 
активйрующий — (спіт) авепі де асіуа- 


ге 
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водоотталкивающий ~, (сит) адепі під- 
гоїце 
вспениваюший — (сріт) авепі ѕритапі 
вулканизующий < (сШт) арепі де уціса- 
праге 
дефлокулирующий ~ (спіт) авепі йе 415- 
регѕаге / де деЙосигаге 
~ для осветления воды (ст) авепі де 
Итрезге а аре! 
су для удалёния ржавчины (сліт) уор- 
зеа апіїсогозіуй 
коагулирующий — (ст) арепі бе соа- 
5щаге 5 
нагревающий г (Іеғто) арепі де 1тс&1- 
тіге 
пластифицйрующий — (сћіт) авепі рІаѕ- 
ИНапе 
противоагглютинйрующий — (ст) 
арепі апіавіціїпані 
раббчий ~ (1егто) арепі Фе шсги 
гу сгушёния (світ) акепі де їпргоѕаге 
гу создания пузырьков газа (в порйстом 
бетбне) (сеї) апігепог де аег, адійу 5е- 
пегатог Фе бше вахоазе (їл Беїопи! рогоз) 
стабилизйрующий — (світ) арепі зіабі- 
Птапі 
сушильный 2 (сліт) арепі де изсаге 
ХОЛОДИЛЬНЬЙ — (іеғто) арепі Егірогібіс 
Фе гдсіге / Егівогідеп 
г эрбзии (№4) арепі Фе еголіцпе 
агломерат т. (єеоі) аріотегаї 
агломерация: Е. (тіг) а отегаге ; (игБ) ав- 
ютегайе 
аглопорйт т. (феї) авіорогії 
аглопоритобетбн т. (феї) Беїоп де авіорогії 
агбра Г. (агй) арога, ріаїй 
агрегат т. авгеваї, іпзіаїайе ; вгир; ипіате; 
Ыос 
бензиногенераторный — (е/) вгир еїесіго- 
Беп си тоїог де Бепліпі 
битумоплавйтельный г» (т/ғ) авгераї реп- 
ти юршеа Бігитиці 
буровбй — (таз) аргераї де Гога} 
вентиляцибнный ~ (уелі) авгераЕ де уеп- 
Шаге 
вибровдёвливающий свайньй — (таз) 
іпсіаїаціє де іпбівеге а ріїоцог ргіп уіргаге 
вибропрессующий — (таз) авгера! / іп- 
зіаЇайе де уїбгоргезаге 
водоохлаждающий ~ (1151) аргераї Фе гй- 
сіге а ареї 
воздушный, отопйтельньй / воздушно- 
отопӣтельный о» (ѓеғто) авгераѓ / іпѕіа- 
1айе де саге си авг са! 
вспомогётельный генераторный ^^ (е/) 
тир еіесіговеп аихШаг 
выпрямйтельный — (е/) вгир гейгеѕог 
газосварочньй ~ (зна) аргеваї йе зи4игй 
си рах 
генераторный — (еї) ргир еіесігореп 
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агрегат 
гидравлический — (тазу) вгар Підгаціїс 
тилроэлектрӣческий ^^ (таз) авгеваї Під- 
гоеіесігіс 
грейферньй го» (таз) шяа]айе си єгаївдг 
лизель -генераторный ~ (сі) вгир еіесіго- 
кеп си тоќог @1езе1 
лу для сварения листбв пластмассы горя- 
чим воздухом (1ейи) абгедаї репіги ѕи- 
дагеа оНИог іп тазе р1азНсе си аег сад 
г для укладки специального рулбнного 
материала «склобйт» с избыточным ко- 
личеством битума (Пи) авгераї репіги 
аѕелагеа таїегіаїєїог зресіаїе іп гціоигі 
»5КІобії" си Бит їп ехсеѕ 
дозирбвочньй 7» (тіг) аргеваї де Похаге 
компрёссорный ~ (таў) авгеваї е сот- 
ргеѕог у 
кондиционёра, вентиляторный ~ (уелі) 
авгева! де сопӣціопаге а аєгиїці си уепи- 
Та1ог 
котёльный ~~ (1егто) аєгераї де сагапе 
малярный ~ (/іл) авгераї репіги уорбії 
малярный ~, напбрного гидропневматӣ- 
ческого дёйствия (/іп, таў) аргераї де 
уорбії си асйипе Бідгорпецтаїісй де їпайа 
ргеѕішпе 
г машин (таѕ) авгераї де таѕіпа 
мӧечный — (таў, т!) авгеваї де ѕра]аї 
насбсный г» (таз) эгир / аргераї де рот- 
раге 
окрасочный я» (Ни, таз) архераї Фе уорѕії 
отопйтельно-вентиляцибнньй г» (/егто) 
іпзаїаце де іпса1ліге 51 уепШаге 
отопительный — (1егто) шяаайе де їп- 
саге 
охлалйтельно-вентиляцифнный ~ (уелі) 
авгераі де гйсіге-уепійаге а аегииі 
погрузочньй ~ (7145$) авгеваї де іпсагсаге 
помбльно-сушйльный ~ (таз, ти) іпзіа- 
Іајіе ае тасшаге-изсаге 
преобразовательный ~, (сі) вгир сопуег- 
120г 
прохбдческий ~ (таў, тіп) авгераї де 
іпаїпіаге 
пусковой — (таз) авгераї де рогпіге / де 
детагаге 
растворосмесйтельный ~ (ре?) аргераї де 
атеѕіесаге а тогіагиіїці, тајахог де тог- 
таг 
сваебойный — (таз) аргеваі де Баіші ріїой 
сварочный ~ (зи) аргеваї де зидига 
лу с винтовым растворонасбсом (Бег, та) 
авгеваї си ротра де тогіаг си те!с 
смесйтельный ~ (т!) аргераї де атеѕіе- 
саге 
сушильный - (тіг) авгераі де изсаге 
тепловой ~ (ѓеғто) аргераї їегтіс 
трубосварочньй ~, (5и4) авгераї де зидат 
темі 


шпаклёвочный ^^ (/іп, таз) аргераї ае 
зрасциге 
цигукатурный ~ (/іп, таз) аргеваї де їеп- 
сиїге 
холодильный ~ (1151) аргераї Фе гасіге / 
їгівогійс 
злектросварочньй ~ (зи) ргир @есто- 
еп репіги зидига 
агрегйрование п. капель аріотегаге а рі- 
сатагйог 
агрегйрование п. пыли авіотегаге а рга- 
шиї 
агрессивность Ё. (сліт) автелуцае, вгад де 
посіуіїаѓе 
коррозибнная ~ автеяуйае де согогіцпе 
~~ подземных вод авгезіуїгатеа аре!ог ѕир- 
їегапе 
сульфатная ~ аргеѕіуйаіе зиНайса 
адеструктйвный пейіѕігисійу 
адиабата Г. (1егто) сигЫй аФафайса 
адиабатйческий (Іегто) а@афайс 
адитбн т. (агВ) ѕапсіџаг 
адсорбент т. (2) ад5огбапі 
адсбрбция Г. (12) адзогбре 
повёрхностная ~ (/і2) адзогіціє зирегії- 
сіаїй 
азарашён т. (агп) ағагејеп (агйИесига 
К Агтепіеі) 
азимут т. (5е04) атітиї 
геодезйческий — ати! реойе2іс 
~ пройденного направлёния ати! @1- 
гесйеі ргеседепіє 
азонёльность Ё. азопащае 
айван т. (агл) аіуап (Азіа Сепігаій) 
акант т. (ағд) асапі, Ёгипха де асапі 
акаройд (древёсная смола) т. (спіт) гая- 
па асагоїда 
акватория Г. (Ннідг) асуаїагій, ѕиргаѓа{а де 
ара 
портбвая ~ ѕиргаѓа;а Фе арӣ а рога, 
асуабагій рогіцаг 
акведук т. (сп) аредисі 
назёмный г» аредисі арагепі / Іа ѕиргаѓа{ӣ 
подзёмный ~ аредисі заМегап 
свӧдчатый г» арейисі Бой 
лу с выходными откбсными крыльями 
аредисі си агірі еуағаїе Іа іпігаге 
трубчатый ~ аредисі шЫшаг 
аккумулӣрование п. аситиіаге 
~ воды в водохранйлищах (Ліаг) Гогта- 
ге а гелегуеіог де ара 
аккумулировать а аситша 
аккумулятор т. (745) аситиіаїог 
воздушный ~ аситшаог риеитайс 
гидравлический ~ аситшаќог һійгаџііс 
= чепла (ѓеғто) аситиаѓог де сааига 
гидропневматйческий ~~ аситиіаїог Під- 
горпештайс 
пружинный — аситиіаїог си агс 
тепловбй ~ (іегто) аситиаїог де саіаџга 
электрический ~ (еі) аситшаїог еіесігіс 


аккумуляция Г. (яеоі, Шаг) аситшаге 


аккумуляция 
кажущаяся — (маг) аситшаге арагеша 
(де ашуи!) 
чйстая ~ (г) аситиіаге пеіё 
аклӣна Г. (зеоа) шие асппа 
акриламӣд т. (спіт) асгіїатіда 
акрилат т. (сліт) асгііаї 
акрбполь т. (агћ) асгоро!ӣ 
акролйт т. (агі) асгоїї 
акротёрий т. (ағћ) асгоїега 
аксессуар т. ассеѕогіи 
акт т. (ес) асі, ргосез-уегфа! 
г» выявлёния дефёктов ргосе5-уегіа! де 
і сопѕіаїаге а еѓесїеіог 
— на недостатки ргосе5-уегра! де сопѕїа- 
таге а ИрзигИог 
г- на полбмку ргосеѕ-уегђа! де деїесіаге 
~ об исполнёнии ргосеѕ-уегба1 де ехесийе 
гу приёмки ргосез-уегфа| е гесерйе 
приём-сдёточный ~ ргосез-уегфа] / асі де 
ргедаге-ргітіге - 
~ технического испытания ргосез-уегфа1 
репіги їпсегсӣгі їеһпісе 
г технического осмбтра ргосез-уегра! де 
геупле іеһпісё 
гу технической провёрки ргосе5-уегіа! де 
уегійїсаге іеһпіса 
активация Г. асіїуаге 
активйровать а асііуа 
активируюший (спліт) асіїхапі 
актйвность Г. сагасіег асіїу, асіїмітате 
г вяжущего (тіг) аспуцмеа Папішиї 
гидравлӣческая ~ (тім) аснуйае підгац- 
Пса 4 
г извести (тік) аспуймеа уагиіці 
коррозибнная ~ (спіт) асіїуіїаїе согозіуд 
активизёция Г. сетевбй модёли (ес) асіџаіха- 
ге а єгаїїсиіці ге{еа 
акустика ГЕ. асиѕііса 
архитектурная ~ асизіїса агинесига!а / 
іпіегіоага а іпсарегіїог 
атмосфёрная ~ асизисй аітоѕѓегіса 
градостройтельная ~ асизиса играпа 
лу помещёний асцѕііса а іпсарегіїог 
стройтельная > асиз5іїса сопѕігис ог 
акустический асизіїс, гос 
акцёнт т. композицибнный (агл) ассепі 
сотрогійопаї 
алебастр т. (тіғ) аіабазіги, ірѕоѕ 
гу. окрашенный под мрамор рідсі де 1рѕоѕ, 
ппцайе де тагтига 
алебастрӣт т. (тіг) рземдоаіабазіги 
алеврӣт т. (део!) а!еуги 
алевролӣт т. (2201) аісугоїїї 
алидада Г. (зеоа) аїдада 
~ с дибптром аїдада си ріпше 
г» с подзбрной трубой аПаааа си шпеа 
алидада-клинбметр т. (єеой) аіааа-сіпо- 
теїги 
алӣт т. (2е01) аі 
алитйрование п. аШаге 


`аллёя Г. (агит, иғЬ) а1ее 
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г украшенная колбннами (агл) регеоій 
аллопрён т. (тік) аїоргеп (саисіис сіоги- 
гаї), сіогсацсіис 
аллювиальный (2601) аїиміаї, аїиуіопа! 
аллювий т. (2е01) ашушие 
алтарь т. (агПп) аЙаг 
алунйт т. (2е01) аший 
альвебла Г. (агп) аічеоіа 
альтернатор т. (е1) аЦегпаюг 
альтимётрия Г. (2е04) айтешме 
альтителемётр т. (зе0о4) айиеететги 
алюминат т. (світ) аїйтіпаї 
безводньй ~ аїштіпаї апһійги 
г» кальция аїштіпаї де саїсій 
алюминий т. аїатіпій 
листовой ~ (еїтеї) їаЫа де аіїйтіпій 
алюмосиликат т. (сйіт) 5їйсаї де аїштіпій 
алюмоферрӣт т. (сит) аіотоѓегії 
ге кальция аіштіпоїегії де саїсій 
четырёхкальциевый ~ аїштобїегії Іеїга- 
саїсіс 
амбар т. (савт) патРаг 
амвӧн т. (агл) атуоп 
амийнт т. (2е01) атіапі, а2Безі. 
аминйрование п. питательной воды (а!) ато- 
пігаге а ареї рогабііе 
аминопласт т. (м!) атіпоріазі 
аммиак т. (спіт) атопіас 
амозйт т. (тік) атогії 
амортизатор т. (лаз) атогілог 
буферньй ~, атопігог-іатроп 
— вибраций атогтог де уїбгаці 
— колебаний атогіїгог де озсИаи 
резиновый ~ атогИтог де сацсшс 
амортизация Ї. атогіғаге 
~ оборудования (ес) атогігаге а іпѕіа- 
Таційог 
~ основных фбндов (ес) атогігаге а 
Фопдигіїог де Бата 
г толчкбв (таз) атогіізаге а $осигИог 
г удёров у. амортизация толчков 
амортизйровать а атогііға 
амӧрфный (спіт, 12) атогі 
ампӣр т. (агп) етріге (51) 
амплитуда Г. (тес) атрійидіпе 
автоколебаний атрійидіпе а аџіооѕсі- 
Іацйог / ашіоуїбгаріїог 
гу бибний атрійцдіпе а Батайог 
— вибрирования атрійїщдіпе а уіргајШог 
— волны атріийіпе а ипде! 


1 


деформаций атрітидіпеа деѓогта{ юг 

динамических нагрузок атріїшдіпе а 

загсіпіїог діпатісе 

колебания атріїадіпеа о5зсіїацієї / а 

у1Ьгайе! 

~ колебания гидрологических характе- 
ристик (Під) атрійидіпе а уамайе! 
сагасіегіѕісіПог підгоіовісе 

— колебаний силы света (/і2) апршиадте 
а уагіаўеі іпіепзіїаці шипии 


1 


ас 
а! 
ані 
ағп 


рег 
сар 


саг 
саг 
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амплитуда 
гу. колебаний температуры (1егто) атріі- 
їцдіпе а озсіїаційог Фе їетрегаіигӣ 
г» колебаний тепловбго потбка (1егто) 
атрійидіпе а уагіайеі Шихціці ќегтіс 
гу колебаний уровней (#4) атрійидіпе 
а озсіїаційог туешгИог 
максимальная ~~ порбіва | атрійиаїпеа 
тахітаӣ а ипе! гаѓаіе (де уїпі) 
~ паводка (Ша) атрШаате а уійигії 
гу расхбдов (#4) атріігиіпе а (уагіа- 
(ег) дебігіог 
сбрбса (геоі) атрійшаїпе а Гаїеі 
уровней (іа) атрійидїіпе а(магіаціві ) 
шуешгИог 
амфипростйль т. (агВ) атЁргоз 
амфитеатр т. (агл) атійваїти 
анаглиф т. (агй) апар 
анализ т. апа|2А - 
архитектурный ~ (агп) апа|2А агіійести- 
гаја 
газовый — (сліт, Га) апа|2А а Базејог 
гу газообразных продуктов горёния (/ег- 
то) апа|2А а разе]ог Фе агдеге 
гидрометрический г» (Пій) апаііхй Бідго- 
теїгісй / аеготейлса а ргоБе!ог де аіџуіцпі 
гранулометрӣческий — (тіг) апа1і2й рга- 
пиютен1са 
дисперсибнный ~ (2) апаі2& іѕрегѕіо- 
па!а 
~ исполнёния смёты (ес) апаЦ2А а іпде- 
ршиги деулаи 
качественный ~, апа|2й саШануй 
механйческий — у, анализ, гранулометрӣ- 
ческий 
минералогӣческий — (спіт) апа|2А ті- 
пегаіорісй 
— налйчных расхбдов водит (. Аг) апа1іг& 
а дебігеїог 915рош Це 
~ отмучиванием (сео) апа|2& ргіп 5е- 
Яітепќаге 
седиментацибнный — у. анализ отмучи- 
ванием 
сйтовый — (тей) апаі2& вгапиїотеїгісй 
ргіп сегпеге 
термогравиметрический ~ (/егто) апа- 
Над іегторгауітеїгісй 
термомагнйтный — (/егто) апаШ2й Тег- 
тотарпейсй 
анализатор т. апаН2ог 
механический — записи волнёния (Під) 
апа|2ог тесапіс а! шгеругаги уаїшшгіог 
су спектра волн (#4) апаНхог а! ѕресіги- 
Шші уаїшгіог 
гу тбнкости помбла цемента (тік) апа|- 
20г де бпеје а. тасшаги сітепішіці 
аналогия Е. апа1оріе 
гидродинамйческая ~ (срі) апаїоріе һій- 
годіпатіса 


і 


2 


мембранная ~ (ср) апа!о21е де тетіга- 
па 
анамезйт т. (яе0і) апатегії 
ангар т. (сагр) һапваг; (сі) на, ғетіхй 
~ с двумя пролётами (сагр) һапраг си 
доц пауе / си доиё еѕсһійегі 
ангар-укрытие (сагр) һапваг аа&роз! 
ангидрид т. (спіт) апнідгідй 
ангидрӣт т. (2еоі) апшаги 
прирбдный ~ (єео0і) апрідгії пагига! 
ангидрӣтовый (ліг) де апрідгії 


англедӧзер т. (таҳ, ѓегаѕ) Биїйогег (си їт- ` 


ріпвегеа рітіпіціці Іаіѓеға1) 
андезйн т. (2201) апдезіп, ріаріосіа» 
андалузйт т. (зе0[) апдааеи 
андезйт т. (геоі) апдегії 3 
анембграф т. (7145) апеторгаѓ 
анемӧметр т. (тй5) апетотеїги 
анизотропия Ё. (2) ап!хогорие 
су водонбсного пласта (Ніаг) апігоїгоріе 
а 5ігатиіці асуіѓег 
деформацибнная ~ (тес) апігоігоріе а 
дебогтаційог 
анизотрбпность Е. у. анизотропйя 
анионйрование п. (спліт) апіопігаге 
анионйт т. (ст) апіопії 
анкер т. (е/соп) апсогај; апсогӣ; Игап! 
активный — апсогај асйу 
арматурный — апсогај де агтйтигі 
винтовой ~ апсогӣ си бигиб 
врёменный — апсогај ргоуіғогіц 
гильзовый 7» апсогај си Бисзе 
гйльзовый нарезной ~ апсогај си Бисзе 
Нее 
гильзостержневой — апсогај Аш Баге си 
Бисза 
глухой ~ апсогај Их 
гравитацибнный — апсогај вгауїгабіопа! 
заливнбй ~ апсогај си тиїй 
клиновбй ~ апсога си рапй 
крюковбй — апсогај си сігіїв 
натяжнбй ~ апсогај де їпііпдеге 
~ оттяжки апсогај де ќігапї 
плавающий ~ апсогај Ногапі 
поперёчный г» апсогај ігапзуегза! 
проволочный — апсогај аш гта 
продбльный ~ апсогај 1оприиата! 
регулирбвочный г» апсогај де гевіа| 
соединйтельный г» апсогај 4е Певёига 
стаканный — апсогӣ раваг 
стержневой ~ апсогај біп Баг& 
Т-образный г» апсогај їп Т, 
тяжнбй ~ апсогај де шипаеге 
анкераж т. у. анкербвка 
анкерный де апсогај 
анкерование п. у. анкербвка 
анкербвка Її. (їеһп) апсогаге 
автоматйческая г» апсогаге аціотаїй 
~ арматуры апсогаге а агташги 
гу в грунте апсогаге їп 501 / їп рати 
временная — апсогаге ргоуігогіе 


анкербвка 
двойная ~ апсогаге дибій 
двухпролётная ~ апсогаге ре Пои еѕсһі- 
дегі 
жёсткая — апсогаге прай 
~ канатов апсогаге а сабіигіїог 
~ контактной сёти (сў, сі) апсогагеа геје- 
Іеі де сопїасї 
ге основания апсогагеа Гипдае! 
срёдняя ~ апсогаге Іа тіјіоси! дезсш4еги 
аіѕѓапѓеі 
гу сцеплёнием апсогаге ргіп адегепід 
г» трбса у. анкербвка канатов 
аннотация Г. (срі) адпомайе 
анодйрованиє п. (сййт) охідаге аподісд 
анортйт т. (єеоі) апогій 
ансамбль т. апзатрій 
архитектурный ~ (агп) апзатЫш агһііес- 
тига! 
анта Г. (агр) апій 
антаблемёнт т. (агп) аптабіатепі 
антённа Г. (1е1е) ащепа 
антинтумовая — апїепӣ си апіїрагалііаге 
многолучевая ~ апіепа репіги та! типе 
сапа!е 
одноканальная ~ ашепё репіги ип ѕіпецг 
сапаї 
остронаправленная ~ апіепй си Аїгесіїмі- 
1а1е ргопипіаїд 
приёмная — апіепаӣ де гесерйе 
приёмная телевизибнная — апїепй йе ге- 
сере репіги Теіеуігіцпе 
антефӣкс т. (агй) апіебіх 
антефийкса Г. у. антефйкс 
антивибратор т. (і пзі, таз) атогіїгог де уїб- 
гаје 
антиклинал Г. (єго) апіїсіїпа! 
антикоагулятор т. (сіт) апіїсоавиіапі 
антикоррозибнный (сліт) апіісогоѕіу 
антиокислӣтель т. (сййт) апіохідапї 
антипирёны рі. (сйіт, ті") апіїрігепе, ѕиЬ- 
ѕќапје ібпіѓире 
антирезонанс т. (тес) апіїгегопапій 
антисейсмӣческий апііѕеіѕтіс 
антисёптики т. рі. (сћіт) апійїзеріїсе, рго- 
ацѕе / ѕирѕѓапје апііѕеріісе 
водонерастворймые — апіїзеріїсе изош- 
Бе їп ара 
водорастворймые ~ апііѕеріісе зошБШе т 
ара 
маслянйстые ~ апіїзеріїсе ше!оазе 
антисептйрованиє п. ігаїатепі апїіѕерііс 
є древесйны ігататепі апйзерНс а! Іет- 
пшиі 
повёрхностное — Ігаїатепі апіїзеріїс де 
ѕиргаѓаја 
сухбе ~ їгаїатепїі апііѕерііс ре сае иѕсаїй 
антисептйровать а апйзерита 
антисептӣческий апизерис 
антистарйтели т. рі. за Плхатога 
антистатик т. авепі апизайс 
антифриз т. тш) атемес аписопееіані 
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антофиллӣт т. (8601) апіої ії 

антресбль Ё. (агі) апігезоі, теғапіп; Баїсоп 
іпѓегіог 
жилая — теғапіп юсий 

антресбль-кладовдя Г. (агл) теғапіп Ферозії 

антураж т. архитектурный (ағћ) апіџгај аг- 
ВИесфага] 

анты рі (агл) аще 

анфилада Г. (агл) ап ада, яг 

аншпуг т. (сі) гапрӣ си агисшайе ; ривше 
де тапеуга ; дгце ; от репіги гійісагеа сдії 

апатйт т. (2601) ара 

аподиптёрий т. (агй) аройіріегіц 

апофига Г. (а’й) ароНта 

апофиза Г. у. апофӣга 

аппарат т. арагаї; Фізрогійу (у. я аппара- 
тура) 
вызывнбй сигнальный ~ (ілі, таз) 915ро- 
2ійу де ѕетпајізаге а ареїціці 
взрывобезопасный — (тіп) арагаї ргое- 
зар сопіга ехріогіеї 
вибрацибнный г» (тад) мібгатог , 
г» для вспрыскивания цемента (/енп) 
арагаї репіги іпіесіаї сітепі 
выключающий ~ (еїі, таз) дізрогійу де 
іпігегиреге 
газосварочньй ~ (зи) арага! йе зидаге 
си 2а2 / де зидаге ашорепӣ 
гравитацибнньй о» (тіг) сіазіїісатог вга- 
уітеїгіс 
~ для пропйтки (Іт) арага репіги ітрге- 
впаге 
г» для сварки пластмассовых фольг тбка- 
ми высбкой частоты (иа) арагаї репіги 
зидагеа ѓоШог діп тазе ріазіїсе си сигепії 
де іпаїйа Їгесуепій 
гу для стыковбй сварки (5и4) арагаг реп- 
їги 5идагеа „сар Іа сар“ 
дозирбвочный ~ (таз, тіг) дїзігібціїог 
дозатог 
дробеструйный ~ (/іп, тіг) арагаї де заЪ- 
Іаї си айсе 
с» дуговбй сварки (зи) арагаї йе ѕийаге 
си агс еіесігіс 
известегасйтельньй ~ (тіг) зипеётюог де 
уаг 
ксерографйческий — (срі) хегох 
молотйльный ~ (тіг) сопсазог, арага де 
тасіпаге 
наплавочный ~ (зи) арагат де іпсйгсаге 
си зидига 
г» однопутной блокирбвки (с/) арагаї- 
Ыос репіги Шше зітріа 
охлаждающий ~ (ѓегто) арагаї де гйсіге 
пеногбнный огнетушйтельный ~ $йпеюг 
си ѕрита 
пескострӯйный ~ (Ёп, таз) арагаї де заб- 
Іаге/ е за ат 
поверхностньй теплообмённый ~, ({ег- 
то) зспітйтг де сЁ4ига Фе зиргаїацй 














АППАРАТ 12 арборӣт т. (те) агбогії (рійсі де Пвпіпа | арка . 13 АРМАТУРА 
ргезаїй) неразрезная — (тес) агс сопіїпии 
аппарат аргилизация {. (вео|, тет) агвШтаге несимметричная ~ агс пезітеїгіс гу стиля Тюдор агс Тидог 


аргиллӣт т. (тей) агеїїй сотрасёй / ун- несквозная ~ агс Газ / огЬ 


« 
а! 
аг 
иг! 


фе 


єм 
«а 
«а 


пусковой — (тау) дізрогійу де рогпіге/ 
де детагај, Четагог 

пылеотсасывающий ~, азрігаїог де ргаї 
рёзательный - для глины (тік) (йеюг де 
агвій 

сварочный г» (за) арагаї де зидигд 
светокопировальньй 7» (срі) Неїоргаї 
смесйтельньй ~ (тік) арагаї си асНипе 
рип атезіес/ргіп сопіасі, ша!ахог 
стбпорньй — (таз) арагаї де оргіге 
стрёлочный ~ (тд5) арагаї йе під5игаї си 
ас шсаюг 

струйный ~ (1егто) арагаї си јеї 
стыкосварочный ~, (5и4) арагаї де зидаге 
сар Іа сар 

сушильный — (тік) арагаї де изсаф, изсй- 
юг 

теплообмённый — (1егто) зсбітйог де 
са|аига 

термокопировальный — (ср) арагаї де 
тегтосоріаї 

центробёжно-пульсацибнный ~ (срі) 
риїзатог сепігіїира! 
электрометаллизацибнный ~ (Ёп) арагаї 
де тегайзаге еіесігісй 


аппаратная Г. (агПп) са! Фе арагае 
аппаратура Г. арагаїига ; еспіратепі ; діѕро- 


уе; арагаїа) (у. $ аппарат) 

~ автоматйческого регулйрования (21) 
еспіратепі / арагаіџгӣ Фе гер1ај аціотаї 
дозирбвочная ~ (тік) арагаіџгӣ де Фога- 
ге 

запйсьвающая ~ (ср!) арагаѓај йе шге- 
візітаге / іпгерізігаог 

защйтная о» (сі) арагаїигй де ргоесйе 
испытательная ~ (срі) арагаїцга де т- 
сегсаге 

исследовательская — (ср!) апаратурэ де 
сегсеѓаге 

контрбльно-измерйтельная г» (таз, еп) 
арагаїа| де шйзигаге $1 сопігої 
моделӣрующая ~ (срі) арагашга де то- 
деіаге / 5ітиіаге 

пуско-регулирующая ~ (745) арагаѓигӣ 
де рогпіге $1 геріаге 

регулирующая ^— (срі, ѓейп) араѓаѓигӣ де 
герјај 

гу управления электроприббрами (е/) 
арагаига бе сотапӣа а а1зромнуеюг @ес- 
їгісе 

злектроизмерйтельная ~ (срі, таз) ара- 
газа) еіесігіс Фе тазигаї 


аппарёль Г. (сі) гатрӣ Че їпсӣгсаге / е ассеѕ 
аппликация Ё. (п) арйсайе ; аріїсаїй 
аппликё п. (агп) огпатепі аріїсаї 

апсида Г. (агп) абзідд 

арабёск т. (аг) агаБезс 

арабёска Г. у. арабёск 

арагонйт т. (2е0/) агавопії 


1оаза ; (сео!) агёИи 


ареаӣ Ї. агіе 
арена Г. (ағһ) агепа 


- спортивная (аг?) агепд врогіїуй 


аребметр т. (745) агеотеіги, йепѕіотеіги 
ареостйль т. (агй) агеозіі 
арка Г. (огй, еісоп) агс, Бої 


арабская ~ агс їп росоауй 

^^ без проёма агс ріїп 

бесшарнӣрная ~ (тес) агс ЁАгА агіїсціа- 
ре 

бетбнная — агс ат Беюп 

вёерная ~ агс їп еуапіаі 

венецианская ~ агс уепенап 
византийская —агс Бігапіїп 
возвышенная ~, агс ѕиргаїпӣцаї 
встрбенная ~ агс іпсазітаї 

гибкая — (тес) агс еіазіїс 
гиперболйческая — агс Бірегроїіс 

глухая ~ агс ріп ; 

голландская ~ агс ојапӣех 

готическая ~ агс роїїс / їп овіуй 
двухшарнирная ~ (тес) агс си аоий аг- 
исшаи 

декоративная ~ агс десогаНу 

гу из искусственных блбков агс іп Ыо- 
сит агийаае 

железобетбнная ~ агс 4ш Беюп агтаї 
жёсткая ~ (тес) агс ана 

~ жёсткости (тес) агс Фе гірійігаге 
заполненная ~ агс ріп 

изостатйческая — (тес) агс ігоѕќаіс 
каменная ~ агс ат ріаїга 

килевйлная ~ агс їп асо!аай 

кирпйчная ~ агс іп сйгӣтіах 

клеёная ~ агс іп Іетп їпсІеіаї 
клинообразная ~ агс їп Ғогтй де рапӣ 
конькбвая — агс де соатӣ 

кбробовая — агс їп Ёогпӣ Фе пипег йе со5 
косая ~ агс обіїс 

крепёжная ~агс йе ѕиѕјӱіпеге 

круговая ~ Бона / агс сігсшаг (2) 
круговая двухшарнйрная ~ (тес) агс 
Чибіи агіісиіаї 

круговая плбская ~ агс ріео5іїї 
круговая полбгая ~ агс (ріеозіїї) депі- 
уеіаї / їп рама 

кружальная ~агс де сіпіге 

ланцётная ~, агс ѕиргаїпёаѓ 

лучковая ~ агс їп ѕевтепі йе сегс 
мавританская ~, агс іп роїсоауй / їп 51 
танг 

металлическая ~ агс тегаїїс 
многолбпастная ~ агс тиїціобаї 
многоцентровая — агс си ша! тие сеп- 
Же 

монолитная — агс топоїії 

г» моста (рой) агс роди 

наклонная — Боїїй їпсіїпаїй, агс гатрапі 


чо 


обратная ~ агс гёзшгиат 
овальная ~ агс оуа1 
однопролётная г» (тес) агс си о йеѕсћі- 
беге 
одноцентровая полукрӯглая ~ агс їп ріп 
сіпіги 
Одношарнӣрная — (тес) агс си о апіси- 
Іа іе 
оживальная ~ агс їп оріуй 
параболйческая — агс / Бона рагаБоНс (5) 
плоская — агс ріаї, ріаїбапай арагега!& 
пневматическая ~ агс вопНабії 
повбыценная ~ агс зиргаїпацаї 
подковообразная — агс їп (Тогта де) рої- 
соауй 
подоружная ~~ агс Ьшапі 
подпбрная — агс Фе зизИпеге 
подпружная — агс де гатѓогѕаге / де їп- 
1йгіге 
ползучая ~ агс гатрапі 
полбгая — у. арка, круговая плбская 
подъёмистая — у. арка, повітшенная 
полукруглая ^ у. арка, одноцентровая 
полукруглая 
полуцӣркульная ~, у. арка, одноцентро- 
вая полукруглая 
понйженная ~ агс рієочії / тигі 
портальная —^агс рогіаї 
припбднятая ~, агс си 5йреаїй шаге 
пятицентровая — агс си сіпсі сепіге 
разгрузочная ~ агс йе дезсёгсаге 
жбристая ~ агс си пегуцгі 
решётчатая ~ агс си 2&ЬгеЈе 
~ с высбкой щелыгой у. арка, поввішен- 
ная 
су © задёланными опбрами (тес) агс си 
геагете]е їпсаѕігаѓе 
г» с задбланньми пят&ми (тес) агс т- 
сазігаї 
— с затяжкой агс си Нгап+ 
ту с кривыми агс одіма! / войс 
су с перекрёстной стёнкой агс си шипа 
Чіп зсіпдигі іпсгисізате 
гу с прямолинёйными поясами агс си сеп- 
тигі агере 
^7 Со сплошной стёнкой агс си шипа ріпа 
гу с тремя центрами агс Ігіїобаї 
< с четырьмя центрами агс уеперап орі- 
ма! / їп рами сепіге 
206 шарнӣром в ключё агс си агіісиафе 
Іп сһеіе 
сборная су агс ат еієтепіє ргеѓаЫгісаіе 
серповидная — агс їп зесегя 
симметричная — агс зітеїгіс 
сквозная — агс їгаїогаї 
сплошная — у. арка со сплошнбй стёнкой 
статйчески определӣмая — агс зіагіс де- 
Тегтіпаї 


стрёльчатая — агс орічаї / войс, оріуй 
стрёльчатая возвышенная ~; агс оріуа] 
5иргаїпаЦат - 
стрёльчатая двухскатная ~ агс Бойс їп 
асо!аай 
стрёльчатая зубчатая — агс оріуаї сге- 
пеіаї 
стрельчатая понйженная — агс Бойс Шг- 
Чі / їпооріуд тигі 
стрельчатая сжатая — агс оріуаї аріагі- 
241 
треугольная ~агс ігішпећішаг 
трёхгранная — агс ігіейгіс 
трёхлбпастная ~ у. арка с тремя центра- 
ми 
трёхцентровая ~ агс си ігеї сепіге 
трёхшарнйрная ~, агс си ие! агіїсиіа- 
ні 
триумфальная — агс де їгіцті 
упругая ~ (тес) агс еіазііс 
фальшивая — агс Газ 
фундаментная — агс де Гипааце 
четырёхцентровая гу агс си раїги сепіге / 
Іт асоІааё 
чистая — Бой геаї& 
шарнйрная ~) (тес) агс си агисшане 
зллипсовйдная ~ агс еірѕоіда1 
эллиптическая ~ Бойй ейриса 
аркада Г. (агп) агсаай 
глухая ~ агсайй сага 
декоратйвная — агсаішгӣ 
аркатура Г. у. аркада, декоратйвная 
аркбутӣн т. (агл) агс Биапаї / де ѕргіјіп 
арматура Ї. ассезогії; (ағт, 115) агадіший 
— балки агпайшшга ипеі вгіпаі 
винтовая — агтёига їп зрігаїй / Нева 
витая — агтёшига Чт їогоапе си ёге Чіп 
ое 
водопроводная ~ (1151) агтёшга соп4ис- 
еі де ара 
водоразборная ~, (і пзі) агтёшгй де дізігі- 
Буе а ареї 
волокнйстая ~ агпайіигй аш бібге 
вспомогательная ~ агтдіцгй ацхіПагӣ 
высокопрбчная — агтӣішгӣ де їпанх ге- 
зізіепій 
вязаная ~ агтЯшгА Іераіӣ 
газовая ~ (1151) агтёниг& репіги сопаџс- 
1а де раге 
газопроводная — у. арматура, газовая 
гибкая — агшёшга Нехьи& 
гладкая — агташтй пееа8 
гнутая ~ агпайішгй ситі 
горячекатаная ~ агтпдіштй ат оїє! Јаті 
паї Іа саіа 
дверная ~ (е/теі) агіісоіе де Пегагіе реп 
ти иа 
двойная — агтёшгя аџЫх 
двухрядная — агшйёшгй ре дод гіпдигі 
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арматӯра 
диагональная — агпадіцга Фаропа!а 
гу для железобетбна агтдішга репіги Бе- 
гоп агтаї 
запбрная ~ (іп5і) гобіпеїе репіги іпсбі- 
дегеа сопдисівіог іп ге{еа 
защемлённая ~ агташга іпсазігаї й 
желёзная ~ агиёига іп бег 
гу железобетбна у. арматура для желе- 
зобетбна і 
жёсткая ~ агташга гіріда 
запорная ~ агташга де їпсһійеге 
измерйтельная ~ (7145) агпійіига репіги 
тазигаге 
кабельная ~ (е) агптійіига де сабіш 
канализацибнная ^ (1751) агтдтига реп- 
{ги сапайтаге 
канатная ~ аггайіцга їп іогоапе 
г» колӧнны агтёшга 5# рог (Фп Беюп 
агтаї) 
кольцевая — агиёшга сігсціага 
комбинйрованная — агташга сотбіпаїй 
конструктйвная ~ агтёшигА сопягиснуй 
контрольная ~ агшашга де сопігої 
косая ~ агтаїѓига їпсііпаѓа 
косвенная ~ агпадішга іапвепіаіа 
котельная ~ (іегто) агтаїџга репіги са- 
тапе си ариг 
г котла (ѓеғто) агтаїига сагапшиі 
лабораторная ~ (151) гобіпеїе / ассе- 
5огії / агтаїига де 1абогаюг 
многорядная ~ агташга ре та! тийе гіп- 
дигі 
монтажная ~ агшашга де топіа| 
наклонная ~ у. арматура, косая 
напрягаемая ~ агташга ргеіепѕіопаіа 
напряжённая ~ у. арматура, напрягае- 
мая 
г. насбса (таз) ассезогШе шпеї ротре 
ненапрягаемая ~ агташга пеїепзіопаїй 
непрерывная ~ агташга сопіїпий 
несущая ~ агтаёшгй 4е гелізіепій / рог- 
тапід 
нижняя ~ агташга іпіегіоага 
обычная — агташга обіпина 
одинбчная ~ аггадіига ѕітріа / шиса 
однорядная ~ агиёшга ре ип гіпа 
окбнная ~ (еітеі) агйсое де Негапе реп- 
{ги Регеазіга 


осветительная ~ (еї) агташга де йиті- 
паї 

отбгнутая — агиёшга іпдоїїй 
паропроводная ~ (1егто) агтёига соп- 
дисіеїог де абиг 

ге паропровбдов у. арматура, паропро- 
водная 

перекрёстная ~, агташга іпсгисіѕаіа 
7» периодйческого профиля агташга си 
ргобії регіодіс 

поперёчная. г» агтіаїига ігапѕуегѕа!ї& 


предварйтельно напряжённая — агташ- 
га ргегепзіопаїа 
предохранйтельная ~ (таз) агтатига де 
ѕівигап{а 
подвесная ~ проводбв (е1) агт&шга б- 
геїог зизрепдае 
прбволочная — агташга йіп ѕїгта 
продбльная ~ агташга Іопеіѓиаіпа!а 
противопожарная ~ ассеѕогіі де іпсепііи 
проходная водопроводная — (іпѕі) аг- 
шашга ае їгесеге а сопӣчсіеі де арӣ 
прядевая ~ агташга іп їогоапе де ое] 
пучкозая — агташга діп Газсісців де ѕїгте 
~ раббтающая на растяжёние агтаАшга 
50Їісітаїа Іа шииаеге 
г раббтающая на сжатие агтёѓигӣ 50Ї- 
сітата Ја согаргезіцпе 
рабӧчая ~ агташгй асйуй 
распределйтельная ~ (1752) агтдішгй де 
герагире / де дїзігібиіїе 
растянутая ~ агмашта іпіїпѕа 
регулирующая ~ (115) агташга де гер- 
Іаге 
санитарная — (іп5і) агташга репіги іп- 
зїаіації запіїаге 
сборная ~ аггадішга ргеїабгісаїй 
сварная ~ агташга ѕийаіа 
сётчатая ~ агтАшга діп ріазда 
сжатая — агташга сотргипаа 
смесйтельная ~ (таз) агташга де атез- 
тесаге 
спиральная ~ агташга їп ѕріга!& 
стекловолокнйстая ~ агташга аіп бібге 
де іса 
стеклопластиковая ~ агташга іп Ибге 
де ѕіїсіорІаѕї 
стержневая — агташга іп Баге 
~ тепловбй сети (1егто) агтдіига геісіві 
де 1егтойсаге 
термически упрочнённая ~ аушашга си 
геліѕзіепа тагй ргіп ігаїатепі іегтіс 
трубопроводная ~ (25) агтёшга реп- 
їги сопдисів 
упрочнённая вытяжкой ~ агтйішга си 
гегізєпіа шагиа рип ргеепзюпаге 
фасбнная ~ агпашга рго аа 
холодносплющенная ~ агташга аріагі- 
2аіа Іа гесе 
арматурный де агташга 
арматурщик т. (/епи) Негаг Бегопізі 
армирование п. (агт) агтаге 
двойное ~ агтаге фибій 
диспёрсное ~ агтаге іѕрегѕӣ 
жёсткое ~ агтаге гіріаа 
комбинйрованное — агтаге сотЫіпаій 
косвенное ~ агтаге їп зрига!& 
напряжённое ~ агтаге си ое! ргеїеп5іо- 
паї 
непрерывное — агтаге сопіїпий 
~ отдёльными стержнями агтаге си Ба- 
ге 
~ плбскими сварными каркасами агта- 
ге си ріазе зидае 


армирование 
поперёчное — агтаге {гапзуегза!& 
гу прбволочной сёткой агтаге си гефеа 
діп р!азй шеаНса гоай 
продбльное ~ агтаге Іопрігидіпа! 3 
раздёльное — агтаге 5ерагаїй 
гу сварными сётками агтаге си р!азе те- 
їаісе зидае 
~ стекловолокнбм агтаге си НЬге йе $Нс- 
1а 

армйрованный агтаї 

армӣровать а агта 

армокаркас т. (агт) сагсаѕ& йе агтёага 

армоцемёнтный де агтосітепі | 

арочный (е/соп) агсції, Бойії, їп агс 

артезианский (г) агіеғіап 

артерия {. (4гит) амега де сігсиіаціе, таріѕ- 
гаја 

архаика Г. (ағћ) агһаїс& 

археолбгия Г. архитектурная (агл) агһео- 
Іоріе агћіќесіџгаі& 

архивбльт т. (агй) агһіуо]і& 

архитектбника Г. (ағћ) агііїестопісй 

архитектонӣческий (агй) агНіїестопіс 

архитектор т. (агл) агһіќесі 
ландшафтный ~ агріїесі реіѕаріѕі 

архитектура Ё. агріїесіигі 
антйчная ~ агһіїесішгй аписё 
византийская ~, агһііесішгӣ ЫзапНий 
вобнная ~ агріїестигй тііќагӣ 
готйческая ~ агһіїесіџгӣ вогісй 
гражданская ~ агицесшга сіміїд 
грёческая ~ агНИесгага ягеасд 
деревянная ~, агіпіестига їп Іетп 
дрёвняя — агһіїќесіџгӣ уесһе 
египетская ~ агһіїесіџгӣ ерірісапӣ 
~ интерьёра агһіќесіџгӣ де іпіегіог 
классйческая — агһіїесіцг& сіазісй 
культовая — агһіїесіџгӣ Біѕегісеаѕсй 
ландшафтная 2» агИесшга реіѕаріѕій 
ложноклассйческая ~~ агһіїесїшгё рѕеџ- 
досіазіса 
монументальная ~ агһіїіесіигӣ топитеп- 
та1а 
нарбдная ~ аНесшга роршаг& 
национальная ~ агһіїќесішга пајіопаі& 
неоклассйческая ~ агһіќесіџгй пеосіазісй 
органйчная ~ агһііесішгӣ огғапісё 
брдерная ~ агһіїесіџга огаїпеіог 
промышленная ~, агһіїесішгӣ іпаиѕігіаій 
римская ~ агпіїестигй готапӣ 
романская ~ агһііесішгӣ готапісй 
садбвая — агһіќіесіџга рагсигіїог 
садбво-парковая ~ у. архитектура, ланд- 
шафтная 
свётская — агрИесвга 1а1сй 
сёльская ~, агһііесішгӣ гига! 
совремённая — агһіїесіцгӣ тодегий / соп- 
1етрогапа 
функциональная ~, агһіїесіџгй Ғипсўо- 
паіё 

архитектурный агіігестигаї, де агһіесіџгі, 
агһіесѓіопіс 

архитрав т. (агі) агһіїгауй 
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арык т. (сі) сапа] де ігіваціє (Азіа Сепіға- 
1а) 

арьерсцена #. (ағћ) агіёгѕсеп& 

асбёст ш. (тік) атђеѕі 
бельй ~ атіапі, агбезі Фе ҺогпЫепах 
ВОЛОКНИСТЬЙ ~ атЬеѕі їп ге 
длинноволокнйстый — агбеѕї си НБте №1121 
коротковолокнйстый ~ а2безі си Нге 
5сигіе 
листовой ~ азбезі їп Бої 

асбёст-антофиллӣт т. (т!) агбезі-апіобі й 

асбёст-крокидолӣт т. (тіг) азбез-сгосН1- 
дої 

асбёст-хризотйл т. (т) ағбеѕі-сгітон1 

асбестобетбн т. (тіг) Беїоп си азбезі 

асбёстовый де а2Беѕі 

асбестоцемёнт т. (тім) агбосітепі 

асбестоцемёнтный де агЬосітепїі 

асбобетбн т. у. асбестобетбн 

асбобӣтум т. (ттт) агбезі Бігштіпіхаї, агЬо- 
Ьнит 

асбобумага (тіт) Не си ахбебі 

асбовинйл т. (тім) азбоміпії 

асбодин т. (тім) тагегіа! ігоІапі ре Базі де 
атђеѕі 


асбозурӣт м. (тіг) атеѕіес Фе а2фез! Я йе 
таїегіаїе 51 ісіоаѕе 
асбокартбн т. (тім) сагіоп си азђезі 
асбопластик т. (ті) агборіазіїс 
азаи т. рі. (тік) таѕе ріазіїсе си а2- 
еѕі 
асборезйт т. (тік) агБбогегіїй (пена іа 
Бага агБеѕішиі) 
асбослюда Г. (веої) атъотісӣ 
асботекстолӣт т. (тіг) агбоїехіоій 
парзы т. рі. (ет) табигі / {еуі е а2- 
еѕі 
асбофанёра Г. (иг) рІас& Фе агбосітепі 
асбоцемёнт т. у. асбестоцемёнт 
асбоцемёнтный т. у. асбестоцемёнтный 
асейсмӣческий аѕеіѕтіс 
асимметрӣя Г. аѕітеїгіе, аіѕітеігіе 
~ зональности аѕітеігіе де хопаШа{е 
аспиратор т. азрігаїог 
струйный ~ азргаюг си јеї 
аспирация Г. (таз) аѕрігаўе 
гу мёльницы (таз, тт) аѕрігаўйе а шоги 
ассенизация Г. (і) азапаге; (а1) уійапјаге 
астрагал т. (агй) азігараї _ 
асфальт т. (Фғит, тіғ) азіаїї 
бермӱдский — азіаїї де Вегтийе, Біт 
пашга! 
г» для брикетирования: азіаії де Ъгісһеіаї 
су для дорожного покрытия Бит аз'аніс 
гийег 
естёственный ~ азіаїї пашга! 
жёсткий ~, азіаїй гіріа 
ЖИДКИЙ — аѕғай Піса 
~ из кйслого гудрбна азіаї: діп сойгоапе 
асійе 
искусственный — азРа! агіібісіаї 
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асфальт 
каменноугбльный ~ аз'а!ї де сАгБипе / дп 
вмдгоапе (ае Іа аїзійагеа сагБипйог де рӣ- 
тіпі) 
литой г» азіаї: (игпаї 
мягкий ~ азіаїї тоаіє 
натуральный ~ азбай пашга! 
неочйщенный ~ азРай Бгиї 
нефтянбй - азіаїї де рего! 
озёрный ~ азбаїї Фе Іас / паїига! 
окислённый ~ азГаШ охідаї (зиЙаг) 
очйщенный ~ азбаїс ригійсаї 
песчаный ~, аѕѓа си піѕір / піѕіроѕ 
прессованный г» азРаЙ сотргітаї 
природный ~ азбаШ паїига! 
продутый ~ у. асфальт, окислённый 
разжижённый ~ аѕѓан забНае 
тринидадский ~ аѕѓаіє де Тгіпійай 
укатанньй — аѕѓаії сійпагаї 
г» холбдной укладки азРаЙ аріїсаї Іа гесе 
асфальтёны рі. (тіг) аѕѓанепе, аѕѓајї аге 
асфальтйрование п. (1ейп) аѕѓаНаге, ви- 
дгопаге і 
горячее г» вридгопаге Ја са1а 
холбдное ~ ридгопаге 1а гесе 
асфальтйрованньй азіаїаї, рийгопаї 
асфальтӣровать (1ейп) а аѕѓа[ка, а видгопа 
асфальтирбвщик т. (1ейп) азбаНог 
асфальтирбвщик-финишер т. (4гит) аѕѓа1- 
сог Гіпізог З 
асфальтобетон т. (тіг) Беїоп аѕѓа[іс 
дорожный — Бе(оп аѕѓаіс репіги дгитигі 
горячий — Беїоп азвайіс Ёегріпіе 
жёсткий о» Беюп аѕѓаіс сотрасі 
крупнозернӣстый ~ Беїоп азЁас си авге- 
ваї таге 
литой г» Беїоп азбаїйс іигпаї 
мелкозернистьй ~ Беѓоп азбайіс си арге- 
раї / си ргапайе Йп (а) 
песчаный — Беоп азбайіс си пізір 
пластйчный ~, Бегоп азіайіс ріазбіс 
среднезернйстьй ~~ Бегоп азЁа!Ис си вга- 
пшаје тійосіе 
холодный ~ Беїоп аѕѓаііс ргерагаї Іа гесе 
асфальтобетбнньй йе Беюп аѕѓаІііс 
асфальтобетоносмесӣтель т. (тау, пи") та- 
Іахог де Беюп азіайіс 
гу на гусеничном ходу тајахог Фе Беоп 
азіаїйс ре 5епіе 
передвижной — тајахог йе Бегоп аѕѓаііс 
тобії 
стационарньй ~ тајахог Фе Бегоп аѕѓаійіс 
зайопаг 
асфальтобетоноукладчик т. (агит, таз) @іѕ- 
їгібийог / герагихог де Бегоп азіаНіс 
~ на гусеничном ходу аї5ігібціїог де Бе- 
{оп аѕѓаійс ре 5епіе 
г. на колёсном ходу дізігірціїог де Беїоп 
аѕѓаійс ре гой 
~ на пневмоколёсном ходу дїзігібціюг де 
Беоп азбайіс ре рпешгі 


~ на рёльсовом ходу дізігіриіюог де Беїоп 
азГаїс ре сді Фе гшаге 
асфальтобетонщик т. ({ейп) азбаНог 
асфальтоварка Г. (1ейп) саап де ргерӣ 
а5Гани! 
асфальтовый азРа!ис 
атектонйчность Ё. (2601) аѕресі аїестопіс 
атлант т. (агі) айап 
атмосфера Г. ашпозіега 
печная — (тік) аїтозіега сиріогиїці 
~ водяного пара (тіг) анпозЁега де уа- 
рогі де ара 
окислӣтельная — (сніт) аїтозіега охідапій 
атмосферостойкий гегіѕіепі Іа іпіетрегіі / 
Іа асепй аітоѕѓегісі 
атмосферостойкость Г. гегіѕіеп{а Іа іпіетре- 
гіі / Ја арепјі аїтозіегісі 
атрий т. (агп) аїгішт 
атриум т. у. атрий 
аттик т. (агл) айс 
аудитбрия Г. (агп) ацаіќогіи, за]й де сопѓе- 
гице 
групповая — за! де сигз 
потбчная ~ аца 
аудитбрия-амфитедтр Г. (агл) аидИогш-ат- 
Ғйеаіги 
афёлий т. (агй) аїейи 
ацетилен т. (сніт, ѕий) асешепа 
ацетбн т. (спіт) асеіопӣ 
азратор т. (уелі) аегаїог, уепійаїог 
аэраторы рі. (аї, уелі) дізрогійує Фе аегаге 
аэрация Т (уепі) уепійаге, аегіѕіге ; уепііа- 
Не, аегайе 
механйческая ~ сточных вод (а!) аегаге 
тесашса а ареїог итаїе 
пневматйческая — сточных вод (еї) аега- 
ге риештанса а ареїог птаїе 
пневмомеханӣческая ~, стбчных вод (41) 
аегаге шесапсорпеитайсй а ареїог ихае 
аэрйрование п. у. аэрация 
г цемёнта п. (Бег) Ишамаге а сітепіц- 
‚ і ргіп аегайе 
аэрйровать а аега, а уепШа; а Нша1та (а 
ігапѕрогіиі рпеитайс) 
аэрограф т. (/іп) аегоргаї ; різїо! де уорзії 
аэрография Г. аегоргайе 
азроднйще п. сйлоса (савг) Гипа де аегіѕіге а! 
5Поғшиі 


аэродром т. (сагр) аегойгот, аегорогі 
зовый 7» аегойгот Баға 
врёменный — аегойгот ргоуігогій 
лвухполбсный г» аегойгот си дойа різіє 
заводской ~» аегойгот иліпа! 
клубно-спортйвньй 7» аегойгот репіги 
сІибигі зрогіїує 
комбинированный ^ аегодгот тіхї 
многополбсный ~ аегодгот си тие ріѕїе 
ОДНОПОЛОСНЬЙ - аегойгот си о 5іприга 
рама 
постоянный ~ аегойгот регтапепі 
промежуточный ~, аегойгот іпіегтедіаг 
аэрожёлоб т. (уелі) сапа! де уепійаціе 


аэрожёлоб : 
бордюрньй ~ (іғапѕ) |єбеаб де ігапѕрогї 
"рпештаїс де тагвіпе 
~ закрытого типа (/гатя) у|єпеаб де ігап5- 
рогі рпентайс де Ир їпсһіѕ 
наклонный г» (ѓіғапѕ) )бреаб іпсіїпає де 
ігапзрогі рпецтатіс 
аэронивелирование п. (гео) аегопіуеітепі, 
піуеітепі аегіап 
аэрополигонация Г. (рео) аегоройвопайе 
аэропбрт т. у. аэродрбм 
азропульпа Ї. (тіг.) сітепі Ииа!хае ргіп аега- 
ге 
азросйл т. (спіт) зШсе со]о14а!а 


аэросмёсь Г. у. азропульпа х 


азроснӣмок т. (5201) Роїоргабіє аегіапӣ 
аэротёнк т. (а) Багіп де аегаге, аегоїапс 
многокоридорньїй ~ Багіп де аегаге си 
та! тике сиіоаге 
низконапорный ~ Ба’ де аегаге йе јоа- 
за ргезшие 
однокоридӧрный о» багіп е аегаге си ип 
сапа] де аегаге 
одноступёнчатый ~ багіп йе аегаге си о 
тгеарій 
~ с рассредотбченным впуском Бали де 
аегаге си іпігаге діѕрегѕаїй а ареїог 
цтаїе 
аэротёнк-отстбйник т. (а!) Багіп е аегаге 
Я десапіаге 
азротенк-смесйтель т. (а!) Багіп де аегаге- 
атезесаюг 
аэротопография Г. (гео) аегоюроргайе 
аэротриангуляция Г. (гео) аегоичапешайе 
аэрофӣльтр т. (уепі) аегойИгиа 
аэрофотоаппарат т. (2е04) арагаї де боїо- 
вгаѓіеге аегіапа 
аэрофотограммётрия 8. (гео) аегоѓоіоргат- 
теїгіе 
аэрофотокамера Г. (гео) сатегӣ аегогоо- 
вгаттеїгіса 
аэрофотоснӣмок т. (2еоа) То1оргайе аегіа- 
па 
горизонтальный ~ Ѓоѓоргата оптогиа!А 
азрофотосьбмка Г. (деоа) гідісаге Го{оаема- 
па / Ѓоѓовгаѓіса аегіапӣ 
маршрутная ~ гідісаге ргіп Ёоѓоргаћі ае- 
гіепе шае їп ѕегіе 
одинарная ~ гійісаге Їоговгабіса аемапй 
зітрід 
панорамная ~ гійісаге Роговгайіса аегіапё 
рапогатіса 
перспектйвная ~ гійісаге ГоюргаЙса аегіа- 
па регѕресйуӣ 
плановая ~, гійісаге Гоюргайсй аегіапа 
ріапа 
азрофототопография Г. (ягода) аегобоїоїо- 
ровгайе 


2 “Оісііопаг 





баба Г. (таз, іећп) Бегрес 
дизельная ~ Бегрес @езе! 
~ копра БегБеси! зопеїеі 
— молота Бегбесиі сіосапшиі / зопее! 
паровая ~, Бегрес си абиг 
пневматическая ~, Бегђес рпеитайс 
ручная — (1ейп) таь Ба юг де ратіпі 
тапиа! 
бабка Г. (еісоп) рор; (тес) рариза 
г. висячих стропйл 51р зизрепда (іа о 
ѕағрапій де асорегіз) 
стропйльная — рори! {егте! 
багет т. (ағл, еісоп) Баєреїй 
витой ~ Бадпеїй газисиа/ їп зрига!а 
лепной — Барһеій огпатепіаїа / зсиїріаїй 
багбр т, (іенп) сапее, сігіс 
бадёйщик т. (тіп, ѓейп) типсИог Іа эснея 
бадья ї. (таз) Бепа, сира, срібіа ; (Аат) зоп- 
да тигрідітети (Ласоп) репіги аіцуіцпі 
грейферная ~ сира арисйтоаге, ргаіёйг 
гу на салазках Бепа різапій / ашпеса- 
тоаге 
опрокйдывающаяся ~ Бепа Базсціапій 
подьбмная ~ Бепа де іпсйгсаге 
~ с раскрывающимися стёнками Бепй си 
регей той 
~ с раскрывающимся днищем БепА си 
Рипа шо] / си ѓопа габакабії 
баз-навёс т. (саег) зоргоп 
база Г. Бата, дерогії, сепіги де таїегіаїе; (с, 
таз, іғапѕ) аштраїатепі, д4їзгапій Чаше 
ахе / 051; (сео) Гапдаціе, та!ра; (агп) 
База 
г- башни Баха кигпціці 
бесшарнӣрная ~ колбнны (еіїсоп) Баха де 
$ р іпсаѕігаѓа 
водная ~ Баха паписа 
жёсткая — (сі) атраїатепі ёх / гівіа 
звеносбброчная ~ (сі) ѕапіег реги топ- 
тагеа рапоигИог де шие Ёегаѓа 
~ измерёния Бата де таѕигаге 
камнедробйльная ~ (тіг) ѕѓайе де соп- 
саѕаге 
~ колонны (агй, еісоп) База де эр / де 
со!оапа 
г машины (таз, ігап5) атраїатепі 
норматйвно-справочная ~ (срі, ес) ЪатА 
погтайүа де геЁегица / де іпіогтації 
ге. обслуживания (таб) Баха де їпігеріпеге 
г опбры (еісоп) База де гехетаге / де 
геахет / де ѕргіјіп 
перевалочная — (сі) сепіги де їгапѕрог- 
даге 


ООВ 


БАЗА 18 


база 
перегрузочная — (су) у. база, перевалоч- 
ная 
подкбсная -— колбнны (е!соп) Баха де 
5р си сопігабізе 
полная — (сў) атраїатепі тоїаї 
произвбдственно-комплектбвочная т Ба- 
24 де ргодисіе їп сотріеїаге 
произвбдственно-распределительная = 
База де ргодисіів бі дізігібиціе 
произвбдственно-технйческая гу база ќіеһ- 
піса Фе ргодисие 
раздёльная -— колбнны (ейсоп) База де 
$Шр і2оЈаї& 
< размёров (таз) Баха дітепзіопаїдй 
рембнтная — (ітес) Ба2а/ сепіги Че ге- 
рагајі 
сбброчная ~ (елп, ітес) База де азат- 
Ыаге / де шопа} 
сплошная ~ колбнны (еїсоп) База де 
5р ріпа 
стройтельная ~, гброда Баға де сопѕігис- 
ре а огаўшиі 
трубосварочная ~; Ба2ё е зи4ига а соп- 
ацсе]ог 
шарнйрная ~ колбнны (еісоп) База де 
$Шр агіїсціаєй 
базальный де Базі 
базальт т. (вед, т!) Багай 
базальтостеклопластик т. (тік) ріазіїс си 
ге іп зіісій Бағаінсх 
базанйт т. (сера) Базапії 
базилика Г. (ағһ) Батіїйся 
базис т. Баха 
геодезӣческий — (зеод) БазА реоделся 
привязочный — (ве04) База де гасогдаге 
фотограмметрический — (вео4) База #о- 
Торгаттеїгісй 
гу эрбзии (вео!) Базі де егогіцпе, піуе! 
Че раза а! егогіипії 
базисный де Баха, шидатепа! 
байделйт (зеої) Бадеіеії 
байпас т. (1151, таў) сопдицсій де осоїїге 
бак т. Бас, гегегүог ; гесіріепі 
буферньй — (іпзг) гегегуог-іатроп 
водовоздушный — (151) гесіріепі де һі- 
агоѓог 
водонапбрный ~, (1154) гегегүог ае арӣ 
зиб ргезіцпе 
ВОДЯНОЙ — (01, 1151, таз) гегегуог де 
ара 
> гидросистёмы (таз) гетегуоги! іѕіе- 
тиші Біагаціїс 
~ для аэрации (а, 17151) гетегуог-Бағіп 
репіги аегіѕігеа ареїог де ѕсигреге 
7у для пропитки шпал (іеһп) гесіріепі 
репіги ітргерпагеа ігауегѕејог 


дозирбвочный — для ВОДЫ (1151, аї) ге-` 


20гүог 4е догаге репіги арй 
дозирующий — (215, таз) гегегуог де 
догаге 


конденсацибнный — (1егто) гегегуог де 
соп4еп$ 

краснонагнетательный — (Тіп) уегтогеі, 
гегегуог Фе їепѕіцпе репіги уорзеа 
маслораздаточный — (таз) гезегуог де 
дізігібціге а ціеїціші 

мёрный — (ағ) гезегуог де таӣѕигаге 
(еопаге уоіитеігісӣ) 

напӧрный — (Аіағ) гегегуог де ргеѕіцпе 
Питательный ~ гехегуог де айтепіаге 
питающий — у. бак, питательный 
приёмный ~, гехегуог де гесерйе 
промывочный ~ (ітес) спуй де зра!аге 
расхбдный — гехегуог де сопзит 
сбӧрный — (а, іп5і) Бас соіесіог 
смесйтельный — (тіг) гехегуог ае атезіе- 
саге 

уравнительньй — (шаг) Батіп де есрії- 
Ьги 


бакелйт т. (пиг) Баспеїйй 
бакбр т. (тік) Басог 
баланс т. (таз) есһіШЫгог ; есь ШЬгаге; (таз) 


БаІапјё ; (ес) Баіапіз, Ьйапі 

бухгалтерский — баіапій / Біапі соша- 

ЫІ (2) 

ВОДНЬЙ — (шаг) Бап Шагаинс 

воздушный — здания (уепі) ЫШаппи де- 

Ьйеїог де аег а! сізаїгії 

водохозяйственный — (аї, іпѕї) ЬШапі де 

возроайгіге а ареїог 

газовый ~ (Іекто) ЬШапі аде раге 

су земляных масс (1егаз) сотрепѕаге а 
їегаѕатепіѓеІог 

материальный — БШап{ Че таенае 

тепловой — (1егто) ЬШапі їегтіс 

термический — у, баланс, тепловой 

тбпливно-энергетйческий — ЬШапі епег- 

Бейс 5і де сотібизцбії : 

о» трудовых ресурсов Ба]ап{& а геѕигѕе- 
юг де шипсё 


балансйр т. рігрһіе де еспійтаге ; Бајапѕіег 


неравноплечий — (таз) Баіапзіег си Бгаѓе 
шеза[е 

опӧрный — (е/соп) Бајапѕіег Фе геагет 
продбльный — (тає) Баїапзівг Іопріїцаі- 
па! 

равноплёчий — (таз) Байапяег си Бгае 
ераІе 

тормозной ~ (таз) Баапѕіег а! Ғгїпеі 


балансирбвка Г. (тах, тес) Баіапзаге, есһі- 


НЬгаге Е 
динамическая ~ есһііЬгаге аіпатісӣ 
статйческая ~, есһііЫгаге ѕгаіісй 


балахана Г. (ағ№) Баіанапа (ағһііесіиға Азі- 


еі Сепігаіе) 


балдахӣн т. (аги) Ба1дасһіп 
балка Е. (еїсоп, тес) єгіпай, Баг ; (гео!) уй- 


сеа 
анкерная — ргіпіх де апсогај 
армированная — ргіпах агтаій 

арочная — ргіпай їп агс 

бесконёчно длйнная ~ 5гіпаа аде Іипріте 
іпёіпіїа | 








балка 


бетбнная — вгіпа де Беюп 

бистальнёя ~ ргіпії Ышеацся /. Бізгаї 

большепролётная — Па си таї тийе 

їгауее / дезсрідегі 

бортовая — ргіпах аде сепійгй 

бортовая ~ пролбльного наббра ргіпах 

Іопдіїидіпаїй тагріпа!й 

брусчатая ~ ргіпдй дп Іағигоаіе 

венцбвая — ргіпаї де соатх 

ветровая — ргіпіх де сопігауіпіціге 

~ Вирендёля егтад Уіегепаееі 

висЯчая — ргіпій зизрепда8 

вспомогательная — вгпай аихШага 

второстепённая ~ ргіпдх зесипаагй 

высбкая — Егіпай-регеіѓе 

выступающая ~, ргіпай їп сопѕоїх 

гвоздевая — ргіпія Ьхєшіх п сше 

гибкая ~, ргіпдх ејаѕіісх 

главная ~ ргіпій ргіпсіраіё 

главная — моста (род) Топіегопиї ргіп- 

сіра! а! родиіші 

двутавровая — ргіпіх алыЫш Т, вгіпай І 

двутавровая широкопблочная ,- вгіпі3 

І си агірі Іаїе 

двухконсбльная — ргіпах си аоџаӣ сопѕоІе 

двухопорная ~ ргіпах ре оџа геағете 

двухпролётная — ргіпій си дох дезсрі- 

дегі 

двухскатная ~» ргіпій си аоџа рапіе 

двухстённая — ргіпах си іпіта дшбій 

двухстёнчатая — у. балка, двухстённая 

действйтельная — Бгіпаа геаіх 

длинная — ргіпах шиза 

дошатая ~ ргіпах ат ашарі 

дошато-гвоздевая ~ зппай ат ѕсіпаицгі 

Бацие їп сше 

железобетбнная ~ решая аде Беїоп агтаї 

жёсткая — ргіпах гіріай 

жёсткозадёланная — Бгіпаа іпсазігаї й гі- 

від 

^ жёстко задёланными концами ргіпах 
іпсазігаїй гівій Іа ашьее сареїе 

су жёсткости ргіпах де гівійіхаге 

задёланная ~ ргіпаҳ іпсазігаїй 

закладнёя ~, верхнего уплотнёния (сй) 

Бгіпдӣ ѕирегіоагӣ де гехетаге 

закреплённая — вгіпай гірідізаіх / сопѕо- 

паза Е 

защемлённая ~ у. балка, задёланная 

зубчатая составнёя — Бгіпай сотриѕй си 

їпбіпаге їп ргавигі 

избгнутая — ргіпаё сиграа 

кесбнная ~; ргіпіх сазения / спезопая 

клеефанёрная ~ ргіпіх ат рІасај іпсіеіа- 

та 

клбеная — ргіпай іпсіеіає й У 

клееная ~ с фанёрной стёнкой вгіпій си 

іпітай рЁпа бін ріасај іпсівіаї 

клёпаная ~ ритай піші д 

колосникбвая ~ ({1егто) вгіпай де геахет 

а ргӣїіагшиі 
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кольцевая ~, ргіпдй іпеіагі 

^/ конёчной длины ргіпах де шизте Ёіпії& 

консбльная — решая їп сопѕо]а 

конькбвая — ү. балка, венцбвая 

корббчатая — ргіпа&-сһеѕоп 

корббчатая воздухопроводная ~ Бгіпай- 

сһеѕоп репіги аегіѕіге 

с корббчатого сечёния у. балка, корбб- 
чатая 

корытообрізная ~ вгіпдй-сапа! 

краевая — вгіпдй тагвіпаїй / де сепигй 

крановая ~ ргшай де тасага / Фе рой ги- 

Іапі 

криволинёйная ~, ргіпдй сигЬх 

крбвельная ~ агБайенег 

^ круглого профиля Бгіпай си зесіїцпе 
сігсшаг& 

многоопбрная ~ ргіпӣх ре та! шиЦе геа- 

тете 

многопролётная ~, ргіпах си ша! тийе 

Ігаүее / деѕсһійегі 

монолйтная — егіпах топоїїй 

мостовая ~, ргшай де роа 

^^ мостовбго крана ргіпда родціці гиіапі 

гу на грунтовом основании (веоЁ) вгіпай 
Фе Гипдане 

~ на двух опбрах огшай зітрій гехета- 
їй, ргіпай ре доці геагете 

^^ на жёстких опбрах Бгіпаа ре геахете 
гівіде 

су на нагелях выпад ітбілаїй си сше 4е 
Іетп 

~ на многих опбрах огтшай ре таі ти]- 
їе геагете 

~ настйла ргіпда Рапзеший / забеги: 

~ на упругих опбрах ргіпад ре геахете 
еІазіісе 

< на упругом основании вгілдй ае тедій 
еіазіс 

7 на упругоподатливых опбрах вгіпай ре 
геагете си фазаге еЈаѕіісх 

^^ на шиабнках вппай си репе 


"ненесущая ~, вгіпай перогіапій 


неразрезная — вгіпдй сопіїпий 

ту несимметрӣчного сечёния Бгіпда си 
зесйипе аѕітеігіс& 

несущая — вгіпій де гелізіепій / рогіапій 

обвйзочная ~, ргіпіх де Іерётигӣ 

облегчённая ~ ргіпах изоага / де еѕсӣг- 

саге 

одноконсбльная — ргіпах си о сопѕо]& 

однопролётная — ргіпій си о ѕіпригӣ деѕ- 

сһіеге / си о науее 

односкатная ~ ргіпаї си о зіприга ралій / 

си ип зіприг уегзапі 

одностёнчатая — рипа сц о 5іприга шипа 

окантбванная ~ ргіпах де сіорійигй 

су опёртая на однбм ўровне ргіпіх си ге- 
2етаге Іа асејаѕі піуе! 
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балка 

су опёртая на разных уровнях Бгіпаа си 
гегетаге Іа шуее АЙегие / си гехетаге 
депіуеіаї й 

опбрная ~ ргіпай ае ѕргіјіп 

основная — ргіпай рупора! 

открытая г» перекрытия 8гілій арагепій 

ае рІапѕец 

параболическая — ргіпах рагаБбоНся 

~ перекрытия вппай де рапбеи / йе їа- 
уап 

~ перемённого поперечного сечёния вгіп- 
аа си зесйипе уагіабіїд 

~ перемённой высотя вгіпій си шайше 
уагіабіїд 

перфорйрованная — ргіпай си іпітй рег- 

Їогаїй 

плбская — ргіпй ріапі 

площадочная ~» вгіпій де родезі 

подвесная — у. балка, висячая 

подкосоўрная — ргіпах Биіапагиє 

подкрановая — сае де гиіаге, вгіпай а сдії 

де гиіаге а тасагаїсі / а родні гиіапі 

подстропйльная < Вгіпфй заб сӣргіогі; 

рапа 

подферменная ~ Баба 

су покрытия єгіпій де асорегів 

пблая — вгіпдй зсобіїй 

поперёчная ~, єгіпй їгапѕуегѕаіх У 

поперёчная — проєзжей части мості в 

конце пролёта (род) апігеіоағ& де сар 

~ постоянного сечёния ягіпій си зесри- 
пе сопѕќапій 

7У постоянной высоты ргіпій си штате 
сопѕїапі& 

^^ постоянной жёсткости ргіпій де гізі- 
дїтате сопзіатій 

потолбчная ~~ ргіпай де ріаоп 


поясная — ргіпдй аде сепішгй 
предварйтельно-избгнутая ~ ргіпах рге- 
согбаїй / си сопігаѕӣреаій 
предварительно-напряжённая 
ргеїепзіопаїй 
провйсшая - у. балка, висячая 
продбльная ~; (тес) сгтай 1юп#Иита- 
1а; (еісоп) Іопјегоп, Іопвгіпй 
прокатная — вгіпаій Іатіпаїх 
промежуточная о» (есоп) вгіпай іпіег- 
тейагӣ ; (сў) Ігауег5й іпіегтедіагі 
простая — єгіпай зітрій 


простёя двухопбрная — вгшай ѕітрі& ре 
4оца геагете / 
пространственная ~, вгіпай зрайа!& 
профилӣрованная ~ втіпій ргоШай 
прямоугольная — вгіпай си зесйипе дгері- 
опећішагӣ 
пустотёлая ~ ргіпій сауй / си роіигі 
су равного сопротивлёния у. балка, рав- 
нопрбчная у 


~ вгілдд 


равнопролётная — вгіпій си деѕсһійегі 

ерае / си тауее евайе 

равкопрбчная 79 Бгіпаа ае ева гелізіеп- 

{& 

разрезная у вгіадй іпіерепіелій / ѕітріи 

гегетаїй 

раскбсная ~ вгіпах тасат 

распӧрная — ргіпай де йіѕѓапаге 

распределйтельная — ргіпаій де аїзігіби- 

ре 

ребристая — (стеї, еїсоп) вгіпій си пег- 

уигі де гісійізаге 

рельсовая ^— ргіпай ат 5іпе 

решётчатая — (стеї, тес) єгіпдй си 25Ь- 

геіе 

рьбовйдная — вгіпій Іепіїсціагі 

“~ С ВОЛНИСТОЙ стёнкой ргіпах си шний 
опаша1а 

~ с вутами пай си упіе 

су С двойнбй арматурой сгшай си агтќ- 
га ре допа гіпдигі 

= ССИ стенкой ргіпай си іпіті дць- 
а 

~ сдвумя защемлёнными концами Бгіпай 
іпсазігаїй Іа ашБее сареїе 

гу © двумЯ стёнками ргіпах си доих іпіті 

с задёланными концами ргіпай си ех- 
цешиаше їпсаѕігаќе 

г» с избтнутой бсью вгшай си ахх сигіод 

~ с консблями єгіпай си сопзое 

гу. с корббчатыми поясами ргіпах си ар: 
сазетае 

7» с лбманой бсью єгіпій си ахх Чи 

~ с одним зашемлённым концбм ргіпай 
іпсазігаїй Іа о ехігетікате 

о» с одибй стёнкой у. балка одностёнча- 
тая 

^ со сквозной стенкой ргіпай си шнид 
си РОШ 

су со сплошнбй стёнкой єгіпій си шпий 
ріпа 

є» с параболйческим пбясом ргіпах си 
аїра рагабоїсй 

гу с параллёльными поясами вгіпій си 
141рі рагајеіе у 

су сперекрёстной стёнкой вппай си іпітх 

Чіп ѕсіпаигі іпсгисізаїе 

с подкбсами ргіпдй си сопігабізй 

с полками разной величины єгіпдй си 

141рі пеераІе 

с пблкой вгіпаӣ си {арӣ 

с послёдующим напряжёнием ргіпах 

си роѕепѕіопаге 

= с рёбрами жёсткости у. балка, реб- 
рӣстая 

гу с усйленными поясами ргіпах си тар: 
сопзоНаае 

су с черепными брусками згіпій си Ярс! 
репіги ня 

сборная — вгіпдй ргеїабгісаїй 

сббрная многопролётная  неразрезная 

гу випаа ргеазат аа сопііпий 


2-3 
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балка 
— єббрного перекрытия ргіпай ргеѓаргі- 
саза репіги ріапѕеи 
сварная — ргіпаа ѕиааѓа 
свободнолежащая ~ (тес) китай зітрій 
гегетаїй 
свободноопёртая ~ у. балка, свободноле- 
жащая 
связевая ~ єгіпій де сопігауїпіціге 
связующая — ргіпда де Іеғӣїига 
сдвбенная ~ ришаа аџЫа 
сквозная раскосная ~ у. балка, решётча- 
тая 
~ симметричного профиля огіпаа си рго- 
#1 ѕітеїгіс 
~ симметричного сечёния ргша& си ѕес- 
Ичпе ѕітеїгісӣ 
сквозная — у. балка, решётчатая 
соединйтельная. ~ у. балка, связующая 
составная — рита сошризй 
сплоченная ~ спида си ашй / ата 
сплоченная ~ на шибнках ргіпай си репе 
сплошная ~ у. балка со сплошной стен- 
кой 
стальная — ргіпаа де ое! 
статически неопределймая ~ ргіпай айс 
пейеїегтіпаїё 
статически определӣмгя ~ огшдА ѕіайс 
деїегтіпаї я 
стропйльная ~ гда де зизйиеге, саргіог 
струнобетӧнная ^^ эгшай де Беюп рге- 
сотргітаї / агтаї си сог2і 
~~ ступенчатого профиля єгіпій си ѕес- 
Нипе уагіабіїй їп їгеріе 
тавровая ~ егіпіё Т / м їогта де Т 
тонкостённая ~, вгіпіа си регей забит 
трапецеидальная — ргіпій ігарегоідаїй 
треугольная ~ ргіпаӣ ігійперіціагі 
трёхпоясная ~ вгіпӣй си те! 141рі / си 
{а1ра їгіріа 
трёхпролётная ~ ргіпаё си ігеї ігауеё / 
дезс дет 
трубчатая — сгшай шшбціага 
гу уголкбвого сечёния вгтай діп ргой 
согпіег 
~ узкопблочная двутаврбвая ~ ргіпай 
Чіп ргоїй! іџЫи Т си р! Їпризіе 
упорная ~ вгіпдӣ де ѕргіјіп / де геахет 
упругая ~ у. балка, гибкая 
упругозадёланная ~ вгіпаа іпсаѕігаій е!а5- 
пс 
усйленная ~ ргіпй сопзоПаа!й / гапѓог- 
заза 
фасбнная ~ рип4А си зесйопе зресіаїй 
фиктивная — рипдА Пспуй 
фундаментная ~ (2е0/) вгіпай де Гипааііє 
цельная ~ бгіпда діпіг-о зіприга Бисаїй 
цельнопролётная "у ргіпіа ргебабгісаєй 
зітрій гегетага 
хребтовая ~ (с) Іопјегоп сепіга! 
шандорная ~ (сп) вгіпда ипе! уапе ^ 
шарнӣрная ~ вгіпда си агнсшан! / агН- 
сшаіа 
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балка 
шарнйрно-консбльная ~ ёгіпіа си сопѕо- 
Іе я агіїсиіаці 
шарнирно -опёртая — ргіпаа си гехетаге 
агіїсиіата 
швёллерная ~ вгіпій Ч 
широкополочная г» ргіпій си аш 1ае 
широкопблочная двутаврбвая ~ эгшаа т 
Н (си агірі Іатрі) 
шквӧрневая ~ (сў, таб) ігауеѓѕа а рімоїц- 
иі / де ріхої / сепігаід 
шпрёнгельная ~ ргіпаё си бгапі 
эллиптическая — випаа еіріса 
балка-конобль Е. (еїсоп) вгшай їп сопзой 
балка-стёнка Г. (еісоп) вгіпай&-регеѓе 
балки Г. рі. (єїсоп, тес) вит 
г жёсткости 217 де сопігауїпіціге / де 
гіріаітаге 
балки-подлёски рі. (/енп) вгштА де ѕсһе- 
Іагіе 
балковбз т. (таз, іғапѕ) гетогсӣ / сатіоп 
репіги ігап5рогіаї #112 
балкон т. (агп) Баїсоп 
театральный — Баїсоп де іеаїги 
балкӧнный де Баїсоп 
балл т. рипсі, поїӣ, вгаа 
коррозибнный — ргай де согогіцпе 
сейсмӣческий — соебісієпі / вгай де ѕеіѕ- 
тісігаїе 
балласт т. (таз) 1е1; (сў. агит) Баїіазі 
водопроницёемый ~ Баїа5і регтеа 
водяной ~ Ба1аѕі де гій 
гравийный ~ Баіазі діп ріеїгі$ 
карьбрньй ~ ба]а$ де сагіега 
`песчаный ~ Баїазі де піѕір 
шлаковый ~, Баіазі де ага 
щебёночный ~ Баіаѕі де ріаіга ѕрагій 
балластер т. (с), таз) Баазюг, шазшй де 
Баіазіаге 
двухпролётный ~ Ба!азюг си оџа дезспі- 
дегі ; 
консольный ~ Ба!азюг си сопѕоіа 
балластер-дозирбвщик ш. (с/, таз) таҙіп& 
де дозаге 5і бајаѕїаге 
балластӣровать (сў, дгит) а Баіазіа 
балластирбвка (с), агит) Баіазіаге 
~ гравием Баіазіаге си ріеїгі$ 
г пути Баіазіаге а сдії 
г трубопровбда (1ейп) Іисгаге де Баїа5- 
Хате а сопдисіві 
г» щёбнем Баіазіаге си ріаїга ѕрагій 
балластньй де Баїазі 
балльность Її. (сео) вгай де ѕеіѕтісаѓе 
балочно-стбечньй (е/соп) си ргіпай Я топ- 
тат 
балочньй (еїсоп) де вгіпдій, де {егта 
бальнеогрязелечёбница Г. (агі, сѕс) запаїо- 
гій Баїпеаг репіги 581 де пёто] 
бальнеолечебница 8. (агл, с5с) запаїогій Баї- 
пеаг 
балюстра Г. (агй) Башяги 
балюстрада Г. (агй) Байетаай 
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балюстрада 
решётчатая ~ БаЇиѕігайй си вгИа} 
сплошная ~, Баїцзігайй си регеіе ріїп 
балясина Г. (агі) Баїизіги, зр Фе Башзгаая 
балясник т. ({ейп) типсіќог / ѕігипваг саге 
ехесиїа Балл 
бампер т. атогііғог 
дверной — (еїсоп) атогіігог де цей 
бандаж т. (сў. таз) Бапаа}, сепіигй 
гу вращающейся пёчи (тіг) сепіџга сир- 
їогшиі гоайу 
зубчатый ^^ (таў) Бапда) діпаї 
прбволочный ~ (еїсоп, еїтеї) Бапдаі / 
сепійга де гта 
свайный о» (еїсоп) Бапдаји ріїогиці 
банк т. (агп) Бапсӣ 
банкет т. (сп, агит) БапсНеїй 
гу плотйны (сп) рісіог де Багај 
баня Г. (агл) Байе, сатегӣ Че Баіе ; Баје риб- 
Пса - 
г» комбинйрованного тйпа сотріех де 
зай де Ба! 
баптистёрий т. (агй) Барііѕіегіц 
бар т. (агл) Баг; (/іг, таз) Баг; (ва) Ба- 
га; (таз) Бгаї, бага 


волновой ~ (Шаг) бага аш\уопагй Гогта- 

14 рип асйипеа уаїигіїог 

^^ в устье залйва (Нідг) Бага Іа рига рої- 
Ғшиі 

ковшбвый 2» (таў) Ъга{ си сире 

устьевбй ге (№4) Багй Іа үйгѕагеа сигзи- 

ші де ара; (таз). Баг ае іеѕіге 

барабан т. (агі) іатЬиг, трап; (таз) ю- 

Ба, сійпдги ; гашбиг, соіесіог, соапаги 

г». бетоносмесйтеля (таз) іоЬй а таіахо- 
гшиі де Беюп 

ведущий ~ (таз, іғапѕ) іоЬ& де аспопаге 

гу вброта (таз, іғапѕ) 1юБА а саБезгапціці 

вращающийся — (таз, т) іатриг гоану 

гасйльный г» (т!) 1атБаг ехііпсіог 

гравиесортировочньй — (таз, тік) любя 

сІаѕоаге Че рен 

дробйльньй — (таз, тіг) іатбиг де 

сопсазаге 

загрузочный ~ (таў, тік) Іатриг ае заг- 

сша 

известегасйльньй г» (тік) їоЬя ае ѕііпѕ 

маг 

кабельный ~ (е!) іатиг де сабій 

гу катка (дгит, таз) сШтаги сотрасїог, 
заудше, гой 

канатный ~ 10Ъ& / їатЫиг е їгоїц / де 

сабіш 

гу купола (агћ) гатигиї сироїеі / доти- 
ші 

гу лебёдки (таз, іғапѕ) гатРигці / оба 
сгоїйшиі 

лӧпастный — (таз, тіг) іатбиг си раїсіе 

мбечно-сортирбвочный ~ (тім) Іатбиг 

Че зраге Я ѕогіаге 


натяжной — (таб, ігапѕ) тоба де їпііпдеге 
обезвбживающий ~ (тіг) 1065 де аеѕһі- 
дгагаге 
отсасывающий ~ (тіт) 1юЪ& де азрігаціе 
подьёмный ~ (таў, ігапѕ) іоЬ& / чатриг 
де гійісаге 
правйльньй ~, (агт, таз) сИтаги де їп- 
дгеріаї 
приводнбй — (таз, іғапѕ) іоба й1ро21- 
йушіці де асНопаге, їатЬиг сопдис&юг у 
де асйопаге 
промывнбй ~ (таз, тік) татЬиг де зра- 
Јаге 
пылеуловйтельный — (тіг) 105 де саріа- 
ге а ргаїшиї 
< со шкалой (т45) іатбиг си вгадай 
смесйтельный — (тіг) 1064 де атеѕіесаге 
сортирӧвочный — (тіг) ѓатпЬцг Фе ѕогїаге, 
сійг гоіайу 
сушильный — (пиг) 1063 / їатЫиг де и5- 
саге А 
сушӣльный ячёйковый — (тіг) іатЫиг Фе 
иѕсаге си сеШе 
увлажнйтельньй ~ (т!) гатриг / #оЫ& 
де итемге 
форматньй — (пи) сШпага де Ғогтаге 
барабан-классификатор т. у. барабан, сор- 
тирбвочный 
барак т. Багасё 
баранник т. (саяг) БегЬесхгіе 
баранок т., отбивнбй (т, (ейп) гіпіеа де 
$Іеѓиії сапіигі 
барбакан т. (ағл, сп) Баграсапд 
барботаж т. (сліт) Багрогаі 
барботёр т. (сніт) БагБоїог 
барботйрование п. (сніт) Багроїаге 
бардохранйлище п. (сазг) $Иох де БогНо! 
барельёф т. (ағА) Базогеїеї 
барйт т. (2201) Багії, Багіпй 
барит-селйтра Г. (ео) Багії-ѕаІреїги · 
баритокальцӣт т. (яеої) Багіїосаїсії 
баркалайт т. (тік) Багса1ай (таіегіаі де 
сопѕігисііе ргерагаї йіп зтитиин, гите- 
8и5 Я раіе ргеѕаіе) 
барбкко п. (агЁ) Багос 
барбчность Ё. (агй) аѕресі Багос 
барбчный (ағ№) Ъагос 
барс т. (елп) таї 
бархан т. (2е0|) Ъагсапй, дипё їп Ѓогтй фе 
зетіїипа 


. барьёр т. Багіегё, рага 


защӣтный ~ Багіегӣ де ргоесйе 
звуковой — (ас) Багіегй ѕопогӣ 
^^ театрального балкбна (агл) Баіиѕігаах 
а Ба!сопийи де їеаїги 

бассёйн т. База ; гехегуог 
аккумулйрующий г» (сі) Багіп / Іас де 
аситиіаге 
артезианский — (21) Бат агієзіап 
азрацибнньшй — (аї) асгобійги, Барш де 
аегаге 
банный купАльно-плавательный ~» (агћ) 
Бали де їпої, різсіпа 


бассёйн 
бесстӧчный — (№4) Бат Гага зсигвеге 
брызгальный г (егто) Базт де гдсіге 
ргіп ѕігоріге 
водосббрный — (аї) Багіп ае гесерне ; 
(сп) Базіп соіесіог 
водосливный — (сп) Байт еуегѕог . 
выработочный — (тік) База йе шсги (а1 
сиріогиці уапӣ) 
выравнивающий — (сп) Ъатіп де егайтаге 
головній — (сп) Баша де сар (іпаіпіеа 
ішгбіпеіог) 
^ грунтовых вод (#4) Бажии ареіог 
зибіегапе 
~ двукратного дёйствия (сп) Бат си 
ачЫа аспипе 
для плавания (агй) ріѕсіп& 
для хлорйрования (аї) Бағіп (е сіогі- 
таге . 
запаснбй — (а) Бағіп де гехегуй 
ту канализования (аї) Барш Фе / репіги 
сапаПтате 
коагуляцибнный — (аї) Баш де соавціаге 
коррекцибнньй ~, (аї) База де согесііє 
крытый плавательный — (ағћ) Баздт асо- 
рег де їпої 
лечебньй — (ағһ) Баш репіги ігаїатепі 
массный ~, (тіг) Бағіп репіги БагБония 
напбрный — (сп) ЫеЁ атопіе, гехегуог 
де ргеѕіцпе 
осадйтельный — (аї) Бахіп Фе зедітепіаге 
осадочный о» (аї) десапіог, Багіп йе ѕе- 
дітепіаге 
осветлйтельный ~» (аї) Базіп де Штреліге 
отстойный ~, (аї) Багіп де десапіаге 
питательный 2» (аї) Багіп де аїтепіаге 
плескательный г» (агћ) Баш репіги ]оаса 
поворбтный ~ (сл) Бағіп Фе їпіоагсеге у 
де тапеуга 
гу подзёмных вод (ліда) у. бассёйн грун- 
товых вод 
портбвый — (сі) Багіп рогішаг 
портбвый шлюзбванный ~» (сі) Базіп рог- 
шаг си есіи2й 
приёмный — (сі) Багіп де гесерне 
распределйтельный г» (аї) Баліп 4їзігірці- 
ог 
гу регулйрования (сй) Барш де сотреп- 
заге 
су с низовбй стороны плотйны (сл) Багіп 
йіп ауаіці Багајшиі 
~ с фонтаном (агй) Науих 
сберегательньй ~ (21) База ае геїепіїе 
сбӧрный ~, (сл) у. бассёйн, приёмный 
селевой — (а!) Базіп де іппогоїге 
смесйтельньй — (аї) Бахіп йе атеѕіеса- 
ге; (тік) гехегуог Фе атеѕіес 
соединйтельньй г» (сі) Базіп де іопсри- 
пе / де е2Ашгя 
уравнйтельный ~ (а/, сі) Бағіп де сот- 
репѕаге / де ипіѓогтіғаге 
успокойтельный г» (сл) Баліп де Шпізгіге, 
заЦеа де арӣ 


с 


і 
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шламовый ~ (аї) База де зедітепаге а 
ЗатигИог 
бастибн т. (ағћ) Базіоп 
батардб п. (сл) Баагаоц 
батарёя Е. Батегіе 
аккумуляторная ~ (е1) Баѓегіе де асити- 
Іаќог 
клеточная — (сазг) Баїегів де сці 
су котлӧв (1егто) Баїегіе йе сағапе 
нагревательная — отоплёния ( іегто) Ъа- 
їегіе де іпсдітіге 
отопйтельная ~, (Іегто) у. батарёя, на- 
гревательная отопления 
~ парового отоплёния (1егто) гадіатог Й 
саїогіїег си абиг 
^ паровых котлбв (/егто) Баїегіе Че са- 
2апе де ариг 
ту сифбнов (а, сі) Баїегіе ае ѕіғоапе 
батолӣт т. (яеої) Бао 
батбметр-буткілка т. (маг) Батотеїги-Пасоп 
баттенс т. (іт) ашар (ѕсіпаиғӣ) 
баттенсы т. рі. (іт) спегезіса іе ехрогі, ди- 
1ар! си 1Айтеа де 16—20 ст $ си вгозітеа 
де 5--10 ст 
бачок т. гехегуог 
автоматйческий смывнбй — (1151) тетег- 
уог аціотаї де зрё]аге 
вододозирбвочный ~ (аї) гегегуог Фе ‘до- 
2аге а аре! 
высокорасполагаемый ~, смывнӧй (іпѕі) 
гезегуог де зраге Фе ше 
нагнетательный заправочный — (аі) ге- 
2егуог де аїйтепіаге си геѓшаге 
приёмный — (аї) гегегуог ае гесерне 
смесйтельный ^^ (аї) гехегуог де атеѕ- 
Тесаге 
смывнбй — (1751) гехегуог де зрайаге 
башмак т. (е/соп, таз) забої ; таїра ; рарис 
анкерный ~, (еїсоп) забої де апсогаге 
^^ гусеницы (таў) забої де 5епіїд 
загрузочный - (таз) забої де загсіпа 
кабельный — (е[) рарис де са а 
ге колбнны т. (еісоп) База / рісіог а(І) 
соїоапеі, сигіпеї Фе со]оапй / де 51р 
нивелӣрный ~ (реоі) забої бе піуеітепі 
опбрный — (еісоп) забої / рарис де вргійп 
г свёи (еісоп) забої де ріої 
тормозной — (таз) забої де вгіпй 
гу фёрмы (е[соп) 1а!рё де їегпій 
шарнӣрный ~ (е[соп) забої агіїсціаї 
башмакй ш., рі. направляющие (е/соп) ра- 
пе де #Ыдаге 
башня Е. шги 
бардонапбрная — (савг) таги де ротраге 
а Богпошіці 
бетонолйтная ~ (1ейп) ги / іпѕїајајіе 
репіги шгпагеа Беопийи 
бетоноподъёмная — (1ейп) тигп еісуаїог 
репіги Беюп 








0А 


зһ а= == 
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башня З 
водозаббрная ~ (а/, си) шги де саріаге а 
ареї 
водонапбрная ~, (а/, сі) саѕіе! ае ара 
"~ водоприёмника (а/, сі) гп де ара 
водоразббрная ~ (сл) шгп де рига 
г» водосбрбса (сп) їагп а! Чеуегзоги 1 
вытяжная ~ градирни (/егто) їшгп де 
гасіге си га} 
головная ~, (агп) баги ігопіаі / ргіпсіраї 
грануляцибнная ~ (сад) шги де вгапи- 
Іаге 
дозбрная ~ (агй) Го1сог де Гос / де оБѕег- 
уафіе 
железобетбнная — шги е Феїоп агтаї 
^^ кабельного крана (таз) таги а! таса- 
гасі Гипісціаг 
~ канатной дорбги с консблью (таз) 

ого де сопзо1а / де аезсёгсаге а! шаса_ 
гаїсі Рипісиіаг 

командная ~ аэродрома (сағр) шшгп де 

сот го] а! асгорогіціці 

контрольная — (сағр, сі) їигп де сопігоїЇ 

г» крана (таз) иги а тасагаїві 

крепостная ~ (ағ) иги е сегаіе 

окислйтельная — (и!) шгп де охійаге 

охлаждающая ~ (ті, іегто) ргадіег, 

їигп де гӣсіге 

передвижная — (таз) їигп їгапзрогіабії 

ретрансляцибнная — (1е{е) иги де геїгап- 

ѕтіѕіе 

решётчатая — (сте їигп си таргеје 

сенажная — (сазг) 51оғ де пиїге| уегае 

сигнальная — (сў, агит) ги де ѕетпаіі- 

таге ‘ 

сйлосная — (сазг) ох ги / м Гогша 

ае шгп 

сплошностёнчатая ~, (єЇсоп) їшгп си ре- 

геїе ріп 

телевизибнная — (1е/е) шгп де ТеІеуіғіцпе 

телескопическая — (таз) шга 1еІеѕсоріс 

< трубы (еїсоп) їигпиі созини де ит 
тушйльная — ги де Ѕііпреге а іпсепаїі- 

Іог ) 

. Уравнйтельная ~ (сі) сазієї ае ес ги 
хвостовая — кабельного крана ( таз) соп- 
{таз р аї тасагаїеі-Гипісиіаг 

су экскаватора (таз) Ьга|ці ехсауаїоги- 

ші 


башня-антенна #. (е/е) шги апіепі 

башня-бетономенідлка 1. (Бег, таз) гп де 
Беюпа] (си Беотщега) 

бегун т. (таз, ти) тоій аїегедйіоаге /ае 
тајахог 

бегунёц т.. (агн) Бми де мадне 

бегунбк т. у. бегун 

егуны т. рі. (таў, ти’) соїеграпе, тоага 
Че ГАйтцаге 
7у для сухбго измельчёния (таз, ти) 

тоага Фе тӣсіпаге цясаї й 
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г» мбкрого помбла (таз, тіғ) со]егхапя 
репіги тасіпаге итейх 
гу с вращающейся чашей (таз, тік) ате- 
зіесӣіог / соїеграпя си сира шо Ша 
^^ снеподвйжной чашей (таз, тіг) атеѕ- 
Чесёюг / соегвапв си сира Нха 
смесйтельные — (тах, тіг) соеграпя де 
атезіесаге 
гу с периодйческой нагрузкой (таз, пи) 
атезіесаїог / соІегвапе си асіїцпе аїѕ- 
сопіїпий 
су сухбго помбла (таз, ти) соЇегвапе 
репіги тасіпаге цзсаїй 
бедро п. складки (2е01) Бапс а] сие 
безвбдньй (хеої) агід, Ирзй де арй 
безвоздушный Гага аег 
безврбдньй іпоѓепѕіу, пеубідпідіог 
бездождье п. 1ірѕ& де ріоаїе, Тітр зесегоз, ѕе- 
сеїй, изсасшпе 
безлорбжье п, рій де 4Ігитигі ; регіоаах їп 
саге Фгитигіїє Феуіп ітргастісабіїе 
беззвучность Г. Г&г& ѕипеї 
беззвучный іпзопог 
беззбльный їйга сепизй 
безнапбрный #йгӣ ргезійпе 
безопасность Г. ѕесигіїаѓе, зівигапій 
гу обслуживания зівугапій їп ехріоаїаге 
пожарная — зівигапій сопіга шсепаШог 
< труда зесигиаеа типсії 
безопасный Нрзй де регісо], Ейгё регісої! 
безостанбвочный Єйгі оргіге, Гага їпігеги- 
реге, пеїпігегирі, сопници 
безотказность Г. вита їп Рипсріопаге 
безразмёрный адітепзіопа! 
безраскбсный (еїсоп) ЕАг& сопігауїпіціге, їД- 
га сопгайза 
безрёльсовый (гит) Гага уте, гайег 
безусадочный Еагй сопігасіів 
бейшлот т. (сп) Бага] си уапе 
бел т. (1201, ас) Бе! 
белесоватость Г. 2опё ајы 
белизна #. вгай / іпаісе де аЬ 
белила рі. (сліт) сиїогі ање тіпегаіе іпѕо- 
аб Це їп ара 
барйтовые ~ аЬ де Баги · 
литонбновые — а е Шороп 
свинцбвые — а йе рать 
цинковые ~ аЬ де гіпс 
белӣт т. (тг) Бей 
белӣтовый (іе) Бешіс 
белйть (Пи) а зрор а уйгиі 
бельведёр т. (агі) Бе]уедеге 
бельевая Г. (ай) сатегӣ репіги Іепјегіе 
этаж т. (агй) теғапіп, Ба]сопи! їпіїї (іа 
теаїги) 
бензйн-растворйтель т. (спіт) Бепгіпа 501- 
уепі 
бензинопровбд т. сопаисій де Бепгіпа 
бензиностбйкость Г. гелізіепій Іа БепштА 


бензорёз т. (/тес) арагаї йе ійіаї си Беплі- ` 


па / си Насёга аде Бепгіпё 
бенталь т. (Нідг) Ғипаш 51 зігатці де опа а! 
ареї (са тедіи де ехіѕіепій а огвапіѕтеіоғ) 





бентонйт т. (вео) Бешюпий 
бёрег т. (гг) та], {Агт, соазій 
аккумулятӣвный — та! де аситиїаге (Гог- 
та іп аіиуіипі) 
барьёрный — ұйгт си Бага де пізір рага- 
їсій пеѕиртегѕіЫІХ 
вӧгнутый — та! сопсау 
возвбішенньй г» ріауй таня 
вторичный — іга ѕесипдаг 
выпуклый — та! сопуех 
денудационный — та! де депидатіе 
ДЮНЬЙ — {йг си аџпе 
затбпленный ~; ша! іпипааї 
маршевый — ша! іпипаабії 
навётренный — ша! / 1агт ехриз Іа уїпі 
валбванный - та! іпдівції (си уа ае 
ратіпі) 
отвёсный ~, та! / соаѕій абгирі (А) 
отлбгий — {Ага іп 
отрывистый лу {гт егодаї 
гу погружёния {ёгт де зибтегеепій 
су поднятия {ёгт де етегрепіё 
береговой гіүегап, де соазій, Фе ёгт, де 
та] 
берегоукреплёние: п. (сі) сопзоНааге а ша- 
Іогіїог 
берёста Г. (Іт) зігаї еженог а| со! де шез- 
{еасап 
бёрма Г. Бегтӣ ; Бапсреій ; ргав (/їзіе де 4егеп 
діпіге ѕап{ Я сауайега) 
< амфитеётра (агй) ргадеп 
г» канавы (ит) Бегтё а запішиї 
гу насыпи (ѓеғаѕ) Бапспеїй а татбіеціці 
су откбса (саг, (егаз) Бапсреїй а гашшашіці 
г» плотйны (сі) Бегшй а Багаушіші 
присыпная ~ (4гит) сопітабапсреїй 
бесёдка Г. (агр) рауШоп, спіозс 
бесклапанньй (таз) Ейг& зираре ; (ілзі) гі 
уапе, Гага уепійе 
бескаркасный #ёг& сагсазії 
бессвязный (яе0ї, тік) песовліу ; ршуегшепї 
бесструктурный ІПірзії де зігистига, ага 8ігис- 
фига 
бесступёнчатый Г&га їгеріе 
бесцвётный шсоог, Нрзй де сшоаге 
бесшарнйрный пеагіїсиіаї, Е&г& агисшШа 
бесшбвный #йг& гозішгі, ҒХгХ зидигд 


` бетбн п. (е) Бей ^^ 


~ автоклавного твердёния Беюп ашо- 
сІауіхаї 
армйрованный — Бегоп агтаї 
асбёстовый — Беюп Фе агБеѕі 
асфальтовый ~, Беюп азайіс / Ъйитіпоѕ 
аэродрӧмный — Беюп йе ихигё репіти різ- 
те / де аегодгот 
бариевый — Беїоп си Напі си Багій 
барйтовьй — Беїоп е Багійий 
беспесчаный — Беїоп Едга пізір 
битумньй — Беюп Біштіпоз 
бьістросхватьквающий (ся) ~ Беюп си їп- 
Хагіге / си ргі2й гаріаӣ 
77. в молодом вбзрасте Беюп ргоазрае їџг- 
паї : 
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г в обмбтке (~ в обойме) Беюп #ге- 
Тат 

вакуумйрованный ~ Беїоп уасиштаї 

вермикулӣтовый - Беюп си уегтісцій / 

си регіїї ехрапдаї 

вибрацибнный — Беїоп уїбгаї 

вибрированный — у. бетон, `вибрацибн- 

ный 

вибрӣрованный — внутренним вибрато- 

ром Беюп уїбгаї си регуібгатог 

вибротрамббванный ~» Беюп сотрасіаї 

ргіп уїбгаге си ѕос у 

~ вбдного твердёния Беїоп їпійгіє зи ара 

водонепроницаемый ~, Беїоп Нагоеап$ 

су воздушного твердёния Беїоп іпідгії їп 

аег 

водоупорный — Беїоп гехіѕіепі Іа ргеѕіипеа 

рідгозіатісй 

воздухонепроницаемый ~ Беюп батоеѓапӯ 

воздушный — Беюп аєгаї / си гонит де 

аег 

вспученный ~, Беїоп ехрапѕіу 

выветренный — Беюп айегаї (ргіт еғо- 

гіипе еойапа) 

~~ выдёрживаемый в водё Беоп разігаї їп 

ара 

~ выдёрживаемый на вбздухе Беїоп рёз- 

{гар їп-аег 

высококачественный ~, Беюп де сааѓе 

ѕирегіоагё 

высокоогнеупбрный ~ беѓоп ша гегасаг 

высокопрочный ~ Беѓоп де та гелів 

1еп{8 

гидратный с» Беюп си Рійгаїаге ауапзаа 

гидротехничеєкий г» Беюп ћійгоіеһпіс 

гӣпсовый — Беюп си ірѕоѕ 

гипсоцементопуциолановый ~ Беїоп де 

сітепі си 1рѕоѕ Я {тазз 

гйпсоцемёнтный ~» Беюоп си ірѕоѕ Я сі- 

тепі 

ГОТОВЬЙ ~ Бегоп тагій 

гравийный — Беюп си ріеїгія 

двадцативосьмидневньй ~, Беїоп Іа 28 

2е 

дёгтевый — Беїоп де 5и4гоп 

декоратйвный ~, Бегоп десогану - 

диатомӣтовый ~ Беюп си Фающия 

дорожный — Беюп гийег 

жаростбйкий ~ Беюп гегіѕіепі Іа {етрега- 

ши гідісате 

жароупбрный — Беіоп геїгасіаг 

жёсткий — Беюп уїгіо5 

су жёсткой консистёнции Беїоп си соп5і8- 

Тепіа уйтюаза - 

жирный ~ Бегоп ргаз 

^^ заводского изготовлёния Беюп ргера- 
гаї іп Габчея 

г» забутки Беїоп Фе Ыосај 

затвердёвший — Беїоп їп сигз де іпійгіге 

зелёный — Бегоп йпйг / сгиа 
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бетбн 

известково-шлаковый ~, Беюп Фе уаг 51 

звига 

известковый ~ Беїоп де уаг 

керамзйтовый ~ Беюп си срегатагії (аг- 

8118 ехрапӣаій) 

кислотоупбрный ~ Беюп гелізіепі Ја асігі 

коллоидальный ~, Беїоп соіоідаї 

конструктйвно-теплоизоляцибнный ~ Бе- 

гоп де штрішига гегтоїігоіаїог 

конструктивный ~ Бегоп де итрішіигй 

крупнопбристый ~ Беюп тасгорогоѕ 

лёгкий — Беюп изог 

лёгкий ~ на пористых заполнителях Бе- 

гоп цзог си авгеваїе рогоаѕе 

лёгкий ~ с поризбванным цемёнтным 

камнем Беїоп изог си ріаїгй де сітепі ро- 

гоаѕӣ 

лёссоизвесткбвый — Беїоп си 10еѕѕ 5і уаг 

лимонйтовый ~ Беїоп де ітопії 

литой — Беюп Иша 

магнетйтовый ~ Беюп Пе тарпеіії 

малопбристьй ~ Беюп сотрасі / си ро- 

го2Иае гедиз& 

массивный ^ Беюп та5іу 

мелкозернӣстый ~, Бегоп си ргапшаўйе 

аа / си аргеаїе пе 

микротрещиноватый г» Беюп тісгобізигаї 

молодой ~ у. бетбн, зелёный 

монолитный ~ Беіой топоїії 

морозостойкий ~ Беюп гегізїепі Іа їп 

вПпеї 

~ на алгопорйте Беїоп си аїворогії 

~ на гравии Беїоп си ріеїгі$ 

~ на жйдком стеклё Беїоп си 5оїціє де 
5Шсаї де ѕойіц / си ѕіісІй 5оїшбіїй 

гу на кирийчном щёбне Бегоп си сАгёпнай 
5рагій 

~ на лёгких заполнӣтелях Беюп си арге- 
ваїе изоаге 

~ на минеральных вяжущих Беюп си 
Напії тіпегаїі 

~ на минеральных заполнителях Беюп 
си авгеваіе шшега!е 

~ на несортированных заполийтелях Бе- 
їоп си аргерае пезогіаїе 

^^ на обыкновённых заполнителях Беюп 
си авгеваѓе обізпийе 

~ на органйческих вяжущих Беюп си 
Папу огвапісі 

~ на органйческих заполнителях Беїоп 
си азтерайе ограшсе 

- на плотных заполнителях Беїоп си 
авгеваїе сотрасіе 

гу на цемёнтах тбикого мбкрого помбла 
Беюп си сітепі обіпиі ргіп тйсіпаге 
итеда йпа (соютшй) 

гу на шлаковых вяжущих Беїоп си НапН 
де 2рига 

набивной — Беюп Бани / іпдезаї 


напрягающий ~ Беюп іепзіопаї 

напряжённо - армйрованный ~ Беюп си 

агтаига їепзіопаїй 

насыщенный — Беїоп ѕаїиџгаї 

неармйрованный — Беіоп пеагтаї 

незатвердёвший ~, Беюп пейийги 

неморозостойкий г» Беюп веіу 

неотдёланный — Бегоп Бгиё / пебіпізаї 

несхватившийся - у. бетон, незатвер- 

дёвший 

обезвоздушенный — у. бетбн, вакуумйро- 

ванный 

облегчённый ~ у. бетбн, лёгкий 

облицовочный — Беюп арагепі / Фесога- 

ПУ 

обыкновённый — Беїоп оЫі$пиіг / погіпаї 

огнеупорньй — Беїоп геїгасіаг 

осббо лёгкий — Беюп ѕирегис̧ог (адеп5і- 

іаіе зи 500 Ко /т?) 

осббо тяжёлый ~ Беїоп 5ирегегей (деп- 

ие та таге де 2500 Ке] т?) 

пёмзовый ~ Бегоп де ріаїгай ропсе, Беюп 

$роп 810$ 

песчаный г» Беюп си шыр 

пластифицированный — Бегоп ріазіїбіаї 

пластичньй ~ Беюп ріазіїс 

плотный ~ Беюп сотрасі 

ПОДВИЖНЬЙ — Беїоп шоае / Нша 

подводный ~ Беюп їигпаї $16 арӣ 

поризбванный — Беюп рогоѕ 

предварйтельно напряжённый — Беюп 

ргесотаргітаї 

пробуждінньй ~ Беюп асіїмаї 

пропаренный ~, Беїоп абигії 

пуццлановьй г» Беюп си їгаѕѕ 

г работающий на растяжёние Беѓоп зи- 
риз Іа іпііпдеге 

г» работающий на сжатие Беюп зириз Іа 
сотаргезіцпе 

распалубленньй г» Беїоп Фесоїтаї 

растянутый ~ Беїоп їлііпѕ 

расширяющийся — Беїоп си Папі ехрап- 

зіу 

рентгенозащитный — Беюп репіги рго- 

тесйе Іа газе Х 

~ с вовлечённым вбздухом Беюп си аег, 
апігепаї / си апігепогі де аег 

гу с гравием у. бетбн, гравийный 

г». скрупным заполнӣтелем Беїоп си авге- 
ваѓіе таг! 

г с мелким заполнӣтелем Беюп си авге- 
ваїе тагаше 

с насёчкой повёрхности Беюп аг15сий 
бги 

самонапрягающийся ~ Беїоп ашіосотргі- 

таї 

сббрный — Бегоп ргебабгісаї 

свежеулбженный ~ Беюп ргоазрё Тиг- 

паї 

свёжий — Беѓоп ргоазрдї 

семиднёвный — Беюл! Іа баре 21е 

сжатый — Беюп сотргітаї 

силикатный — Беюп $Шсо-са]сагоз 


бетон 


Зв 


специальный ~ Бегоп ѕресіа1 / си дезії- 
пайе зреса!а 

среднезернӣстый г» Беїоп си єгапиіаце 
тедіе . 
теплоизоляцибнный ~» Беюп {егто1то- 
іапі 

товарный ~ Беюп тагѓа 

тощий ^ Беюп си 407а] ѕёгас 
трамбованньй ~, Беіоп Бдїші си таіші 
транспортйруемый ~, Беїоп ігапѕрогіаЫ! 
трассовьй ~ у. бетон, пуццолановый 
трещиностойкий 7» Беїоп гелізіепі Ја й- 
5игаге 

тяжёлый — Беюп ргей 

ударный ~ Беїоп гегізїепі Ја $ос 
удобоукладываемый — Бегоп шсгабИ 
улбженньй — Беюп ішгпаї 

улбженный бетононасбсами ~ Беюп їџг- 
паї си ротра 

уплотнённый ~ Беїоп сотрасіаї 
усйленный гл» Беюп сопѕоааї 
фактурный — Беюп Песогайу 

химйчески стойкий — Беїоп гелізіепі 1а 
асйипе срітіса 

«холбдный» ~ Беїоп адійуає репіги Іисги 
ре йшр ѓгівигоѕ 

цветной ~ Беюп соіогаї 
цемёнтно-известкбвый ~ Беюп де сітепі 
Я уаг 

цемёнтно-песчаный г» Бегоп де сітепі я 
пізір 

цемёнтный — Беюп де сітепі 
центрифугӣрованный г» Беоп сепігіїираї 
циклопйческий — Беюп сісіоріап 
шлаковый ~ Беїоп де рига 
штыкбванный — Беюп репіги Їтбіпагі 
щёлочестойкий ~ Беїоп геззуепи Іа те- 
дії а|саНпе 

электропроводный 7» Беїоп еіесігосорп- 
дисіог 

ячёистый ~ Беїоп сеїшіаг 

етбн-пушка Г. (таз) арагаї де іпјесіаї Бе- 
топ ; 


бетонӣрование п. (феї) Беїопаге, їџгпаге а 


Беїопииі 


безнапбрное — Беюпаге Ёга ргезіцпе 


безопалубочное ~ Беюпаге їйга соїгаге 

блочное — Беюпаге їп Біосигі 

вибрацибнное- — Беїопаге си уібгаге 

~ в два прохода Беѓопаге їп ӣоиё зіга- 
богі 

зимнее — Беюпаге ре Ншр де іагпё 

го инъекцибнным спбсобом Беюпаге ргіп 
іпіесіаге 

г методом вертикально перемещающей- 
ся трубы Беюпаге рип шеюда деріа- 
заги ре уегіїсаїд а ба 

г мётодом восходящего раствора Бею- 
паге рип теїода атезіесціші аѕсепӣепі 

гу методом втрамббвывания бетонной 
смёси Беїопаге рии шеюда уїбгдгії 
атеѕїесшиі де Беїоп / рип розімібгаге 
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~ методом отощения бетбнной смёси Бе-' 
юпаге ргіп шеюда ЧАИиаги атезіеси- 
Іші де Беѓоп 


навесное ~ Беїопаге їп сопѕо]& 


напбрное — Беюпаге за ргезіцпе 
непрерывное ~ Беюпаге сопіїпий 
пневматическое ~ Беюпаге рпейтаїіса 
подводное — Беопаге зи ара 
полураздёльное ~ Беїопаге де 5етійт- 
рішига 
послбйное — Бегопаге їп 5ігаїигі 
раздёльное ~ Беюпаге Пе штрішіцга 
~ с эстакад Беюпаге бе ре еѕїасайе 
холодное — Беопаге ре Ишр гесе 
бетонйровать (Бе!) а Беюпа 
бетонйт т. (тіг) Беїопії, сагйт!т1 рогоаѕе 
« де Беюп, Ыос де Беїоп 
пропаренный ~ Беїопії / Ыос е Беюп їп- 
таг рип абигіге 
бетоновёдение п. зшай! Беѓопшиі 
бетоновбд т. (Беї) сопдиса репіги Беюп 
бетоновбз т. (ре, ігап5) ашюБеюшщега 
бетоновбзка Г. (Бер іғапѕ) сӣгисіог репіги 
1гапзрогий Беїопиіці 
бетонолом т. (Беї) зрагейтог де Бегоп, гапёа 
репіги Беїоп 
механйческий — сотргеѕог де ѕрагі Беїоп 
бетономешалка Г. (Бе!, таз) та]ахог де Бе- 
їоп, Беїопіега 
бетононасбе т. (РБеі, таз) рошра де Беюп 
гидравлический поршневой г» рошра де 
Беюп Бідгамціїсй си р5юп 
механӣческий ~ рошра де Бегоп тесапісй 
поршневой — рошра де Беїоп си ріѕіоп 
прицепной ~ рошра де Беюп іїгасіаїй 
самоходный ~ рошра де Беюп аціорго- 
риїзата 
шатунно-кривошипньй г» рогара де Беїоп | 
си Ые!&-ташуе!а | 
бетонопласт т. (Беѓ) БеѓопорІаѕі (ріаѕіїі- 
апі) 
бетонопровбд т. у. бетоновбд 
бетонораздатчик т. (Бер таз) діѕігібийог 
де Беюп 
~ непрерывного дёйствия аізігібціїог де 
феїоп си Еипсропаге сопіїпий 
бетонораспределӣтель т. (5е таз) герагії- 
тог де Беюп 


бетоносмесйтель т. (Бе, таз) Беїопієга, 
таіахог де Беїоп 


вибрацибнньй м» Беюшщега си уїбгаге 

горизонтальный гу Беїопіегӣ си ахё огі- 

топіаіа 

гравитацибнный ~ беюшщега си садеге 

ПЫЬегё 

дорожный — Беїопіегӣ гийегӣ 

лопастный — Беіопіегӣ си рае 

г на гусеничном ходу Беюошщега ре 5е- 
пе 
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бетоносмесйтель 


~ на пневмоколёсном ходу Беїопієгй ре 
рпейгі 
непрерывного дёйствия Беїопіега си 
асйипе сопипий 
гу. непрерывного дёйствия с гравитацибн- 
ным перемешёнием Беїопіега си асйипе 
сопйний си садеге НБега 
г непрерывного дёйствия с принудй- 
тельным перемёшиванием Беющега 
си асйипе сопіїпиа си атеѕіесаге Гог- 
аа 
передвижной ~ Бегопіега тобіїд 
гу периодического дёйствия Беїопіега си 
асійшпе іпіегтігеліа 
г свободного падёния у. бетоносмесй- 
тель, гравитацибнньй 
— с неопрокидніїм барабаном Беїопіегй 
си соба перазсиіапій 
лу с опрокидыям барабаном беюшщега си 
соба Баѕсшапіа 
~ с принудительным перемёшиванием 
беїопіега си атезіесаге Гог{а{а 
цикличный гравитацибнный ~, Беюшщега 
сісіїсй си са4еге Шбега / вгауцайопайа 
бетоноуклёлчик т. (таз) дізігібціїог / пі- 
уејаїог де Беюп 
дорожный г» діѕігіриіог гийег де Беюп, 


Ёіліѕог гийег 5 
пневматйческий ~ ігапѕрогіог рпеитайс 
репіги Беїоп 

бетонширицмашина Г. (Бер таз) тазѕіпй де 
ургцай Беїоп / де їогсгеѓаї 

бетӧнщик т. (Беѓ, ейп) бегопіѕї 

бечевник т. (сзиб) Бапсвеёа де па!а] а їџ- 
пеши х 

бешикер т. (таб, ти) айтепіатог 

бидэ п. (іт) Ыаеи 

биёние п. (тес) Бе (Іоуіѓиғй гиписа) 

биллетирбвка Г. (/епп) ргезаге а тагріпог 
раезеюг шгпайе 

било п. (таў, ти) сіосап 

бимомент т. (тес) бітотепі 

бӣндер т. (4гит) Біпдег 


биокоррбзия Е. согогіџпе Біоіорісй, Ыосого- 


иле 


биостбйкость Г. за Шме / гелізіепіа Ыо1ю- 


віса 
биотйт т. (сео) ой тіса пеарга 


биофӣльтр т. (аї) Ыоѓіги, Ийга Біоіовіс 


башенный ~ (аї) ЫойНги таги 


высоконагружаемый ~» (аї) МоНИга де 


таге 1исёгсаге 


капельньй ~ (21) Яги Біоїовіс си ріси- · 


гаге, регсоїаїог 


бипара #. (тес) сирі гегізіепі Іа іогѕіцпе 


биржа Г. (агп) Багза 


лесная ~ (ѓейп) дерогії де таїегіа! Іет- 
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фаянсовьшй г» ЃҒаіапја їп ѓогта де Бізсції 


битум т. (тік) Бійшт 


асфальтовый ~ Бітит азіаїіс 
вязкий ~ Бійшт уіѕсоѕ 
я для водонепроницаемой отделки Біїшт 
репіги Бідгоі2оіаціі 
дорбжньй ~ Біо гийег 
искусственный ~ Бит агий<а! 
крёкинговый ~ Біти де сгасаге 
крбвельный ~ Ыции де асорегіге / реп- 
{ти 12о1агеа асорегізигіїог 
медленногустёющий ~~~ Бігит си іпідгіге 
Іепій 
мягкий ~ бишт тоаіе 
нефтяной ~ Біїшт де реїгої 
окислённый ~ біт охідаї 
остаточный ^^ Бит гегідиа! 
полужйдкий ~ Ывии зетійшшід 
полутвёрдый — Біти 5етізоїід 
прирбдньй ~ Бит пага 
разведінньй — Бит дішаї 
разжижённый ~ Ығит 5ибраї 
сланцевьшй ~ Бит де 9151 
твёрлый ~ Бйџит диг 
торфяной —_Ы ши де їџгрӣ 
тугоплавкий ~ Ыши си рипсі де іптиїіе- 
ге тай 
флюсйрованньй ~ Біїит Пихаї 
гу холодной укладки Бішт репіги арії- 
саге Іа гесе 
битумизация Г. (Іепп) БНитиитаге 
горячая ~ Ыќитіпізаге Іа са14 
гу грунта Бігштіпігагеа рётіпіціиі 
холбдная ~ Ыитіпіхаге Іа гесе 
битумный (тиіг) Ыїипіпоѕ, Фе Бит 
битумовбз т. (таз) вийгопаіог 
на автомобильном шассй ашіовидго- 
паїог 
гу на полуприцёпах рийгопаіог ѕетіге- 
. тпогсаї 
~ на прицёпах єбадгопаїог гетогсаї 
битумокартбн т. (тім) сагіоп азіанаї 
покровный ~ сагіоп азіайаї репіги асо- 
регіѕигі 
битумотёрмос т. (Тент. іғапѕ) їегтоѕ репіги 


Ыт 


= 


бифуркация Г. (рід) ЫГогсайе; (4гит) Бі- 


Ғигсаге 


~ форм равновёсия (ліг) гатійсаге а 


ҒогтеІіог де есһіШЫги 
бич т. (е/соп) ѕіпећіе де Іетп 
благоустрбенный атепајаї 
благоустройство п. атепајаге 


водное ~ (№4) атепајаге репіги 1т- 


Бипй й геа сопаціог рідгоїовісе 
инженёрное — есріратепі іерпіс 
— населённых мест (агй) едійаїе 


гу стройтельной площадки атепајаге а 


запіїегиіці 
бланфӣкс т. (тіг) аїб де Багий 


ж її 


он т. меш, 5игдЇисіге 
е ос, гир, ипнае ; 5етіїабгісаї їп 
та де рагаІеірірей ; Согр ; (таз) ѕсгіреќе 
администратӣвно-бытовбй — (агћ) Ыос / 
согр 50сіа1-айтіпіѕігаНу 
Віминистратӣвно-хозӣйственный е (ағћ) 
3 ос / согр айтіпіѕігаііу-роѕройхХгеѕс 
нкерный — (есоп) Біос де апсогај 
арматурно-опалубочный — (рег, іеһп) Ыо- 
си! соѓгајшиі Я агтдішгії 
^7 арматуры (агт) Ыос де агтА {ига 
й А ташга 
ный су (еісоп) Ыос агтаї 
аага ^^ (агі) вгир де ЗАП де сигѕигі 
ее ения гу (пит) біос е Беюп 
тренний стеновой ~ 1 
регеїе іпіегіог сае Е 
а 5 (еісоп) согр де роагій 
^^ вспомогательных цехбв 
ѕесШог аихШаге 3 лов, зі 
су горёлок (/егто) Ыос е аг2а 
К аїоаге 
грузоподъёмный — (та і іаі 
м дъёмный (таз) ѕсгіреѓе де гіді- 
дверной е (еісоп) Біос цей 
о ату — (таз) зсгірете дин 
нциальный — і і 
и (таз) зспрее айе- 
~ для агрегАта электростанции (агл) 
рети авгеватиї сепіга[еї еЈесігісе 
Т тиляцибнный стеновбй — 
Ыос де соз де Рип 5 зна 
7у жилых сёкций (ағћ) Ыос а і 
3 Р а: е Іосиіп(е 
замкнутый объёмный ге (еісоп) не 
зрапа! їпсһіѕ 
г» здания (агй) ос, сог аді 
Е я р де саде 
б нн ^^ (таў) Біос де сабіш 
аменньй гу (т!) Ыос де ранга 
ОВ (таз) зспрее си са а 
арнӣзный г (еісоп) Мос фе согпіѕӣ 
карнизньй стеновой ~ (ей соп) Біос а 
согпіза е регеіе А 
керамический ~ (тт) Ыос і 
и і 1 сегатіс 
рачныя г (еісоп) Ыос е сагатіах 
Рпичный о» с четвертями (еісоп) Ыос 
Че сёг&тіах їп ѕѓегі 
клеёный — 
ма (еісоп) «етепи де тистага 
Ба < (есоп) Ыос таге 
онно-столбвый — (аг) зран 
І рајһи репі 
де ргерагагеа $1 ѕегујгеа тезей и 
р думання уи Ыос / согр е Бисй не 
М овый — (агй) Ыос зсагЯ- 
легкобетбнный — і 
є (е1соп) Біос ат Беюп 
линзовый объёмный 
3 ~ (еї е 
5райа] Іепіїсшіаг Е ае цін 
многопустбтный — (еу і 
ти (есоп) Ыос си дог 
надокбнный стеновой > 
Бо ан у. блок, пере- 
направляющий — 1 1 
нап щий (таз) 5сгіреїе де єбі- 
наружный стеновой ~» (е х 
ол рен (еісоп) Ыос еже- 
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натяжной — (та і їп 
ні (таз, іғапѕ) ѕсгіреѓе е 1иНи- 
и су пбручня эскалатора (таз) 
гистог ае іпіїпдеге а] тїліі сигеме 1 
ѕсага гціапід т 
аи гу (таз) зспрые бх 
ни ~ (еїсоп) Ыос рогіапі 
несущий объёмный — (еісоп) вівтепі 
зрарпаї рогіапі 
сани гу (еісоп) Біос изигай / изог 
5 Саня (ағ) Ыюс ае ѕегуісіџ 
к лужизания населения (агр, ить) 
ЯР затії репіги / 4е ѕегуігеа роршане 
кі ^^ (еісоп) еїстепі зрайа1 
объё ши — на квартйру (е!соп) сіетепі 
Каа — арагіатепі 
объёмный - на кӧмна 
є ту (ес 
зрайа! -- сатегх оля 
объёмный < 
е ~ покрытия (е[со 
зрара! ае асорег!5 р е 
очный  санитёрно-кўхонный е (еі- 
сеІшја сапа ѕрайаїх аіе зі 
Е райа!а аде Базе Я 
опа су (еісоп) Ыос геѓгасіаг 
оди ВНЬЙ — (таз) 5сгіреіе зітріш 
ный ~ (еісоп) Ыос аде Ғегеаѕігд 
пи ~ Со спаренным переплётом (е/- 
п ос Че Ѓегеаѕігй си гатх ані 
Р су с тройным остеклёнием (ей: 
соп) с Че Ѓегеаѕігӣ си веат ры 
операцибнный ~, (ағћ, сѕс) Ыос орегаїог 
открытый объёмный м (еісоп) ејетепі 
зрана! йеѕсһіѕ 3 
панёльный окӧнный — 
те (еісоп) рапоц си 
перениюдонньй зу (еЇсоп) Мос Чезрагійог 
я ремеч ечный — (еїсоп) Ыос Бшапагия 
еремычечный стеновой ~» у. блок п 
мычечный И 
г» питания (е1) Біос ае ар 
гаї аїйтепіаге 
Невой > (агй) Мос ајітепіаг 
ма ~ (таз) зсгіреїе тобі! 
а (тає) апзатіш де 1а- 


` подкарнйзный стеновой — (еісоп) Ыос 


Фе регеїе зиь согпізй 
аа гу (еЇсоп) зофапс 
ный ст Й ~ 
а еновбй у. блок, подо- 
^^ покрытия (еїсоп) Ыос де і 
р асорегі 
оре гу (еїсоп) Мос дв Ра 7 
стеновбй — 
оное (еісоп) Ыос де сепіџ- 
еВ пбручня зскалатора (таз) 
аспопаге а! тіїпії сигеше Ја 5с31 
гиіапіе бом 
промежуточный ~ і і 
а. ў ый (таз) зспрее іпіег- 
простёночный ~ (еісоп) Ы 
Й ос рае 
простёночный угловбй — 
рае уг. (еісоп) Ыос ѕра- 








БЛОК | 6 


блок 


пустотёлый ~ (еїсоп) Біос си БоЇигі 
пустотёлый стеклянный ~ (еісоп) Біос 
Чт 5іїсій си вопит 

гу радиатора (іегто) согр Яе га@аюг 
рядовой стеновой ~ (еїсоп) Мос сигепі де 
регеїе 

г с пазами (е1соп) Мос 5ігіаї 

г с четвертями (еїсоп) Ыос си 5Їегіигі 
самонесущий г» (еїсоп) Ыос ашіорогіапі 
самонесущий объёмный ~ біос зрайа1 
ашорогіапі 

самоустанавливающийся — (таз) зсгіреїе 
си геріаге аціотаїй 
санитарно-технический ~ (е/соп) сециа / 
Ы]ос їеһпісо-ѕапіќаг 

сборный ~ (еїсоп) Біос ргеїабгісаї 
сегмёнтный ~ (еїсоп) Мос іп ѕертепіе 
сложный ~ (тау) раїап, шиНа, ѕіѕіет де 
зспрей 

сплошной ~ (еісоп) Ыос ріп 

сплошной стеновой ~ (е{соп) Мос де реге- 
се ріп 

стаканный фундаментный ~. (е/соп) Мос 
де Рипдайе (де йр) раваг 

стеновой — (еісоп) Ыос-регеіе 

стеновой фундаментный — (еїсоп) Мос 
де Гипдаціе регеіе 

стерилизацибнньй ~ (агі) Біос де вїегі- 
Праге 

лу струкяуры (еісоп) біос е 5ігисіига 
талевый г» (75$) зспрае а! раїапциімі / 
шие! 

талевый подвижной — (таз) зспраее 
тобії а! раїапиіці / тийе 
температурный ~ трубопровбда ({егто) 
ігопѕоп де сопдисіе їпіге дона Піге де @Па- 
таўіе 

лу теплиц (сасг) Бос де ѕеге 

типовой жилой ~ (агй) біос де іоспіще 
Ир 

торцбвьй ~ (еїсоп) Біос де сараї 
угловой ~ (еїсоп) Біос де сої 

угловой стеновой ~ (еїсоп) Біос-регеїе де 
сої 

г управления (еі) Біос Фе сотапа& 
фундаментньй ~ (єе0ї) Біос де Гапдайе 
хозяйственный г» (агл) согр шаг 
циклопйческий ~ (еїсоп) Ыос ат Беїоп 
сісіоріап 

цепной — (та5) зспрее репіги Іапі 
цокольный ~~ (есоп) Біос-5осій де ре- 
геїе 

шлакобетбнньій ~ (еісоп) Мос де Беїоп си 
рига 

электротеплоаккумулирующий ~ ({егто) 
Ьос еіесігоїегтоаситиіапі 
знергетйческий ~ (агй) вэтир епегве- 
йс 


блок-комната Г. (еісоп) еіетепі зрайа! 
репіги о сатега 

блок-кухня Г. (еїсоп) еіетепі зрайа! реп- 
їги Басйане 

блок-лёстница Г. (еїсоп) Ыос / еістепі 
зраціа! е зсага 

блок-контакт т. (е/) сопіасі де Біосаге 

блок-оболбчка Г. (еїсоп) еїетепі зрайа! іп 
ріїп2а зибріге 

блок-перемычка Г. (еїсоп) Ыос репіги Би- 
іапдгиє 

блок-«подушка» Г. (еісоп) Біос-іаїра 
фундёментная ~ (ео) Біос-іаїра де Гип- 
дайе 

блок-сёкция Г. (агл) ігопѕоп де біос 
жилая ~ (агй) їгоп5оп е Біос де Іосиії 

блок-стакан т. (еісоп) Біос де Ир раһаг 
объёмный ~ (еїсоп) @етепё зрайа! де 
Ир рараг 

блок-труба Г. (еісоп) еіетепі табщаг 
объёмная ~ (еісоп) еіетепі зраціа! іцбціаг 

блок-элемёнт т. (еїсоп) еіетепі-Біос 

блоки т. рі, Біосигі ; (таз) ѕіѕіет де зспрей 

блокйрование п. у. блокирбвка 

блокйровать а Ыоса ; (агй) а вгира 

блокирбвка Г. Ыосаге ; (агй) вгираге 
г «в ёлку» вгираге їп зріс 
двухрялная ~ вгираге ре доид гіпдигі 
крестообразная ~ вгираге їп сгисе 

блоковоз т. (ігап5) ігапѕрогіог де Біосигі 

блочный аш Біосигі 

блокоуклёдчик т. (та. (ейп) табіпа де 
розаї їшбіпвигі 

блюдце п., степнбе (2е01) депіуеіаге їп ѕіера 

бляха Г. лопаты (/енп) сӣцѕ (де саѕта, ае 
5ара) 

бобӣна Е. (е1) Бобіпд ; (таз) 1ашбиг (оба) 
репіги саби 

бобеника Г. (1ейп) ригісе ; (таз) Бгіда ; (Іт) 
соЦаг 
опбрная ~ ({ейп) ригісе репіги агиа{иага 
упбрная ~, (Іепп) ргав; ригісе (репіти 
агтаїига) 

боевйк т. (Іехр) сагій5 фе атогзаге 

боёк т. ((ейп) ріаїогтд репіги атеѕіесш 
тапиа! а) Беїопиїіці 
— молотка (таз) Та{а / сар а(1) сіоса- 
пиши, регсиюог 

бой о. (тіг) врагійгі, сіобигі, ѕѓагітаѓигі ; 
дезеигі 
возвратньй г» деѕец геїоіозібії 
г» издёлий Чезеи йе габисайе 
керамический ~ ѕрӣгішга сегатіса 
кирийчный — ѕрӣгіџга де сагапиаа 
стеклянный ~ сіобигі де зис!а 
стекольный ~ у. бой, стеклянный 
шамбтный гу зрагійгд де затоа 

бойлер т. ({егто) БоЦег, Негбдког 
пароводянбй ~ Боїїег, Беграгог си абиг 
секцибнный гу Бо|Цег 5есріопаї 

бойнйца Г. (а’й) атігагига 


м... 1 


=. 


боковйна Г. Напс, раме Іаїегаі& 

бокс т. (агп), Боха; (еі) тиїд, сийе 
больничный — (ағћ) гегегуй е риа! 
кабельный ~ (еї) тиѓа де са/иа 
магистральный ~ (е/) тиѓа де са а тарі- 
ѕіга! 
распределйтельньй — (е1) сийе де аіѕігі- 
Баре 

боксйт т. (2е01) Ъаихий 

болёзнь Е., кессбнная Боа!А де сһеѕоп (Роаїй 
ргоуосаїй ае ігесегеа ргеа гаріай аг 1а о 
ртеяипе таге іа сеа погтаій) 

болбто п. тіаѕііпӣ ; Бана; Бёноасд, тосігій 
~ атмосферного питания тіазіїпа айтеп- 
1а1А діп ргесірікації аітоѕќѓегісе 
безлёсное — пмазний Гага радиге 
верховбе — тіа5іпа сопуеха (пси ае- 
азирга піуеішиі геріипіі) 
висячее — тайпа де соаѕій 
~ трунтовбго питания тіа$ііпё аітепѓа!й 
де аре зибіегапе 
леснбе ~ Баїїй / тіа5іиа ітрадигіїй 
мезотрофное ~ пМазниа де їгапгіре де Іа 
сеїе ешгоѓе Іа сее оідоїгоїе 
низӣнное ~ таѕііпаӣ сопсауй / Фе дергез1- 
ипе 
плӧское — т]аѕііпа ріаїй 
пбйменное ~ т]аѕііпӣ де Іипсаӣ іпипдаЫ!& 
смёшанное — пМазниа тіхіа 

болт т. (еїтеї) ѕигиЬ, Биїоп 
аварийный ге ѕигир де зівигапід 
анкерный ~ Биїоп де апсогаге 
большбй ~ с квадратной головкой (с) 
гѓоп 
ВИЛОЧНЬЙ ~ $игиб си сар сгезіаї 
высокопрочный — Бшоп де їпаїїй гегіѕіепій 
заершённый ~ Биоп де ѕсеітепі 
зажймный — Биїоп де Ыосаге / Че зігіп- 
реге 
закрепляющий ~ 5игиЬ е Йхаге / де ргіп- 
деге 
запбрньй г» 5игиб де Ыосаге, Биїоп де 
іпсрідеге { 
затяжной — ѕигиЬ / Бишоп де зігіпреге 
квадратный ~ 5игиб си сар рдїгаї 
лапчатый — загиь си сіос / си сдісії, Бшоп 
си єреагд 
~~ накладки (сі) $916, Бої де 1евёшга 
опбрный ~, Бишоп де ѕирогі 
путевой — (сі) шоп де сае / де ес]іѕ& 
г» рёльсовой накладки у. болт, путевой 
~ с вертлюжной серьгой зигиь си регесһе 
я ше! 
~ с двойной нарёзкой зигиЪ си ег ацЫ м 
сквозной — Биїоп де зігарипреге 
^^ с лёвой резьбой зигир си ШеЕ ѕїйпра 
соединйтельный — 5игиб / игГоп де їтЫі- 
паге 
— с отбгнутым концбм ѕигир си сар шдой 
стбпорный ~ Бшоп де Ыосај 
стыковой ~ у. болт, путевой 
стяжнбй ~ у. болт, затяжной 
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упбрный — (сі) Бшоп оргіїог ; (таз) 5агиб 
де Яхаге / де Ыосаге 
фундаментный — Биїоп / 5игиі де апсога- 
ге / репіги Ѓипдаўі 5 
чёрный -— для дёрева уагаб Бгиї репіги 
Іетп 
шарнйрный — Биїоп де агіїсиіаціе 
ла су 5агиб си сар Вехаво- 
па 
болтовбй (пес, 1ейп) си Ъшоп, е Биїоп 
болтушка Е. (та$, тіг) шаахог 
болтушка-мешалка Ї. (таб, пи’) таахог 
(репіги Батђоїіпй ае аггИа) 
ббльверк т. (еїсоп) хід де сарішуваїд 
большепролётный си шаЦе дезсрідегі 
борацӣт т. (вео]) Богасіг 
бордюр т. Бог4ига ; ріаїбапай ; сһепаг ; таг- 
віпе 
оббйньй г» (/іп) тагріпеа таре 
бормашӣна Г. (таз, іейп) Богтабіпд, табіпй 
де вйигії ? 
борн т. (вео) Богий 


ббров т. (е/соп) сапа] огігопіа! йе гит 3-/ег- 
то) сапа] ргіпсіра! йе ваге де агӣеге 
подзёмный — сапа] де гаш здЫегай 

бородбк т. (/ейп) роапѕоп, догп, ргедисеа, 
‚ребо1 

борозда Г. (вео]) Изига; (сі) Бгагай, про, 
апше ; (Тіп) 5апі їп їепсиіаї& 
выводная ~ (сп) ѕапі Фе еуасџаге 
поливная — (саєг) ѕапі де іѓіваўе 

борбздчатый (/іп) гібаї, ѕігіаї 

борт т. Бога, тагріпе ; Богаига 
г» канала (сі) гаї аі сапаіміці 
гу карьёра (саг) Бога а! сагіегеї 
откидной ~ (/ғапѕ) регеїе / оЫоп гађа- 
тарбії 
поперёчный — (апз) регее 1гапзуегза! / 
деврагііїог ] 
съёмный — (/гап5) регеїе / обіоп детоп- 
та 

бортик т. Богайгй, тагріпе 

бортодержатель т. сгоѕеі де тагріпе 

бортоснёстка Е. (ігапѕ) апзатЫ а! есһіра- 
тепішці шопа! ре ип уеһісиі 

борулӣн т. (тік) Богшіпӣ 

борьба Г. сошьаеге 
гу с коррбзией сотђаїегеа согодлипи 
< с накипью (1егто) сотфзегеа рее! 

е сагапе 

гу с шумом сотраїегеа 2ротоїшиі 

ботёль т. (агй, спи) теті2й репіги атБагса- 
Бип 

бра п. (е/) аріісї ; га}; агтёагй де 1ашрё 
ае регеїе 

брадисёйсмы т. рі. (ве01) оз5сіїації еще ае 
зсоаг{е1 раішіпіційі 

бракераж т. гебиаге 

бракбванньй гебшат 


блок-башмёк т. (2е0/) Ысс де Гапдайе бойня Е. (агп) абаїог ) У точный г» Бцїоп 5їгипіїї бракбвка Г. у. браке 
блок-вставка Ё. (агВ) Ыос е Іердгига бок т. соаз&, Іагига, раме, Напс 1141 е са т Е ож з 


БУМАГА 34 
бумага Е. һігіе 


буна Г. (сі) рішеп, ері 
бункер т. Бипсёг 
весовой — (тіг, (ейп) Бипсйг си сіпіаг 1 


БУХТА 


бункер-питатель т. (таў, ти) Бипсёг-ай- 35 
тепіаїог 


абразйвная — (іп, тес) Нігіїв ађгағіуй 

антикоррозибнная г» (т) Һігіе апісо- 

гоѕіуа 

асбёстовая а» (тік) Бігіїв де агЬеѕі 

бакелизйрованная — (ті) Бігіїв Басһејі- 

таіа 

битумйрованная ~ (тіг) һігііе Бйшпіпаій 

ватманская г» (срі) Бігіїє Маїтап / де 

дезеп 

влагопрочная ~ (тік) Һігйе гедменя 

Іа итійќаѓе 

влагостбикая ~, у. бумага, влагопрочная 

гудронйрованная армйрованная ~, (тіг) 

һігіе рийгопаій агтаїд 

гуммйрованная — (тіг) Һігйе хита 

^ для самопйсцев (самопйшущих при- 
бӧров) (срі) Вне репіги іпгевізігагі 
(Іа арагате) 

^^ из синтетйческих волокон (тіг) Біг- 
Че си Ибге зіпіетісе 

~ из стекловолбкон (тіг) Ытие аш Н6- 
ге де 51їсІа 

изоляцибнно-пропйточная ~ (тік) Бігііе 

ітргерпаїй ігоіапій 

ингибитированная ~ (т) Бігіїв си іп- 

МЫюг 

кабельная ~ (еї) Бігіїв (ігоіаїоате) реп- 

ти сабіигі у 

картографйческая — (2е04) Нігіїв сагіо- 

втаЙсй / репіги Ваги 

координатная — (вео). Бігіїе репіги со- 

огдопате 

логарифмическая ~ (срі) гие Іорагііті- 

са 

масштабно-координатная ~ (срі) Бігів 

тійїтеїгісй 

мешбчная ~ (ат) Нігіїе репіги зас! 

мешочная многослойная ~ (іғапѕ) гие 

4 та! тийе ѓоі репіги зас! 

наждачная ~ (іп, ітес) Нігіїв етегі / йе 

ўтігеһе] 

оббйная — (/іп) Һігіе репіги ќареї 

огнестбйкая ~ (тіг) Һігйе гедіѕіепіх Іа ос 

пропитанная — (ти) Нігіе ітргерпаїй 

противокоррозибнная ~ у. бумага, анти- 

коррозибнная 

ролевая ~; (ті) Бігіїв їп ѕшигі 

светокопировальная — (ср) Нігіїе Һеһо- 

згабісай (охапа) 

термогектографӣческая ~ (срі) штие тег- 

тобестовтабіса 

термокопировальная — (срі) Һігііе тег- 

тозепзібіа 


термореактӣвная — (срі) Һігіе тегтоге- 
аспуа 
тряпйчная 2» (тиғ) Бігйе аш сігре 


чертёжная ~ (срі) Пігііє Фе дезеп 


бумопластик т. (тік) Бігііє ііргевпаїй си 


газіпі 


г» для заполнйтелей (таз, тік) Бипсйг 
репіги аргераїе 

гу для цемента (тіг, іећп) 5102 / Бапсйг 
репіги сітепі 

загрузочный г» (таў) Бапсёг ае аітеп- 

таге ; (тіг) рїпіе Че їпсйгсаге / де айтеп- 

таге 

збльный г» (1егто) Бапсёг репіги сепиз& 

г» лоткбвого типа (таў, тт) Блисёг їп 
Гогша де |єпеаб 

мерньй ~, (т45) Бапсёг де пійзигаге 

о» пескоструйного аппарата (таў) Бип- 
саг а! арагац и! де забіаї 

многоступёнчатый — (ті) Бипсёг їп їгер- 

те 

МНОГОЯЧЕЙКОВЬЙ ~, (тіг, ѓіелп) Бипейг 

тиісеіціаг 

мусороприёмный — Бипсӣг-гесіріепі де 

випої, рибеїд 

мусоросббрный ~ Бипсйг соіесіог де рипої 

накопйтельный ~ (тіг) Бипсйг де аси- 

тиіаге (ѕѓосаге) 

погрузочный — у. бункер, загрузочный 

приёмный — (1ейп) Бипсӣг де ргітіге / 

де гесерне и 

приёмный — мусоропровбда Бипсёг де ге- 

серйе а! Бигіапиіші е рипої 

продольный щелевой ~ (1ейп) Бипсйг си 

дезспідеге Іопеїгидіпаї й 

пьтлесборньй ~ (тіг, Іенп) Бипсйг де ргаї 

разгрузочный — (Іенп) Бипсйг де дезсдг- 

саге 

расхӧдный ~, (таз, (ейп) Бапсёг е зег- 

місій / фе сопзит 

решетчатьй — (іенп) Блисёг. си ргйаг 

г» с воронкообразным днищем (тг) 
Бипсаг си бита їгопсопіс 

гу с естёственной выгрузкой (1ейп) Бип- 
саг си дезсйгсаге ргаупайопа!й 

су Є принудительной выгрузкой (/енп) 
Бипсаг си дезсдгсаге Гога! 

сборный ~. (1ейп) Бипсйг соіесіог 

складской — (1евп) Бипсйг / 51102 е ае- 

рогіїаге 

смесйтельньй ~ (таз тік) Бипсёг де 

атезіесаге 

топливный ~ (1егто) Бипсёг де сотриз- 

НБ 

траншёйный — (сбиф, (ейп) Бапсйг вибіе- 

гап Р 

угольный ~ (Іегто) Бипсйг де `сйгЬцпі 

усреднӣтельный ~, (тіг, іейп) Бипсйг де 

отовепігаге 

цемёнтный — (миг, (ейп) Бипсёг репіги 

сітепі у 

щелевой — (тік, іейп) Бапсйг си дезсН:- 

деге 

ЯЩИЧНЬЙ ~, (тіг, таз) Бипсёг ргізтатіс 


бункер-дозатор т. (таб, т) Бипсёг-доза- 


юг 


самохбдный ~ Бипсаг-аШштепаюг аціо- 
ргорцізаї 


бункеровать (/енп) а рипе їп Бипсёг ; а їп- 


Поза 
бур т. (таз) БагеНии-геде! ; ѕарӣ ; їгерап 
вращательный ~ 5їгедеї / Ьцгеһіц гогайу 
гу для шпӯров Бигёи / згеде! регги 
вдигі де риѕсаге 
долбтчатый ~ 5їгеде! си 115 їп Ғогтӣ де 
дана 
долбтчатый двойной — ѕѓгейе! си 5 їп 
Рогта де дама дшбід 
су для ударного бурбния 5їгеде! репіги 
регіогаге регсиѓапій 
КОЛОНКОВЬЙ ~, (яе0і, таз) сагоегА 
лӧжечный ~ (деої) Нпвига репіги Іџаѓ 
ргобе де рапите ; (підт) сар де Рога! си іп- 
вига 
спиральный — Ми / 5їгеде! зрігаї 
ударный ~ (1ейп) роапзоп 
шнёковый — Бигебіц де Гога} 
бур-расширӣтель т. (ео, таз) ѕарӣ де 15г- 
віге 
бурав т. (таз, ѓейп) Бигебій, 8їгедеі регіо- 
гаїог 
буравить (та, (ейп) а 5ігедеії, а регѓога 
буравчик т. (таз) згеае! / Бигебій тіс 
бурёние п. (1ейп) Гога] ; зігедеїїге ; регѓогаге, 
Гогаге 
алмазное — Гога} си @аташе / си ѕарӣ 
си діатапі 
— без отббра кёрна ога] Ага шаге йе са- 
гое 
быстроудёрное ~ Гога] ргіп регсийе гар1ай 
взрывнбе — Гога} си ехріолімі 
вибрацибнно-вращательное ~ Гога] УЪго- 
готаїйіу 
вибрацибнное — Гога) ргіп уїбгаге 
вращательное г» Гога] гоїатіу 
вращательно-удёрное — регѓогаге гоѓорег- 
сигапій 
вращательно-шарбшечное — Гога} гогайу 
си гое Э 
высокочастбтное электромагнӣтное ~ ѓо- 
гај еіесіготарпеііс си таге ігесуепій 
геологоразвёдочное — (2е0|, тт) Гога] 
репіги рго5ресійгі реоіорісе 
гидромониторное ~ (лтес) Гога] си Бі- 
дготопігог 
гидроударное ~ Гога] Бідгаціїс ргіп рег- 
сире 
дробовбе — Гога] си асе 
инженёрно-геологӣческое ~ (2е0/, рео!) 
Гога] реоіово-іпвіпегеѕс 
канатное — Гога] си сабіш 
канатно-ударное ~ у. бурёние, канётное 
колбнковое ~ (вео, реої) Гога] си ехіга- 
реге де сагоїе 
кустовбе — ѓогај шширш 
~ лбжечным буром (єгої, геої) Гога} си 
Гге2ӣ гогайуд тапиаїд 


магнитострикцибнное — Гога} ргіп тар- 
петозігісйипе 
мбкрое ~ Гога] итеа 
наклбнное — Гога] шсПпат 
направленное — Гога} аігіјаї 
пневматйческоє — регіогаге риеитаНсй 
пневмоударноє — Гога} рпешпайс ргіп 
регсийе 
развёдочное — (деої, тт) Гога] де ехріо- 
гаге 
~ с отббром керна (яеої, рео?) сагоїаі 
су с промывкой регіогаге шпеай (си іп- 
іессііє де арӣ) 
= твёрдосплавными корбнками Гога] си 
согоапа де айаі диг 
термическое г» ога} гегпіс 
турбинное — Гога] си шшгбіпй 
ударно-вращательное м» Гога} регсшапЕ 
гоѓайу 
ударное — Гога} регсиїапі 
ударно-канатное ~ ѓогај регситалі си саб- 
ш 
ударно-штанговое ~, Гога} регсшапі си 
ргајіпа 
ультразвуковбе ~, Гога} си иігазипеїв 
шарбшечное — Гога] си гое 
шнёковое — Ѓогај си 5сцій еЇісоідаїх 
электрогидравлйческое ~ регѓогаге еіесіго- 
рідгаціїса 


«бурйльньй (1ейп) де регіогаге, Че Гога} 


бурймость Ё. (тіп) Тогабиае, регбогабій- 
таке 
су порбды гегіѕіепја госії Іа регѓогаге 

бурка Г. (тіп) раџгӣ де'тіпі 

буровбй (тіп) де Гога}, де згедейге 

буродержатель т. (таз, тт) тапагіп& а 
іогегеї 

буссбль Е. (геод) Базой ; десііпаѓог 
геодезйческая ~ Фесіїпаїог веоде21с 
топографическая — Бизоїй іороргабісй 

бусы рі. (агі) аѕігараІе 

бут т. (тей) ріаїгй зрагій / гий 5 
отббрный ~, Біосигі Фе ріаїгй аїебе 
постёлистый ~, рана Бгцій сорша 


бутйть (1ейп) а итріе си ріеїгіз 
бутобетбн т. (Беї) Беюп сісіоріап 
бутоббй т. (1ейп) сопсазог де рака 
бутовый Бгаь Чт / де ріаїга Бгиій 
буфер т. (сі) гатроп; (таз, тес) атогії- 
20г 
гидравлический ~, лифта їатроп атог- 
Итог һійгашіс де аѕсепѕог 
< двери (еїсоп) 1атроп де Е 
пружӣнный — лӣфта ‘ашроп атогіігог 
си геѕогі де аѕсепѕог 
рессбрный ~ (тає) ќатроп си агс 
бухары (агл) Бибага 
бухта Е. соіас, Бисід 
арматурная — (агт) Бисій де агтдійгй 
кабельная ~, (еї) соіас де саЫи 


ка 


БУХТО... 
36 аон 37 ВАТА 
ры т. (е!) зирогі рептги сојасі у Й иа рей НС ДЕН винтовые уаЦигі ейсо14а!е 
ае са и - уі К 
гйбочные -— сійпдгі / уацигі де 1шдой 


вакуумобраббтка Г. ргешсгаге їп ма 
вакуумформование п. (тіг) Гогтаге зиб ма 
вал т. (агл) тишга, юг; (сп) дів; (таз) 


бучарда Г. (1ейп) Бистагай 
бучардӣрование п. (/ейп) Бисіагдаге 
ге бетбна Бисіагіаге а Бегопиіці 


гу "трубого помбла уаїигі си тйсіпаге рго- 
ѕіегӣ 


агроге; (ѓеғаѕ) гатЫец 


дезинтеграторные ~ уацигі дегіпіерга- 


А. п. ит аге А ыы 
ык т. (еЇсоп) агбаїеігіег; (рой) ріїй, райее ге Матаи САЯ реговой — (сі) аір Іопрігийіпаі, ма! де тоаге К ) 5 
анкерный ~ (е/соп) ріїд а. А и Ы ата гідїсагса сац; ратіпі ре та! у ^ для горячего склёивания уацигі де їп- 
береговбй — (рой) сшее, райее вагон т. (сі, ғап) уароп землянбй ~ (1егаз) гатЫеи де ратіпі сіеіає Ја са!а А | 
мостовой ~ (род) ріїй де род бункерный ~ уавоп-Бипейг карданный ~ агбоге сагаапіс — для холодного склёивания уаЦигі де 
ряжевый — (сл) рій де сйзоае опрокйдьвающийся 25 уароп Базсшан колёнчатый — агбоге сош іпсТвіат Іа гесе — 
быстрӣна /. (пік) х0пі де сигепі гар! (ре путеизмерйтельный — уавоп репіги уегі- су мешалки агбоге а! таіахогиіиі / а! аві- дробйльнье ту уаЦигі сопсаѕоаге 
Ни) Ғісаё са!еа тагогиіці дырчатые. — уаЦигі си зе || 
быстровысыхающий (спіт) си изсаге гар1а& рельсошлифовёльный — уавоп*ае Зее нажймньй ~ агбоге / уаї; / сШпаги де камневыделительные ~, уаЦигі репіги ѕе- 
быстровяжущий (спіт) си асйипе гарійй де а Япеог ргезаге : рагагеа ріеїгеЈог Г у 
Пріге / де Іераге рембнтный ~; уароп-атеНег , натяжній ~ агфоге Фе іпгіпдеге промывные о» уаїигі де зрдіаге 
быстродёйствующий си аснипе гаріда, гар!а саморазгружающийся ~ у. вагбн, опрокй- оборонйтельный ~ (сп) тегегех, уа! де смесйтельные ~ уаший де атеѕіесаге 
быстроохлаждёние п. гёсіге гар!ай дывающийся ; арагаге тарёльчатые — уаШи си сарасе 
быстропйшущий (таз) си їпгеріѕігаге гарідй вагбн-бўнкер т. у. вагон, бункерный обратный четвертной ~ (аг) зїегі де юг ванна Г. Баіе ; спуд ; (іпзі) сада 
быстросбхнущий (сліт) ѕісаііу, саге зе изися вагбн-дефектоскби т. (сў) уарвоп-йеѓесіоѕсор його | встрбенная ^^ сай іпагораїй 
гереде вагбн-кран т. (/ғалѕ) уавоп-тасага ограждающий — (/ега5) гатЫец де рго- выварочнаяе(їелп) райе де Гіегіеге 
быстросхватывающийся (Бе?) си ри гарідйй вагонётка Е. (тіг, Тейп, Іғапѕ) уаропеї тесре. д С клеевая ~ (Іенп) рае де іпсівівге 
быстрота Її. үііег2, гарідйате большегрузная ~ уаропеї йе таге сова. ~ отббра мощности агбоге де ргігӣ де ри- круглоббртная ~, сайй си тагріпі гогип- 
су схватывания (феї) уЦегй де ргіхй (а сіќаїе теге ей це й й 
Беїопиіці) монорёльсовая — уаропеї топогаї отжймный — (т!) сШпаги репіги ргезаї купальная ~ сада Фе Баіе МР 
су забйвки сваи (/елл) үуііегй Фе Баїеге а. | ббжиговая — уавопег репіги сиріог розіауці 1а: таўіпа де агбосітепі || малогабарйтная — сайй де вабагії тіс 
ріїоїціці опрокиднёя ~ уагопе! Баѕсшапі су подъёмника агбоге а! аѕсепѕогшиі мбечная — садй де зрдіаї 
быстротвердёющий (ег) си іпійгіге гаріа& печная — у вагонётка, ббжиговая приводной о» агроге тоїог / де апігепаге ножная ~, сайа репіги рісіоаге | М 
быстротбк тп. (Під) сигепі Гоца ; рапій ог- || подвеснёя — уадопеї зизрепдаї / де асйопаге плавательного бассёйна (сс) Багіп де їпог 
часа / гараа шахтная — (тіп, тапз) мавопеї Фе тб прижймный — у. вал, нажймный | пропиточная ^ (іт) Баіе де ітргевпаге 
быстрохбдный (таз) си тегѕ гарій, гари, вагоноопрокйдыватель т. (тіг, Ігап5) 15. прирусловый — (сп) дів ре таїці аре! прямоббртная ~, сааї си тагаті дгерів 
сц шгайе шай& рогікіу Че гӣѕіцгпаге зап Базсшаге а уавоа- і ~ прямбй четвертной (аг) 5їегі де тог @і- сварочная ^^ (зи) Баіе де зидиг& 
бычбк т. плотйны (рой, сп) райее / ріїд ті- пеіог гесі 9 сидячая — сайӣ-ѕсаџп б 
са вагоноразгрузчик т. (/ғапз) езсагсатюг де раздвижной «гу агфоге теіе5соріс дугунна пу саба ат іопій А 
бычбк т., фахвёрковый (е/соп) ра!ее детоп- уароапе четвертнбй ~, (агй) ѕѓегг де {ог эмалированная ~ сайа етајагӣ. 
табіїй вакуум т. уїй; уасцит валик т. (агл) тишг& ѕетісігсшагӣ ; азіга- ванная Г. (аг) Байе, сатегй де Баје 5 
бьеф т. (сп) Ыіеѓ З гу -бетбн т. (Бе!) Беїоп уасцитаї ва! ; (таҳ) уаЦ, сіїїпдги, ау ; (зи) сог- ванта Г. (сте) саба (4е сопѕіғис(іе ѕиѕ- 
9% доп; (сп) дівише репааій) 


верхний ~, Біеї атопіе 
водораздёльный — Ыеѓ де раша} 
~ канала Біеї де сапа! (пауірабії) 
нижний ~ Біеѓ ауа] 
раздёльный ~, ЫіеЁ дезрагійог 
соединйтельный — Біеї де Іердіцтй 
бэбурэ п. (агл) Бабигӣ, согіаїй 
бювет т., питьевой (їпѕ/) Бимеєй 
бюрб п. Бігоц 
архитектурно-конструкторское — (срі) 
Бігоц де ргоїесіаге їп сопѕігисјіі 5і агһіќес- 
шга 4 
~ изобретений оѓісіц йе Ъгеуеіаге 


высбкий ~, (112) ма танца! 
гу -камера Г. (теғ) сатега де уід 
гу -корббка Г. (тем) сатегќ / сюрог де 
уасиит 
-мялка Е. (тет) тајахог си ма 
-насбс центробёжный ротра де ма 
сепігіиваїя 
-опалубка Г. (Бег) соѓгај уасиитанс 
-пресс т. (таў) ргезй си уіа 
-смесйтель т. у. вакуум-мялка 
-сушйлка Г. (т) изсётог си ід 
-Устанбвка Г. (тг) іпѕтајаџе Че ма 
-фйльтр т. (тік) Ннги Че уасийт 
-фильтрация #. (тт) ННгате си уа 
-фбрма Г. (тік) праг си ма / си уаси- 
ит / репіго уаспитаге 
-формирование п. (тіг) Гогтаге си уа- 
спит 

у -щит т. (т) рапои уасицтагіс 

— -эксикатор т. (тіг) ехзісаїог си ма 
вакуумӣрование п. ігагатепі рип уі, уасии- 

таге 


— 
~ 


Е 


й 


вытяжной — (таб) сШпаги де іпіпдеге 
заглаживающий ~ (1ейп) гиїои де пеге- 
2іге 

прессующий — (таб) сійпдги репіги рге- 
а! 

регулировочный — (таб) сШпаги де гер- 
Іаге 

гу сварнбго шва (5и4) согдоп де ѕидиг& 
г ступёни (аг) биза мере! 


валкй т. рі. (таў, пи") уаЦигі, гшоигі, сі- 


Цпагі (у. я вальцы) 
дробйльные о» уаЦигі е сопсаѕаге / де 
5Їйгітаге 
окрасочные о» (Йп) гиїоигі репіги уор5ії 
прокатные ~ сШиаг! де Іатіпаге 
валун т. (сп) апгосатепі 
вальма Г. (еісоп) соатй 
конйческая ~ соатй сопісй 
плӧская — соатй р!ап& 
вальцевание п. (тіг) тасіпаге, удиіге 
вальцбвка {. (тес) тапагіпаге 
вальцбвщик т. (пес) тапӣгіпаіог 
вальцы т. рі. (таз, ти) уацигі, сійпагі, ги- 
` Іоигі (у. Я валкӣ) 


кольцевая — са и іпеіаг 
конькбвая ~ са Фе сгеабід 
напрягающая — сабій їпііп2діог 
несущая ~ са и рогіапі 
опбрная ~ сабій де ѕиѕ{іпеге 
радиальная ~ са и гаа!а! 

вантовый де са и 

вантуз т. (сй) уепіш2& 

ванть Е. рі. (стер) сабіигі, Игапи іп саЫигі 
діп ое! 

вар т. (т!) ѕтоа!а юрий; видйгоп 

варка Г. (тік) юрте 
высокотемпературная ~ горіге де 1етре- 
гагига тайа 
гу гипса са]сштагёа вЫрзийи 
скоростная ~ юрше гарідй 

варывная Ё. (ағћ) уагіупіа (ағћііесіиға Віе- 
Іогизісі) 

вата Г. (тік) уаїй 
асбёстовая — уаїй Фе а2Ъез! 
базальтовая ~ уа!& Баха!сй 
гранулйрованная ~ уаїй ргапшагӣ 
доевёсная г» уа!& де ето у 
Искусственная — уаій агиНса!й 








ВАТА 38 
вата 
каменная минеральная ~ уаїй тшега!а 
де раша 
комовАя минеральная -— уаїй тшега!& їп 
Басай 


мёргельная ^^ уаїй тагпоаѕӣ 
огнестӧйкая ^^ уаїй ірпіѓирӣ / гелізгепій 
Ча Гос 4 
стеклянная -» уаїд де 51їсій 
сырая минеральная ~ уаїй тіпегаіа Бгита 
термоизоляцибнная ~ уагй Іегтоїгоіапій 
техническая ~ уаїдй їеһпіса 
целлюлбзная ~‹ уаїй де сеїціогда 
шлаковая ~ уаїй Фе 280га 
‚ ватерпас т. (25) Боіобос, шуей си Биій де 
аег, ситрёпа де ара 
ватерпасовка Г. (єеої) піхеїтепі рип теюда 
тігеїог 5і шу@е! 5ітріе 
ватр5 Ё. (ағћ) уаїа (атвиесита Котдпіеі) 
вбивать а Баѓе, а іпігодисе рип Баїеге 
вваривать (5и4) а бха (т ітшегіог) рии 50- 
даге 
вварка Ё. (зи) їпсйгсаге си 5идига 
ввйнчиваниє п. (1ейи, ітес) іпзагибаге 
ввод т. іпігаге ; гасота, Бгапзатегі ; ілігоди- 
сеге 
абонёнтский (е1) Бгапзатепі Іа абопаї 
лу антённы гасога Іа апїепӣ 
лу в дёйствие рипеге / аге їп Гипсріипе 
/ їп ехріоагаге 
~ водопровбда (а) Ъгапзатей{ де ара 
воздушно-стбечный телефонный ~ га- 
сога аегіап їеІеѓопіс ре соп5оій 
воздӯшно-столбовой телефонный ~ га- 
сога аегіап геіеїопіс Іа 5101р 
воздушный ~ (е1) гасога / Бгапзатепі ае- 
гіап 
воздушный ^ электросёти (еі) гасогӣ де 
баег 
газовый ~ гасога де зате 
лу газохбдов гасогди! сопіисїеіог ае раге 
железнодорожный 7» гасога Фе са1е ѓегагӣ 
кабельный ~ гасога де сабій 
тепловой абонёнтский ~ гасога їегтіс іа 
аБопаї и ў 
г электроэнёргии (е1) гасога де епегріе 
еіесігіса 7 
вгонка Г. в паз (1ейп) їтбіпаге си ишс 
здавливание п. (/егаз) їпдеѕаге ; (1ейп) іпіго- 
аџсеге ргіп ргезаге 
ге фундамента (8е01) 
небо 
влавливать (ѓейл) а іпбіре ; а їпипда ; а таза 
вдавливаться в грунт (5е0#) а зе сиѓипда їп 
тегеп, а зе таза 
вдёланный їлсогрогаї, іпсазігаї 
вдувание п. іпзиїїаге, зиНаге 
ведёние п. работ, параллельное ехесиїагеа 
їп рагае] а шсгагЦог 
вёдомость Ё. (ес) зИмаце, Богдегоц, 11514, га- 
Е роге; тареїй, емаеща "1 


1азагеа | РГипда- 


дефёктная ~ (таз) ѕйџаџе де аеѓесіе 
комплектбвочная — (ес) Богӣегои де їиг- 
пігигі (де йугаге) 
г объёмов работ (ес) е\меща уош- 
тиці де Іисгаӣгі 
ведомый (таз) сопӣцѕ ; апігепат; асріопаї 
ведущий (ес) сопдисдіог, де сопдисеге; 
(таз) тоюг; де апігепаге; сопаисатог 
вёжа Г. (ат) ме | 
вездеход т. (ігапѕ) уешси! репіги огісе 1егеп 
величина Г. тагите, уаюаге ; сапііїате 
исходная ~ (срі, та!) уаюаге / тагіте 
іпіпаїа 
— отчёта (тйѕ) уаюаге а дїмігішпії / сі- 
иги, маїоаге сица 
приведённая ~ (тес) уаїоаге гедиза 
расчётная - (ср!) уаюаге саїсціаїй / де 
саїсиї 
установйвшаяся ~ (ћійг, таз) уаїоаге де 
гевіт регтапепі / 5гаціопаг 
велодорбжка #. (4гит) рма Фе ЫсісІеіе 
велодром т. (гит) уеодгот ) 
велосипёдная Ё. (агй) їпсареге репіги бісіс- 
1ае 
велотрёк т. (4гит) різкій де с1сИзт 
венёц т. (еісоп) садги / гіпа де Бігпе ; вгт- 
да; (таз) согоапа; (амп) согопатепі 
зубчатый ~ (таз) согоапа діщаїй 
дл» капёлл (агй) Ъома де сарай 
окладной ~ (еісоп) випа& ае 1ара 
опбрный ~ (еїсоп, таз) сайги е геатет 
венйрование п. (Іт) Ригпігціге 
вентилӣрование п. аегіѕіге, уепійаге 
вентилӣровать а аегіѕі, а уепШа 
вёнтиль т. уепіїї; зирара; гобіпеї ; уама ; 
сіареїй ; уапа Н 
аварййньй — (таз, іеғто) зирара Фе 5і- 
ригапій 
байпасньй ~ (аї) мапа Фе осоїїге 
водопровбдный ^ (115) гобіпеї а! соп- 
дисе! де ара || 
водоспускнбй ~ (аї) уепії де воїїге 
воздушный ~ (таб) ѕирараӣ / уеп де аег 
впускнбй — (таз) зарара / уепШ / гобі- 
пе! де айтіѕіе 
всасывающий ^- (таб) ѕирарӣ / уепії де 
азриайе, 
выпускной о» (таз) зирарё / уеп / го- 
Ыпеї де еуасцаге 
дренажный — (таз) уеп де @гепаге 
запорный г» (а!) гобіпеї си рапа / си 5ег- 
таг ; сіареїй де гейпеге ; (275, таз) гобіпеї 
си уепії де іпсһійеге 
игбльчатый ~ (таз) зирара си ас 
перепускнбй ~ (таз, (егто) зирара де 


ѕиргаргеѕіџпе 

предохранйтельный 7» у. вентиль, ава- 
рӣйный 

проходной ~ (таҳ) гобіпеї де ігесеге 


продувной ~ (таў, ѓегто) уеп де риг- 
іаге 


прямотбчный ~ (7756 таз) горіпеї си уеп-. 


ці дгері 


У 


- 


м 


вентиль 
регулирӧвочный — (та5) уепії де гевіа) 
смесйтельный г» (175) Баїегіе де атезес 
трёххоловбй ~ (15) уеп си тег сё 


угловбй ~ (таз) мерії аде соїр гобіпег си 
уеп де соц, уеп соцаг 


вентилятор т. (уепі) уепійатог 


~ аварййной вытяжки уепгііатог де еуа- 
сцаге де 5івигапій 
всасывающий ~ уепііаѓог 
вытяжной — ехһацѕіог 
дутьевой ~ уепійатог де іпѕи аге 
збнтичный ~ уепШаюг си һо!й 
крыльчатый ~ уепШаїог си агіріоаге 
кришный — уепійатог де асорег!$ 
лбпастный ~ уепШаюг си ра]еѓе 
нагнетательный - уепійаїог де геїціаге 
осевой ~ уепійатог ажа| 
потолбчный — уепійаїог де рІаѓоп 
притбчный ~ у. вентилятор, нагнетатель- 
ный 
пылевой ~ уепШаюг де ргаї 
пылеулавливающий — уепійатог азрігатог 
де ргаї 
радиальный ~, уепійатог гааїа! 
реверсйвный ~ уепійатог геуегзібії 
~ с двусторбнним всасыванием уептіатог 
си азргайе ацЫ& 
г» с увлажнӣтелем уєпійатог итійіѓіса(ог 
центробёжный ~ уепійагог сепігіїива! 


де аѕрігаһе 


вентиляторная Г. (агй) заіа уепійатоагеог 
вентиляцибнный ае уепШайе 
вентиляция Ё. (уепі) уепШайе ; аегај, аегіѕіге 


аварийная — уепШайе де зідигапій / де 
ауагіе 

вакуумная — уепШайе їп йергеѕіџпе 
вытяжная о» уепШайе ргіп азрігаціє 
децентрализбванная ~ уепШайе 4езсеп-“ 
танга!а 

естёственная — уепШайе патигаїй 
зональная ~ уепШайе хопа!й 
искусственная ~ уепШайе агийса!А 
комбинйрованная ^^ уепШаНе сотбіпаєй 
мёстная ~ уепШайе Іосаїд 
`механйческая ~ успійане тесапіса / Гогіаєй 
нагнетательная ~ уепайе рии геїціаге 
независимая ~ уепШайе ѕерагаїй / шае- 
репдепій 

обеспбіливающая ~ уепШайе де дезргё- 
Риге 

общеобмённая ~ уепШайе сепега!& 
организованная ~ уепШайе огвапіза(ӣ 
пожарная ~ уепШайе де шсепди 
потолбчная ~ уепШайе ргіп ріабоп 
принудйтельная — уепШайе / аегај Гог- 
зат (а) 

притбчная ~ уепШайе іп ѕиргаргеѕіцпе 
притбчно-вытяжная ~ уепШайе ргіп ге- 
ИЦаге 5і аѕрігаџе 

промышленная --уепШайе шаизета!а 
радиальная ~ уепШайе гайіа!а 
регулируемая ~ уепШайе гез1а а 
сквозная —уепшайе {гапзуегза!а 


39 ВЕС 


~ с механйческим побуждёнием уепп- 
1айе тесапісӣ 
гу. с тепловым побуждёнием уепШайе да- 
тогаїа вгадіепіціці де етрегага 
уравновёшенная 7» уепШайе еспійбгатй 
веранда Г. (агл) сегдас, {егаза 
жилая ~ уегапай де Іосиії 
верёвка Г. (/елп) Гише; Їгіпвбіє; 5ѓоагӣ . 
вермикулйт т. (сео) уегписи Ш 
вспученный — (тік) уегтісцій ехрапдат 
обожжённый — (т!) іегтоуегтісиій 
вермикулитобетӧн т. (Бе!) Бегоп си уегті- 
си Ш 
вероятность Ї. (та!) ргобабіїате 
доверйтельная ~ (7145) іпіегуа! де Наб Ш- 
їаге 
гу разрушёния (срі) ргобабійтате де ги- 
реге 


верста Г. гіпа де ре тагріпеа гіддгіеі 
верстак т. ({тес) Бапс / таза де Іисги ; (іт) 


тејвһеа де Іїтрідгіе 
слесарный ~ (ітес) Бапс / таѕӣ 4е 14сй- 
(иене 


верстбвка Г. кирпича (1ейп) а!іпіегеа сӣгӣ- 


тігіїог 


вертикаль Ё. (та!) уегіісаїй, Іпіе уегііса!&, 


(1егто) сапа] де іпсдігіге уегтісаї 


вертлюг т. (е/теѓ) Ипа 
вертолёт-кран т. (№ал5) ејісоріег-тасага 
вертушка #. тогізсй, уїггеїпіцй, діѕс гогіїог; 


(тг) 1атБиг репіги соіасі де 5їгта 


верхолаз т. типсіїог (саге Ішсгеахі) 1а таге 


штате 


верчёние п. гойге, їпуїгііге ; ріуоїаге 
вершина Ё. сгеазій ; уїгі, ріѕс ; сште 


~ арки (е/соп) уїгіці агсийи 

— волны (№4) сгеазій / Ғгопг Че ха 

~ крышки (е/соп) уїгі / соатй а(І) асо- 

‚  регізціці 

г» теоретйческого треугольника (сл) уїг- 
Ги їгіцпрбіційі еогейс (т зес(іцпеа 
багајиіиі де втеикие) 


вершинник т. (іт) Іетп іп согоапа агЪо- 


геїші 


вершник т. (окбнной или дверной рамы) 


(еісоп) Бшапагив (ае јегеаѕігӣ зай де иза) 
ат Іетп 


вес т. вгешіаїе ; ропаеге 


йстинный удёльный — (Іт) вгеціаїе ѕре- 

сійса геаїд 

кажущийся удбльньй — (Їт) ргеціаїе 

зресіїїса арагепій 

мёртвый ~ (таз) ргешаїе тоагій / ргоргіе 

гу наплавленного металла (зна) вгешаїе 
а теѓаішш йериѕ іп сиѕаїигӣ (реп ѕи- 
аига) 

насыпнӧй ~ (тіг) ргеціаїе їп угас 

объёмный ~ грунта (яе0ї) вгеціате уош- 

теїгіса а зоіціці 

объёмный ~ скелета ргеціаїе үоіитеїгі- 

са а 5спеіетиійі (таѓегіаіиіиі) 
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вес 
относйтельный ~, вгеціаїе геіатіуй 
погонный ~ вгешате теїгісй / ре теги 
ае шивите 
полёзный ~ огешае иШа 
пблный ~, ргеціаїе їогаїй 
расчётный — огешае де саїсиі / теогейсй 
сббственньй — вгеціаге ргоргіе 
сцепной ~ (таҳ) ргецідїе де адегепій 
транспортный - (/ғалѕ) ѕагсіпй йе ігапз- 
рогі 
удёльный — ргеціаїе зресіїїсй 
чистый ~ вгеціаїє пего 
эквивалёнтный 2» ргешаѓе есһіуаіепій 
весовая Г. (ағд) ѕраўи де сіпідгіге 

весовбй ропдега! ; єгауітеїгіс 

весбк т. (ейп) Иг си рить, ситрапа гідаги- 
ші 

вестибюль т. (ағ) уезіїби! 
входной ~ һо! де іпігаге, уезгібиї 
гостиничный ~» Бо! е Потеі 
кассовый — һо! си рһіѕее 
гу метрополитёна (сѕир) уезіїбиі / зай де 

теїгой 

назёмный ‚— метрополитбна уезіїбці де 
теїгой де ѕиргаѓаја 
распределӣтельный ~» уезиьш де 4ізігіби- 
не 

вестибюль-гардерббная т. (агл) уезіїбиі- 
загаегоБа 

весы рі. (т45) Баіапій ; сіптаг ; Базсш& 


автоматические — сіпіаг / Базсиїй ашо- 
таї (4) | 
автомобильные · ~, Базсша репіги уе еше 
ашо 

бункернье — сіпіаг си Бипсёг 

вагонные рычажные ~ ббщего назначё- 
ния разси!&-ро4 си 5ізгет де рігеһіі репіги 
уавоапе 

десятйчные ~ Баіапій / сіпіаг тесіта! (а) 
дозирбвочные ~ Баїапій доғаѓоаге 
дозйрующие — у. весы, дозирбвочные 
конвейерные ~, ігаперогіог йе сіпійгіге 
крановые пружйнные ~ Баїапій си агс 
репіги тасага[е 

крановые электромеханйческие — БаІапја 
еіесіготесапісӣ репіги тасагаје 
крановые электрбнно - тензометрӣческие 
гу Баіапій  еіесігопо-Іепзотеїгісй репіги 
тасагаїе 

ленточнье ~ сіпіаг си Бапай 
монорёльсовые циферблатнье — баіапій 
топогаї си сайгап 

мостовые, платфбрменнье — род-Базси!& 
гу с передвижной гйрей Баіапій готапӣ 


' бтви рі. соединйтельные (сі) Ппи де јопс- 


Нипе / 4е |еваига 


ветвистый гатіѓісаї 
вётвь Г. гатигё ; Бга|; гатіїїсаце, дегіуайе ; 


Бгапѕатепі 
ведомая ~ (таз) гатиг& сопацѕх / римаа 


ведущая ~ (таз) гатигй тотоаге / сопди- 
саюаге 
грузовая ~ (1апз) гатига де тгапзрог 
= колбины (е/соп) сопзо!й си 51р 
набегающая — (таз) гатига їпііпѕ& 
надкрановая ~ колбнны (е/соп) 5 різог 
деазирга ргіп2іі де гиіаге 
несущая ~ конвёйера (/гап5) гатигі рог- 
тапід а ігапзрогіогціці 
нижняя ~ конвёйера (ігап5) гатигй іп- 
Гепоага а гапзромогии 
опёртая ~ (еїсоп) гатигё Їпсазігаєй 
~ опбры (е/соп) сопзо!& де геахет 
подкрановая — колбнны (ей соп) сопзо!& 
ае $Шр ѕиБ ргіпда де гшаге 
~ стойки (е/соп) гатигх де р сотриѕ ; 
сотпѕо!а а зШрийи 
вётка Г. гатига ; (сі) гатіѓіса е, шие 
железнодорбжная — (сі) гатібісаціє де 
саїе Ѓегаїй 
канализацибнная соединительная — (а/) 
гасога де сапаїйзаге 
обхӧдная — (сі) іпіе йе осойге / ѕесип- 
ага 
соединйтельная — (сі) шие Фе іопсііипе 
ветровбй де уїпі 
ветрогбн т. (уелі) уепШаюг 
ветрозащитный (сазг) Фе ардгаге / ае рго- 
есе сопіга уїпіційі 
ветромер т. (7145) апетотеїги 
ветроохранйтель т. (сі) рагауїпі 
ветрорёз т. (еїсоп) улей а со5ціці е Гит 
ветростанция Г. сепігаій еієсігісй еоіапй 
ветроупбрный геғіѕіепі Іа уїпішгі 
вётхий уеїиѕї, айгӣрӣпат 
вёха Г. (вео4) іаїоп, |йги5. 
вешёние п. (сеоа.) іаїопаге 


гу «на себя» (зео4) }а!опаге „ре ѕіпе їпѕцѕі" 
вешка Г. (зеоа) іаіоп, іаїопегд ; гаги реоде- 


с ; Баха 


вешествб п. 5иБ5гапій, тагегіе 


балластное — (тт) тагегіа| де Баїіазі 
битуминбзное вяжущее — (тіг) Папі Бі- 
їштіпоѕ 

взрывчатое — (/ехр) ехріозім, ѕибѕгапѓа 
ехро7луа 

взрывчатое предохранйтельное — (Іехр) 
ехріогіу де зівигапій 

воздушное вяжущее ~ (тіг) Папі аегіап 
волокнйстое — (г) таїегіа| ЯБгоз 
вспёнивающее ~ (сћіт) арепі / таїегіаї 
зритапі 

вяжущее ~ (тік) Паш 

вяжущее асфальтовое — (ти) бап / 
сы азРаис 

гидравлическое вяжущее — (тик) Папі һі- 
агаціс 

глӣнистое — (601) ѕирѕ(апй / Папі агві- 
105 (оаза) 

горючее — (/егто) сотіизіібії 
древесйнноє ~ (іт) таїгегіа! / зибзаща 
Іетпоѕ (оа5й) 

защитное — (тіг) зибзіацій ргоесюаге 
збльное г» (1егто) сепизй 


мч 


веществб 


иницийрующее взрывчатое — (Іехр) ех- 
ріогіу Фе атогзаге 

клёящее — (тіг) Напі, адегіу 
корродйрующее — арепі согозіу 
красящее — (ст) зибзіапій соіогапій, 
соІогапї 

летӱчее — (сніт) 8иБзіапій удіаціїй 
метательное взрывчатое ~ (Іехр) ехріо- 
тім еп! 

минеральное вяжущее ~ (іг) папе тше- 
га! 

неорганйческое — (тіг) ѕирѕгапій пеог- 
вапісӣ 

обезвбживающеє — (сһіт) авепі / ѕиЬ- 
ѕ‹ап{а дезпідгатапі (4) 

огнезащӣтное ~; (т) зибзіацій івпіѓирй 
огнестбйкое — у. вещество, огнезащӣтное 
органйческое — (тім) зибзіапій огвапісй 
отверждающее — (тіг) арепі де їпійгіге 
охлаждающее — (1егто) зибзтап{а гас!- 
іоаге / де гёсше / Їгідогібісй, арепі Ггіро- 
ис 

очищающее — (ст) авепі де зра!аге 
патронйрованноє взрывчатое => (1ехр) 
ехріогіу іп сагіцѕе 

пластйческое — (миг) ѕиЬѕќапй ріазіісй 
повёрхностно-актйвное — арепі іепѕіо- 
асіїу / асйу де ѕиргаға{ӣ 
порошкообразное — (ти) шаеме ри- 
уеміепій 

предохранйтельное взрывчатое г» йехр) 
ехріогіу де явигаща 

промежуточное ~ клинкера (тік) таїегіе 
іпіегтедіага а сіїпспегиіці 
противоадгезйвное ~ (сліт) 
апПіайе2іуй, апіїаделіу 
противогнйлостное — (Іт) зибзіапій ап- 
йзергієй (сопіга риіғегігіі Іетпиіиі) 
раббчее — (1егто) ѕиЫѕапій / арепі де 
Іџсги 

разжижающее — (сліт) арепі йе діїшаге 
растворймое— (спіт) ѕиБѕќап{й зошЬИЯ 
связующее — у. вещество, вяжущее 
склёивающее — (тіг) адежу 


зибзіапій 


взаймность Г. гесіргосіїате 


~ перемещёний (тес) гесіргосіїаїса де- 
ріазагіїог 
< работ (тес) гесіргосігатеа Шегшиі, те- 
сапіс | уе 
гу рейкций (тес) гесіргосігаїеа геасіШог 
взаимодёйствие п. (тес) пиегаснипе, асйи- 
пе гесіргосӣ | 
силовбе — колеса и дорбги (тах) адегепій 
а гоі й 
гу частёй іпіегасіџпеа рӣгог (сотро- 
пепіе) 
взаимодёйствовать а іпіегас опа 
взаимозавйсимость Г. имегдерепаена · 
взаимозаменяемость Г. іпіегзспітрабіігате 
взаимозаменяемый іпіегѕсһіипБаЫ! 
взаимоотношёние п. гарогі 4е гесіргосіїаїв; 
согеїіабіе 
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взаимопроникновёние п. іпіегрдігипавге 

взаимосвязанность Г. Іерйіитй гесіргосӣ ; 
тЫпаге Ц 

взаимосвязь Г. іптегсопехіцпе, 1евёшгй гесі- 
ргосӣ 


`взаимосочетёние п. сотбіпаге гесіргосӣ 


взакрбй си зиргарипегва тагешйог, си таг- 
віпі ѕиргариѕе $ 

взвесь Г. (тт) таемае їп ѕиѕрепѕіе 

взвёшенный (тік) ропӣегах ; сіпійгії ; їп 5ц5- 
репѕіе 

взвёшивание п., гидродинамйческое (һаг) 
їогій ассепзіопаїй атаписй а аре! 


‚вздутие п. шпйаге ; ит &тага 


гу глазури (тіг) итЙаге а ріазигії 
взрыв т. ([ехр) ехріогіє, їтриѕсаге 
детонацибнный ~ ехрюже рии детопаге 
~ на сброс ехріогіе 4е ӣї21осаге / де ит- 
агига 
~ паровбго котла (1егто) ехрюже а са- 
тапиїші де абиг 
ПОДЗЄМНЬЙ ~ ехріогіеє заМегапй 
~ с опозданием ехріоліє іпіїггіаїй 
тепловой ~ ехроже їегтісд , 
холостой ~ ехріогіе сагій 
взрываемость Г. порбды (Іехр) гегізета го- 
сії Іа асйипеа ехроуй 
взрывание п. (/ехр) ехріодаге, ітризсаге 
~ зарядов ехріойагеа ‘псёгсмитги (ае 
ехріогіу) 
короткозамёдленное ~ ехріодаге си 1п- 
Пг2іеге. тісӣ і 
миллисекундное ~ ехріодаге їпіг-о тій- 
зесцпай 
су на выброс їтриѕсаге де аеееге (де 
агипсаге аїага а таїегіашіці) 
огневбе ~ ехріодаге си ЁіііІ, аргіпдеге си 
Пасага / си віці р 
электрическое о» ехріодаге ргіп аргіпде- 
ге ејесігісӣ 
взрыватель т. ({ехр) атогзй, ехріогог 
взрывать ([ехр) а ехріода 
взрывнйк т. ([ехр) агіібісіег 
взрывнбй де ехріогіе } 
взрывобезопасность Ё. ѕісигапій Іа ехріогії 
взрывобезопасный  апіідеНартапі, ргоїеіаї 
сопіга ехріоліеї 
взрывоопасность Г. регісої Фе ехріоліе 
взрывоопасный ехріолібії, ФеНаргапі 
взрывостбйкий гелізіепі Іа ехріолів 
аот Е. (1ехрі. ехріогіу, зибзіапій ех- 
рюлмуа 
взрыхлёние п. (1егаз) аїїпаге 
взятие п. шаге, рге]еуаге 
гу кёрнов (веор, веоЁ) сагола} 
~ проб (3е01[, вео!) шаге де ргобе 
- с места (таз) детага}, детагаге, рог- 
піге 
виадук т. (агит) уіадисі, раза} ѕирегіог, іге- 
сеге депіуеіаїд 
арочный ~ уіадисі їп агс 
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вибратор т. (таз) уїбгаїог, вепегагог де 05- 


сані / де мьгаш 

внутренний — уібгаїог де ймегіог 

высокочастотный ~ уїбгатог 4е їпаца ігес- 

уеп{а 

гидравлический о» уїбгагог Нідгаціїс 

глубинный — уїбгаїог Фе адіпсіте 

глубинный пневматйческий — мібгаїог 4е 
адіпсіте рпеитанс 

глубинный ~ с гибким валом уібгаѓог де 

айїпсіте си ах ЙехіЫ 

глубинный ~, со встрбенным электродвӣ- 

гателем уїбгатог йе адїпсіте си тогог е[ес- 

ис іпвїобаї 

грунтоуплотняющий - уїбгаїог репіги 

сотрасѓагеа 50іціці 

^^ для уплотнения бетбна уїбгатог де Бе- 
їоп 

~ для уплотнёния швов уїбгатог репіги 
сотрасіагеа гозіигіїог 

дополнительный — уїбгаїог аихШаг 

дорбжный ~» уБгаюг гинег 

кбнусный планетарный ~» уіЬгагог сопіс 

ріапегаг 

крановый — уїбгатог тапірціаї си таса- 

гаца 

маятниковый м» уїбгатог репашаг 

многочастотный ~ уїбгаїог си та! тие 

Ёгесуепје 

мотбрный — уїбгаїог си тоѓог си сотбиѕ- 

Пе іпіегий 

навесной — уїбгатог 5изрепааї 

наружный ~ уїбгаїог 4е ехіегіог 

опалубочный — уїбгатог де соѓгај 

~ перемённой частоты уіргаѓог си ігес- 
мепій уагіабіїй 

планетарный ~ уібгагог ріапегаг 

планетарный глубинный — уїргаїог ріа- 

пеѓаг де ааїпсіте 

пневматический < уБгаюг рпеитанс 

повёрхностный ~» уїбгаїог де зиргаёа{а 

повёрхностный ~ с круговыми колеба- 

ниями уїбгатог де ѕиргаѓајй си угар сіг- 

саге 

повёрхностный — с направленными ко- 

лебаниями у1Бгаюг де зиргаїа|й си уіБга- 

{1 аїгііате 

погружной ~ у. вибратор, внутренний 

поличастотньй — у. вибратор, многочас- 

тбтньй 

прикрепляемый — уїбгаїог Гіхабі! Іа ех- 

тегіог 

рбторный ~, уїбгаїог си гоіог 

ручной — уїбгаїог тапиа| 

~ сгйбким валом уїбгаїог си агбоге Нехі- 
Бі . 

ту со встрбенным двигателем хібгаюог си 
тоїог іпсогрогаї / іпріобаї 

станкбвый ~, (та, тіг) таза уіргапіх 

стёндовый ~ (ср!) міргаїог репіги этапа 

де іпсегсаге 


стержневой — уїбгатог си Багд / си ріуог / 
си ціа 

ударный ~ уібгатог регсшапі, уїбгорегси- 
тог я 

центробежньй — уїбгаїог сепігіїива! / си 
тазе ехсепігісе 

ШТЬКОВОЙ ~ уїбгаїог си Баїопеєі 
эксцёнтриковый — уїбгаїог си тесапіѕт 
ехсепігіс 

электрический — уїбгатог віесігіс 
электромагнӣтный ~ уїбгаїог ејесіготар- 
пейс 

электромеханйческий — уїгагог вієс- 
тготесапіс 

электромотбрный ~ уїбгатог си тогог ејес- 
їгіс 


вибрацибнная ЕЁ. (амп) ѕа1& де таза] ргіп уі- 


Ьгаге / йе уїбготаза| 


вибрацибнный уїбгапі 
вибрация Г. (тес) УБгайе 


амортизйрованная — У Бгайе атогіғаїй 
врёдная — Угайе посіуй / айипйіоаге 
двухчастотная — уіБга[іе си доці Ггесуеще 
крутйльная ~, уїбгаціє / озсПайе де гӣѕц- 
сіге 

= кручёния уїбгаціє / ОѕсПа{іе гогзіопа!д 
локальная ~, уїбгаціє Іосаїд 
механйческая — Убгайе тесапісй 
многочастбтная ~, угане си таї тийе 
їгесуспіе 

неамортизйрованная ~ Угайе пеатог- 
гаа 

низкочастбтная ~ угайе ае јоаѕй Ёгес- 
уепіа 

полезная — уїбгаціє иі 

поперёчная ~ угайе ігапсуегзаї З 
продбльная ~ уіБгајіе ахіаїй 

своббдная — уїбгаціє НЬегй 
трёхчастбтная — уібгаріе си ше! ігесуепіе 
Ультразвуковая — (12) уїбгаців шігазо- 


піса 


вибрӣрование п. (рег, іеһп). уїргаге 


~ бетбна уїбгаге а Беопини 

гу бетбнной смёси уіБгаге а атезесийи 
ае Беюп 

— в клётку уїбгаге їп саѕеѓе 

внутреннее ~ уїбгаге іпегіоагдй, регу га- 

ге 

~ в шахматном порядке уїбгаге їп зан 

высокочастбтное ~ уїбгаге де їпай й #гес- 

уепій 

глубйнное — уїбгаге іпгегпй / іп айїпсіте 

избирательное — уїбгаге ѕејесііүй 


наружное — уїбгаге ехїегіоаг& / ре соїта|, 


низкочастбтное ~ уібгаге де іоазй Ғгес- 
уепій 

объёмное ~ уїбгаге уоіштеїгісй 

су опалубки у. вибрирование, наружное 
повёрхностное ~ угаге зирегіїсіа!а 
повтбрноє — уїбгаге герегагй 
продбльное — уїбгаге Іопвіїіџаіпа1& 

"у с пригрузкой уїбгаге ѕиЬ ѕагсіпх 
свободное ~; уїбгаге Іїбегд 


вибрӣровать а уїбга 

вибрирующий уіргапі 

виброактивация {. цемёнта (1гапз) уіБгоасп- 
уігагеа сітепішиі 

вибробадья #. (іғапѕ) Бепй уібгаїоаге 

вибробалка Г. (таз) вгіпдй уїбгатоате 

виброблбк т. (таз) Бшис / геахет уіргапі 

виброболёзнь Г. Боа!& ргоуоса!& де уїбгаріі 

вибробрус т. (таз) вгіпдй угагоаге, гівіа 

уібгапій 


вибробулава Г. (таз) уїбгаїог си Іапсе 
вибробункер т. (/гап5) Бипсёг мібгаїог 
вибробур т. (7145) у1гозЁгеде! 
вибробурбниє п. (теп) уїбгоїогаге, уїбгорег- 


Гогаге 


вибровакуумйрование п. (1ейп) у1Ьгоуасии- 


таге, уасицтаге си уїбгаге 


вибровальцы рі. (таў, гит) маЦигі уїбга- 


тоаге 


вибровозбудӣтель т. (745) уібговепегаюг, 


уіргоехсіќаїог и 
дебалансный — уШгорепегаюг си о таѕй 
ехсепігіса 

злектродинамйческий ~ уїбгорепегаог 
еіесігодіпатіс 


вибровспучивание п. (тенп) іпѓоіеге ргіп уі- 


ргаге 


вибровстряхивание п. (/ейп) уїбгаге рип 5си- 


тигаге 


вибровыглаживание п. (тік, (ейп) уібгопе- 


тегіге 


вибровязкость #. (2) уібгоуївсогіїате 


~ грунта (єеої) уїбгоуїзсогіїаїса ратт- 
пи! / зоїцімі 


виброгазобетономешалка Г. (Бе!) уїргота- 


1ахог репіги раз Беюп / Беюп сеіціаг 


виброгазобетоносмесйтель т. у. виброга- 


зобетономешалка 


виброгасйтель т. (таз) атогихог Фе уіЬга- 


й 
АРВ ~ атогіїдог йіпатіс 
виброгидропрессование п. (таз) мібгоргеза- 
ге підгаціїса 
вибрбграф т. (срі, тёз) уібгортаї 
виброгрбхот т. (таз тік) сшг уіргаѓог 
~ с приводом от злектромагнита сиг уі- 
бгаѓог си тесапіѕт де асНопаге си @ес- 
їготарпеї : 
электромагнитный г» сшг уібгаїог си уі- 
Бгорепегаїог еіесіготарпеїќіс 


вибродатчик т. (срі) ігайисіог де мібганіі 
вибродозётор т. (таз, тг) уїбгодозаїог 


вибродробйлка Г. (таз, тіг) уЪгосопсазог 
виброжёлоб т. (таз) јећеаБ уїбгаїог 
виброигла Г. (таз) Іапсе уїбгатоаге 
виброизолӣтор т. (таз) іго1аїог сопіга уі- 
БтайШог 
виброизоляция Ё. (таз) угошоане, іхоіа- 
ге сопіга у1БгайЦог 
активная — уїбгоігоіаце, аснуй 
пассивная — уїбгоігоіаціе раѕіуй 
виброинструмёнт т. (ѓейт) іпзігатепі уі- 
Ьгапі 
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перенбсньй — іпѕігшпепі уїбгапі рогіабії 


виброкатбк т. (агит, таз) сШпага сотрге- 


ѕог уіргаїог 
двухвальцбвый ~ сотрасіог уїбгаїог си 
дої сійпадгі уіргаѓогі 

одновальцбвый ~ согпрастог уїбгаїог си 
ип 5іпвиг сійпдги уїбгаїог 


прицепной — сіїйпдги уїбгагог сотрасіог 
ігасіаї 
самохбдный ~, сШиаги сотрасіог аціорго- 
риїзат 
виброконвёйер пі. (іга) Ігаперогіог уїбгапі 
вибролопата Г. (1ейп) їюраїй уїбгаїоаге 
вибролотбк т. (Ігап5) јеһеаЫ забгапЕ 
вибромашӣна Г. (таз) табіпй уїбгапій 
вибромёльница Ё. (таз, тг) тоагй уїбгаїса- 
ге 
вибрбметр т. (таз) уібготеїги 
вибромблот т. (таз) сіосап уїбгаїог, мібго- 
регсиќог 
свайный ~, уіргорегсшог репіги іпбідегеа 
рПоШог 
вибронаконёчник т. (таб) сар уїбгаїог 
вибронбж т. (таз) сиції угаюг репіги їйіе- 
геа го5іигіїог 
виброобраббтка Г. (елп) ргеїисгаге / ігаїаге 
рип мібгабі 
виброопалубка Г. ($е!) соѓгај мібгаїог 
виброопрокйдыватель т. (/гап5) сиїбитог 
уїбгапі 
вибропакёт т. (таз) вгир Фе мібгаїоаге топ- 
тае ре ип садги сотип 
виброперемёшивание п. (/енп) үіргоатеѕ- 
їесаге 
виброперемещёние п. (ели) Чер!азаге ргіп 
мібгації 
вибропитатель т. (/гатѕ) айтепатог уїбгаці 
виброплатфбрма 8. (таб) ріаїогті уіргапій 
виброплита Ё. (таў, ѓеғаѕ) ріаса уіргапій 


гидравлическая — рІасӣ уїбгапій һійгац- 
іса 

навесная ~, расӣ уїбгатоаге ѕиѕрепдахӣ / 
рипаїй 


переставляемая — ріасй уїбгатоаге деріа- 

забіа 

подвесная ~ у» виброплита, навесная 

прицепная ~ ріасй уіргаїоаге тасния 

ручная ~ ріаса уїбгаїоаге тапиа!А 

самопередвигающаяся ~ ріасй уібгагоаге 

ашо4ер!аза Иа 

электрическая — ріасй уїбгатоаге еІесігісӣ 

виброплошадка Г. (таз, тім) таза / ріаіѓог- 

та уіргатоаге 

блочная — геазеше уїбгапів 

инерцибнная — таза уїргапій е шегие 

рамная ~ садги уїбгапі 

резонансная — таѕӣ уїбгапій де гедопацій 

~ с вертикальными колебаниями тазі 
мібгапій си уїбгації уегісаіе 

~ с горизонтальными колебаниями таза 
уїбгапій си мібгації огігопіаів 
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виброплошадка | 
~ с круговыми колебаниями таѕй уїбгап- 
{а си уїбгарі сігсиіаге 
ударная — таза үібгорегсшапій 
— ударного действия тазй уїбгапій си 
асйипе регсцгапій 


вибропогружатель т. 
Ирагог 
вибропогружёние п. (ягої, рой) іпбідегеа / 
Багегеа ріїоїціці ргіп мібгаге 
вибропогрузчик т. (таз, іғапѕ) уібгоїпсйг- 
саюог 
вибропрёсс (таз, тік) уібгоргеѕ& 
вибропрессование п. (тім) уїбгоргезаге 
вибропрокатывание п. (тіг) уїбгосійпагаге 
вибропрокбл т. (енп) мібгорегіогаге і 
виброползучесть Г. сигоеге / Па} дагогіїй 
мібгарйог 
вибропрбчность Г. гегізіепій Іа уїгагії 
вибропригрӯз т. ѕагсіпӣ їп мібгаге 
вибропрокат т. (тік) мібгоіатіпаге 
виброрезка Г. (ейл) їйіеге ргіп уїбгаге 
‚виброрёйка Г. (Беї, таз) гівій уїбгаїоаге 
виброрешётка Г. (тік) вгдіаг уїбгаїог 
виброрыхлёние п. (іенп) уібгозсагіїісаге 
вибросепаратор т. (745) уїбгозерагатог 
вибросйто п. (745, тіг) 5ігй уібгатоаге 
вибросмесйтель т. (таз) тайахог уїбгатог 
вибросортировёние п. (тік) зогіаге ргіп уі- 
Ьгаге, мібгозогіаге 
вибросортирбвка Е. у. вибросортирование 
вибростёнд т. (срі) таза де уїбгації / де ѕси- 
шгаге / де їпсегсӣгі Іа уїбгації 
вибростёржень т. (ейт) уїбгагог-ііій 
вибростбйка Г. зирогі уіргаїог 
вибростбйкий (тес) гегіѕіепі Іа уїбгації 
вибростбйкость Г. (тес) гелізепій Іа уїбгації 
вибростӧл т. (таз, тік) тазй уїбгапій 
- вибростблик т. (745, тік) таза мібгапій / 
мібгатоаге / де Іабогатог р 
вибросушилка Г. (тет) изсАюг угагог 
вибротехнолбгия Г. 1еппоое йе уїбгаге 
вибротрамбование п. (/еғаѕ) уїбгосотрасіаге 
вибротрамббвка Ё. (таз, ѓеғаѕ) та! уібгатог 
вибротранспортёр т. (/гап5) їгаперогіог у1- 
Бгапі | 
виброукладчик т. (4гит, таз) герагихатог 
міргатог! 
виброуплотнёние п. у. вибротрамбованиє 
виброуплотнӣтель т. (акит, тау, Іега5) сот- 
расіог уібгагог 
многоплӣтный ~» сотрастог мібгапі си та] 
тие рідсі 
виброфбрма Г. (таз, тік) (іраг уібгаїог 
виброформованиє п. (п) уїбгоїогтаге 
виброхббот т. (феї) ти ігапѕрог(ог уірга- 
тог 
виброцементация #. (/елп) сітепіаге си у1- 
Ьгаге 
виброшаблбн т. (/ейп) за оп мібгагог 
виброштамп т. (таҳ, тік) тагий мібгатоаге 


уіргоѕопегӣ, уїбгоїп- 


виброштампованиє п. (тіг) уіргоўѓап[аге 

виварий т. (саєт) уіхагіц 

вид т. азрест, Ѓогта, ќе! ; той; уедеге ; нр; 
сагерогіе 
вертикальный ~ (вео4) е!еуайе 
г грунта (год) пашга зо 

визйр т. (вео4) утог, пика, сгисе де піуе1ағ / 
де уїгаге 

визйрка Її. (яеоа) іаїоп 

визйрование п. (гео) уїгд, уітаге 

обратное ~ у12А / уігаге іпуегѕӣ 

прямбе ~ уігаге аігесій 

вйлка Г. (е/) НА; (таз) Гигсё 

выдвижная ^ (таз) Гигса теїезсорісй 

тяговая ~ (ігапѕ) Риге / Багӣ Фе тасйипе 
а гетогсії 

вилкообразный їп їоггай ае Гигей 

вилла Г. (агй) уйа 

виляние п. (Флит) зегрепипй ; (с) зегршге а 
сай 

вймперг т. (агл) Мітрегр 

винилацетат т. (сніт) асеѓаї де міпії 

винилбромйд т. (сыт) Бготига де м- 
пі 

винилхлорӣд т. (спіт) с1огига де уши 

винилиденхлорйд т. (ст) сіогигй де уіпії- 
ійеп ; діцгії 

винипласт т. (сліт) уіпіріазі (ргодиз де ріаѕ- 
ИЙсаге іеғтісй а сіоғиғіі де роііуіпі1) 

винт т. (е/теі) зигиб; ейсе 
бесконёчный — иги Гӣгӣ $Игуи / ејісоійаї 
грузовой — ѕцгир де ога 
двухзахбдный ~ зигиб си доий іпсершигі 
двухходовбй — у. винт, двухзахбдный 
зажймный — 5иги де зігіпреге 
закрепйтельный ^ иги де Нхаге / де 
сопзоПааге 
крепёжный у. винт, закрепйтельный 
наводній ~ зиги де гезаге 
нажӣмный ~ 5игиб де ргеѕіцпе 
опбрный ~ 5игиці де ѕргіјіп 
отжймный — иги де дезргіпаеге / де аб- 
тапаге 
подъёмный ~ 5игиб де гідісат 
~ по дёреву 5иги репіги Іетп 
~ по металлу ѕигир репіги теѓа! 
— с квадратной головкой $игиб си сар 

рӣїгаї ; бігіоп 

г с круглой голбвкой 5иги си сар гола 
гу с плбской голбвкой 5игиб си сар ріаї 
гу спотайнбй голбвкой 5иги си сар іпесаї 
самонарезающий ~, 5игиб си ашіобіївгаге 
скрепляющий ~ у. вйнт, закрепйтель- 
ный 
соединйтельный — «5игиб 4е аѕатЫаге 
стбпорный — зигиб Фе Ыосаге / де оргіге 
гу стяжка 5цгиб де зігіпреге 
сцепнбй — 5игиб де сиріаге 
упбрный — 5игиб оргіїог 
устанбвочный — $игиб де геріаге / Фе ајиѕ- 
таге 

винтовой е!ісоійаі 

винтовёрт т. (1ейп) зигибештий 


4 


- 


винтообразность Г. гӣѕисіге (4еогтайе ае 
зиаига) Е 

винтообразный їп ѓогтӣ де ѕигиЬ 

вираж т. (агит) уігај 
— велотрёка уігај а! ріѕтеі де сект 

вйрать а гійіса їпсӣгсйтига си ајшоги! та- 
сагаіеі 

виртуальный уїгіцаї, ппаріпаг 

вискозимётр т. (таз) уїзсогітеїги 

вискозиметрический уїссогітеїгіс 

вискозимётрия Г. уїзсогітеїгіе 

висячий зизрепаа, аЙгпа! 

витой газиси, їп зрігаїй 

витбк т. (е/) ѕрігӣ; (таб) ѕріга Шеции 
короткозамкнутьй ~ (еї) зрий зсигісіг- 
сипага 

витраж т. (агй) упгапа 
живописный — уйгайи де агід 
лёнточный — уйгаНи Бапай 
мозайчный — уїїгайи їп тогаїс 
сплошной ~ уйгайи ріїп 
чистый м» уйгаНи їгапзрагепі 

витрина Г. (аги) уйгіпд 

вйхрь т. (діаг) уе], шгЫюп 

вихревой гигбіопаг 

вйца Г., фашӣнная (с^) 5пор де Газсіпд 

вкапывать а іпегора 

вкладыш т, (еїсоп) айаоѕ / еіетепі сопзгис- 
у (Фе итрішига) 
антисейсмический — рагпнигё апізеізтісй 
звукоизоляцибнный ~, 5ігаї Гопоігоіатог 
минераловатный ~ ѕігаг йе үагӣ тіпегаїй 
термоизоляцибнный — Ягаг Іегтоілоіатог 

вклйнивание п. іпгегсаїаге, ітрапаге 

включать а сиріа, а Бгапѕа, а сопесиа, а рипе 
їп Гапсйиие ; а шсшае 
^^ водопровбдный кран (115) а дезсріде 

гобіпеші де арӣ 

включатель т. (е/, тау) їпігегирйтог ; Ьшоп 
Че сопіасі ; сопјипсіог 
гидравлический = (таз) дізігібийог й 
гобіпеї де рогпіге-оргіге 

включёние п. Чес!апбаге ; іпріббаге, іпсішде- 
ге, сопесіаге, сиріаге ; атогзаге ; рипеге їп 
їцпсрипе / їп сігоції 
автоматическое ~ резбрва (е/) сиріаге 
ашотаѓӣ а гегегуеі 
су в пейзаж іпѕегаге / іпѕсгіеге їп реїза) 
инорбдное — (тік) іпсіихіцле 
г» сифбна (175) атогѕаге а зіїопиїці 
стекловйдное ~ (тиг) шсшешипе уйгоаєй 

включения п. рі. иприги&й, іпсішгіцпі 

включённый іпсогрогаї, (е/, таз) 1еват, со- 
пестаї, Бгапзаї, сиріаї; іпгегсаїа!, іпсіцв, 
рогпи 

вколачивать а їпіїяе (реп багеге) 

вкопать а іпєгора 

вкраплёние п. (єгої) іпсіцтійпе 

вкрест регрепаісшаг; їп сгисе, іпсгисізаї 

влага Г. итезеа!й, итіаіаіе 
адгезибнная — итіаінаѓе де адегійпе 
адсорбцибнная ~ ипианае де аазогЬйе 
внёшняя — ипиЧнае зирегіїсіаїй 
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внутренняя — ипманае де сопяшиие 
~ гидратации ипианае де В агаайе 
гидратная — у. влага гидратации 
грунтовая — штідйае а зо} 
избыточная стройтельная — итіднате 
ехсейепіага а ејетепіеіог де соп5ігисрі 
капельная — цтідйате де сопдепз 
капиллярная — штідітате / ара саріїагй 
когезибнная ~ ипи@нае де соетійпе 
повёрхностная — у. влага, внёшняя 
связанная ~ штідйате де Іевдтигіа 
сорбцибнная — цнианае де зогідіе 
эксплуатацибнная ~ итідйате де ргеїш- 
сгаге 

влаговыделёние п. зерагаге а аре! 


влагоёмкость Ё. һісгоѕсорісіќате, сарасіате 


де гейпеге а ареї / а цтехеіїї 
абсолютная ~ сарасіїате абзоїцій де ите- 
21ге 
капиллярная — Бівговсорісітате / шаго- 
сарасігате сарИага 
пблная 2» Півгозсорісіїате тота!а, итідітате 
де зашгайе, сарасігаѓе тахітх де итеге 
влагоизбытки рі. ехседепі е ипиапае 
влагоизоляция Ё. іғоіа{іе сопіга ителе 
влагомёр т. (упаз) Ппівготеїги, штідотеїги 
су для древесйны арагаї де тёзигаг иті- 
ацатеа Іетпиці 
влагонакойлёние п. асити|аге а итегеїі 
влагонасышёние п. штідігаїе де зашгайе 
влагонепроницаемость Г. етапѕейате, ітрег- 
теабіїйате (а ара) 
влагонепроницёемый ітрегітеабії (Іа ара) 
влагообмен т. ѕсһітЬ де цтідйате 
влагоотдача Г. седаге а штідісдції 
влагоотделйтель т. зерагаюг Фе арӣ 
влагопоглощаемость Г. сарасіїате де абзогЬ- 
Не а итехеш 
влагопоглощёние п. абзогЬНе де итідйате / 
а итехеш 
влагопровбдность Г. ігапѕтіѕіе де ипианае 
влагопрбчность Ё. гегізгепій Іа ипианае 
влагосодержание п. сопіїпиї де ара / де 
итегеа!а / де ипианае 
гу вбздуха сопііпиї де итійнаѓе а! аєгціці 
~ пара (1егто) сопјіпи де ип нае аї 


арбигиіці у 
влагостойкий гелізіепі Ја ипиАнае, Нідго- 
це 
влагостбйкость Ї. згабіїйаїв / гегіѕіеп{й Іа 
итіднаїе 


влагоупорньй у. влагостойкий 
влагоустойчивый у. влагостбйкий 
влажность Її. ипиЧНа!е, отегеа!& 

весовая — итійнаіе вгауїтегісй 

гигроскопйческая — итібіаѓіе Нівгозсо- 

ріса 

гу грунта шпійіїаѓіе а рву / а їеге- 

па 
допустимая ~, штідйаїе адпизьиа 
г» древесйны ипиаНае а 1ехо--° 
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влажность 
~ древесйнь, стандартная итійіќаѓіе пог- 
та! / де геѓегіп{а а Іетпиїші 
объёмная — штійіќаѓе усіцтеїгісй 
~ осадка штідйіаїе а пато и! / а шШ- 
ші 
остёточная ~ итійіќаїе гетапепій 
относйтельная ~ итійіїаѓіе геайуй (рго- 
сепіиаій) 
г» пара итійіќаіе а уарогіїог де ара 
пофракцибнная — итійіќаіе ре {тасйии! 
прирбдная ~ грунта итійіќаіеа паїигаїй 
а рашіоіціці 
равновёсная ~ шпте7геаїй йе есһііЫги 
регулируемая ~ итійіаіе сопігоіаїй 
стандартная — штійіќаѓе де геїегіпій 
удёльная — ипидИае ѕресіѓісё 
устойчивая — итійіќаќіе згабіїд 
формбвочная ~ итійіѓаѓіе де Газопаге 
эксплуатацибнная ~ штійіќаќе де ргеш- 
сгаге 
влажный штей 
влияние п. іпіїшепій 
взаймное ~ (тес) имегасйипе, шЯчеп- 
{а геслргоса 
обратное ~, іпіїшепій шуегза 
~ промерзания (2601) аспипе а іпепеци- 
Іші 
вмазать (Ди) а сви: ; а опре 
вмазка Г. (Йн) спішіге ; цпреге 
г втулок (ворбнок) (т) еіапзаге а 
БисѕеІог (рИаШог) 


вместйлище п. гесіріепі 


вместймость Г. уоішт ; зрайи; сарасііаїе 
расчётная ~ сарасіїаїе де саїсиї 

вместйтельность Г. сарасіїаїе, зрараїйтаїе 

вместительный іїпсараїог, сиргіпааїог, си са- 
расіїаїе таге 

вместить а сирипае 

вмонтйровать а іпсогрога, а іпеіоба 

внакрбй рип 5иргарипеге 

внахлёстку сарата, ргіп 5иргарипеге 

внедрёние п. іпігойисеге, рдїгипдеге, репе- 
{гайе ; аріїсаге 

внецентренно (пес) дезсепігаї, деріазаї Ға- 
{а де сепіги 

внецёнтренный (таз, тес) ехсепігіс 

вниз по течению / по рекё (Піаг) їп ауа], 
їп іовиї аре! 

внутригородской іпігаџгђап 

внутрипострбечньй їп іпіегіоги| ѕапіеги- 
Іші 

вовлечёние п. вбздуха (уелі) апігепагеа ае- 
гии 

вбгнутьй (таЁ) сопсау 

вода Г. арӣ (у. я вбды) 
агрессйвная ~, арӣ аргеѕіуй / посіуд / 
согозлуй 
адсорбцибнная ~, арӣ де адзогбре 
эккумулйрованная — (Пій) арӣ соієсіаїй 


бактериологӣчески загрязнённая — арӣ 
роїшаїй си Басїегіі 
безнапбрная подзёмная ~ (#14г) арӣ ѕир- 
{егапа си п1уе! НБег 
бытовая стбчная — (41) ара шепа]ег& 
г в порах (№14) ара ниегзина!А 
в почве (ліг) ара де 50Ї 
верховая ~ (№4) арӣ йіп атоме 
водопровбдная ~ (21) арӣ йіп сопдисій / 
де Ја гобіпеї 
впитанная ~ (#4г) ара де ітЫБае 
встрёчная ~ (Піду) сопігасигепі де арӣ 
~ высбкого давлёния (#4) ара зи рге- 
ѕіџпе їпаїїй 
высокотемператӯрная ~ (/егто) арӣ ѕи- 
ргаїпсдігіта 
гидратацибнная ~ ара Фе Нійгаїаге 
гидратная ~ у. вода, гидратацибнная 
глубйнная — (ео, нідг) ара е адіпсіте 
глубокая подземная ~, у. вода, глубйн- 
ная 
гбдная для питья ~ арӣ рогабіїй / Пе 
Баш АА 
горячая ~ (іегто) ара бегыіпіе 
гравитацибнная — (#4) арӣ вгаунано- 
па 
грёющая ~ (ѓегто) ара де Їпсділіге 
грунтовая ~ (2ео[, Шаг) ара Неайса / 
зиМегапа 
грунтовая связанная ~ (рео/, Шаг) ара 
зиМегапа де сопзишие 
деаэрйрованная ~ (ілі) арӣ 4егаєгізіїй 
диффузибнная — арӣ де аіѓиғіџпе 
^ для гашёния йзвести арӣ йе ѕіїпѕ уаг 
г для тушёния огня арӣ де ѕііпѕ шсепай 
добавочная ~ (іегто) арӣ де атезіес / 
ѕирітепіага А 
дождевая ~ арӣ Че ріоаіе / ріиміаїй 
жёсткая ~ (021) ара диг& 
загрязнённая ~ (аї) ара роішаїй 
запруженная — (ћіағ) арӣ їпаііриій 
застбйная — (№4) ара 5ійійіоаге 
~ затворёния арё е атеѕіесаге / йе сот- 
рІеѓаге 
избыточная ~ (Підг) арӣ ехседегцага / їп 
зигріця 
известковая ~ ара де уаг 
йловая ~ (Шаг) ара паїоаза / си пйтої 
ископаемая ~ (геої, һійғ) ара ГозИа / де 
заса! 
карьёрная (саг) ара Фе сагіегӣ 
ключевая ~ (2ео[, маг) ара де ігмог 
конденсацибнная ~, ({егто) арӣ Фе соп- 
4епзаге 
котёльная ~ (ѓегто) ара Фе сағап 
котлбвая ~ у. вода, котёльная 
краевая — (Нідг) ара тагріпа!& 
мутная ~ (114) ара їшбиге / си їшгбі- 
айзме 
мягкая ~ (41) ара тоаіе / си дигиме 
;салиа 
нагрётая ~ (41) арӣ іпсё12 ќа 
напбрная ^ (а, Шаг) ара зи ргеѕіџпе 


вода 

гу насыщёния (лій) арі е загигаціе 
(авзогбіїй де ѕігаїіиі асуіјеғ Гага ріег- 
Чегеа сопіасіціші рағісиіеіоғ зойае) 

неочищенная ~ (а) ара пеїгатаїй 

непригодная для питья ~ (а/) арӣ перо- 

тарі р 

непротбчная — у. вода, застбйная 

несвязанная ~, (Піду) ара НБегА 

~ нижнего бьёфа (с^) Ыеғ ауа! 

низкая — (№4) аре тісі, ейај 

низовая ~ (Піаг) ара ат ауа! / ат сиг- 

5ш іпіегіог 

оборбтная ~ арӣ де сисшане 

обратная — арӣ 4е гешг 

осветлённая — ара Шшпрегиа 

отраббтанная ~ ара ига | шіййаїй 

охлаждающая ~ (/егто) ара ае гасие 

охлаждённая — (1егто) ара гйсіїй 

очищенная ~ (а!) ара еригаїй 

паяльная 2» (5и4) Иса Фе десараге, арӣ 

таге 

перегрётая ~ у. вода, высокотемператӯр- 

ная 

~ перенасыщёния арй 4е зиргазатигаціє 

переохлаждённая ~ (1егто) ара ѕиЫгӣ- 

сій н 

питательная — (а!) арӣ де аЇітепіаге 

питьевая — у. вода годная для питья 

пластовая — (2201, Ш4") ара де здсдйтіпі 

плёночная — (114); ара реїсиціагй 

поверхностная ~ (#4) арӣ ае зирга- 

Газа 

~ поглошаемая фильтрацией (Ніаг) арӣ 

ае іабійгатіє 

подзёмная — (#4) арӣ зибіегапй / уа- 

4оаза 

подпёртая ~ (Піду) аре Багате, гетиигі 

подпиточная — арй де айаоѕ 

подпӧчвенная. ~ (ео, 4) ара {геайса 

подрешётная — ара репіги аїїпагеа ра- 

аи 

пбчвенная ~ (2е0і) арй ат / де 591 

преломлённая — (Шаг) уа! діїгасіаї 

прёсная ~ у. вода гбдная для питья 

производственная ~ (а!) арӣ репіги рго- 

дисре 

промывочная ~ ара Фе зрдіате 

промышленная стбчная ~ арй гезідцаїй 

іпаиѕігіаї& 

протбчная — (4) арй сигрйіоаге 

рециркуляцибнная — арӣ ае гесігсшаге 

сбрасываемая — арй іезсйгсаїй / еуасиа- 

1а 

связанная грунтовая — (№4г) арӣ зиб- 

{егапа Јева‹а / Нха 

сетевая — (а!) арӣ ат гејеа 

спускаемая — арӣ де роге / де ѕсигвеге 

гу. средней жёсткости (а) арӣ си аигиае 
теше . 

стбчная — (аї) арё де сапа! / де сапа- 

Птаге: арй шепафега / изайй; аре гелі- 

диаіе 
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стоячая ~ у. вода, непротбчная 
стоЯячая неочищенная ^ (а) арі Бгиїй 
де сапа! 
сырая ~ (аї) ара бгий 
твёрдая ~ у. вода, жёсткая 
текучая ~ у. водё, протбчная 
фильтрацибнная — (#4) арӣ де шИНга- 
Пе 
хлӧрная ~ арӣ сіогигаїд 
хозяйственная ~ у. водӣ, бытовая стбчная 
циркуляцибнная ~ (іегто) арӣ де сігси- 
1айе / гесігсиїаєй / Фе гйсіге 
чистая г» ара рига 
щелочная —` (14) арӣ аісайий 
водобой т. (сл) діѕіраѓог Че епегріе, гадіег 
наклонный ~ гайіег їпсіїпаї У 
— с обратным уклбном гадіег си сопіга- 
рапід 
~ трамплӣнного типа ргар ауа! (їр гаш- 
Била Іа деуегзог 
водовбд т. (21, сі) аредисі, сопдисій де 
ара 
безнапбрный ~ аредисі си піуеї ег 
деривацибнный ~, арейисі де 4епуайе 
дренажный ~ (с, дғит) сапа! де агеп 
железобетонный ~ сопдис де Беюп 
агтаї 
нагнетательньй ~ аредисі Гога! 
напбрный ~ аредисі ѕиЫ ргеѕіцпе 
несаморегулирующийся ~ арейисі Гага 
аџіогевшагігаге 
обхбдный — аредисі Фе осойге 
~ опорожнёния аредисі де зойге 
питающий ~, арейисі де айтегиаге 
ПОДВОДЯЩИЙ ~, арейисі дех адисНипе 
подземный — аредисі 5абіегап 
гу. с открытым ўровнем сапа! деѕсһіѕ, аре- 
дисі 
саморегулирующий ~ аредисі си аціо- 
гершагітаге 
сброснбй ~, сопдис!й / сапа! Фе аезсёг- 
саге 
стройтельный ^ сапа! / сопіисій / вае- 
пе де сопѕігисіе (репіти ігесегеа ареіоғ 
їп Итрш сопягисйег) 
турбӣнный — арейисіш тагЫшпе! 
водовпуск т. в шлюз (сі) деѕсһійеге іпіг-о 
есіц2а 
водовыпуск т. (а/, сл) емасиаїог де ара; 
еуаспагеа аре 


дбнный ~ еуасиатог де Гипа 
~ покрытый растйтельностью еуасиаїог 
де ара ѕѓабіШзаї си уереїаціє 


раббчий ~, суаспаюг де шсги а] ареї 


сифбнньй — еуаспаюг си 5іїоп ; роЇіге си 
5ійоп _ 
~ с обратным клапаном сопацсій де ге- 
їшаге 
водогрейка Г. у. водонагреватель 
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водогрязелечёбница Ё, (сѕс) запаїогіц ае Блі 
си пато] 
вододелитель т. (аї, іп5і) дізігібийог де ара 
^ без затвбра аїзігібціюг де арй Ях у 
Гага іпсріддіог 
"у с затвором дізігібціїог де арӣ шоб! Й 
си исх аюг 
водоём т. (а, 175) Багіп де ара ; гехегуог 
де гейпеге 
пожарный ~, (іп5/) гегегуог де ара де 
іпсепаїй 
водоёмкость Г. (Підг) сарасіїае де абвогііе 
а ареї А 
водозаббр т. (а/, сі) ргігй / саріаге де ара 
(у. Я водоприёмник) 
башенный — рг!2& де арӣ ги 
бесплотйнный о» саріаге / ргі2& де арӣ 
Гага Багај 
бычкбвый с» ргіғй де арй си раїсе 
~ в виде треугольного водослйва риа де 
арӣ си аеуегзог ігійпебіціаг 
вертикальный ~, ргіхӣ / саріаге де арӣ 
уегііса! й 
глубинный — ргіїй / саріаге ае ара де 
атс! те 
горизонтальный г» ргй / саріаге де арӣ 
огігопѓаі& 
~ грунтовых вод саріаге Фе аре ѕиЫе- 
гапе / {геайсе 
дбнный — саріаге Фе арй де Рипа, сарга- 
ге де Ғипа 
су из-под щита 4ізігібціїог де Чебії / ргі- 
24 де арй си аїтепіаге ре ѕиб 5а- 
уПе 
~ имёющий  регулйрованные входные 
отвёрстия ргіӣ де арй си айтіѕіе гев- 
аа 
ирригацибнный ~, ргі2й Фе арӣ репіги 
ігіраўіі 
лучевой ~ саріаге Фе арӣ гадіаїй 
нестационарный ~ саріаге де арӣ ріші- 
гоаге 
низконапбрный — ргігй де арӣ си с& деге 
тісӣ 
плавучий ~ ргігӣ де арё рішійоаге / Но- 
чапіа 
ПЛОТИННЬЙ ~ риа де арӣ си Бага} 
ОНА ~ саріаге Фе арӣ Фе ѕирга- 
Ға, 
приплотйнный ~ у. водозаббр, плотйн- 
ный 
раздельный береговой ~ саріаге де та! 
5ерагайуй 
русловый ~ саріаге йе арӣ їп аїбіе 
совмещённый ~, саріаге де та! сошЫпа!я 
< с плотйной водоподъёмного тйпа сар- 
таге си Багај репіги гідісагеа піуеішиї 
ареї 
траншёйный о» саріаге Че арӣ ргіп бап- 
{игі 
туннёльный — ргі2й Фе арӣ си ва1егіе 


фильтрующий ~ саріаге де арй НИгапй 
шахтный о» саріаге Фе арӣ ргіп рифригі / 
си риї у 
шпӧрный ~, ргігд де арӣ си ріпіеп 
водозаббрный де ргі2й йе арӣ 
водозащищённость Е. ргоесйе ітроїгіуа ра- 
їгипаегії ареї 
водоистбчник т. (аї) зиг5й Фе арӣ 
водолаз т. зсаїапдги 
водолечёбница Г. (сѕс) зесфіє де һійгоіега- 
ріе 
водомер т. (таз) аротеїги 
~ Вёнтури аротеіги / арожиу Мепіигі 
ДИСКОВЬІЙ ~, аротеїги си (іѕс 
крыльчатый ~ аротеїги си раве 
объёмный — аротеїги уоштеняс 
поршневой ~, аротейи / сопіог йе арй 
си ріѕќоп 
ротацибнный - аротеіги си ріѕіоп гоіа- 
їм 
скоростной ~ аротеїги гаріа 
турбӣнный — аротеїги си гигбіпда 
водомёт т. (йтес) һійготопііог 
водонагреватель т. (Іегто) іпсдізіог де арӣ 
автоматический, газовый — іпсдідіїог де 
ара си вазе ашота! 
быстродёйствующий м» іпсйігігог де арӣ 
гарій 
вбдо-водянбй — зсбітдгог де сдідига 
арӣ-арӣ 
газовый "» їпс&12ісог де арӣ си рате 
ЄМКОСТНЬЙ ~, Їпсдігіїог де арӣ си аси- 
таціаге (Бойег) 
контактный ~ іпсйігіїюг де арй де соп- 
касі 4 
пароводянбй ~~~ ѕсһітЬйіог е сйічигі 
абиг-арӣ 
повёрхностный — іпсдігіїог де 5иргаїаїй 
предвключённый — іпсдігіїог де арӣ ргі- 
таг 
протбчный ~» ѕсһітЫйіог де сдідига Гага 
аситціаге Фе ара 
протбчный, газовый — 5сбітібдгог де сд1- 
Фига Гага аситиіаге Фе арӣ си вазе де 
агдеге 
скоростной ~ у. водонагреватель быстро- 
дёйствующий 
электрический — Тпс&шиог еіесігіс Фе арй 
водонасыщёние п. (2е0/) зашгане си арӣ 
водонасыщенность #. рга@ / сарасігаіе де 
ѕаіига[іе си арӣ 
водонасыщенный затигаї си арӣ 
водонепроницаемость ѓ. ігарегтеабійгате (Іа 
арӣ), еїапѕеіаїе 
водонепроницаемый ~, ігарегтеабії Іа арӣ, 
еѓап5, һійгоѓив 
водонбсный асуіѓег, ппЫБа! си арӣ 
водообеспёчение п. (41) аѕірцгаге си арё 
водообеспёченность Г. (а!) сараснае де аѕі- 
Бигаге си арӣ 
водообйльность Ё. абипдепій де ара ; ргай де 
1пЯНгаге а ареї 
водообмён т. зспіт де ар& 


водоотведёние п. агепаге а аре! 
водоствод т. (сі) Чгепау, сопдиси& / сапа! 
де зсигреге / Фе еуасиаге а аре 
внутренний ~ сопіисій пиегоагй Фе еуа- 
спаге а ареіог 
дорбжный ~ дгепа| гийег 
наружный ~ сопдис!й ехіегіоагй де еуа- 
сиаге а аре! 
неорганизбванный 7» гепај пеогғапі- 
таб / пашга| 
организбванньй ~ 4гепа} ограпігаї 
поверхностньй о» агепа} де ѕиргаѓајќ 
~ покрытый газбном прое іпіегбаге 
продольный ~ (сі) еуасцагеа аре! де-а 
при! Ниле! / а сдії 
г» с крбвли дгепа} асорегії 
водоотвбдный де ігепаге, де еуаспаге а ареї 
водоотводчик т. (1егто) зерагаїог Фе соп- 
депѕ 
~ паровбго отоплёния зерагаїог е соп- 
деп а! іпѕѓајафеі іпсйігіїе си абиг 
водоотдача Г. седаге а итіаіё фі 
водоотделёние п. ѕерагаге а аре! 
водоотделӣтель г. зерагаїог Фе арӣ 
водоотлӣв т. (тіп) еуасцаге а ареїог ; (а!) 
дгепа| ; іпдердгіаге а ареї ргіп ериізтепі, 
ериіхаге 
глубинный ~ ериізтепі / ерцігаге Фе адїп- 
сіте 
открытый — ериіѕтепі йеѕсһіѕ 
повёрхностный - ершбтеп! /ершігаге де 
ѕиргаѓаја 
подзёмный — ериіѕтепі ѕиЫегап 
самотёчный — ериізтепі пага! 
водоотталкивающий һійгоѓоБ, һійгоѓив 
водоочистӣтель (а) еригаїог е арӣ 
водоочйстка Г. (а/) еригаге / ри саге а 
аре! 
тепловая ~ еригаге а ареї ре сайе чег- 
тіса А 
химйческая — еригаге сһітісй а ареї 
водопад (ліг) сазсаай, сйдеге де ара, саа- 
гасій 
водопоглощёемость Ё. (#4) сарасіїаїе де 
абзогоЙе а аое! 
водопоглощёние п. аЪѕогьіе йе арӣ 
~ бетӧна сарасіїате а Беюпшиг е а 
абѕогЫі ара 
весовбе ~, абзогііє єгауітеїгісй де арй 
водоподготбвка Ё. (а!) ігатаге / ітрипйій- 
(ге сашануй а ареї 
водоподогреватель т. (/егто) ргеїпсйігіїог 
де ара 
местньй ~ ргеїпсдігітог де арӣ Іосаї 
теплофикацибнный — ргеїпсйігіќог де арӣ 
їп. гееаца йе 1егтойсаге 
трубчатый ~ ргеїпсдігітог де ара шЬшаг 
водоподъём тп. (147) геїціаге а ареї ргіп 
ротраге 
водоподъёмник т. (а/, 1151) еіехаїог йе арӣ, 
рідговіеуатог 
водопбльзование п. Боїіобіге / иіШзаге а ареі 
({ага а о сопзита) 


я ГУсниопоег 
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водопонижёние п. (4) ериізтепі, зсёдеге 
а піуеішиі ареї зибтегапе 
вакуумйрованное ~ ериіѕтепі си аїшо- 
ги! ротреі де уій 
г трубчатьми колбдцами ериіѕтепі ргіп 
рщигі шаге 
су электробсмосом ерџіѕтепі ргіп еес- 
їгоо5тога 
водопотреблёние п. сопзит йе арӣ 
безвозвратноє — сопѕшт пегесирегабії де 
ара 
водопотребность #. (тм) песеѕаг йе арӣ 
репіги атезгесаге 
я бетбнной смёси песезагш Фе арӣ репіги 
атезеси! де Беюп 
~ шлама песезагш де арё їп разій 
водоприёмник т. (аї) рг12а / гесіріепі / 
Бами де арӣ (сопзігисііє ѕаи аіѕрогііу 
репіги ргітігеа ареі) 
башенный ~, ргі2й де арӣ, тигп / сазіеі 
де ара 
безнапорный — Бағіп де арӣ їйгій ргезі- 
ипе 
глубйнный ~ ргігё де адіпсіте 
повёрхностный ~‹ ргі2й де ѕиргаѓајӣ 
су с деревянным жёлобом ргіхӣ е арӣ 
гетрогагаӣ си јећеаЬ аіп Іетп 
фильтрующий м» ргігй де арй такий 
водопровод т. (аї) сопдисій де ара; аре- 
аисї ; гејеа Фе айтепіаге си арё 
внутренний ~, гееа іоїегіоагй де аїтеп- 
Таге си ара, іпѕіајае іпіегіоагй де арй 
групповбй ~ гејеа ргираїд де айтепіаге 
си арӣ 
дворбвый —` у. водопровбд, наружный 
домбвый ~ у. водопровбд, внутренний 
зонный ~ гејеа топа! де айтепіаге си 
ара - 
напбрноразводящий ~ сопаисій де дїзігі- 
Бийе ѕиЬ ргезіцпе 
напбрный — сопдисій сиб ргезіцпе 
наружный ~ гејеа ехїегіоагӣ де аНтеп- 
аге си арӣ 
оборбтный — сопіисій йе арӣ їп сігсий 
їпсһіѕ 2 
объединённый — сопӣисій йе арӣ іп 5і5- 
тет ипібісаї 
противопожарный ~~~ сопдисій де арӣ 
репіги іпсепаіі 
разветвлённый ~ гееа гатібісаїй де а|- 
тепіаге си ара 
раздёльный г» сопдис!й Фе арӣ їп чет 
Фімігаї 
самотёчный — сопдис!й (Фе арӣ) си сиг- 
деге ПБега 
уличный — у. водопровбд, наружный. 
хозяйственно-питьевбй ~ гејеа де аїїтеп- 
Таге си арӣ шепа]ега-роа Иа 
хозяйственно-произвбдственный м» гејеа 
де аНтегаге си арй ттепајегӣ Я їеһпо- 
Іоріса : 
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водопроводӣмость Г. почвы (реоі) регтеа- 
Ышае а ѕоішиі 

водопроводный (а!) де дізігібціе а ареї 

водопроводчик т. (аї) іпзіаїатог репіги аїі- 
тепійгі си ара (ае арӣ Я сапа) 

водопогрев т. мёрзлого грунта (ѓели) т- 


сайлге си ара бегЫпќе а ратіпішиі їп-: 


вета 
водопроницаемость Г. (хеой) регтеаб име 
Іа ара 
~ грунта регтеабійтаїе а зо 
гу пбчвы у. водопроницаемость грунта 
водопроницаемый регтеабії Іа ара 
водопропуск шт. (сп) гіроїй де еуасиаге, 
еүасиаїог де дебії 
водоразбор т. (а!, си) ргі24 де арӣ, рипсі 
де рига 
водоразборньй (а!) де аіѕігібцўе а ареїог 
водораспределитель т. (а, іп5ї) їзігібці- 
їог де ара 
водораспылёние п. риіуегігаге а ареї 
водораспылйтель т. риіуегігаїог де ара 
водорастворймость Г. зошЬШИзме / ргай де 
5о0Їмбійате їп ара 
водорастворймый зо їп ара 
волорегулятор т. (аї, #152) гериіатог е дебії 
водорёз т. (сі) ерш, римеп, ѕрагвеүа! (42) 
водород-катионӣрование п. (41) ігаїагеа ареї 
си са(іопі 
водосбор т. (#4) Базіп һійгоргаѓіс / де 
гесерйе р 
г водонбеного слбя (грунтовых вод) 
(шаг) Бажи соесог а! ипе! ріпге асуі- 
{еге (а! ареїог зифіегапе) 
водосборник т. (сп) соієсіог де ара, Бат 
де аситиїіаге ; (тіл) јотр 
водосбрбс т. (сп) дезсдгсйїог; сапа! де 
дезсйгсаге ; еуасиаїог 
аварийный — Фезсдагсйіог де ауагіе 
башенный ~ Чезсагсюог-шги 
береговой ~ дезсагсёюг ае та! 
г» в теле плотйны дезсагсаюг іп согриї 
багаіцімі 
глубинный ~ Чезсагсёюг де адіпсіте 
консӧльный ~ еѕсагсдіог іп сопѕоіа 
напорный > ЧезсАгсаог заб ргеѕіцпе 
открытый 7» Фезсагсйюг си Муей Нбег 
паводковый ~, аеѕсӣгсӣ(ог де аре тагі 
повёрхностный ~» Чезсёгсйюг де ѕирга- 
Ға{а 
г с боковым отводом воды йеѕсӣгсйіог 
си деуіегеа аре! Іаїега!| 
сифбнный — аеѕсӣгсд(ог-ѕіѓоп 
траншёйный ~ дезсагс&юг-сапа! 
трубчатый — аеѕсйгсйтог ішіціаг 
туннёльный — 4езсагсёюог-шие! 
шахтный ^^ дезсёгсёюг-риф 
водосбросный (сі) йе еѕсйгсаге а аре! 
водослив т. (си) деуегѕог 
г Базёна деуегѕог Вайп 





~ без бокового сжатия деуегзог Їдга соп- 
{тасйе Іаѓега!& 
безвакуумный ~ деуегѕог ЁАгА уасиит 
г без затвбров Феуегзог Гага зіаміїе 
боковбй ~ Чеуегзог Іаїегаї 
вакуумный ~, 4еуегзог си уаспит 
запасный ~ Феуегзог е гегегуд / де 
зівигапій 
затопленный ~ деуег5ог іпесаї 
измерйтельньй ~, 4еуегзог де е{а]опаге 
линёйный ~ еуегзог іпіаг 
мёрный — деуегзог де тйзига (решги тй- 
зигагеа дебішіці) 
незатбпленньй ~» 4еуегзог пеїпесаї 
нерегулӣруемый ~ Феуегзог Гага огвапе 
де ге аге 
~ Понселё деуегзог Ропсеіеї 
~~ практйческого профиля Феуегзог си 
ргоїй! ргасйс 
предохранйтельный ~, деуегзог де зіригап- 
а 
пропорциональный — 4еуегзог си дели 
Ппіаг ргорогйопа! (си іпдаітеа загсіпії) 
~ прямоугольного сечёния Пеуегѕог 
агерѓипрћішаг 
регулируемый — деүегѕог сотапааї 
~ с боковым сжатием Феуегзог си соп- 
тасйе Іатега!д 
своббдный — йеуегѕог ПБег 
~ с затвбрами деуегзог си ѕїауіе 
г с затвбрами на грёбне Феуегзог си 
зіауйе ре согопатепі 
— с подводом вбздуха Аеуегзог си аегі- 
зігеа уїпеї 
г» с тбиким ребрбм 4еуегзог си шисше 
зибуге 
г с ширбким порбгом 4еуегзог си ргаё 
1% 
Томпсона деуегз5ог Тһотрѕоп 
трапецеидального сечёния  деуег5ог 
їгаретоійа1 
г» треугбльного сечёния Яеуегѕог Ігіцп- 
вһішаг 
шахтный ~ деуегзог-ріїпіє 
водослӣвный е Чеуегзаге а ареї 
водослбй т. уіпё 4е арӣ, топа шпейа 
водосмесйтель т. авігаїог де арӣ 
водоснабжёние п. (а!) аїтепіаге си арё; 
аіѕігібиігеа ареі 
горячее — айтепіаге си арӣ сай 
гу грунтовой водбй у. водоснабжёние с 
исибльзованием грунтовых вод 
~ избыточной водбй аїйтепіаге си арӣ 
ехседепіагд 
коммунальное ~ айтепіаге си арӣ соти- 
па!а 
мёстное ~ айтепіаге Іоса!а си ара 
оборбтное — аїтепіаге си арӣ їп сіг- 
сай їпсһіѕ 
питьевбе ~ аїтепіаге си ара роабИа 
повтбрное — у. водоснабжёние, оборбтное 
промышленное ~ айштепіаге си ара іп- 
дазнла!а 


Е. 





водоснабжёние 
противопожарное ~ айтепіаге си ара 
ітроїгіуа іпсепаїціці 
прямотбчног ~ айтепіаге си ара їп сіг- 
сий деѕсһіѕ 
г с использованием грунтовых вод (а!) 
аШтетаге си аре заЫегапе 
технӣческое — у. водоснабжёние, про- 
мышленное 
централизованное ~ аїїштепіаге сепгай- 
таіа си ара 
водосодержание п. сопНпи! де арӣ 
г при укладке (Феї) сопйиш де арӣ їп 
тотепіці рипегіі іп орега а Беїопи- 
Ви 
водоспуск т. (сп) дізрогійу де еуасцаге а 
ареїог, еуасцаїог 
дӧнный ~ еуасцаїог е роге а ареї де 
Гоша 
трубчатый ~ еуасиаюг шаг 
туннёльный ~, еуасцаїог си шие] 
водостойкий гелі5їепі Іа ара 
водостойкость Г. гегіѕіеп{ӣ Іа ара 
водостбк т. (сп) сапа! репіги ѕсигрегеа 
ареї ; йгеп ; }вНеаб 3 
городской ~ сапа! де соієсіаге а ареїог 
дренажный ~ сапа! е ѕсигреге / де аге- 
паге 
ливневый ~~ сапа! де ѕсигреге а ареі де 
ріоаіє 
Уличный — сапа] де зсигвеге а ареі де 
(ре) зігада 
водосточный де зсигреге а ареї 
водострӯйный си уїпа де ара 
водосчётчик т. (745) сопіог де ара, аро- 
теїги 
крыльчатый ~ аротеїги си ейсе 
ротацибнный ~~ аротеїги гоїатіу 
турбӣнный ~, арошеїги си їшгбіай 
водотёчник т. (Підг) јећеаб 
водоток т. (під) сигепі / сигѕ де ара 
врёменный — сигѕ / сигепі де арӣ 1ет- 
рогаг 
выправленный ~, сигѕ де арӣ гершагіғаї 
открытый ~ сигепі де ара деѕсһіѕ 
подзёмный м» сигѕ де ара зиМегап 
постоянный ^ сиг5 4е ара регтапепі 
~ устойчивого продбльного профиля сиг5 
де арӣ си ргобії Іопеітидіпа! хаб 
водотрӯбный асуаїирціаг 
водоувлажнёние п. итезге 
водоудержание п. гейпегеа аре! 
водоуказётель т. іпдісаїог йе піуе! а! аре! 
водоулавливание п. саріагеа аре! 
водоуловйтель т. градирни, (сі) саріаїог 
де ара а! шгпийи де гасте 
водоумягчениє п. (21) дедигігаге а аре, 
гедисеге / тісѕогаге а дигИА ара 
водоумягчитель т. (спліт) гедисётог е ди- 
гіїаїе а ареї 
водоупор т. (есоп) 5ігаї ітрегтеабії 
водоупорность 2. з1абійтате / гегіѕіепјӣ Іа арӣ 
водоупорньй һійгоѓие, ітрегтеабії 


_ 5ибіегапе 
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водоустбйчивость Е. у. водоупбрный 
водохранйлище п. (сп) Јас / Багіп / гезег- 


уог де аситиіаге де ара 

буферное -— (а, іпѕі) гелегуог-іатроп 

верховбе — Багіп Піп атоше 

выравнивающее ~ Бали йе сотрепза- 

Не 

~ а регулирования гехегуог апи- 
а 

~ для регулирования паводков Јас ае 
аситиіаге репіги гериіагігагеа / аїе- 
пиагеа ушигИог 

- зимнего ‘регулирования гетегуог де 
іагпа 

~ компенсйрованного регулирования Ба- 
тіп де сотрепѕаўе 

компенсйрующее ~ у. водохранйлище 

компенсйрованного регулӣрования 

~ многолётнего регулирования Іас йе 
аситиіаге си гевшагітаге тиійапџаій 

наливнбе ~ бағіп Фе аситиіаге а уійц- 

гог 

г» недёльного регулирования гетегуог 
ѕарійтіпа1 

низовбе — Бали Піп ауа] 

противопаводочное ~ Іас де ргоесйе соп- 

іга уйтигіїог 

регулирующее ~ гезегуог де сотрепѕаге 

русловое — Багіп їп аїбіе 

~ сезонного регулирования гехегуог де 
ара ѕегопіег 

~ с насбсным аккумулйрованием гегег- 
уог де аситшаге рип ротраге 

~ суточного регулирования гезегуог 211- 
піс 


водопост т. (Нідг) ѕїіайе Шпппітеїгісй 
вбды Ї. рі. аре (у. 5і вода) 


аллювийльнье ~ аре аїшуіопаге 
атмосфёрные сточные ~ аре йе зсигееге 
ріиміае 

городскйе стбчные ~ аре игфапе ихае 
грунтовые ~ аре де адіпсіте / Їгеацїсе / 


делювиальные — аре дешмае 

дождевые стбчные ~ аре илаїе ріиуіаје 
инфекцибнные стбчные ~ аре изме соп- 
татіпате 

кислые ~ аре асідйе - 
межпластовые грунтовые ~ аре зибіе- 
гапе сарНуе (їпіте ѕігаіигі) 
надмерзлбтнью ~ аре йеаѕирга гопе! де 
їпвбеї : 

напбрные подзёмные ~ аре зи егапе зи 
ргеѕіџпе 

неочищеннью стбчные ~ аре ихме пеери- 
гаїе 

осветлённые стӧчные — аре ихайе йесап- 
таїе 

очищенные стбчные ~ аре цгаїе еригае 
подмерзлбтные ~ аре 5цб гопа йе іпепеї 
подрӯсловые ~ аре зиМегапе 
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воды 


произвбдственные стбчные ~» аре изае 
іпдизігіаїе 
хозяйственные сточные ~, аре ихаме ше- 
пајеге 
водяной аде арӣ, асуанс 
возбудитель т. ехсіќаќог ; авепі 
29 колебаний (тес) вепегаїог Че озсіїа- 
фі 
возбуждать а ехсіїа; а атогза; а авіа; а 
аснута 
возбуждёние п. ехсіќае ; ехсцаге ; авцаце ; 
атогбаге 
су дуги (5и4) атогзаге а агсшиї 
сульфатное ~ (сніт) асііуігаге си зи ат 
де саїсій 
тепловбе ~» (/і2) авиайе іегтісі 
ударног — (тах, тес) ехсиайе ргіп іт- 
риїз / рип ѕос 
щелочнбе — (сліт) асіїхітаге аїсайпа 
возведёние п. ехесиіаге ; гідісаге ; сопзігиіге 
< зданий (1ейп) ехесшаге а с<аатИог 
су лесбв (1ейп) ехесшаге а езаїодаіціці / 
а 5сПеіеі 
< насыпи (гит) ехесиќаге а гатЫец- 
Ви 
г» свбда (Іейп) сопѕігиіге а Боци 
77 сооружёний у. возведёние зданий 
гу фундамента ехесшаге а Гапдане! 
возводить у. воздвигать 
с кладку а 2141 
возврат т. іпароіеге ; гезициге ; їп(оагсеге ; 
геїиг, геуепіге ; гесирегаге ; гаре] 
автоматӣческий гу (таў) гемепіге ашо- 
тай 
~ в исхбдное положёние (таб) геуепіге 
їп рожмие іпціаїй 
су воды (в рёку) (№4) геуепігеа аре! 
(їп аре) 
^ пыли в печь (тік) геіпігодисеге а рга- 
їшиї їп сирюг 
гу тепла (1егто)’ гесирегаге а саиги 
возвратный їпароіаї, їп(огѕ ; геуепії 
возвращениє п. в исходное положёние геа- 
Чисеге / геуепіге їп рога іпіраїй 
возвышение п. наружного рельса (сі) ѕирга- 
іпаЦаге а зіпеї ехіегіоаге 
возвышенность Е, соїйпа, деа!, пасёигй 
їпаціте і 


возгбнка ї. (спіт) зибітаге 
возгорйемость Е. іпйатаЫіаѓе 
возгораемый шНатша 


внёшнее — асіїцпе ехіегіоагӣ 

возмущающее ~, аснипе регіигбаїоаге 

< морбза асјіџпеа їпрћејшиї 

статйческое — ѕо]ісіќаге 5іатісй 

тепловбе — асйипе гегтісй 

управляющее ~, асіїцпе йе гевіаге / де 

сотапа& 

центробёжное ~» еїесі сепігіѓце 

г» шума, вредное еѓесі посіу а] 2рото- 
1е]ог 


воздействия п. рі. асіипі ; ѕоісіїӣгі ; еѓесіе 


атмосфёрные — асіїцпі абпоѕѓегісе 
динамйческие — ѕоїісіїйгі йіпатісе 
климатӣческие — асіїцпі сіітаісе 
механйческие м» ѕоіісіійгі тесапісе 
перемённые — ѕоЇісіійгі уагіабіїв 
радиацибнные ~ еѓесіе аІе гадіаційог 
сейсмические — ѕоЇїсіїйгі ѕеіѕтісе 
силовые — асјіџпеа Гог{еог 
температурные м» зоНсийг (егтпісе 
технологические — ѕојісіїйгі тевпою2се 
химйческие — асїцпі сЫшисе 
электромагнйтные — асіцпі еестотаз- 
пейсе 


вӧздух т. аег 


аспирацибнный — (уелі) аег де аѕрігаўе 

влажный ~ аег итеа 

вовлечённый — аег апгепа! 

всасываемый — аег азрігаї 

су для горёния (/егто) аег ае сошризів 

добавочный — (1егто) аег адійопа!/ зи- 

рійтепіаг / зесипдаг 

дополнйтельный ~, у. вбздух, добавочный 

дутьевой — (ѓеғто) аег іпзийаї / де сот- 

Биѕіе 

ЖИДКИЙ — аег ІсНебіаї 

загрязнённый — аег роішаї 

засбсанньй ~ аег абзогбії 

застойный — аег зіарпапі 

индуцӣрованный — аег ш4из 

компенсацибнный ~ аег де сотрепзаге 

кондиционйрованный ~ (уепі/) аег соп- 

айопаї 

~ обогащённый кислорбдом аег зирга- 
охівепаї 

окружающий ~ аег атЫіапі 

охлаждающий ~ аег Фе г&сіге 

первйчный — аег ргітаг 

ПОДБОДИМЬЙ — аег Фе аїтепіаге / іпіго- 

4и$ / адиз 

притбчный — аег їтргоѕрёіаі 

рециркуляцибнный ~ аег 4е гесігсшаге 

свежий — аег ргоазрё! 

сжатый о» аег сотргітаі 

спёртый — аег уісіаї 


воздуховод 
вытяжной — (уепі) сопдисій де азріга- 
реа аегииі 
магистральный ~ сопдисій тарізітаїй де 
аег 
напбрный ~ сопаіисі де авг сотргітаї 
подвеснбй — сопдисій Фе аег зизрепдаїй 
приставной — сопдис!& де аег зиріїтеп- 
тага 
притбчный ~ (уепі) сопдисій де їтргоѕ- 
рдїаге а аегиіші 
спирально-навивной ~ сопдаисій де аег їп 
зрігаїй 
воздуходувка #. зиїіапій ; уепійаког 
воздухозаборник т. (/енп) ргі2& Фе авг 
воздухомер т. (725) аеготеїги, сопіог де 
аег 
воздухонагревание п. (ѓегто) їпсділіге си аег 
воздухонагреватель т. (/егто) іпсдігіїог си 
аег саї4, аего{егта 
газовый ~ аегоегтй си ваге 
воздухонепроницаемость Г. ітрегтеабіїйате 
1а аег 
воздухонепроницаемый еїап5 Га] Фе авг 
воздухообмён т. ргітепіге а аегціці, зсрітр 
ае аег 
воздухообогрёв т. (/егто) Час ге а аегиіші 
воздухоосушӣтель т. (тіг) иѕсйіог си авг 
воздухоотвбд т. (уелі) сопіисій де аегіѕіге 
воздухоотвбдчик т. (уелі) ехһаџѕіог де авг 
воздухоохладӣтель т. (1егто) гАсИог де авг 
водяной ~ гйсіїог де аег ре Бағй ае 
ара А 
орошаёемый ~, гасіїог де аег ргіп зігоріге 
повёрхностный ~ гёсНог де аег ргіп зирга- 
Ѓа{а 
оо ИИ охлаждения гасіїог 
де аег репіги гйсіге ргеНитаг& 
рассбльный ~ гасіїог де аег си загатигй 


~ с принудйтельной циркуляцией вбз-' 
духа гасіїог де аег си сгсшайе Гоца. 


а аегшиі 

форсуночньй ~ гасіїог де аег си дите 
воздухоподача Її. аїштепіаге си аег 
воздухоподготбвка Г. Ігаїаге а аегиіші 
воздухоподогреватель т. (Іегто) ргеїпс&1- 
гог де аег р 
гладкотрӯбный — ргешмсёмнНог Фе аег си 
{еуі пеїеде А 
пластйнчатый ~ ргеїпсдігіїог де аег си 
ріёа ? 
ребристый о» ргеїпсдіхіїог де аег си пег- 
умгі з 
регенератйвный ~, ргеїпсдігіїог гевепе- 
гайу де аег й 1 
трубчатый — ргеїпсдігіїог Фе аег си {еуі 
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клапанноє ~ (таў) діѕігірийа аегшиїі си 
ѕираре 
потолбчное ~~ (уелі). діѕігірџіе а аегииї 
ргіп ріаїоапе регѓогаїе 
воздухораспределӣтель т. (таз) діѕігіБціїог 
де аег 
вихревой — діѕігібиіког гигбіопаг де аег 
воздухосббрник т. гегегуог / соІесіог де аег, 
уаз де ӣетаегіѕіге 
воздухостбйкость Г. гегіѕіепій Іа асұіцпеа 
аегиіці 
воздухоувлажнӣтель т. штідібісатог де аег 
паровой 2» итійіѓісаќог де аег асйопа си 
ариг 
воздушно-сухбй изсаг ; си итідіате погтаїй ; 
ц5саї Іа аег 
воздушный аегіап, йе аег 
вбзка Г, тачечная т. (/кап5) ігапѕрогі си 
гоабе Я си іотбегоапе 
возмущёние п. регіигбаге ; ехсігаге ; регїшг- 
Байе 
вӧзраст т. утуа ; үесһіте 
абсолютный геологический г» (2601) уїг- 
514 реоіорісй абзоїцій 
~ активного йла уесріте а піатоїціці асії- 
уаї 
гу бетона (феї) уесһітеа / утуа Беюпи- 
ші 
~ верхнего строёния (сі) үїгѕіа зирга- 
зігасбигії (иле саі) 
Возрождёние п. (агп) Вепазіеге 
вбйлок т. (тіг) рый 
асбёстовый — різід де ағЬеѕі 
г» из стеклянных нӣтей різій аш бЬге де 
5ис1а 
минераловатный ~ р1& діп уаїй тіпегаїй 
минеральный — ра тілега!& 
полировальный ~ різій ае шягий 
прокладочный г» різій де еѓапѕаге 
стеклянный ~ різій де ѕіісІй 
стройтельный ~ рі514 де сопзігисіії 
теплоизоляцибнный - рі51& Іегтоілоіа- 
гоаге 
технйческий — різій геппісй 
шерстяной — рй де Ипа 
вокзал т. гагА 
автобусный ~, аџіовагӣ 
~ аэропбрта аегорогі 
боковбй — рагй Іаїегаі& 
вертолётный ~ аегорогі репіги еіісоріеге 
железнодорожный г» бага іе са!е ега! 


морской — рагӣ тагіїті 
объединённый — рагӣ пух 
островной г» вага іпѕшагіӣ 





















































возгорание п. агіеге, іпйатаге 

воздвигать а сопзігиі; а гідіса ; а шаЦа ; а 
Са ; а 21аі 

воздвижёние п. сопѕігиіге ; гійісаге ; іпаЦаге ; 
сідаїге ; дате аегиіці 

воздбйствиє п. асйипе, еѓесі, іпйиепій, зоїї- | воздуховбд т. (енп) сопдисій де аег 


сЦаге 6 р . вентиляцибнный ~» ( уепі) сопдисій де 
о» вбтра асНипе а уіпёшиї аегај 


воздухоприёмник т. у. воздухозаборник 

воздухопровбд т. у. воздуховод 

воздухопроницаемость Її. регтеабійате Іа аег 

воздухопроницаемый регтеабі! Іа аег у 

воздухораспределёние п. дї5бігібире а аєгиіці 
золотникбвое — (таз) @зи1Ьийе де аег 
си ѕегідгаѕе 


тбпочный ~ у. вбздух для горёния 

удӱшливый ~ у. вбздух, спёртый 

циркуляцибнный — аег е сігсшаўе 
воздухововлечёние п. апігепаге 4е аег [а 


речной — бага биміаій 
тупикбвый ~ вагй сар де шие 

волна Г. ипд ; узі, їајаг 
акустическая ~ (ас) ипай асизнсй | 
безвихревая — (#24) ипай га умен 
взрывная ~ (Јехр) ций / заЙи а(1) ех- 
роге! 
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волнё у х 5 
звуковая ~ у. волна, акустическая 


~ землетрясёния уа! / ипій ѕеіѕтіс (а) 
кольцевая — (#4, тес) ипай шеага 
~ нагружёния (Нідг) цпӣа ае шсагсаге 
обратная ~ (підт) опаа іпуегѕӣ 
одинбчная — (Ліаг) ипда зоШага 
основная ~ (№4, тес) ипда Гипдатеп- 
а! 
паводковая ~ (#4) опаа ае уїйига 
падающая ~ (ліг) чп4А іпсідепій 
~ перемещёния (ліг) уа! де Феріазаге 
~ подпбра (Під) опаа де гетии 
~ понижёния (Шаг) опаа ае зсадеге 
поперечная ~ (тес) пад їгапѕуегѕаіа 
прерывная ~ (Підг) опай де ѕос 
прибӧйная — (№4) уа! Фе гезас 
прилйвная ~ (#4) уа! де их х 
продольная ~ (Ппідг, тес) чпда Іопрішш- 
діпаіа зда 
простая ~ (Нідг, тес) ипда зітрій 
прьжковая г» (№4г) опаа / ма е зай 
ніагаціїс, зай підгаціїс 
прямая - (ліг) опаа дігесій 
сейсмическая ~ у. волна землетрясения 
~ сжатия (тес) ипай де сотргеѕіцпе 
ударная ~ у. волна, прерывная 
ультразвуковая — (12) опаа цітгазопога 
волнирбвка Г. опаціаге 
беспрокладочная ~ опаШаге Гага зігаї 
іпіегтедіаг ` 
волнирбвщик т. таѕіпа репіги опашаге 
волнйстость Її. опіціо2іќаѓе 
~ кромок опаціогіїаїе а тисрійог 
волийстьй опаціаї 
волногасйтель т. (сі) 4ізірагог е уаїигі 
проницаемый — діѕіраїог / атогихог де 
уаїигі регтеа 
волнолӧм т. (сй) зрагве-уа!; ів ае Іаге 
воздушный ~ ѕрагве-уа! риеитайс 
плавучий — зрагее-уа! рішіїог 
пневматйческяй ~ у. волнолом, воздуш- 
ный 
сквозной ~ ѕрагве-уа! ре сооапе 
волнопродуктор (#4) вепегаїог де уаішгі 
(іп Іарогаіог шагаийс) 
волнорёз т. (сп) еріш, ріпіеп; @ де Іаге 
` волны Е. рі. ипае, уаіџгі 
колебательные г» (№4г) уаЦит озсіїаїогії 
повёрхностные ~ (#4) ипае де ѕирга- 


Тата 

разбитые ~ (Під) уаїагі раме / деїег- 
Јаѓе 

температурные ~ (/егто) оѕсПајі де 1ет- 
регаїига 


упругие — (тес) цпде е!азисе 
упругопластӣческие ~ (тес) ипае еіазіо- 
разисе 

вблок п. (4гит) роеса 

волокнӣстый ПЫгоѕ 

волокно п. (тіг) Біга, таїегіе НЬгоазя 
асбёстовое — ПЫгӣ Пе атЬеѕі 


базальтовоє — НЫга аш Баға 
вёрхнее — (тес) іга ѕирегіоагӣ 
вытянутое ~ (тес) їїбга тепзіопаїй 
джутовое ~ бга де іцій 
древёсное — бїбга Іетпоаѕӣ 
мёлкое г» НЬга Нпё 
минеральное — Ябга тіпега!& 
г» наибблее удалённое от нейтрального 
слоя (тес) Ыг& ехнетйё 
натуральное — НЬга пашга!& 
нейтральное — (тес) іга пеціг& 
пенькбвое ~ НБга де сїіперӣ 
повреждённое ~ бігай деєгадаїд 
полиозфӣрное ~ бїбга роїіезтегісй 
растйтельное ~ Нбга уереїа!& 
растянутое — (тес) бЫгӣ їпїііпѕӣ 
сжатое ~ (тес) Нога сотргипай 
синтетйческое — бібга зпиейсй 
скрученное — (тес) їїбга газисий / гог- 
зіопаїй 
стеклянное г» Ыга де зис!а 
г стержня (тес) Ябга Багеї 
теплоизоляцибнное г» ИБга тегтоігоіап- 
а 
целлюлбзное — бібга сеіціогісй 
штапельное ~ НЬга агіїісігій, сеіобібгд 
эластомёрное — ЁЫгӣ де еіаз'отег 
волокнообразование п. Гогтагеа ЯБгеог 
волокноосаждёние п. берипеге де Ябге 
волоснӧй саріїаг 
волбсность саріїагіїате 
волосовйна Ё. (е/соп, ете!) НзигА Нпа 
волосообразньй бійбогт 
волочёние п. (ітес) їгадеге, їгеЁаге 
горячее — їгареге / Ігебііаге Іа са!а 
— прбволоки ігебіаге а 5їгтеї 
холбдное ~ ігареге / \теШаге Іа гесе 
волочӣть (/тес) а їгаре, а ігеѓа 
волчок т. штукатурный (Ёп) та|ахог де 
тепсціаїй 
вольёр т. (сазг) уоїега 
волюта Г. (агй) уопиа 
воображёние п., пространственное гергеғеп- 
{аге ѕрайа!а 
вооружениє п. (ес) іптеѕігаге, доїаге 
техническое — еспіратепі / есһіраге ќеһ- 
піс (а) 
ворбнка Г. рИше ; сгаїег 
аспирацибнная ~ (таз) ріїпіє де азріга- 
Не 
~ взрыва (/ехр) ріїпіє Фе ехріогіе 
водоприёмная ~ (№4) ріїпіе де соес{аге 
а ареї 
водосливная ~ (41, сп) ріїпіе Фе роїге / 
де еуасџаге а ареї 
водостбчная ~ (аї) вига де ѕсигвеге а 
ареїог де ріоаіе 
всасывающая ~ у. ворбнка, аспирацибн- 
ная 
входная о» (Піду) тара / ре де адті- 
зів 
дренажная ~ (сй) Багфасап& 
гу дроблёния (тіг) ріїпіє де 5 йгітаге 


ворбнка 
завалочная — (тт) рїпіе де айтепіаге 
загрузочная ~, (тіг) рИше де іпсйгсаге 
приёмная — (тт) рйше де гесерне 
‚ спускная ~ у. ворбнка, водослӣвная 
рот т. (таз) шоНи, уіпсі 
ворбта т. рі. (еїсоп) роагій 
ангарные — (сагр) роагій ае Һапваг 
балансйрные — (сп) рогй си Байапзуегй 
(Іа есшга, дос) 
вертикально-складные ~ 
ре уегіїсаїд 
верхнеподвесные — роагій бай ѕиѕреп- 
Чаїй Іа рагіеа ѕирегіоагї 
внутренние — (сл) рогії 
есішій, Іа дос) 
въездные ~, роагій Фе ассеѕ 
горизонтально-складные ~ роагіа ріапій 
ре огігопіаїд 
двупольные — роагій си доші сапаїшгі 
двустворчатые — (с^) роагій Бисзаїй (де 
есіцій) 
железнодорбжнье — (сі) роагій аде саїв 
Гегага 
запасные ~, роагій де зівигапій 
маятниковые ~» роагій Баѕсшапіх 
многопбльные гу роам си таі тше са- 
паи 
накатные — роагій гиіапій 
низовые — (сй) роагій ауа| 
однопбльные ~, роагій си ип сапа! 
опускные ~, роагій-вһіоііпй / собогіїоаге 
откатные -— роагій гшапій / війзапій 
поворбтные — роаїій / шуй гиглапій 
подвесные ~ роагій зизрепдає й 
подъёмные ~ роагій саге зе мася / ті- 
аісаїоаге 
раздвижные ~ у. ворбта, откатные 
распашные ~ роагій ріуогапій 
ригельные ^^ роагій си апігеіоағе йе ге- 
гізгепій 
самодвйжущиеся -— роагій аціотає й 
скользящие — роагій віїзапій 
ствӧрчатые ~, роагій си / їп сапагигі 
триумфальные — (ағһ) агс де іійті 
уравновешеннье < роагій си сопігаргец- 
ан 
утеплённые о» роагій їегтоіғојапій 
г шлюза (сі) роагій Фе есіцяй 
— шлюза, двустворчатые (сп) роагій де 
есіи2а їп дои сапаїшгі 
шлюзные -— у. ворбта шлюза 
шлюзные опускные — (си 2 рогії Фе есіцяд 
собогіїоаге 
шлюзнье поворбтные ~, (сі) рогії йе есш- 
та габаїабііє 
шлюзные подъёмные ~ (сі) рогй Фе есіц- 
24 гідісйіоаге 
воротнйк т. (сј, сзиб) виїег Фе іцпеї 
= колбнны (есоп) вщег ае со!оапа 
воск т. сеагӣ ; 
гӧрный ~ (єеої) сеагй е рӣтіпі, о20- 
сһегііа 


роагій ріапій 


іпіегіоаге (Іа 
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восковка Ї. һігііе сегаій 
восковой де сеагӣ, сегаї 
воскообразный си азрес! йе сеагй 
воск-сырёц т. сеагй Бгиїй 
воспламенениє п. (1егто) аргіпдеге, іпНа- 
таге 
воспламеняемость Г. (іегто) іпйатабійатев 
воспламеняемый (/егто) шНатаБИ 
воспламенять (1егто) а аргіпде, а іпіїата 
воспроизведёние п. гергодисеге; гергодис- 
Не ; гедаге 
воспроизводйть а гергодисе ; а гейа ; а ге- 
сопѕіїїџі 
воспроизвблство п. у. воспроизведёние 
восстанавливать а гесоп5ійші, а геѓасе; 
(тес) а гезіабій; (пес) а гесопа опа 
восстановйтель т. (спіт) гедисётог, 4е2о- 
хідапі 
восстановлёние п. геѓасеге ; гесопзігисре, 
гезіабійге,  гепоуаге; (тес) геуепіге ; 
(ітес) гесопаопаге 
временное — гезіабіїге ргоуігогіе / їетро- 
гага 
г» дернбвого покрбва геГасеге а ука! 
уереїа! 
^ детали (ітес) гесопаїйопаге а ріезеї 
капитальное — гезіабійге / гесоцегисне 
дейаха 
краткосрочное — гезіабійге / гесопѕігис- 
Не ргоуігогіє 
упругое ~ (тес) геуепіге еЈаѕііс& 
восьмерӣк т. (агй) уозтегік (тисиг@ ағћі- 
іесіцгаій осіовопаій їп уесһеа Киче) 
восьмёрка Ї. (Бе!) ріѕсоѓ / р1езй іп Ёогтӣ де 
орі (репіги іпсеғсағеа Беіоапеіоғ Іа їп- 
її пдеге) 
вощанка Ё. (тік) ріпай зап һїгіе ітргерпа- 
їй си сеагӣ 
вощение п. (/іп) сегиїге 
вощёный (іп) сегаї 
впадина Г. ргоарӣ, сауйаќе, а@исНигй 
бесстбчная ~; (ясої) дергезійпе іпснізі, 
сајааге : 
тектонйческая ^^ (8601) Ғоѕ& Тесіопіса, 
вгабеп 
впаивать (/тес) а Прі їп іпіегіог 
впайка ї. (тес) іпігодисеге ргіп Пріге ; рез 
Нха!а рип Пріге 
вперевязку Іераїа (айте) 
вперемёжку аЦегпаНу 
вписываемость Г. в габарйт (/гап5) їпѕсгіеге 
їп раБаги 
впйсьвание п. в кривую (сў) їпѕсгіеге їп сиг- 
ра 
^ трассы дорбги (агит) ігаѕагеа агати- 
Гог 
впитываемость Г. (12) сарасіїаїе де абзогЬ- 
Пе 
впйтывание п. (22) ађѕогЫйе ; ітБібаге 
гу красочного состава (Пи) абзогЬИе а 
уорзе]е1 
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вплотную іп сопіасі ѕігіпѕ, адегепі, 515; 
При ; еїап$ 

вподрезку 1121 - 

‚ вполдёрева (еїсоп) ат ат &й де Іетп, їп 

раша аеа 1етииш ; 

впотай іпесаї, іпргораї 

вприжйм ргезаї (4) (Іа гіддйгіе) 

вприплотку (1т) рип ѕиргарипеге, аїрії 
из ргіп сіоріїге ріапа 

вприсык рии іпіесіаге 

впритйрку (тес) года! 

впритык сар Іа сар 

впрыск т. (таз) іпіесіаге, іпіесііє 

впрыскивание п. у. впрыск 

впрыскивать а іпјесіа 

впуск ш. айтіѕіе, ассез 
гу воды (йіағ) айтіѕіе а аре! 
непостоянный — (1егто) адтізіе уагіабіїй 
г пара (іегто) айтіѕіе а абигшиг 

впустошювку (еїсоп) зідіге си гоѕіџгі пе- 
цтриие 

вразбёжку аНегпану 

вразбивку ре загие 

вразбрбс ПиргазНаь їп 4ехогаште 

вразгонку десаїаї 

вразрядку аіѕќапаї, гаги, ѕрајіаї 

враспбр ргорії 

вращательный (тес) гозайу, де гоайе 

вращать (тес) а гой, а Їпіоагсе, а їпуїгіі 

вращающийся (тес) гофану 

вращение п. (тес) пизсаге йе гогаціє ; го- 
тайе ; іпуїгіїге ; гоїїге ; гй5исіге 
замёдленное ~~~ тёла тізсаге де гоќаје 
їпсебіпіїй а согриїші 
перемённое — тёла тіѕсаге де гоіаціє уа- 
гіаїй а согриїші |, УЕ 
~ по часовои стрелке гойге Іп ѕепѕ огаг 
~ против часовой стрёлки гойге їп ѕепѕ 

ігівопотеїгіс 

равномёрное — тёла тіѕсаге де гоїаціе 
чпіѓогтаӣ а согриїці 
равномёрно-перемённое ~; тёла тізсаге 
де гоайе цпіїогіп уагіаїй а согриїці 
свободное — гоѓаўе Прегдй 

вредители рі. древесины Айициаюоги Іетпиіиі 

врёдности рі. похе, роїшапії 
газовые ~ (уелі) рошапй вая 
производственные ~, рошапй шаизилаН 

вредный дипдіог, уматаюг, посіу 

врез т. (еісоп) пиї 
эрозибнный ~ (яеоі) айїпсіџгӣ ргоуосаїй 
Фе егогіцпе 

врёзанный (е/соп) іпсазігаї, сһегіаї, іпегораї 

врезать (есоп) а їпвгора, а Їпсазіга 

врезка {. іпсазігаге ; сгеѕійіцгӣ ; (сѕиЬ) сарді 
де іпігаге 
г- замка (есоп) бгоаѕса їпргораіё 
г» плотйвь (сп) іпсаѕігаге а Багајшиі 

врезной іпсазігаї 

врёменный ргоуіғогіџ, їетрогаг, угешейис 





время п. їїтр, угеше ; ога 
~ взаимодёйствия итр ае іпіегасііцпе 
гу выдёрживания тр 4е азіеріаге 
— выработки їітр де ргешсгаге / Фе шсги 
~ гидратации ига! де Підгаїаге 
г». запаздывания деформации итр де 5а- 
ЬШлаге а дебогтзаційог 
~ нагрёва Фигаїй Фе іпсдігіге 
непроизволӣтельное ~ бтр пергойисііу 
г оборбта (сі) ітр де гиіа) 
г» обслуживания дигаїй / тітр де шие- 
йпеге 
~ осаждёния (а) іітр е десапіаге 
~~ осветлёния (аі) итр де ітреғіге 
г» отоплёния у. время нагрёва 
отработанное — їітр ргезіаї 
г» перемешивания дигаїй де агНайе 
г разгона (таз) йтр Яе аетагаге 
< реверберации (ас) Итр Фе геуегЬега- 
Не 
г» схватывания (феї) ітр Фе ргігӣ 
ге твердения бетбна (гар де Нийгие а 
Бегопиіші 
г» установлёния регіоайй Ігапгіїогіе 
г» хбда (сј) тр е тегѕ 
времянка #. сопѕігисўе ргомігогіе 
врёмя-пик ога де уїї ае іпіепзітате тахі- 
та 
вровень Іа (асеаЯ) піме! 
врубать (ѓелп) а їтбіпа; а їпсаѕіга 
~ вполдёрева а ітЫіпа іп атёа(еа Іет- 
пшиі 
врубка Г. (Іенп) їтбіпаге (їп Іетп) ; їёіеіџ- 
га (їп Іетп, мага) 
биссектрисная лобовая ~ їтЫіпаге Ёгоп- 
таІа ре Ызестоаге 
биссектрӣсная угловая ~ ітбіпаге де со 
ре Ызестоаге 
~ в замбк ітЫіпаге си сһеіе 
г в лапу їтЫіпаге їп сер 
~ в ласточкин хвост ітЬіпаге їп соайё 
де ипашисй 
~ в ббло їтЫіпаге їп іштйгате де соаа& 
(де гіпдацпіса) 
гу в ббло с потёмком їтЫіпаге си сер 
пеѕігёрипѕ 
г» вполдёрева ітбіпаге їп уцтдіаїва Іет- 
пиїці 
~ вполдёрева, косая ітбіпаге п итёаеа 
1етии ит, обіїсй , 
г» вполдёрева, прямая паЫпаге їп јштё- 
татеа ешпишь дгеарій 
~ вполдёрева с косым торцом ітбіпаге їп 
јштаӣќаѓеа 1етпийи си сареїе оЫісе 
гу вполдёрева с бстрым торцом їтЫіпаге 
їп јитё(аіеа Іетпиіші си сарае аѕ- 
сире 
г» вполдёрева с торцбвым углом ітБіпаге 
їп јитааќеа Іетпиіоі, си тагеіпіїе тезие 
г» вполдёрева, угловая їтбіпаге си сої 
їп јитаѓќаќеа Іетіпиїці 
— в полулапу ітЫіпаге їп мтёме де 
соада де гіпдипіса 


врубка 
^^ вприсак ИпЫпаге м шташе си сер 
бх 
г» впритык ітбіпаге сар Іа сар 
~ впритык на подбалке їтЫіпаге сар Іа 


сар си ѕиђргіпай 

~ впритык с гребнем їштбіпаге сар Іа сар 
си ргає 

г» в чашку у. врубка в ббло 

г» глухим скбвороднем їпЫпаге оагЫй їп 
соада де гіпацпісӣ 

~ двойным зубом пиЫпаге си ание дцбій 

двойная щекбвая ~ ппЫпаге си сер али 

двузубая лобовая ~ ітбіпаге гота си 

ргах дибій 

~ замкбм ітЫіпаге си сер / си сгезійтигі 

— косым накладным замком ппЫпаге 
оБиса си есіїзе 

~ косым прирубом ИпЫпаге си їеѕісигӣ 
обіїса 

~ косым стыком вполдёрева їтЫіпаге їп 
јштаӣхаѓіеа Іетпціці си јоапій обіїсдй 

гу лапой у. врубка в лапу 

лобовая — їтііпаге Ёгогиа!& 

ге накладкой ітріпаге си есіїзе 

~ на ус, накладная ітбіпаге де соц си 
есіїзе 

~ на ус, прорезная їтбіпаге де соїр си 
сер $1 Бисеа 

^^ одним зубом ішбіпате 5ітрій 

однозӯбная лобовая ~ їтЫіпаге опа! 

си ргаё зпарш 

ортогональная лобовая ~ їтЫіпаге {гоп- 

таїд огіоропаі& 

гу пазом и гребнем їтЫіпаге си 1ашЬЯ 

Я шис (пиї ўї Гедег) 

под косым углом їтЫіпаге обіїсй 

полускбвороднем їтбіпаге їп іштдгатеа 

1етшпи!! / іп соаай де гіпдипісдй 

гу потайным грёбнем їпбіпаге си сер 
пезігарип5 

~ потайным скӧвороднем їпЫіпаге т 
соада де гіпдипіса аѕсипѕӣ 

гу прорезнбй лёпой іштбіпаге іп Т си сер 
пеѕігарипѕ 

~ прорезным двойным шипом їтЫіпаге 
сгезіаїй їп соайй ае гіпдипісд 

~ прорезным одинарным шипом ітбіпаге 
си сер ѕітріч ѕігарипѕ 

гу простым зубом ітбіпаге си сер знарш 
ѕігарипѕ 

~ прямой проўшиной ітЫіпаге їп Т.си 
сер їп ігеіте 

~ прямым зубом їтбіпаге їп Шшпвіте си 
сер дгері 

~ прямым накладным замком їтЫіпаге 
дгеарій си есіїзе 

~ с зубом ішбіпаге си ргаё ѕітріи 

сквозным шипом ітЫіпаге си сер -5і 

Бисеа / їп сер $1 Бига 

сковорбднем у. врубка лапой 

с косым натяжным замком ітбіпаге 

їп шизпие си іп іп 5йдеаїй си репе 


і 


і 


і 
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су с крестовйдным грёбнем ітбіпаге си 
ргає їп сгисе 
~ с накладками, лобовая пи паге вгоп- 
1а1А си есНзе 
г» со вставным зубом, лобовая 1тЫпаге 
{тоша!а си сер ѓа! 
с остатком їтбіпаге си соаай 
с потайным шипом їтбіпаге їп Т си 
сер пераїгип5 
гу с торцбвым шипом, лобовая 1тЫпаге 
їгопіаїй си сер Фе сарйї 
стропйльная ~ ппЫпаге їп ргає Іа Гегте 
де асорегі$, їітбіпаге йшрћегеаѕсӣ 
гу торцбвым грёбнем їтбіпаге си ргар їп 
соада де гіпдипіса Г 
углбв НиЫпаге їп сої; / де сої 
угловым скбвороднем ппЫпаге де сої 
їп соада Фе гіпдипісдй 
гу шипом їштбіпаге си сер 
~ шипбм в гнездб їтбіпаге си сер Я 
Бисеа 
щекбвая — Їїтбіпаге си сер зітріи 
вручную тапиаі, де пупа 
всад т. ваига репіги соайй Іа горог ѕаџ Іа 
сіосап 
всас т. аѕрігајіе ; зогЬ 
всасываемость Г. сарасНайе йе абзогіціє 
всасывание п. аѕрігајіе, зисіїцпе, абзогЬйе, 
айтіѕіџпе, аѕрігаге 
всасывать а аѕріга, а ѕире, а абзогбі 
всасывающий аѕрігаіог, абзогбапі, йе аЪзогЬ- 
ре, де аѕрігаўе 
вскопка Г. зараге 
вскрытие п. еѕсһійеге ; (тіл) Іцсгйгі де 
Яеѕсһійеге (а ипиї гасатйн!) 
бестраншёйное — (тіл) девсбідйеге Гага 
{гапуее 
— групповыми траншбями (тіп) аеѕсһі- 
Чеге си ігапбее вгираїе 
~ дорожного покрытия (4гит) 4езРасе- 
ге а пифгасатиие! дФгитийці 
~ покрытия (/егаз) деѕсһійегеа ипиі 5ігаї 
асорегіїог, дезїасеге а ітЬгасатіпіві 
де дгитигі 
вскрыша Ё. (саг) дезсорегій, Чехуейге, де- 
сараге ; (іегаѕ) дебіеїеге а зігатиіці асоре- 
гог 
вёрхняя — 4еЫвеге ѕирегіоагӣ 
внёшняя ~ деѕсорегіаге 
внутренняя — ехігағеге а іпіегсаіаційог 
зегИе 
вспёненный їп зрита, іпзритаї 
вспёниваемость Ї. ѕритаге ; ети опате 
вспёнивание п. ѕритаге, Їогтаге а брате, 
їпѕроитаге - 
вспениватель т. (/тес) абепі де зритаге, 
зритапі; (тіг) дїзрогійу де зритаге 
вспенивать а ехрапаа ; а зрита 
вспльтие п. іебіге Га зиргаРа]а / аш ітег- 
ѕіцпе, етегѕіцпе 


к 


і 
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всплыьтгие 
гу трубопровода етегѕіипе а сопаисіві 

вспученньй има 

вспучиваемость ехрап 6 иае 

вспучивание п. ехрапдаге, іпѓоіеге, сгезеге, 
итйаге, ботраге 
гу горизбнта воды (№4) сгебіеге / ит- 

Паге а піуеїшіці аре! 
% грунта (ео!) итНаге а ратіпіціці 
~ обшивки (іп) вопіїаге / итіїаге а сар- 
та5ейі 

вспучивать (сео!) а ѕе итЯа 

вспыхивать а ѕе іл ата, а агае Итр Гоаме 
ѕсигі, а сам 

вспышка Г. аргіпдеге, шЙатаге, зсииееге 

вставка Г. іпігодисеге, іпіегсајајіе, іпѕегіе ; 
топіаге ; айаоѕ 
~ в паз (еісоп) 1тсазгаге 
г» для блокирбвки (е/соп) віетепі йе їп- 
садгаге репіги аїсдішігеа ипиі апзатЫи 
кабельная ~ (еісот) їгопѕоп де сабіш іп- 
сегсаїаї 
междуколбнная панёльная ~ (еїсоп) ра- 
пои де сотріеїаге їпіге $ру 
междуокбнная панёльная ~ (е/соп) ра- 
пои де сотріІеѓаге Їпіге Ѓегеѕіге 
панёльная г» (еїсоп) рапоц де сотріеѓаге 
плавкая ~, (еі) еіетепі Рай 
подокбнная ~ (еісоп) еіетепі де зоБапс 
прямая — (еј) рапоц де сотрІеѓаге їп аН- 
піатепі 
соединйтельная ~ (еїсоп, рой) апигеюа2й, 
р1езй / Ігоп5оп е Іерӣїигӣ 
е стекла (еісоп) віазуапа 
стеновая панёльная ~ (еїсоп) рапои де 
сотрієгаге де регеїе 
токоизолйрующая ~ на трубопровбде (е/) 
іпѕегіе де іхоіаціе ре сопдцсій 
угловая панёльная ~, (есоп) рапои де 
сотрієїаге де со! 

вставка-удлинйтель Г. ргеїшпріїог 

вставлять а іпігодисе, а іпіегсаіа ; а топіа; 
а рипе; а шсаага 

вставнбй де іпѕегүіе ; іпігоди5, іпѕегаї, іпіег- 
саїаї; аддиваї 

встраивать а іпсогрога, а іпігодисе 

встрёча Е. нервюр (агл) имегзесие а пегуи- 
гог 

встрбенный (еісоп) іпгідії, їпсогрогаї 

встрбйка Е. сопугисйе іпіегіоагй, атепајаге 

встряхивание п. (т) 5сційгаге, аріќаге 

встряхиватель т. (тіг) авіїаїог, уїбгаїог 

встряхивать (тії) а авіа, а зсибига 

вступать в строй а іпіга їп сопугасие / іп 
ехріоаїаге 

встык (е/соп) сар 1а сар 

вталкиватель т. (таў, іғапѕ) ітріпрдіог, те- 
сапіѕт де Пиршееге / де їпсӣгсаге 2 

втекание п. (Піду) зсигреге а ипи! сигепі де 
арӣ їп аїші, айих 

втулка Г. Бисуй, 154, тапзоп, сАтаз& 


ввбдная — (е/) #154 де іпігаге 
закрепйтельная ~ (таз) Бис5й е ѕігїпреге 
направляющая — штанги затвора (си) 
Јаваг аде сопіџсеге а ахиіці уапе! 
проходная — (е/, 1152) тапѕоп йе їгесеге 
вулкан т. (2ео!) ушсап 
грязевбй ~ ушсап погоіоѕ 
вулканизатор т. (тіг, (ейп) ушсапіғаїог, 
арагаї де ушісапігаї 
вут т. (еісоп) уцід, іпегозаге де геагет 
вход т. (агл) іпігаге (їп сійаіғе) 
вспомогательный г» іпігаге аихШагй 
главный ~ іпігаге ргіпсіра!& 
запасный г» іпігаге де гезегуй 
служёбный — іпігаге де 5егуісій 
входной ае іпігаге 
въезд т. іпігаге, ассез (репіги уеШсше) 
наклбнный ~ (4гит) гатра / агат де 
ассеѕ їпсііпаї (а) 
~ на насыпи (4гит) гатрӣ де ассез їп 
гатЫеи 
выбег т. іебіге 
выбелить (Ёп) а аїбі, а мы 
выбивАние п. зсоаїсге (реп Баїеғе) ; ехри|- 
2аге 
г» заклепок (/тес) ѕсоаќіеге а пиигИог 
~ клиньев (ѓелл) ѕсоаїеге / зідБіге а ре- 
пеюог 
выбивать (тіл) а детопіа (5111ріі агтаигії), 
а ѕсоаїе рип баїеге 
выбирать а аїере, а зеіесіїопа 
выбойка 7. (тіл) пдерамаге а агтёшиги ат 
зрайч1. вайеме! 
~ крёпи (1ейп) детопіаге а ѕргіјіпігіог ; 
(тіп) дегбатегеа агташгИог 
выбоина Г. (4гит) $ісЫнигӣ, адіпсігигй ; вац- 
га іп ітЬгасйтіпіеа гаНнегА 
выборка Г. ехігаѕ ; ѕог(аге, ѕеіесіаге, аебеге ; 
з@есйе 
~ материалов (ѓелп) ехігаѕ де таепа!е 
гу паза (Іт) їдіеге / з5собіге а шисшш 
периодйческая — з@есйе регіодісй 
представйтельная — зе]есфаге гергеғепіа- 
пуа 
систематйческая — зесие зізіетатісй 
случайная — зеесйе / аїереге аівагоаге 
г» четвертей (т) ехесиіаге а Рацигіїог 
выброс т. егиріїе, {їѕпіге 
гу грунта взрывом (/егаѕ) деаеге а рё- 
тіпішиі рип ехріогів 
~ пути (сі) ѕиргаіпацагеа сай 
выбытие п. из стрбя (таз) іеўіге ат Рипсй- 
ипе, іпсеїагеа Рипсріопагії 
вывал т. порбды ргдбизіге а госії 
вываливать (ап5) а. йеѕсӣгса рип агипсаге 
вываривание п. бегбеге 
вываривать а Негре 
выверка Ё. аіизіаге, гезЙаге; уегИ саге 
г» врашающейся пбчи (тіг) геріаге а 
ахе! сирюгици гоёану 
вывёртывать (/тесу а Фезагиба 
выверять (/елп) а ајиѕїа, а геріа; а уегібіса 
вывеска Г. путй (сў) зизрепдаге а іпіеі 


вывести у. выводить 
— из стрбя а зсоме іп ѓипсіџпе 
вывётривание п. дезгадаге ; дехаргераге 
морбзное ~ 4ергадаге рип іпепе|-дегепеї 
тепловбе — Фезаргеваге іегтісӣ 
физйческое — дергадаге ліса 
химйческое — Дергадаге спітіса 
вывёшивание п. плит (/ейп) аїпіеге а да!е]ог 
вывёшивать а арё{а, а айгпа 
вывинтить (/тес) а дезигафа 
вывӣнчивать у. вывинтить 
вывод т. ѕсоаѓеге ; Чедисеге, сопсіцліе ; (е[) 
Богпа де іеѕіге 
~ на кбрпус (е1) Іеваге Іа таза 
выводить а дедисе ; а ѕсоаіе 
вывозка Г. ѕсоаѓеге, еуасцаге ; ігапѕрогїі 
выгиб т. (тес) сигБига; 5дреаїй де шсо- 
уоіеге, іпдоїгига, іпсоуоіеге 
начальный ~ ѕареаіа іпціаїд 
обратный ~, сопігасигригд 
предварйтельньй ~ сигбига / їпсоуоіеге 
ргейпипага 
выгибать (тес) а соуса, а іпдоїі 
выглаживание п. сдісаге, петеліге 
выгнутый сопуех 
выгорание п. агдеге сотріеїа 
выгорать а агде сотріеї 
выгреб т. һағпа 
выгружатель т. (#ап5) дізрогіїйу де дезсйг- 
саге 
пневматйческий — 4езсагсётог рпеитайс, 
15роту рпецтаїіс де Пеѕсӣгсаге 
выгружать (іғапѕ) а еѕсагса 
выгрузка #. (ігап5) дезсагсаге 
выдавливание п. ргеѕаге, ѕіоагсеге, ехігигійпе 
г» грунта ехігигійпеа {1егепаци 
ударное — ехігигіцпе ргіп 50с 
холӧдное ~ ехігигійпе Іа гесе 
выдавливать а ргеза, а 5іоагсе, а ехігида 
выдалбливание п. ЗАшиге, зсобіге 
выдалбливать ({ейп) а {Ма Іосазиї ціасиіці 
выдвижной (таз) їеіеѕсоріс 
выделёние п. деразаге ; зерагаге ; ейпппаге ; 
етапаге ; дерипеге; герагіїгаге; аїосаге 
~ врёдностей етізіє де похе 
ге ресурсов ѕерагаге а гезигзеог 
~ тепла дерадаге е сдійига 
выделка Г. (1ейп) ехесціїє ; Іисгёїига 
г» выдр печнбй трубы ехесшаге а ЯЦин- 
1юг созагЦог де Гат 
г» голбвки печной трубы ехесиіаге а са- 
рееюг со5игіїог де Вит 
г» отлива печнбй трубы ехесшаге а $0с- 
1агог со5игіїог де т 
~ падуг геаПхаге а заргайе{еог сигБе 
выделять а еітіпа, а йеваја ; а ѕерага ; а ета- 
па 
выдёрживание п. тепйпеге ; сопзегуаге ; рд- 
ѕігаге 
г» древесйнь (іт) разітаге / сопзегуаге а 
таїегіаїшшіці Іетпоѕ з } 
зимнее ~ бетбна (Бе!) ргоїсуагеа Бегопи- 
ші ре ишр де іагай 
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предварительное г» тепНиеге ргејітіпагӣ 
выдёрживать а тепйпе ; а рйѕіта ; а сопзегуа 
выдержка Е. тепјіпеге (тир де тайге) ; соп- 

зегуаге 

гу бетбна (Беї) сопзегуаге / тепііпеге а 

Беюпи и! 

-— в воде сопѕегуаге / тепііпеге їп ара 

~ во влажной средё сопзегуаге їп тедій 

имеа 

длительная — сопѕегуаге / тепйпеге рге- 


шина 

изотермйческая — тепіпеге ігоіегтӣ 

г- на вбздухе сопзегуаге / тепіпеге Іа 
аег 


~ под давлёнием тепіпеге зиб ргезійле 
выдёргивание п. (іенп) зтшШвеге, ехігареге 
я сваи ехігареге а рПоШог 
~ шпунта ехігавеге / ѕсозіеге а ра1ріапсеі 
вылолбленный зсобії, ААШии, зёрат си даНа 
выдра Е. (еісоп) $ де раме 
выдувание п. ѕийаге 
ге листбв зиЙаге а ЃоПог 
~ на экструдере зиНаге де ехігийеге 
г» плёнки зийаге а реїсиіві 
выемка Г. (4гит) дебіви ; (саг, ієгаз) ехса- 
уаге, ехсауайе, зараге ; зарашга, адіпсіїц- 
га 
входная ~, (4гит) дебіец де ассеѕ 
~ грунта 8. ({егаз) ехсауаге а рати 
двусторбнняя ~ (сѕир) зараге іп атфее 
сарае, зігарипреге н 
двухпутная ~ (сі) деЫеи репіги Ише ао 
1а К 
г» землй (ѓегаѕ) зёраге / ехсауаге а рӣ- 
тіпішоі ( 
гу изделий из фбрмы (т!) ехігареге а 
ріезеїог діп праг 
карьёрная ~ (саг) ехсауаге їп сагіегӣ 
~ массйва (саг) ехсауаге а та5зіуціші 
открытая — у. выемка, карьёрная 
раскрытая ~ (сағ) ехсауаге еѕсһіѕӣ 
скальная о» (1ейп) дегосаге, 5айрдішта їп 
збпса у 
уступная — (саг) ехсауаге рип ігапѕее їп 
їгеріе 
выжигание п. ({егто) агӣеге 
гу грунта (тіг) агдеге а рати 
— по дереву (аг№) рігоргауаге 
выжимание п. ѕіоагсеге ; ргеѕаге, їеѕсиіге 
выжимать а ѕіоагсе ; а ргеѕа, а їеѕсиі 
вызревёние п. бетбна (ре/) їпідгіге а Беюпи- 
Іш 
выкапывание п. ({ейп) дегргораге ; ехсауаге, 
зараге 
выкапывать (ѓейп) а дехегора ; а зара 
выкачивание п. еуасиаге ргіп ротраге, рот- 
раге 
выкачивать а ротра, а еуасца риа рош- 
раге 
выкладка Г. (іелт) дате, саршаге 
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произвбдственные стбчные ~» аре ихае 
іпаиѕігіаје 
хозяйственные стбчные — аре цтаїв ше- 
пајеге 
водяной де арӣ, асуагіс 
возбудитель т. ехсіќаќог ; авепі 
А9 колебаний (тес) вепегаюг Че озсЙа- 
фі 
возбуждать а ехсіїа; а атогза; а авіа; а 
асНу1та 
возбуждёние п. ехсіќа[іе ; ехсИаге ; авиане ; 
атогѕаге 
< ДУ (5и4) атогѕаге а агсціці 
сульфатноє — (ст) асііуізаге си зиНаї 
де саісіш 
тепловбе — (/і2) авиайе Іегтісй 
ударное — (таз, тес) ехсігайе ргіп іт- 
риїз / ргіп бос 
щелочноє — (ст) асііхіхаге аісайпі 
возведёние п. ехесшаге ; гідісаге ; сопѕігиіге 
< Зданий (1ейп) ехесиіаге а сіадігіїог 
^- лесбв (1ейп) ехесиіаге а еҙаѓодајшиі / 
а 5сПеїеі 
гу насыпи (4гит) ехесиїаге а гатЫеџ- 
ші 
о» свбда (Іейп) сопзігиїге а Бої 
< сооружёний у. возведёние зданий 
г» фундамента ехесціаге а ГапдаНе! 
ВОЗВОДИТЬ у. воздвигать 
- кладку а 2141 
возврат т. іпароїеге ; геѕіісиіге ; іпіоагсеге; 
гешг, геуепіге ; гесирегаге; гаре! 
автоматический гу (таў) геуепіге ашю- 
тай 
су в исхбдное положёние ( таз) геуепіге 
їп рохііе іпціаїй 
су воды (в рёку) (№47) геуепігеа ареї 
(їп ае) 
су пыли в печь (пи") гепигодисеге а рга- 
їшші їп сиріог 
су тепла (1егто)` гесирегаге а сдідигії 
возвратный іпароїаї, їпіогѕ ; геуепії 
возвращёние п. в исходное положёние геа- 
Чисеге / геуепіге їп ромиа іпціаїй 
возвышёние п. нарӯжного рёльса (с]) ѕирга- 
іпаЦаге а зіпеї ехіегіоаге 
возвЫшенность Ё, соїйпа, 4еа|, гідісйтигй 
їпаціте ї 
возгонка Е. (сыт, зибіітаге 
возгордемость Ё. шНатаб ее 
возгораемый іпіатанії 





внёшнее — асНипе ехепоаг& 
возмущающее ~, асНипе регішгбатоаге 
гу морбза асйипеа иене 
статическое ~ ѕоЇісіќаге ѕїаїісх 
тепловбе — асйипе Іегтісй 


управляющее — асјіцпе 4е геріаге / де 


сотапаіа 
центробёжное ~ еѓесі сепия 


г шума, врёдное еѓесі посіу а! трото- 


1е]ог 

воздействия п. рі. асіїцпі: ѕоісіїйгі ; еѓесіе 
атмосфёрные — асіїџпі ашпозіегісе 
динамйческие — ѕо!ісіійгі діпатісе 
климатические — асјішпі сіітагісе 
механйческие ~ ѕоЇісіійгі тесапісе 
перемённые ~ ѕоЇісіійгі уагіабіїв 
радиацибнные ~ еѓесіе аіе гадіацііог 
сейсмические — 50Їїсіїдгі зеізтісе 
силовые — асйипеа ЁогеІог 
температурные м» зоНсийг! іегіпісе 
технологические — ѕојісіїйгі теппоїіорісе 
химйческие — асііипі сһітісе 
электромагнитные ~, асііцпі еіесіготар- 
пебісе 

вӧздух т. аег 
аспирацибнный — (релі) аег Че аѕрігаўе 
влажный — аег итей 
вовлечённый — аег апігепаї 
всасываемый — аег азрігаї 
< для горёния (1егто) аег де сотЬиѕіе 
добавочный — (1егто) авг аа опа!/ ѕи- 
рійтепіаг / зесипдаг 
дополнительный г» у. вбздух, добавочный 
дутьевой — (1егто) аег іпзибіаї / де сот- 
Бизіїе 


А 


ЖИДКИЙ — аег Іісһейаі 

загрязнённый — аег роішаї 

засбсанньй — аег аһѕогЫії 

застойный — аег ѕѓарпапі 

индуцӣрованный — аег іпаіиѕ 

компенсацибнный — аег е сотрепѕаге 

кондиционйрованный — (уем/) аег соп- 

Чопа" 

е обогащённый кислорбдом аег ѕирга- 
охірепаї 

окружающий — аег атбіапі 

охлаждающий ~ аег Фе гёсге 

первйчный ~ аег ргітаг 

ПОДВОДИМЬЙ 7» аег Че аїйтепіаге / іпіго- 

Чи$ / адиз 

притбчный — аег ітрговрдїаї 

рециркуляцибнный — аег фе гесисшаге 

свёжий — аег ргоаѕрӣі 

сжатый ~ аег сотргітаї 

спёртый — авг уісіаї 


воздуховод 
вытяжной — (уепі) сопаисій де азріга- 
Не а аегииі 
магистральный ~, сопдисій тарізітаїй де 
аег 
напбрный ~ сопдисЁй де ‘аег сотргітаї 
подвесной о» сопдисій де аег зизрепда!й 
приставнбй — сопдисій де аег ѕирітеп- 
їага 
притбчный — (уелі) сопіисій е їтргоѕ- 
рдїаге а аегшиі 
спирально-навивной ~, сопдйсій де аег їп 
зрига!а 
воздуходувка Г. зийапій ; уепШаюг 
воздухозаббрник т. (/енп) ризй фе аег 
воздухомёр тт. (745) аеготеїги, сопіог де 
аег 
воздухонагревание п. (іегто) Таса12ге си аег 
воздухонагреватель т. (/егто) іпсдігіїог си 
аег са, аегоїегтӣ 
газовый ~ аегоїегтӣ си вазе 
воздухонепроницаемость Г. ітрегтеабіїйате 
1а аег 
воздухонепроницаемый еѓапӯ Гай Фе аег 
воздухообмен т. ргітепіге а аегиіці, ѕсһітЬ 
ае авг 
воздухообогрёв т. (1егто) їпс&]2іге а аегиїці 
воздухоосушӣтель т. (тіг) изсёюг си аег 
воздухоотвӧд т. (успі) сопіисій де аегіѕіге 
воздухоотводчик т. (уелі) ехнаизюг де аег 
воздухоохладӣтель т. (/егто) гёсіќог де аег 
водяной ~ гйсіїог де аег ре Бағй ае 
арӣ 
орошаемый ~ гасіїог де аег ргіп 5ігоріге 
повёрхностный ~ гйсіїог е аег реп ѕирга- 
Ѓа{а с) 
— предварительного охлаждения гӣсіќог 
де аег репіги гёсіге ргеітіпагӣ 
рассбльный -— гӣсіќог де аег си ѕагатигй 
~ с принудйтельной циркуляцией вбз- 
духа гӣсіќог де аег си сігсціаціе Рогіаїй .- 
а аегииі 
форсуночньй ~ гасіїог де аег си дите 
воздухоподача Г. аітепїаге си аег | 
воздухоподготбвка Г. ігаѓаге а аегиіші 4 
воздухоподогреватель т. (1егто) ргеїпсй]- 
юг 4е аег 5 
гладкотрубньй ~ ргеїпсділіїог Фе авг си 
темі пеїеде 
пластйнчатый ~ ргеїпсдігіїог де аег си 
рідсі 
ребристый о» ргеїпсдіхітог Фе аег си пег- 
уши 


регенератйвный 7» ргеїпсдігіїог герепе- 


гайу де аег 1 
трубчатый — ргеїпсдігіїог де аег си {еуі 
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клапанное — (таб) дізігібщіа аегшиі си 
ѕираре 
потолбчное — (уепі) дізігібиіїс а аегшиі 
ргіп ріаѓоапе регіогаїе 
воздухораспределӣтель т. (таз) дізітірціог 
де аег 
вихревой — фізігібціїог гигбіопаг де аег 
воздухосббрник т. гехегуог / соїесіог Фе аег, 
уаз де ӣетаегіѕіге 
воздухостойкость Г. гегізіепій Ја асуїипеа 
аегийи 
воздухоувлажнӣтель т. ип! саюг де аег 
паровой — штідібісаїог йе аег асііопаї си 
ариг 
воздӯшно-сухбй иѕсаї ; си шпіййаѓе погтаїй ; 
иѕсаї Ја аег 
воздушный аегіап, Фе аег 
вбзка Г, тачечная т. (/кап5) ігапѕрогі си 
гоабе $1 си їотЬегоапе 9 
возмущениє п. регіџгбаге ; ехсіїаге ; регіиг- 
Бађе 
возраст т. уїгѕіа ; үесһіте 
абсолютный геологйческий — (яєоі) уїг- 
514 реоіорісй абзоїцій 
~ активного йла уеспіте а пдтоїціці асії- 
уаї 
гу бетбна (Бер) үесһітеа / уїгѕќа Беюпи- 
ші 
г» вёрхнего стробния (с/) уїгѕѓа зирга- 
зігисбигії (иле сӣї) 
Возрождёние п. (агп) Кепазіеге 
вбйлок т. (тт) рый 
асбёстовый ~ рі51& Фе агбевзі 
~ из стеклянных нитей різій ат бїбге де 
нс1а 
минераловатный ~ різій діп уай тіпегаїй 
минеральный г» р1& тіпегаїд 
полировальньй — рі51й де шутий 
прокладочньй ~ різій де еѓапѕаге 
стеклянный ~ різій де 5іїсІ4 
стройтельньй г» різій Пе сопзігисіії 
теплоизоляцибнный ~, ріѕ51& Чегтохо!а- 
їоаге 
технйческий — ра геппісй 
шерстяной — рі51й де Ипа 
вокзал т. вагй 
автобусный — ашорагй 
~ азропбрта аегорогі 
боковбй ~, вага Іаїегаїдй 
вертблётный — аегорогі репіги еЇісоріеге 
железнодорожный ~ бага іе са!е Гегаїй 
морскбй — вага тайна 
объединённый — вага шіхій 
островной — вага іпѕшагӣ 


возгорание п. агаеге, іпйатаге 

воздвигать а сопѕігш ; а гідіса; а їпаЦа ; а 
СІдаі ; а 2191 

воздвижёние п. сопѕігиіге ; гійісаге ; їпацаге ; 
СІадіге ; гідіге аегийи 

воздействиє п. асрипе, еѓесї, іпіїшепій, зоп- воздуховбд т. (/ейп) сопдисій де аег 


сіїаге у й 5 вентиляцибнный ~ (уелі) сопіисіх ае 
< вётра асііцпе а уїпіиіці аегај 


воздухоприёмник т. у. воздухозаббрник 

воздухопровбд т. у. воздуховод 

воздухопроницаемость ѓ. регтеабійтате Іа аег 

воздухопроницаемый регтеабі! Іа аег Е 

воздухораспределёние п. @іѕігібцііе а аегшиі 
золотникбвое — (таз) фізігібшіє де аег 
си зегагазе 


ТОПОЧНЬЙ — у. вбздух для горёния 

удӱшливый ~ у. вбздух, спёртый 

циркуляцибнный ~ аег де сгсшайе 
воздухововлечёние п. апігепаге 4е аег [а 


речнбй — вага Ниу1а!й 
тупикбвый ~ рагӣ сар іе Шие 

волна Г. ипай ; уа], 1а1а2 
акустическая ~ (ас) ипай асиѕіісй 
безвихревая — (№4) шпдй Ага умели 
взрывная ~ (/ехр) ипда / зиЙи а(1) ех- 
роте! 

































































ВЫКЛАД... 60 
выкладывание п. плиткой (1ейп) сарѓиѕіге си 
ріасі 


выкладывать (/епп) а саріийзі, а 2191 
выключатель т. (е1) пигегиратог, іѕјипсіог ; 
сотшаюг 
аварийный — шигегиратог де ауагіе 
бесконтактный путевой — їпігегирдіог де 
роте Гага сопіасі 
бронйрованньй ~ їпігегираїог Ышаа 
вводной / ввбдный ~, шиегираюг де іп- 
їгаге 
встроенный ^^ шигегараюг іпегораї / т- 
віобаї 
выходной ~ іпігегирйіог Пе іеўге 
главный ~ питегираюг ргіпсіраї, сотша- 
ог ргіпсіра! де Ише 
заземляющий ~ іпігегирӣќог / сотшаюг 
де Іеваге Іа рати 
защйтный — іпігегирдіог де ргоесйе 
кнӧпочный — іпігегирӣќог си Биїоп 
конёчный — (таз) їпігегирдаіог де сара 
концевой ~ лифта питегираог де сарді 
де сигз& а аѕсепѕогииі 
многопозицибнный ~, сотиѓаїог си та! 
тийе саі 
нажӣмный ~ у. выключатель, кнбпочный 
перекидной ~ іпітегирдтог БазсшапЕ 
поворбтньй - шнегираюг / сотиїаїог 
гогайу 
полуутбпленньнйй ~ 
#гораЕ 
поплавковый ~ шиегираог си Йоюг 
предохранйтельный ~ у. выключатель, 
защитный 
путевой — лифта шигегираюг репіги оргі- 
геа аѕсепѕогииі 
стеннбй — іпігегираїог де регеїе 
фотоэлектрӣческий ~ іпігегираїог си со- 
тапай / си ејіетепі вогоеіестгіс (а) 
штёпсельный г» іпігегирдтог си #58 
электромагнйтный ~ іпігегирагог еіесіго- 
тарпейс 
выключатель-автомат т. (е/) 
ашотаї, іѕјипс(ог 
выключать а їпігегире, а Фесиріа ; а оргі; а 
десопесіа ; а дебгаа ; а {Ма сопіасіші; а 
деѕсһійе (сігсийці) 
выключёние п. іпігегиреге, десир!аге ; десо- 
песіаге; дебгеіеге 
автоматйческое ~~~ (еї) Фесиріаге аціо- 
та!а 
~ сифбна (а!, іпзі) дехатогзаге а ѕіёопи- 
іші 
включенный їпігегирї, десопестаї, десиріаї ; 
ебгејіаї 
выкованный (/тес) Ғогјаї 
выколотка Е. зсоаїеге (ргіп раіеғе) 
вякопать (/ейп) а ӣегргора ; а зара 
вякопка Її. (іенп) зараге ; аегргораге 
выкорчёвывание п. (/епп) зсоаїеге а гддй- 
сіпійог, деїгізаге 


шеегираюг ѕетіїп- 


шниегираюг 


выкорчёвывать (енп) а йетгайёсіпа, а деї-. 
гіза 
выкрашивание (ти) зійгітаге, ГАйтцаге, 
тйсіпаге ; (ітес) уйгыге 
гу режущей кромки резца (/тес) $йг- 
Ыгеа (дізціці де сир! 
— резца (1тес) 5йгбігеа сирішіці 
я. футербвки (ти) ѕѓагїтагеа саршееій 
геїгастаге 
выкрашиваться а зе зійгіта, а зе Їйгітіа, а зе 
тасіпа 
выкружка {. (аг) гасогдаге ; гогипіїге ; ѕсаѓа 
веерообразная ~ (сл) загдопеій ; ѕсаї& т 
Гогта де еуапіаї 
обратная ~ ѕсаѓа шюагза 
полукруглая ~ зсаїй ѕетігоіипаа 
прямая ~ ѕсаѓй дгеарій 
вылёживание п. (тіг) таїцгізаге (іп 4еро- 
2ії) 
— глины доѕріге а агвііеї 
вылет т. 5йреаїй, Іипрітеа сопѕојеі / Бгаци- 
Ші їп сотѕо1а 
~ до ребра опрокйдывания (тес, таз) 
ішопрітеа ршё Іа тисша де газішгпаге 
г консбли (тес) Шшпдітеа сопѕоіеі 
лу крана (таз) газӣ де асіџпе / де деѕ- 
сһідеге а тасагаїеі 
перемённый — (та) шиавите де сопзоій 
уагіабіїа 
л под нагрузкой (таз) Ыга} т сопзо!а 
зи ѕагсіпа 
я стрелы крана у. вылет крана 
выломка ѕрагвеге рип @1$осаге ; Бисаїй ѕраг- 
їй; схсауайе 
ем порбды (тіп) дізіосаге а госіїог 
— футербвки (тм) @і5Іосаге а саріцее- 
11 гебгасіаге 
вымазывать а ипре, а {геса, а шииде 
вымёлывать (тім) а тасша 
вымачивание п. ({ейп) чдаге, іптшіеге 
^^ глины (ти) птшегеа агёЦе 
вымащивать (агит) а рауа 
вымерять а тазига 
вымёшивать (феї, тіг) а {гатима, а тайаха 
вямоина 8. (#14) его7лапе (т аа гішіці), 
аїціеге 
вьімора живание п. їпрһеѓаге 
г. грунта (2201) їпрһејаге а раітіпшіці 
вымыв т. зрдіаге 
г песка зратеа піѕірииі 
вымывание п. 5рдіаге (а ѓеғепиіиі зиб соп- 
зігисіів), апігепаге / еуасцаге ргіп ара 
гу грунта основания (2201) зрдіаге а іеге- 
пиші де ѓопаајіе 
вынесенный зерагаї; 5соѕ Їп аѓагӣ, ехіга5 
вынос т. іезіпд ; ргоетіпепій ; ѕсоаїеге ; ап- 
тгепаге 
— грунта (сй) вої де егоипе (іпіг-ип 
Вага} де ратіпі) 
— карниза (еісоп) ргоетіпепій а согпі- 
5еї 
^2 консбли (еїсоп) сопз йа 
~ крённи (е/соп) 5ігеабіпй а асорейзи! 


вынос 
~ пикетажа (гео) зсоаегеа рісһеѓајшиі 
~ промышленных предприятий титаге а 
їпігергіпӣегііог іпаиѕігіаје 
выноска 5. (ср) Ише де гаре] 
~ высбтных отмёток (2е0{) тагсаге а 
соїеіог де піуеї 
вынбсливость Ї. (тес) дигабійате, гелізгепій 
Іа обовеаїа ; апдигап{а 
вибрацибнная ~ гелізіепій Іа уїбгації 
коррозибнная ~ гелізіепід Іа обозеаїй їп 
сопаци де согозлипе 
усталостная — гегіѕіеп{а Іа оБозеа!а 
выпадёние п. осадка ргесіріќаге, Ферипеге 
выпал т. (Іехр) ехріогіе, ризсаге сотапдата 
выпаривание п. (1егто) уарогігаге; (тё’) 
їгаїаге си ариг 
~ в вакууме (тіг) ігаїаге си уарогі їп 
уїд 
~ под давлёнием (/егто) уарогігаге заб 
ргеѕіцпе 
~ при быстрой циркуляции (/егто) уа- 
рогігаге ргіп сопуесйе Гог{ата 
выпйливание п. (іт, (ейп) {Меге аира соп- 
{иг ; дебіїаге 
выпйливать а рій ; а деБіќа ; а їдіа; 
выпирание п. ітріпвеге 
гидродинамйческое ~ грунта (вео1) 
ріпреге підгодіпатісй а їегепиїші 
выписка 8. (ес) ехігаѕ ; габіоц 
— земляных работ 1а оц а! Ішсгдгіїог де 
тегазатепі 
вЫплавка Ё. (зма, ітес) торіге 
выплаты Г. рі. компенсацибнные (ес) рай 
їп сотрепѕаге 
вплеск т. путй (сі) Фез'ипдаге а бајаѕіџ- 
Іші сай 
выплески т. рі. (с/) зраїаге а Ба1аѕішиі (де 
сте іогеціі) 
выплыв т. ргеарИп ; геуагзаге (аїп /огта) 
выполнёние п. іпдеріїпіге, ехесиіаге, геаїгаге 
г» раббт геаіізаге а Іисгагіїог 
гу чертежа в карандашё / в туши (срі) 
ехесшаге а де5епиїі їп сгеіоп / їп 11$ 
~ швов (зи) ехеситаге а зидигИог ; (сі) 
сопіесіїопаге а і|оапіеіог 
выполнять в срок а гезреста 1егтепае, а ехе- 
сиїа Іа 1егтеп 
вЫпор т. гійісаге 
ге грунта (2е0і) Ботбаге а {егепи 
вЫыпот т. ігапѕрігаге, абигіге 
выпотевание п. ехзидайе, 1гапзригайе 


а аїцзіа 


выправка 7. іпдгеріаге ; согесіаге ; роїгіміге ; 
тесиЙсаге 
— кривой (сі, гит) гесійсаге а сиг- 
Бет 


= путй (сў, гит) гесийсаге а сап 
— рельс (сі) тагерлаге а упеюг 
выправлёние п. у. выправка 
лу рекй (сп) согесіаге / гевиіагігаге а 
сигѕииі де ара 
гу русла (сп) согесіаге а але! 
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выправлять а їпӣгеріа ; а роїгіуі ; а согесіа ; 
а гесиНса 


выпрямӣтель (е1) гедгезог 
выпрямлёние п. согесіаге, гесИЙсаге ; 
1аге; гедгезаге 
~ искривлёния (агт, сј) іпдгеріаге а 
сигбигії / а їпдоїтигії 
выпрямлять а согеста, а гесийса ; а гедгеза ; 
а їпдгеріа 
— рёльсы (сі) а їпдгеріа япее 
выпуклость Ё. (агит) Ботбатепі; 
сопуехіате 
— дорожного покрытия БотЬатепі а! їт- 
ргасатиие! гийеге 
мостовой Ботіатепі а! рауай и 
на повёрхности гіаісатигӣ, ргоетіпепій, 
итЯашга 
выпуклый сопуех ; Ботбђаї 
выпуск т. еуасиаге, роге ; етИеге ; 1апзаге ; 
етізіште ; 101; вига е уйгѕаге / еуасцаге ; 
{еауа де геїціаге ; (агл) іеѕіпа, гехаЦь, соп- 
501а 
аварийный ~ (аї, іпѕі) сопдисій де ауагіе 
~ арматуры (агт) тияай де агтдтигй 
береговой водостбчный ~ сопаисій де та! 
репіги ѕсигрегеа аре! 
водопровбдный ~, (а, сп) сопаисій де ро- 
Пге а ареї 
водосбрбсный с (аі, сп) сапа| де `доПге а 
ареї 
водостбчный ^^ (а, сп) 4еуегзог де аре 
теѓеогісе 
~ воды (під) іезіге / еуасцаге а аре! 
= вбздуха еуасцаге а аегціці 
~ вперёд отдёльных рядбв кладки (е/- 
соп) 1азаге е ѕігері їп 214йгіе 
газовый вентиляцибнный ~ (уелі) вига 
де еуасцаге репіги уепіа{іе 
глубоковбдный водостбчный ~» (сп) соп- 
дис{а де таге адіпсіте репіги ѕсигвегеа 
аре! 
~ документации едіаге а йоситепіаўйеї 
дӧнный — (сл) огіїїсіц де зсигреге, еуа- 
спаїог де ѓипа; (ѓегто) ригіаге, заЙаге 
~ дренажа (сі) вига де уйгзаге а агепа- 
аи 
~ из санприббра (1151) уепШ де ѕсигвеге 
канализацибнный ~ (аі, іпѕі) демег5ог 
де сапаНтаге 
крестообразньй ~. (еЇсоп) іебіпа їп Гог- 
та де сгисе 
открытый -— (сп) вигА де еуасцаге 1- 
Бега / дезсПізй 
открытый водостбчный ~ у. выпуск, во- 
достбчный 
гу рядбв кирпича кладки (е/соп) сопзоій 
біп гіпдигі де 2іайгіе де сагатідй 
~ цементации (св, іеһп) сопдисій ае іп- 
јесіе 
выпускать а еШбега ; а ргодисе ; а етие ; а 
ѕсоаїе ; а еіабога; а вой 


їпагер- 


(таї) 


1 


і 
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выпучивание п. итЯаге, іпѓоіеге 
боковбе — (2еоі) їпѓоіеге Іаїегаіа 
г. грунта (веоі) іпѓоіеге а ратіпіціші 
динамйческое — (тес) итЙаге йіпатіса 
поперёчное — (тес) итЙаге їгапѕуегѕаіа 
~ трубопровбда (тес) итЙаге а сопдис- 
тет 
выпучина Г. Ботбаге, Ботба), Ботратепї, 
ит алка 
вырабатывать а ргодисе, а ѓаргіса, а Гасе ; 
а еіабога ; а аїсйші ; (тіп) а ериіха (рип 
ехріоаїаге) 
выработка Г. ргодисеге, ѓабгісаге, еіабогаге, 
а1сйциге, іпіостіге ; ргодисйе ; ргодисіїмі- 
(аѓе ; гапдатепі ; (тіп) ехсауайе ; ваісгіе 
буровая — (тіп) Іисгаге де Гогаге 
обводная ~ (тіп) ваїегіє Фе осо! / де їп- 
соп]иг 
обгонная ~ у. выработка, обвбдная 
обхбдная ~ у. выработка, обвбдная 
открытая ~ (саг) Іисгаге тимега 1а 21 
открбітая горная ~ (саг) ехріоаїаге Іа 21 
подземная горная ~ (тіп) ехріоаїаге ѕир- 
{егапА, ехсауайе / раіегіе / Іисгаге тіпіега 
ѕибіегапа 
тоннёльная — (сзиб) ехсауайе а гапеїшіці 
шахтная ~ (тіп) шсгаге тіпіега їп ѓогта 
ае ру} 
штольнообразная ~ (тіп) шсгаге тіпіега 
іп Гогта аде раІегіе 
выработки Г. рі. Іисгӣгі 
земляные ~ шсгаг! де 1егазатете 
выравнивание п. едаїгаге, ш@гер!аге, шуе- 
Іаге, пеїегіге ; сотрепѕаге ; аіпіеге ; Ёіпі- 
ѕаге 5 
гу грунта (Іегаз) піуејаге а їегепціці 
г давлёний ераПгаге а ргезійпіїог 
— кладки (1ейп) айшеге а дайне! 
— пбчвы (ега5) піуеаге а 50іціці 
~ слбя бетбна (феї) еваігаге / агіѕсиіге 
а гаш де Беюп 
~ штукатурного слбя (Мп) ерайлаге а 
гаи ит де Чепсша!а 
выравнивать а еваїла, а піусіа, а гедгеза, а 
іпдгеріа, а роїгіуї 
выражёние п. ехргеѕіе, ехргітаге ; гергехеп- 
аге 
графическое ~ (срі) гергелепіаге вгаЙса 
выразӣйтельность {., архитектурная ехргезіуі- 
{а1е агһіїесіџгаіа 
вырез т. (еісоп) їдіеига, сгеѕійсига ; ѓапа ; 
916; 1юсаз ; ѕсоБіїига 
вырезание п. (1ейп) їдіеге, йесираге 
вырезка Ё. образцов десираге а ергиуеїеІог 
вырёзывание п. йесираге, ійіеге 
вырёзывать а Чесира, а {а 
вырубать а ЧАНиь а (діа, а сіорії ; а дорогі 
вырубка їдіеге ; сіорііге ; Фобогіге ; ідіетига, 
сгезійтига 
г заклепок (тес) дехпіціге 





~ кбрня шва (мес) ідіеге си дана а сог- 
допиїці де зидига 
вырывание п. 9е2егораге ; ехігавеге 
вырыть а ѕӣра ; а Пегвгора 
высадка Г. (ітес) геїціаге 
лу голбвки геїціагеа сариіші 
пӧлая ~ Ійгеіге 
холодная ~ геїціаге / Ёогјаге Іа гесе 
высасывание п. азргане 
высасывать а аѕріга к 
высвёрливать а єдигі, а $гедей 
высевки рі. (4гит) зауига 
каменные г» (4гит) сгібіига 
кбксовые ~~ (тіп, іегто) сосѕ тагши 
высекать а сіорії, $ 5сиІріа ; а вгауа ; а Аи! 
выскабливать а гажи, а 5собі 
вьсокоактйвньй Гоаме асіїу, Фе аспуиме 
їпайа 
высоковязкий 4е уїзсогіїате гійісага 
высокоглинозёмистый Бора! їп аіитіпа 
высокооборбтный (таз) си тигайе їпаїй у 
таге 
высокопбристый де рогогіїате гідісаїдй 
высокопрочный аде. іпаїгй гелізіепій, си ге- 
т1ѕїеп{а таге 
высол т. ейогеѕсеп{а 
высота {. їпдЦіте, аїйтидіпе, сої 
абсолютная ~ (сеоа, һіағ) їпёЦціте абзо- 
пай | 
гу арки (е[соп) ѕареахӣ а агсици / а Боци 
(зиб сһеіе) 
~ блбка бетонйрования (Бе!) іпаЦціте де 
соїгаге / де Бегопаге 
~ волны оболбчки (тес) іпаЦцітеа ипде! 
ріпсі Зина 
> всасывания (41, 1751) шаЦите де аѕріга- 
Че 
— всасывания, вакуумметрическая 
(шаг) таЦипе уасииттеїгіса де аѕрі- 
га[е 
г всасывания, теометрическая (Шаг) 
їп Ңіте реотеїгісй де азриайе 
в свету (пит) іпаціте бега, штша 
вкатывания (ліг) штате де гідіса- 
ге / де ргеїшпвіге (а уаїціці ре ип аи?) 
~ водосббра (ЛПіаг) шуе! а! аре! їп Батіпш 
де гесерйе 
габарйтная ~ ш&йше Фе вабагії 
геодезйческая ~ всасывания (Ліаг) іпаї- 
Ише реодегісй де азрігайе (Іа ротре) 
г гидравлического прыжка (#аг) їпді- 
Ише а ѕаншиі һійгашіс 5 
действующая ~ іпдЦціте еїесіїуд 
— заббоя (саг, тт) їпдЦіте а абаїаіціці 
г звука (ас) іпаціте а з5ипетгиїці 
лу капиллярного всасывания (Ліаг) іпаці- 
те де аѕрігаҝіе сарЛага 
~ капиллярного поднятия (/і2, підг) їпа]- 
фте де аѕсепѕіџпе сарага 4 
копания (/ега5) соїа а зарайги 
лёстничного марша (есоп) іпаіте 
а гатреї ѕсаӣгіі 


11 


і 





высота 

модульная координационная этажа (агй) 

їпаЦціте тойшаї& 

~ моста в свету (агит, род) їпёіте Н- 
Бега (сзиб, роа) 

~ нагнетания (#14) іпдЦіте де геїціаге 

~ напбра (шаг) іодціте де сааеге / Һіа- 
гозіатіса 

г- напора воды їпаЦціте де сёдеге а аре 

гу напбра грунтовых вод (Нік) соїй Бід- 
гозіаїса а ареїог зибіегапе 

< напбра насбса (Біда) їпйЦіте де рот- 
раге / де геїціаге а ротреі 

~ насыпи (сі, атит) іайцітеа гаткіеціці 

нивелӣрная ~ іпдЦіте де піуе] 

— нйза пролётного строёния моста над 
уровнем воды (Піаг, род) їпёіте Шре- 
га зиб рой (резіе шей ареї) 

относйтельная ~ (се0ї) соїй / аШиша!- 

пе / іпаЦіте ге]апуй 

~ отсасывания (Піаг) іпаЦціте де азргайе 

~ перекрытия (еісоп) соїй а р!апзеици 

г» подъёма (део4) їп&ціте а раме; 
(таз) шАЦипе де гійісаге 

~ подъёма крюка (таў) іпёціте де гіді- 
саге а сігйриіці 7 

полезная — їдйЦіте иша 

приведённая ~ давления (№4) соїй ріе- 

тотеїгісӣ гедиза (ехргітаїй їп сооапа де 

Иса) 

~ проёзжей части под мостбм у. высота 
моста в свету 

проходная ~ іпёціте ае їгесеге 

пьезометрӣческая ~ (Шаг) соїй ріего- 

теїгісӣ 

раббчая — (714г). шАЦиие аброшьия 

= разгрузки (таз) іпаціте де дезсёгсаге 

расчетная — (срі) іпаціте Че саїсці 
расчетная — этажа (ср) шАЦиие де саїсці 

а егацціці 

= рёзания грунта (таб, {егаз) їпйЦіте де 
(йіеге а радшіпошиі 

гу сварнбго шва (зи) вгозіте / іпйЦіте 
а согдопиіці де зидига 

свобблная г» тАЦипе НБегё . 

= свбда (еісоп) іпаціте зи сһеіе ; (ағ) 
зареаїд а БоЦи 

скоростная — (4) іадЦіте сіпегісй 

гу слбя осадков (Ак) їп&ціте а ѕігабшиі 
де ргесірігаріі 


гу снежного покрбва іпаЦіте а шуеНзи- 


Ші де 2араай 

у спектра вредностей іпйЦіте а зресіги- 
11 де посіуйате 

стройтельная — іпаЦіте 4е сопѕігисйе 

су точки зрения іпаціюте а рипсішиі де 
оБ5егуайе 

~ углового шва (5и4) іпаіте а ѕийигіі 
де соц 

~ уступа (саг) їпёЦіте а їгергеі 

= чёрпания (таз) ПАЦиие а ехсауаціві 

~ шахты лифта (а’й) їааціте а ршани 
азсепзогийи 
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~ шва, расчётная (зиа) іпдЦіте ае саїсиї 
а согдопціці де зиаига 
~ этажа +. (тт) штате а ипш еїај / 
їпіге огідопішгі; (агй) їп&Цітеа ипи 
еїај 
~ этажа в чистоте (агћ) іпаЦіте НБег& 
а «ад! 
эффектӣвная ~ балки (еїсоп) іп&Цціте 
ога] а ипе! вгіпгі 
высбтный де таге іпаЦіте 
высотомёр т. (2еой, таз) аітеїги, һірѕо- 
теги 
выстилка Г. айегпие ; сӣріцѕеа!& 
ге плитками (іп) асорегіге / рама) си 
рійсі 
фашйнная ~, (сл) раї йе Газсіпе 
хворостяная — (сі) ѕігаї де пшее 
гу шашками (еісоп) раг4озеа!й си рауее 
сибісе 
выстраивание п. аїіпіеге 
выступ т. ргоетіпепій, іезіла ; ргає,; геБога ; 
їгеарій ; (сі) депіуејаге (а сареіеіоғ Япе- 
1оғ) 
- балки (еїсоп) сопзоій а вшей 
гу. кромки прбступи (есоп) ргобі а! ипеї 
тере"" 
ге крыши (еїсоп) ѕігеаѕіпӣ а асорегіѕшиі 
г» накладки (сі) Гаїсй а есіїзеї 
отклоняющий — (сифбна) (аї, іп5і) паз 
де атогѕаге (а) 5івопиїці) 
— рядбв кладки (еісоп) герога а! аѕітеІог 
ае гіддгіе 
г стены (еісоп) іеѕіига а 2іаоіиі 
лу. столба из кладки (агй) гезаїй (іеѕіпаиі 
зійрииі п ріапи! гійціці) 
~ фасада (агп) ргобі де Гадаай 
~ шероховатости азрегіїаїе 
выступать а 1еЯ іп аЁага, а дерая 
— из берегбв (№Г4г) а іеѕі ат аїбіе, а зе 
геуйгза 
выступающий ргоетіпелі, іеѕії іп аѓагӣ 
высушенный ибсаї 
высыхание п. дезесаге, иѕсаге, зесаге 
высыхать а зе изса, а зеса 
высыхающий саге зе йѕиса, зісаїіу 
выталкиватель т. (таз) Пиршеёюг, агипсё- 
тог, ехігасіог 
вытекание п. 5сигееге 
вытекать а зе зсигое, а сцгве аЁага ; а Чесиг- 
зе; а іе5і 
вытесать (Іт, ѓейп) а сіорії 
вытеснёние п. іпіосиїге, дегіосціге ; ейтіпа- 
ге; деѕсопвеѕйопаге ; (ліг) деріазатепі ; 
сагепа 
вытеснӣтель т. (таз) ітріпедіог 
поршневой ~ ітріпедгог си різгоп 
шиберньй ~ їтріпрӣѓог си 5пес 
выточка Ї. (Ітес) дераіаге ; ѕапі ; #1 ; сапа! ; 
адіпсігига Гогта!а ргіп ягипиге 
вытравлёние п. (тес) согодаге, десараге 
























































И А О С аа ат ааа. 1, аманат оваа зао уа ғ 


ВЫТРАВЛИВАНИЕ 64 


вытравливание п. у. вытравлёние 
вытравлять (тес) а десара (о зиргарща те- 
1айса) 
вытягивание п. їпііпаеге, ехіепзіцпе ; ехігас- 
Пе ; ігареге ; аїипеіге 
кузнёчное — п. (тес) аіипріге / іпііпде- 
ге / ігареге ргіп Гогіаге 
су тяг (іт, ітес) ігарегеа ргоШе!ог 4есо- 
габуе Іа Ѓајаде 
29 раю (т, іейп) їпііпдегеа рапоигі- 
ог 
вытягивать а їпііпде ; а таре, а ехіпіе 
вытяжка Г. (агт) їпіпӣеге, іпіе Фе ігареге, 
гареге ; (агй) соў де уепШайе 
~. арматурной стёли (агт) аіџпріге а оге- 
їшіші Беюп 
мёстная ~ (уелі) еуасиаге Іосаїд 
г» ремнёй (таў) шипаегеа сигеІеіог 
вытяжной де бгај 
выхлоп т. (/егто) еуасџаге, езаратепі 
выход т. гапдатепі ; ехігасііє ; іеѕіге ; (агй, 
. еісоп) іезіге 
аварийный ~, (агл) іеҙіге де 5іригапій 
г бетбна (рег) дебіші Бегопиїмі 
гу вбздуха іеѕігеа аегииі 
запасной ~ (агй) іеѕіге Фе гегегуй 
— а и (шаг) геудгзаге (рее та- 
игі 
гу известкового тёста (тії) гапдатепіц 
разієї де таг 
о» из стрбя (таз) деїегіогаге, дееснипе 
гу из трубы 1ейте ат сопаисій 
качественный ~, гапдатепі сашану 
количественный г» гапдатепі сапійкайу 
~ на повёрхность (2е01) абіогітепі 
объёмный о» гапдатепі уоіцтеїгіс / м 
уот 
пожарный ~ (аг) іеѕіге де іпсепаіи 
г по объёму гапдатепі уоіцтеїгіс 
расчётный ~ гапдатепі {еогейс / де саїсиі 
эвакуацибнный ~, (ағћ) іеѕіге де еуасиаге 
выходной де іеҙіге, Ета! 
выцветание п. десоогаге ; ебіогезсепій 
выцветать а ѕе Чесоога : 
выщветы рі. ейогеѕоепќе 
вычёрпывание п. о|ге, ѕсоаѓеге, ехігареге, 
ериізаге, сиг{аге 
є» драгой (сВтес) сигё{аге си гара, ага- 
ваге 
вычет т. (ес) гейпеге 
вычислёние п. са]си] 
гу осадки (яєоі) саісши! тазёги: 
вепигород т. (ағћ) сеѓаѓе 
вышка Г. шги, ша 
буровая — (таз) ішп де Гога] 
водонапбрная ~ (21) сазіе! де. арй 
геодезйческая ~ (яєой) ги реодетіс 
деревянная монтажная — (іепп) їагп де 
Іетп репіги шопіа) 
гу для прыжкбв в воду ігашціпа репіги 
загії іп ара 


межевая ~ (гео) Богпё де һоѓаг 
наблюдательная ~ їигп 4е обзегуайе 
параниотная ~ їигп де рагаѕиііѕіі 
передвижная — ша тобіїд 

пожарная ~ (ағћ) Ғоіѕог де Гос 
самоподъёмная ~ (таз) ша ашіогідїсй- 
тоаге 

сторожевая — (агй) Боуіпдоц 
телескопическая ~ (таз) гигій (еіезсорісй 
триангуляцибнная ~, (сеой) зетпа! де 
шіаприіате 


выщелачиваемость Г. сарасіїаіє де зоїцЬйї- 


таге 


выщелачивание п. ѕрӣаге ; ехігасііє рип аі- 


т0]уаге 


~ своббдной йзвести зр&аге а са]сішиї 
НЪег 


выщелачивать (ѓейл) а зрё1а, а апігепа ; а @і- 


тојуа 


выявление п. дезсорегие ; сІаѓіѓісаге ; рипе- 


ге / ѕсоаїеге іп еуідепій ; йеріѕіаге 

~ неисправностей (таз) дерапаге / 4е- 
ріѕќаге а дебесціипіїог 

вяжущее п. (тіг) Напі 

гу автоклавного твердёния Папі си їлій- 
гіге ш аціосіауй 

асфальтовое ~, Напі аѕѓа!і(іс 

бйтумное — ап Бішштіпо5 

воздушное ~ Папі аегіап / аегаї / си їп- 

1йгіге їп аег 

гидравлическое — Папі һійгаџііс 

гйпсовое ~, Бапі си ірѕоѕ 

гипсоизвестковоє — Папі си їрѕоѕ Я уаг 

гипсоцементнопуццолановое ~, Папі си 

1рѕоѕ $1 сітепі риг20Іапіс 

глинистое — Папе агріїоѕ 

дёгтевое ~ Папі ре Баг де рийгоп 

~ для герметизации сһіг де егапзаге 

известкбвое г» Шап де уаг 

известкбво-збльное ~ Нап! де уаг $1 сепи- 

за 

известкбво-кремнезёмистое — Нап! ре Ба- 

24 де уаг 5і зШсе 

известкбво-пёмзовое о» Нап! Фе уаг $1 ріаѓ- 

га ропсе 

известкбво-песчанистое ^^ Папі де маг 5і 

пізір у 

известкбво-пуццолановоє — Пап! ре Ба2& 

де уаг 5і ри220оіапа 

известкбво-трёпельное ~, Напі ре Бай йе 

уаг ўі діаготії 

известкбво-туфовое ~ Папі ре рай де уаг 

зі МЕ р 

известкбво-цемёнтное ~ Папе ре Ба2а де 

уаг $1 сітепі 

известкбво-шлаковоє ~ Напі ре Ба2ё де 

уаг $1 2рига 

жароупбрное — Папі геїгасіаг 

кислотоупорное м» апі геғіѕѓепі Іа ас- 

Ниоеа асігЙог 

кладочное ~ Напі де гідйгіе 

комбинӣрованное — апі тіхі 


1 


= 


ль. Я 





вяжущее 


магнезийльное ^ Папі таєпегіап / 46 
тарпеғіц 1 
мёдленно схвётываюнееся — Папі си ргі- 
24 іїпсеаіќ 

минеральное неорганйческое апі тіпегаї 
неорганйческое гу Папі апограшс / пупега! 
нефелйновое -- Папі ре бага де пеѓеіпа 
органӣческое ~ Напі огвапіс 
пуццолановое ~ Папі ре Баха де рихг0іапд 
резинобйтумное ~ Пап ре База йе сам- 
сис Я Біт 

сланцезбльное ^^ Пап! ре База де сели 
де зізіюгі Біштіпоазе 

смёшанное ^ у. вяжущее, комбинйрован- 
ное ү 
сульфатостбйкое ~ Папі гелізіепі Іа асйи- 
пеа заМаог 

шлаковое ~^ Папі си 2рига 


вяжущий (тт) Папі; азігіпрепі ; арішіпапі 
вязка Г. їтбіпаге, їпсреіетига 


я арматурных каркасов (агт) аѕатЫаге 
а агташги сагсазеог 
г арматуры (агт) аѕатЫаге а агтйкигії 
ге вполдёрева (1т) їтбіпаге т |атагаїеа 
їетпиі 

подстропильная ~ (еісоп), садги заграпіеї 

поперёчная ~ (еісоп) 1евАфага ігапѕуегѕаій 

~ фашӣн (сп) Гаѕсіпај, Іеваге а Газсте]ог 
вязкий (№!) уїзсов; (тес) исі, іепасе 
вязкость Г. (#1, т") уіѕсотл(аќе ; (тес) їе- 

пасіїаїе, аисіЫ!аіе 

абсолютная ~ (г) уіїзсогіїаїс абзоїцій 

- грунта (ео)  міїзсогіїаїва хќегепшиі 

динамическая г» (4!) У1эсогИзе діпаті- 

са 

кажущаяся ~ (#4) уїзсотіїаїе арагепій 

кинематйческая ~ (#4г) уїзсотіїаїе сіпе- 

тайса 

~ на холоду йисііЫаќе Іа Ру 

относйтельная ^ (һаг) уїѕсо2аѓіе ге|айіуй 

пластическая ~ (спіт) уіѕсогіќаѓіе ріаѕіїсё 

г- смёси (тіг) мїзсогіїаєса атеѕіесшиі 

статическая ^^ уїзсоліїаїе уайсй 

структурная ^^ уїзсогіїаїе ѕігисіигаіа 

турбулёнтная ~, (1/4) узсозиме нифи- 

1еа 

ударная ~ (тес) гездНевца, геліз(епідй Іа 

ѕос 

удёльная ~ уїзсогіїаїе зресіїїса 

условная ~ үіѕсогі{аѓіе сопуепропаїй 

~ шлама (тіг) уїзсогіїаіеа раѕќеї 


вязкотекӯчий уіѕсоѓішіа 
вязкоупругий уїзсосіазііс 


5 Оісўепаг 


ж 


Г 


габарйт шт. вабагії ; апсопіргатепі 


м безопасности рабагіі е ѕіғигапіа 
ех железнодорожных строёний (с/) ва- 
Баги а! сопѕігисог де саје Ѓегаій 
лу линии электропередач (еї) вабагії аї 
пісі де їгапѕрогі а! епегрісі еіесігісе 
моста. (род) вађһагії де рой 
погрузки (/тап5) варагі де їпсдгсаге 
подвижного состава (сі) варагії а! та- 
чела гшапї 
лу подмостовбй (с), дгит) вабагії де заб 
род / де їгесеге 5иб рой 
г приближёния стробний (сў, агит) ва- 
Баги де аргоріеге а сопзігисрійог 
пространственный ^^ дорбги (кит) ва- 
Баги (гідітпепзіопа! / зрайа|. а! дгитиїмі 
габарйтность Ё. дішепзішпі де рабагії 
гавань Ё, (сп) Багіп рогічаг ; рогі пагига! / 
пеатепаіаї / тіс - 
гавйт хп. (агп) рамії (агпіесійга 'Агтешей) 
газ т, раз; рате (у. Я газы) 
баллбнный ^> (Ісгто) раге пабщеНнаю 
бытовой = (1егто) вазе репіги ця савпіс 
взривчатый ^^ вар ехріозу 
лу высбкого Давления (2) вате де їпакй 
ргезшие 
городской ~ зоб 
горючий ~ (Іегто) ваг сагбигапі / сот- 
Базньй, сотіизіїбі! вало 
жидкий ~ раге Шсрейате І 
искусственный ~ (спіт) вазе агійсіаје 
защитный ~ (сћіт) рах де ргоїесре / іпегі 
канализацибнный ~ (а1) вазе де сапа! 
отходӣщий ^^ (таў, егто) ваге агве / 
де еуаспаге 
охлаждающий ~ (таб, (егто) вазе йе га- 
сіге 
очищенный ~ вазе еригме. 
прирбдный ~ (реої, {егто) вале паѓџгаје 
промбішленньй ~ (світ) ваге іпаиѕігіаіе 
светйльный м» (сћіт) вазе де Пштіпаќ 
топливный ~ у, газ, горючий • у 
топочньй г» (Іегто) вазе де агдеге 


пої 


газгольдер т. гезегуог де раг 


многозвённый ~, гегегуог йе раге си таї 
шине ігопѕоапе 
ду нӣзкого давления гетегүог йе рах бе 
јоаѕӣ ргезииае 
однозвённый ~, гехегуог де рах си ип ‘гоп- 
ѕоп 
газифицӣровать а рат ка, а апета си рағе 
газобаллон т, (егто) шее де ваге 
газобетон па. (рек) вазбеюп, Беюп рогоз / се- 
шаг 











ГАЗО... 66 


газобетбн 
автоклавный ~ рагбеїоп аціосіауігаї 
конструктивный — єагбегоп репіги еіе- 
тепќе перогіапіе 
теплоизоляцибнный ~ рагфеюп репіги 
ігоіаціі іегтісе 

газобетономешалка Г. (Бер таз) шаіїахог 
репіги вагбеїоп 

газобетоносмесйтель т. у. 
шалка 

газовыделёние т. деса]аге Фе рае 

газовый 2а205, де раз; (тіп) вгігаіоз 

газогенератор т. репегаѓіог 4е рате 
ацетилёновый ~ (5и4) вепегаїог йе асе- 
Шепа 

газогипс т. (ті) ірзоз сеішаг 

газозолобетбн т. (Ве!) ратоБеѓоп си сепизй 

газозолосиликат т. (тік) зійсо-саїсаг сеіи- 
1аг си сепиѕа 

газодувка Г. (іегто) зибідіог / ѕыапіа де 
Бате 


газобетономе- 


газоизоляцибнный (201) ітојаіог / ілоіапі ` 


сопіга вагеїог 
газокукермӣт т. (феї) Беѓоп сеїціаг си сепи- 
5а ат $1510гі 
газомёр т. (7145) сопіог е ваз, ‘кахотекги, 
деритеїги’ де ваге 
газбметр т. у. газомёр 
газби т. (сѕс, игЬ) ратоп, решала 
разделӣтельный ~ іе (де гагоп) дезраг- 
{хоаге 
газонепронипдемость па. (201) еѓапѕейаїе / 
ітрегтеаЫіќаќе Іа вазе 
газонепроницаемый (2201) 
егап5 Іа вате 
газонбсный са2ег 
газообразный 2220$ 
газообразование п. Гогтаге / девајаге Фе вазе 
газоотделитель т. (175) зерагатог е газе 
газоохладйтель т. гасіїог 4е рате 
газоочиститель т. (1751) еригаїог е ват, 
ѕсгирег 
газоочӣстка Г. еригагеа ватеіог 
газопровод т. ({1егто)) сопдисій / {еауё де 
вазе 
внутренний — сопіисій пцепоага де газе 
внутридомбвый — іозіаїаціє Фе ваге їп іп- 
тегіогиі с1а@ги 
внутриквартирньй ~ шуа]айе де рате т 
іпѓегіогиї арагіатепіцімі 
лу высбкого давлёния сопёисёй е рате 
де їпайа ргезіцпе ў 
городской ~ сопдисій де рате игфапа / 
огӣѕепеаѕсӣ 
дворбвьй — іпѕѓајаре де рае їп сигіе 
магистральный о» сопіисій де ваге таріѕ- 
гаа . 
местный ~ сопіисіа де рате Іосаіа 
наружный — сопдисій ехіегіоага де дате 
гу нӣзкого давлёния сопіисіа йе рате Фе 
іоаза ргеѕіџпе 


ітрегтеабі! / 


распределительный — сопдаисій Фе вате бе 

діѕігіБийе 

сборный - сопӣисій е ваге соієсіоаге 
газопрогрёв т. мёрзлого грунта (/енп) т- 

сбігіге си ваге а рати! и! іпрһеѓаі 
газопроницаемость #. рениеаб име Іа ваге 
газопроницаемый регтеабії 1а ваге 
газораспределение п. (таз, іегто) дізігібціїе 


де вазе 
газорёз т. (зий, {ейп) арагаї Фе ідіаї си ваг 
газорёзчик т. у. газорёз 
газосборник т. соїесіог де вате 
газосварка Г. (ѕий) ѕийаге си рате 
газосваршик т. (ѕиа) за4ог си вате 
газосепаратор т. у. газоотделйтель 
газосиликатобетон т. (реѓ) Беѓоп сеішағ си 
Исай 
газосмесйтель т. (спіт, іегто) атезіеса- 
їог де рате 
газоснабжёние п. (таз, ѓегто) айтепіаге си 
Бате, Фізігібціє Фе рате 
газостойкий гетіѕіепі 1а рате 
газоудалёние п. дератаге 
газоуловӣтель т. (2) ѕерагаќог Фе ва»; со- 
Іесќог де ват 
газохбд т. (е[соп, іегто) сапа! де ғат / де 
Бате 
газохранйлише п. гезегуог де рате 
подзёмное — (зиб) гетегуог йе рате зи6- 
тегап 
газошлакобетбн т. (Бег) вагреіоп си 28ига 
газы т. рі. вате (у. $і газ) 
г горёния (1егто) вате атзе / ргойиѕе 
де агдеге 
дымовые г» (Ісгто) вате де агдеге (агѕе) 
/ де соб 
гайка Г. (таз, іепп) роща 
~ йнкерного болта ри!Ца зигибціші / би- 
Іопшиі де апсогаге; (2е0Ё) риЩа зи- 
гибиіші / Биїопиїці де шодайе 
корбнчатая — ріційа сгепеіаїй 
колпачкбвая — рішійа-сарас 
барашковая ~ ршШ8-Нигаге 
~ нормальной тбчности риа де ргесі- 
ле погта!а 
~ повбиненной точности раЩа де іпа!- 
14 ргесітіе 
регулирбвочная ~ рийЦа де гевіаге 
стбпорная ~ ріційа е оргіге / Фе Ыосаге 
устанбвочная г» рийЦА де йхаге / де топ- 
аге / де гевіаге / си вӣигі де йхаге 
чёрная г» раща Бгиій 
чистая — роШЩА ргеїсгаїа 
гайковёрт т. (тес) зигибеїпіа тесапіса, 
сһеіе тесапісай де їпѕигибаї рішійе 
галерёя Г. (аті, сп, тіп) ваїегіе ; вапе 
водозаббрная ~ (аї) ваїсгіе Фе соіесіаге а 
ареї 
водоприёмная ~ (сй) ваїегіє де адисре 
водопроводная ~ (сі) ше! Підгоїебпіс, 
саете йе адисйе, аредисі 
водосборная ~ (сп) ваієгіє де саріаге 


і 
| 


| 


са 


эм 


галерёя 


РА 


ге (СЕ) ва1егіе Фе Гада 
дбчная ~ (сп) раісгіє де випа 
дренажная ~ (сі) ваіегіе де дгепа|; со- 
Іесіог 
зашйтная ~ (св) ваїегіє де ргоесйе 
~ зрительного зала (агі, с5с) ваістів а 

ипеї 5811 де зресіасої 

каптажная ~ у. галерёя, водосборная 
кормораздаточная ~ (савт) ваете де 4і5- 
їгібиїге а пиїгеригіїог 
лавинозащитная ~ (сј, дгит) ва1егіе соп- 
їга ауаїап5еіог 
наносоперехватывающая ~, (сл) заїегіе 
де дерипеге а ашугаиНог 
обхӧдная ~ (сй) смеще йе осойге 
пешеходная ~ (сзиБ, иті) раза] репіги ріе- 
топі 
подхбдная ~ (сі) раїегівє де ассеѕ 
промывная ~ (сп) ваіегіє / сопдисій де 
зраїаге 
противообвальная г» (сі, 4гит) ва1егіе 
сопіга 5играгіїог “ 
проходная ~ (сп) ваіегіе Фе ігесеге 
развёдочная ~ (сл, сео!) ваепе де сегсе- 
таге / де ехріогаге 
смотровая ~ (сп) раІегіе де уігііаге 
снегозащитная ~, (сў) ва1егіе де ргоѓесїе 
сопіга гареліїог 
соединительная ~ (сл) ва1егіе йе Іерёїшга 
цементацибнная ~ (сп) ва]егіе де іпіесіа- 
ге 
шлюзовая ~, (сп) ваіегіе де есішад 

галечник т. (тіг) рен 

галтёль Її. (е/соп) регуа2; (Іт) гіпдеа реп- 
їги шисе 5і рго ам, поїсрег ; (таб) гасог- 
даге 

галтёльник т. (/т) ги4еа ргоѓаїй 

галтбвка Її. (ітес) сигӣ{агеа ѕиргаѓејеі ріе- 
з@юг 

галька Г. (тік) ргипаіѕ, ріеігі$ де ми, шаг- 
оагиаг; (реої) ваей 
кремнёвая ~ ріеїгі5 $1105 
окатанная ~ шагвагИаг гоиа, реи1$ де 
гій гори 

гальсбанд т. (еїсоп) сойег (іа роке Биѕса- 
іе) 

ганч т. (агй) вапсі (агћйесінға Аяе Сеп- 
те) 

гараж т. (/гап5) вага); Боха 
автотранспортный — бага аціо 
боксовый 7» сага] йр Бохе 
~ для размораживания 
дегепеіаге 
кбмплексньнйй ~ вага) си апехе Фе іпігефі- 
пеге їеппіса 
~ манёжного типа рага] йр тапеј 
механизированный — рагај тесапіғаї 
многоэтажный ~ рагај тиНієїаіат 
отапливаемый ~ бага) іпсаі2й 
подзёмный - вага 5ибіегап 
рамповый ~ вагај си гатра 
гу є. лифтом рагај си ИН 
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гараж-стойнка т. (Ігап5) вагај-рагсаге 
гардероб шт. (агп) вагдегоба 
двусторбнний ~ вагдегоба Ыаїегаіа 
односторонний ^ багфегоба ипЦайега!а 
острознбй. — вагдегорба іпѕшагӣ 
рассредотбченный — дагдегоБа @1зрегзаза 
централизбванный ~, рагдегоба сепіга!& 
гардерббная 8. (агй) уезНаг 
гармония Г., архитектурная (агп) агтоше 
агріїесіигаїй 
гарнитура Г. трубы (іпзі) вагпіїшга де соп- 
дисіа 
гарсоньёрка Ё. (агй) хагзошега 
гарцевание п. (феї, 1ейп) 1орӣїагеа атеѕіе- 
сии иѕсаї де іепсиіаій 
гарцбвщик т. (Беї, іепп) Іордіаг, типсіќог 
Іа атезіесагеа тогіагиіці 
гасильшик т. извести (тіг, ейт) зпраїог де 
уаг (Іисгйоғ) ң 
гасйтель т. ѕйпеаќог ; ехіїпсіог ; атогііхог ; 
(сп) дізіраїог 
балочньй — (сл) дізіраїог си ргіпгі 
гидравлический г» (таў) атогііхог Підга- 
ис 
~ гидравлического удара (Ніаг) атогіі- 
тоги] Іоуїкигії де Бегђес 5 
динамийческий ~, (таз) атогихог діпатіс 
г колебаний (тес) атогійог де уібгабії 
/ де озсіїаці 
г крутйльных колебаний (таҳ) атогіі- 
тог а! оѕсПа Шог / а! уїбгаційог фе їогѕіцпе 
маятниковый г» (таз) атогитог репди- 
Іаг 
свайный м» (сп) дізіраїог си рЦой 
г» ударного действия (таз) атогііхог 
ргіп / де ѕос 
шашечный ~ (сй) дізіраїог си ўісапе, риа 
де Егіпаге 
~ шума (ас) атогИтог / аіепџаїог де 
28отої 
г» знергим (сі) дізіраїог йе епегкіе 
гасйтель-дефлёктор т. (сп) дебіесіог 
гасйть а 5їіпее ; а атогіїха ; а «Чізіра 
г известь (тіг) а ѕйпре уаги! 
гатйть (агит) а роді / а атепаја ип дгит_ 
тосіг1оѕ си Газсше (зай Ыгпе) 
гать Г. (сп) діє ргомігогій (Фе ігесеке ргіп- 
їғ-ип Іос тосі оз де Газсі пе зай де Бийет!), 
табіег де Газсіпе зам йе Бігпе 
бревёнчатая ~‹ (сп) дів (ргоуіогіи) де 
Ыгпе 
гашёние п. 5ііпдеге, ехіїпсціє ; атогіїгаге ; 
діѕіраге 
дополнйтельное ~ (тіг) зіїпреге зирії- 
тепіага 
го извести (т) ѕйпвегеа уагшиі 
~ извести влагой вбздуха (т!) ѕііпве- 
геа уагиіці ргіп итійіќаќеа аегшиі 
г» йзвести в тёсто (тіг) зНавегеа уагиіці 
Зп раза 
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гашёние 
о» йзвести в порошбк (77) 5прегеа уа- 
гиїці іп ргаї 
су киибтической энёргии (си) дізіратеа 
епегріеі сіпейсе 
^^ напбра (сі) дізірагеа ргебіипії 
гу энёргии (с^) Фізірагеа епегрїеі 
гвоздимьй (1ейп) БАНЕ їп сше 


гвоздодёр п. (/ейи) сіосап репіги ѕсоѕ сше, 


ипрћһіе де саргӣ 
гвӧздь хп. (еїтеї) сці 
сх без шляпки сці #йгӣ сар / Поаге 
винтовбй ~ сці си еї - 
гонтовӧй ~ спі де 4галіїд 
драночный ^/ у, гвоздь, гонтовбй 
заершённый ~. си! си ША де зсейтепі 
ѕігіаѓа 
зазубренный ~ сиї 5ігіаї 
квадратный лу спі рдігаї (си хесіїцпе раї- 
та) 
кбванньй м» сы! ѓогјаї 
крбвельный г» си! репіги 1аЫ& 
круглый ^^ сш! гошиа (си зесйипе ғоѓип- 
44) 
нарезнбй — си! репіги 1ешп 
оббйный г» си! де {ареїе 
обшйӣвочный ^^ си! де ійтрійгіе 
оңинкбванный ^^ суі гіпсаї 
паркётный — спі де рагсһеї 
плбтничный ~, си! де ацећег 
половой ^^ спі репіга раг4озей 
проволочный ~ си! де гит 
г» є большбй шляпкой си? си сар / си 
Поаге таге 
стройтельный ^^ си! реміги / де сопѕігосүіі 
гу © утбпленной головкой си! си сар т- 
#олааї 
толевый — аи репіги сагіоп аѕѓацаї 
- шиферньй — си де / репіги агдезже 
штукатурньй ~ сы: де / репіги іепсціаїй 
тайсон т. (агй) согоапі а согпізеї 
гаксастйль т. (ах) һехаѕ 
гелеобразование: п. (сћіт) вејайпізаге, 5е- 
ЦИсаге 
гелеобразователь т. (світ) адепі веїНіапі 
гель т. (сййт, і2) веі; (ағит, сп) ве] соіоійа] 
необратймый лм» де! ігеуегзібії 
‚ обратймый — ре! геуегзібії 
тиксотрбпный ~ ре! ихогорис 


гель-цемёнт т. (тім) ве1-спиеп! 
гемитропйя Г. (2еой) петигоре 
генератор т. вепегаїог; озсНаюг 
ацетиленовьй ~ (5иа) вепегаіог Фе асец- 
Іепа ) 
гу колебаний (тес) репегаїог де озсйафі 
' электрический — (61, таз) вепегаїог еіес- 
їгіс 
злектросварочньй — (зи) репегаїог реп- 
и 5идаге си агс 
генпроектирбвщик т. (срі) ргојесіапі Бепега1 


гердезйст т. веойе2 
теодезйст-землеустройтель т. (геод) аграп- 
тог, іороргаї 
геодёзия Г. деодегів ў 
^ на эллипсбиде зеодезле ейрѕоіаій / ре 
еПрзо!а 
сферйческая ^^ веофехіе 5їегісй / ре 5Кегд 
геодимётр т. (зго) веодітеїги 
геойд т. (вео4) реоід 
геокбмплекс т. (вео/) сотріех 5е01051с 
геометризация Г. (гео) веотеїгізате 
геометрӣзм т. (2е04) кеотеігіѕт 
геоподоснбва Г. (веоа) ріап веойегіс де Базі 
геосинклиналь Г. (3е0[) реозіпсіїпаї 
геотектӧника Г. (сеоі) реоіесіопісї 
геотёхника Г. (сеоі) веоѓеһпісй 
геофйзика Г. зеойсй 
геофотограмметрйя (назёмная фотограм- 
метрия) Г. (вео4) реоїоїовгататеїгіе, боїо- 
згаттеїгіє Іегезігй . 
гераклӣт т. (пи’) Һегасій 
герметизация Г. егтеН2аге, еіапѕаге _ 
о» перемычки (сй) еапбаге а Баіагдошіці 
ге стыков (сй, еїсоп) еїіапѕаге а їтЫілйгі- 
юг у 
герметизӣрованный егтей2ат, еѓапҙаї 
герметик т. (ті) обіџгаїог йіп таїегіаі ріаз- 
„ГС 
герметйчность Г. еаизенае 
герметйчный егшейс, егапо, пирегиеа 
гермоперегорбдка Г. (еїсоп, таў) регее / ра- 
поп е еапбаге 
гетерогённость {. (тіг) ееговепцае 
гетинакс т. (ст, сі) рейпах 
гйбка Г. (агт, тес) їпсоуоїеге; іпдоіге 


^- без закруглёния поме Ё&гй гасогаа-' 


ге їп ция 
горячая г» іпдоїге Іа саја 
~ листовбго металла їпдоїге / ЕдЦиїге а 
їаЫеі 
— с закруглёнием їпдоіге си гасогдаге 
холбдная — їпаоіге Іа гесе 
гибкий (тес) бехібії 
гибкость Е; (срі, тес) Нез шее 
планирбвочная ~ @азнсйае де рагіи 
предёльная г» бехібціїаїе Птідй 
продольная — поі Іопаігидіпа! й 
пробктная г» НехЬИиме ргоіестаї й 
расчётная ~ е Яе саїсиі 
< сооружёния НехЬШмеа сопѕігисўеї 
сх составного сечения ! ѕирІејеа зесНиий 
сотриѕе 
< стержня Пехібіїйаіе а Баге! 
эксплуатацибнная г» (герп) ехібіШате де 
екріоаїаге 
габочньй де сигРаї, де іпдоїї 
гигроскопйчность Ё. (/і2) һівгоѕсдрісіќаіе 
г» грунта (вео4) һісгоѕсорісі{аїе а зови 
гидравлика Г. (иг) ШагазИся 
гидравлический Бідгаціїс 
гидраргиллйт т. (тіг) агат 
гидрант т. (а, 2156) рідгапі 
-” дождевателя аѕрегѕог 


оси 


т. 


гидрант 
перенбеньй ~ Війгапі рогіайу 
пожарный ~ Шагапі бе іпсепадїн 
~ стумбой рига де арё си соісапа, Війгапі 
де зиргаїаїй 
салбвый — Һіагапё де ргйдіпі 
гидратация Г. (сит) рідгаїаге 
гу поверхностная  Бідгаїаге 
гидратйрованный Бідгаїаї 
гидратйровать а Ппідгаїа 
гидрированиє п, (спіту һійгорепаге 
гидрйровать (спліт) а Бідгорепа 
гидроагрегат т. (745) авгераї һіагашіс де 
асЙолаге 
гидроаккумулятор т. (таз) асапиаюг Бід- 
гапіїс 
гидроакустика {. (/і2, Шаг) Бідгоасивіїсй 
гидроалюминат т. кальция (пи’) Бідгоаїй- 
тіпаї де саїсій 
гидроазродром т. (сагр) һійгоаегойгот 
гидробак т, (745) гегегуог рідгаціїс 
гидробур га. (таз) Підговегегі 
гидровибратор т. (таз) мібгаїог Нідгаціїс 
гидровибрация Г. (№4, тес) рідгоуїбгаре 
гидровиброуплотнёние (деоі, йтес) уїБго- 
сотрасіаге Підгаціїса (а Іегепиіці) 


зарегіїсігій 


гидровскрына Е, (йтес). десорегіаге ргіп рій- 


готесаліғаге ) 
гидрогенерйтор т, (таз) һійгорепегаог, ре- 
пегаїог рідгаціїс 
гидрогеблог т. (2е0і) һійгореоіор 
гидрогеолбгия Г. (2е01) Бідгоіоріе 
гидродейгатель т. (таз) тоюг підгаціїс, під- 
готоїог 
аксийльно-поршневдй г» тоїог Підгаціїс 
си різїопа5е ах!]е 
лопастной — шоюг һійгашіс си раїесій 
поршневой о» тоїог ШМагаиНс си ріѕіоп 
радидльно-поршневой ~, тоїог ПБідгаціїс 
си ріѕќопаѕе гайіаіе 
шестерёнчатый г» тоѓог һійгашіс си ап- 
вгепај / си гой діпіаїе 
гидродинамика Г. (піду) шагодтаюися 
гидродобыча Г. (тес) ехріоаіаге һійготеса- 
піса 
гидродомкрат т. (таз) сис шагаийс 
гидрозажим т. (таз) діврогійу де 5ігіпреге 
рідгаціїс 
гидрозйт т. (тік) Бідгогії (таїегіа! репіги 
ітрегтеафійгагеа сітепішиі) 
гидрозолотнйк т, (таз) дізігібиіог Бідгаціїс 
гидроизӧл т. (1201) Бідгоіхої - 
гидроизолирбвщик т. (/енп) типсіюг де 120- 
іарі підгоїире 
гидроизоляцибнный (іхої, тіг) Бідгоігоїані 
гидроизоляция ї. (2201) підгоігоіане, ігоЈафіе 
підгоїирй ; підгоїгоіаге 
антикоррозибнная ~, Но!айе йе ргогесііє 
йтроїгіув согоғіопіі / апНсогозуй 
антифильтрацибнная — ігоїайе ітроїгіча 
штИШгйгИ аре! 
армйрованная г» һійгоігоІаһе агтаій 
асфальтовая ^^ іхоіајіе МагоРорй азбаїісій 


ж 


-тидролбгия #, һійгоіоріе 
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битумная ~ іхојафе һібгоғирй Ыанитоазй 
броневдйя с» иоайе Бідгоїиєй Біїндаїй 
жёсткая ~ ігоіаців, Бідгогира подай 
иньєкцибяная ~ ргоїесіе ішроїгіа шті- 
анарі рии’ іпіесіаге 
литая ~ ігоіаціе рідгобирі кигпаєй 
метталлическая ~ ігоіаііе Бідгоїцей те- 
тайса 
минеральная о» іхоіаціе Відгобирі (іп та- 
їёгіаје шшегае 
монтӣруемая ~ ігоіайе һійгоғир& си еје- 
шеще ргеѓабгісаѓе 
обмазочная ~ ігоїаціе Һійгоѓир& ргіп Пріге 
юклбечная г» Шагомоаге ргіп Їпсівіеге 
окрасочная г» іхоїаге рідгоїивй рим уор- 
ѕіге й 
покрывающая ~ 12о1айе һійгоғир# е асо- 
регіге 
пропйточная ~ моайе підгоїирй ргіп іт- 
ргевпаге татара. Е 
штукатурная ^^ ігоіаціе рідгоїивй ргій їеп- 
сшге 
гидроизопьёзы Г. рі. (№4) Бідгоігоріеле (й- 
піі 4е евй@ ргезійпе а ареїок ағіехіепе) 
гидроконвёйер т. (таз, йтес) ігаперогіог / 
сопуеіег рідгаціїс 
гидрокоп т. (сп) азрігаїог (Іа ішкбіпа Ній- 
гаціїсд) 
гидролакомет т. (1201, Пт) Бідгоїйсціге 
гидролиз т. (спліт) Бідгоїїга 
инженерная ~ Бідгоіовіє ей сё / іпрі- 
пегеаѕсӣ 
гидролотбк 1м, (/т) јећеаЬ репіги ігаперог- 
и] БауепИог, шис репіги Бозіепі, ИНр 
гидромасса Ё, (№4) таза һійгашіс& 
гидромётрия Г. (14, тй5) маготече, ті- 
ѕигагеа дебіїеіог Я 
гидромеханизация Г. (саг, птес, (егаз) ћійго- 
тесапігаге 
г» земляных работ (Птес, іеказ) Підго- 
тесапіғаге а Іисгӣгіїог, де їегаѕатепіе 
гидромеханйзм т. (тоз) тесапіѕт магаз с 
гидромеханика #. Бідготесапісй, тесапіса 
бшідеЈог 
гидромонитор т. (саг, Втес, їеғаѕ) һійго- 
топігог, топіќог. һійгашіс 
гидромотбр т. (таз) тоѓог һійгашіс 
гидронагрӯзка Ё. (таз, срі) їпсӣгсаге підгац- 
ей ; 
гидронамыв 1. грунта (тес) гахабіеи Під- 
гаціїс ехесиќаі ргіп підготесапізаге 
гидрообеспыливание п. (тіг) Нідгодевргй- 
Ғијге 
гидроотббйка Г. (йтес) абаѓај һійготесапі- 
таё; абаїеге / ідіеге Бідгаціїса 
гидроотвал т, (птес) йерогії де 5(егії де Іа 
< Ы9готесаюхаге 
гидропарк т, (йтес) Ыгорагс 
гидроподмыв го, у. гидроотобйка 
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гидропередача Г. (таз) ігапзтізіе Һійгашісӣ 

гидроперфоратор т. (таў, (еп) регіогаїог 
рідгаціїс 

гидроподъёмник п. (йтес, таз, ігап5) аѕсеп- 
зог Підгаціїс 

гидропрёсс п. (таз, т!) ргеза Підгаціїсй 

гидропрӣвод т. (таз) асйопаге / ігапѕті- 
зе рідгаціїсй 

ую ние п. (тіг) деѕргаѓиіге ите- 
а 

гидроразжйм т. (145) дізрогійу Бідгаціїс 
де дебіосаге 

гидросепаратор га. (таз, тіг) зерагагог Бід- 
гашіс 

гидросиликат п. кальция (т) рідгозійсаї 
Че саїсій 

гидросистема Ё. (сп) ѕіѕіет 
(таз) ѕіѕіет Підгаціс 

гидросмёсь Г. (Атес, ѓейп) Бідгошаза 

гидросооружёние п. (сп) сопѕігисііе шаго- 
феншса 

гидростанция Г. (сп) септа!й Підгоеієсігісй 

гидростатика Е. (ліг) рідгозіанісі 

гилростатйческий (Шаг) магозанс 

гидросульфоалюминат т. кальция (ии) 
ћідгоѕшѓоаіотілаї е саїсіш 

тидротермӣческий Підгоїегтіс 

гидротехник т. (сп) һіагоїеһпісіап 

гидротёхника Е. (сп) шагоенисй, іпвіпегіе 
һіагоѓећпісӣ 
сельскохозяйственная г» ііагогейлісй ає- 
тісоїй 

гидротехнйческий (сй) Підготенпіс 

гидротранспорт т. (саг, Атес, ігап) їгапз- 
рогі Ппідгаціїс 
~ грунта ігапброгі һійгашіс а! рітаїпішші 

гидротранспортирбвка Г. (Атес, ігап5) ігап5- 
рогі Підгаціїс 

гидротрансформатор т. (таз) ігапзбогтатог 
підгаціїс, рідгокгапзїогтаїог 

гидроузел т. (сп) под Бідгоїенпіс 
водозаббрный — пой Бідгаціїс де ргі2& 
гидроэнергетйческий ~ пой һійгоепегвейс 
транспортный ге пой рідготейтіс йе памі- 
Баје 

гидроулавливание п. (тіг) саріаге Нідгаціїсй 

гидроупбры т. рі. пёчи (таз, п") йтітатогі 
р'гаціїсі репіги сирюаге 

гидроферрӣт т. кальция (ті) бідгобегії де 
саїсій 

гидрофобизатов т. (2, іт) Нідйгобобітаїог 

гидрофобизация Г. (іс, іт) һійгоѓоЫіғаге 

гидрофобозащита Г. у. гидрофобизёция 

гидроциклбн т. (тіг) рійгосісіоп 

гилроцилйндр т. (таз) сійпдги Відгаціїс, 
підгосійпдги 
г» двухсторбннего дёйствия сіїлаги ћіа- 
гашіс си асйипе дибій 
~ одностороннего действия сійпдги Під- 
гашіс си асјімпе ѕітріа 


рідгоїенпіс ; 


силовой ~ сіШпаги Підгаціїс де Ююца 
~ управления сійпдги һійгаџіс де со- 
тапаа 

гидрозлеватор т. (йтес, ігапѕ) еісуаїог һій- 
гаціїс 

гидрозлектростанция {. у. гидростанция 
аккумулирующая ~ сепігаїіа һійгоеіесігісӣ 
ае аситиіаге 
базисная ~ семга! рідгоеієсігісй де База 
бычкбвая ~ сепігаїд рідгоеіесігісй си ріїй 
тіса 
~ водосливного типа сепігаіа Підгогеіес- 

їгіса си Феуегзог 

высоконапбрная ~ сепігаїд һійгоеесігісӣ 
де їпаќа садеге 
гилроаккумулйрующая ~ сепігаїда һіаго- 
еЇесігіса си аситшаге (ргіп ротраге) 
деривацибнная ^ сепігаіа Підгоєіесігісй 
де депуайе 
~ на бьшовбм стбке сепігаій Бідгоеіесігі- 
са ре Яги! аре! 
низконапбрная ~. сепігаїа Нідгогеіесігіса 
де ]оаза са4еге 


г открытого тйпа сепігаїа һійгоеІесігісӣ - 


ае йр дезсорегії 
пиковая г» сепігаја һійгое1есігісӣ е уїгі 
~~ подвбдного типа сета һіагоеІесігіс& 
де Ир забмег$ 
подземная ~ сепігаїа һійгоеіесігісӣ зиб- 
1егапа 
~ подпбрного типа сепігаіа Ппідгосієсігісй 
де Пр си гетии 
приливная ~ сепігаіа һійгое1есігісё саге 
іоіо5едіє епегріа тагееіог 
приплотйнная г» сета! һігоеІесігісӣ си 
Бата] / іп согри! (Іа рісіогш) Багајшиі, сеп- 
їга1а-Багај 
русловая — сешга! Бідгоеіесігіса си ргі- 
24 аш аіЫе 
совмещённая ~ сепігаїд Підгоеіесігіса 
сотріпата 
средненапбрная ~ сепіга!а Бідгоеїестгіса 
ае садеге тедіе 
гидроэлектроузел т. (сл) под һійгоеесігіс 
гидрознергетика Її. һійгоепегвеіісӣ 
гидроэнёргия Ё. 
епетэіа. ареі 
аккумулируємая: ~ епегріе һійгашісӣ де 
аситшаге 
гильза [, (таз) Басза, сатаза (а сійпагшиі); 
татѕоп ; (таз) Бга; ае Ихаге Іа сотрага- 
їоаге си садгап 
гипетв т. (агп) һіреіти 
гипостйльный (ағ) рірозіі 
гипотрахёлий т. (агп) шротавена 
гипс т. (т) ірзо5; (2201) вһірѕ 
ангидридный — аппідгії 
безвбдньй ~ у. гипс, ангидридньй 
ВОЛОКНИСТЬЙ о» рһірѕ ПЫгоѕ 
высококачественный штукатурный ~ ір- 
505 е са аїе зпрепоага репіги їепсџиіејі 


(шаг) епегеіе Һійгацісӣ, · 


-у 


__ нан оту 


гипс 


высокообжӣговый ~ 1рѕоѕ саїсіпаї Іа 1ет- 
регаїигі іпаќе 
высокопрочный ~ 1рѕоѕ де шаге гехізіепіа 
лу двойнбго обжига ірѕоѕ ии саїсіпаї 
двувбдньй ~ еһірѕ Бібідгатаї 
жжёный 7» &һірѕ агѕ 
кальцинйрованньй — 150$ саїсіпаї 
медленносхватывающийся г» 10505 си ргі- 
2а 1е а 
мелкозерийстьй ~ рћһірѕ Ѓіп тасіпаї 
мёртвообожжённый ~ ірѕоѕ агѕ / тогі 
мёртвый ^^ апріадгії мощь 
модёльный г» 1рѕоѕ репіги тойејај 
мраморный ~ аіабазіги 
необожжённый — єбір5 Бгиі / пеагѕ 
отдёлочный ^— ірѕоѕ е Иша} 
пёнистый г» 1рѕоѕ ѕ=ропріоѕ / зритаї / рогоѕ 
пережжённый у. гипс, мёртвообожжённый 
полувбдный — зи ай де саїсіц зетіпідгаїаї 
природный г» &рз паїигаї 
скульптурный г» 150$ де ѕсиІрѓигӣ / де то- 
деіа| 
стройтельный г» ірѕоѕ де сопзгисйе 
сырбй ~ #р$ Бгиї 
твёрдый гу 1505 ЛИйги 
технический ^^ 1рѕоѕ Тебпіс 
тонкозернӣстый - у. гипс, мелкозернйс- 
тый 
формбвочный ~, 5815 де шгайюнме 
штукатурньй ~ ірѕоѕ репіги ЧепсшеН / 
репіги 5їасаїигі 
штукатӯрный безвӧдный ~ апіпідгії репіги 
їепсша1іа 
гипс-эстрих т. (тік) 1рѕоѕ еѕігіћ 
гипсобетон т. (ре) Беїоп си ірѕоѕ 
ячбистьй ~ (Бер) Беќоп сеішіаг сы 1рѕоѕ 
гипсобетономешалка Г. (таҳ, пи") таіахог 
репіги Беїоп си 1р50$ 
гипсоблок т. (тіг) Ыос де ірзо5 
гӣпсовый (тіг) ат / де 1рѕоѕ 


гипсокартон т. (тіг) рідсі де сагіоп си 
1рѕоѕ 

гипсомешалка Її. (205, тіг) та]ахог репіги 
150$ 


гипсоперлитобетон т. (Бе!) "Ба сі 1250$ $1 
аргевайе де рег 

гипсошлакобетбн т. (Ве!) Беїоп си 1рѕоѕ Я 
тотга 

гирлянда Ї. (агп) єбігіапдй 

гиротеодолйт т. (веоа) вігоїеодоїїї 

гирька Ғ. (ағћ) рапдапі (огпатепі сш ра) 

гистёрезис т. (еї, [12) В1$еге215 
магнитный ~» Бізіегегіз тарпейс 
механйческий ~ һіѕіегеліѕ тесапіс 
упрігий — Пізіегеліз еіазіїс 

гистограмма Г. частбт (е/, і2, тес) Пізіовта- 
та Ёгесуеп{е 


«глава Її. (агп) сиароїй 


главка Г. (ағћ) бага / сиро!а Іа о Бізегіса (ги- 
ѕеаѕсӣ) 
гладйлка {. (/епп) тіѕігіе, дгізса 
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гладило п. (1ейп) пеїсліїог 

гладильная Е. (агй) сЯсюаге 

глаз т. бычачий (агі) осрі де Бои 

глазбк тп. осПпі, уілог 
двернбй — (еїсоп) уїгог (репіги иза) Їе- 
тазилиса 4е обзегуаге 

глазурь Г. (тіт) зтац, 8іатита 
авантюрйновая ~ віахиага ауепщ 
бессвинибвая г» віагита Гага рііт 
блестящая ~~ #атмга ѕігајисіїоаге 
ббрно-свинибвая ~ віазига йіп бог-рімтЬ 
глиняная ~ віахига йе атвіїй 
глухая — ваига ораса 
гу для кафелей віагига репіги саће 
гу для фаянса ріагига репіги Гана 
кристаллическая г» атига сизаНий 
легкоплавкая ~ віагита Ригібііа 
непрозрачная ~ у. глазурь, глухая 
окрашенная тя атига соіогаїй 
отскочйешая ~, віагигй загиа / дезргіпѕа 
основная ~ 21атига де Бата 
полуматовая ~ 21агига ѕетітаіа 
прозрачная ~, віагига ігапѕрагепіӣ 
свинцӧвая ~ віахига де ріштЬ 
солевдя 7» атмга ае ѕаге 
текучая ~ віазига сигрӣѓоаге 
трещиновётая — 2атага Ёіѕигаѓа 
тугоплавкая ~ віатигӣ рген Ги21011а 
фрӣттовая ~ Р1атлга Ѓгіїаѓа \ 
художественная ~ віагига агіѕіса 

глауконӣт т. (2201) віамсопії 

глахтун т. (агл) Лаба (агйИес ига Агте- 
ше!) 

глёзер т. (іт, таз) сайапага, зайіпатог 

глиёж т. (тіг) ага паїигаїй агза 

глина Г. (2е01, тіг) агра, пита 
адсорбцибнная ~ агеШа адзогбапій 
бёлая ~ агёИа а1Ь& 
белйльная ~~ питай, агріїй аа репіги 20- 
ягамії 
беложгущаяся ~ агеіїй аїбіїй Іа аг4еге 
бентонйтовая гу агРИА / шагий Бепіопі- 
цей 
битуминбзная — агёИа Біїштіпоазд 
благорбдная ~ агёЦа побіїд 
валунная ~ аг2Иа си Біосигі / егайса де 
тогепӣ / си Боіоуапі 
вспучиваюшаяся ~ агеї!а ехрапѕіуй / ех- 
рапз На 
вторйчная ~ агвііа зесипдага 
высококоллоидальная ^ у. глина, бенго- 
нитовая 
высокоссновная м» агеї!а си Базісіїате їпа1- 
1а 
гигроскопйческая ~ агёПа Шегозсорисй, 
Бепіопії 
дегидратированная ~ ага дезпідгатаїа 
дроблённая ~ агёИа сопсазаїй 
желёзистая ~ ага Гегавіпоаза. 
жйльная ~ агейа си Нюапе 
жирная ~ агріа вгаза 
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глина 
зыбкая г» агріїд іпзіабіїд / тоаје Прі- 


сіоаза 

известкбвая ~» агвіїй са|сагоазй 

известкбво-желбзистая — агріїй саїса- 

тоа5а Ѓегиріпоаѕӣ 

иловатая ~ агеИА поѓгоіоаѕ& 

квасцбвая с» агвіїй а1аипоазЯ 

керамическая м» агвіїд репіги сегатісй 

кирийчная ^^ агріїй репіги сйгйтізі 

красйльная ^^ агріїд соїогапій 

красножгӯщаяся ~ агёПа їагозіїй Іа агдеге 

кремнёвая г» агріїй уШс1юазй 

ледникбвая ~ агёПа ріасіагі 

лёссовйдная м» агріїй азетдйпдтоаге Іоеѕѕц- 

Пи, агвіїй си авресі юеззо!4 

малопластйчная ~, агеіїй си ріазісітаїе 

тедиза ў 

мёргелистая ~ агріїй тагпоаѕй 

монтмориллонйтовая — агеіїй топітогії- 

Іопійсй 

морённая ач агеіїд де тогепх / си Бо- 

Ідуапі 

непластйчная ~ агеїїй перазёся 

обожжённая ~ агр агй 

обыкновённая м ато Иа оБзпина 

огнеупбрная ~‹ аге геЁгаскагй 

осадочная г» агеій ѕігаіісаіх 

остаточная гу агріїй гегідцаїй 

отбёльная ^/ рати / агвіїй десоїогані (4) 

отмученная — агяйй ;рааа 

бхристая ем у, глина, желёзистая 

первичная м» агяіїд ргйпаг& 

песчанистая м» агріїй втегоаза 

пластйчная ~ агріїй ріазіїсй 

поймовая ~, агріій шПоазй аїмуіопагі 

связующая ~ агеіїй Папі 

слёнцевая ~ аго 515(0аѕ& 

соленбсная — агріїй ѕаіғегх 

солонцеватая ~ агеіїй си <Хгигі 

гу с примесью бурого угля агвіїй си соп- 

Ниче де сйгбипе руци 

^ с содержанием слюды агеіїй си сопй- 
пиї де тісд 

структурная — агеіїй зепзїбіій Іа теташеге 

/ Ла регіигбагеа зігисіигії 

суббентонйтовая ~ агбіїй зиббепіопійсй 

сухая ~ агеїїй џѕсаій, тагих 

твёрдая ~ агріїй (аге / үїгіоаѕх / сотрас- 

К. 

тиксотропная ~ агёИЯ їхоїгорісй 

тощая ~ агр Чая / перазНсй 

тбщая огнеупбрная ~» агёПа геїгасіагй 

зіаба 

трамббванная ~, (іеказ) за! де агвій 

сотрас1а1й, агріїд БЯішій 

тугоплавкая ^^ аге стей Ридібії З 

тучная ~, агріїй ргазі 

тяжёлая су агвИй ргеа / сотрасід 

цветная ~ агра соіогаїд 

черепійчная ~ агріїй репіги ие 


шамбтная ~, агсіїй де / репіги зато 
эбловая — агріїй соНей / си сопіпиї де 
сепиѕ& 
глинизация Г. (сй, сѕиБ, тіп) ат&Нігаге, іп- 
јесіаге де агріїй 
глӣнистый (2е0[) агвіоѕ 
глинобетбн п. (тім) Беѓоп де агеіїх 
глинобйтный (тік) де раіапій (ае агвій си 
раіе іосаїе) 
глиноболтушка Г. (таз, тік) деіаіог 
глинование п. у. глинизация 
глинозапасник т, (| таз, тіг) та]јахог реги 
ага 
глинозём т, (3е01) аіштіпй, охій де агштіпіц 
глинозёмистый (ст) сопйй та / саге соп- 
Џпе ашита 
глиномешалка Г. у. глинозапасник 
глиномялка Г. (таз, пи") таїахог де аг2 Па 
глинорастиратель т. (таб, ни ) таіахог 
репіги тагипйгеа агёЦе! 
круглый — тајахог сігсціаг реги падгип- 
` йгеа агейеі і 
глиносмесйтель т. у. глинозапасник 
глиносолбма Г. (/іп, ти) іепсиіаіх де Пи 
атезієсаї си рае 
ГЛИНЯНЬЙ (реої) ае агріа, `агріоѕ 
глиф т. (ағй) огаатепі ѕӣраї їп ріаігӣ 
глубинӣ Е. аёпсіте 
с бурёния (тіп) адіпсіте де регѓогаге 
бытовая ~» (Лідг) афіпсіше їп гевіт паги- 
та! 
^^ врезания (таб) адіпсіте ае ра!гииаеге 
о» врезки (1т) айпсіте а зсобікигії Га 
сгезідтигії 
выемки (/егаз) афіпсіте а зардигії 
выработки (с5иБ, тт) айпсіте Че ех- 
сауаге 
забивки адіпсіте фе Баїеге 
залегания грунтовых вод (пан) піме- 
ші ареіог Ёгеайсе 
г» заложёния (520ї, їл51) адіпсіте йе азе- 
таге / Фе роғаге 
~ заложёния фундёмента / основания 
(ве0і) адіпсіте а Гапдане! 
< замораживания (1ега5) аисиие йе їп- 
Бһе 
гу. землечерпания (йтес) адіпсіте де йга- 
ваге 
мое кабельной траншби (гі, 1е1е) айїпсіте 
а 1гапѕееі репіги роғагеа са БигИог 
м жарьбра (саг) адіпсіте а цпеї сагіеге 
^ классификации вгаа де деѓаНеге а сіа- 
зібісагіївй 
гу копания (таз, іегаз) адіпсіте йе зараге 
ге кбрпуса (срі) адіпсітеа соп5ігисреї 
су котлована (сй, сео, їеғаѕ) адіпсіте а 
зарагигії 
критйческая — промерзания 
гу грунта (ІеНп, іегаѕ) адіпсіте егійса де 
їпвһе а ратіоєціці Ў 
~ насипи (/егаѕ) таАНиие а чмпаріанигії 
гу опускания стрелбі крана (таз) піуеі 
де собогіге а Ъгајшиї тасагаїві 


Г 
«м 
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глубина 
^ опускания ковша (таб, (сказ) адїпсі- 
те де собогіге а сире! 
~ осушбния (єеосі) айпсіте Фе азапаге 
гу провара (зи4) а@исипе де рдігипдеге а 
зидигії 
промерзания адіпсіте де їавпеї 
промерзания грунта, норматӣвная 
(вео!) айїпсіте погтай де ТаеНе{ а рӣ- 
тшіпіиіші 
г» проникания (род) адіпсіте а Пе / 
а ров, адіпсіте йе раїгипдеге 
~ пространства объёкта (ео) ргобиплі- 
ше а сітриїці оЫест 
г» резания (таз) адйіпсіте де #їеге 
г» резкости (2еой) сіагіїате їп ргоѓипхіте 
г» резкости изображёния (яеоа) ргоїцп- 
гіте їп сітариі ітаріпе / де босаїаге 
г» укладки кабеля (еї, ісіе) айїпсіте Че 
абегаге / Фе ротаге а са и 
гу укладки трубопроводов (21) адіпсіте 
ае рохаге а сопіисіеі 
гу чёрпания у. глубина копёния 
глубинный 4е  афіпсіше, їп адіпсіте, 
Че Гипд; (зеоа) Баїіштеггіс, Фе Гава 
глубиномёр т. (#4, таз) арагаї де пайзигаї 
.адіпсітеа ; 
индикаторный г» сотрагаіог де адіпсіте 
глубйны Г. рі. сопряжённые ~» (Шаг) адіп- 
сіті сопіпраїе 
глубоковбдный де арӣ айїпсй, де таге 
айіпсіте, зибтегзібі! (деѕрге ротрӣ), зиб- 
тагіп (4езрге саЫи) А 
глухарь т. (сў) ігѓоп 
глухбй огі ; Біосаї, їпѓопдаі ; рп 
глушёние п. атогіїхаге, аїепцате ; (ті) та- 
таге, орасігаге 
глушйтель т. атогіїгог, аїєпиаїог 
— вибраций (таз) атогіітог де уібгаці 
г» всёсывания (таб, успі) аїепиаїог ре 
сопдисіа де азрігаціє 
г» шума (ас, таз) аїепиаїог де 2501101 
глыба Г. Ыос, Бейге 
скальная ~ (зео|, тіг) Ыос таге де ріаїта 
г» шлака (пиг) топон де 250га 
глыбодробйлка #. (агит) {ауар зієїаї 
глянец тп. Гозіги, іисіџ, а 
глянцемёр т. (таз) паазагаюг Фе зизасне 
гнёзда п. рі. балластные (тіг) рипа де Баіазі 
гнездб п. піѕӣ, рішей; зсобіїнга їпіг-уп 
регеіе репіги Йхагеа шпеї ігауегѕе ; (таз) 
10са$, зсаци, адіпсітигй; (іс) Басза; 
Боги ; јас ; ргігй 
г» балки (еЇсоп) сад репіги бгіпаё 
су включения антённы (/е/е) Бисѕд де 
апїепі 
индивидуальное. телефонное ~ 
розі іеіеїопіс іпаіуіапаї 
штёпсельное ^^ для кабеля (е/) рига де 
сабіш 
гнёйс пі. (сеоі) рпаіѕ 
гниёние п. риігегіге, рикгеїасів, дезсотри- 
пеге 


| 


? Й 


(пеіе) 
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гнилостбйкость Ё. гелізіепій Іа риїгеліге 
гийль Ё. (Іт): риїгеваї 
бёлая мраморная ~ роїгеваі а тагто- 
гаї 
г» древесйны риїгераї де еша 
заболбнная 2» риїгедаїці аЪБагии 
кольцевая г» риїедаї шаг 
сердцевйнная — Рриїгедаї де іпіїтх 
стволовая ~, риігераі де їгипсрі 
сухая ~, древесйны іпсіпдегеа Істпиіці 
гнить а ригехі \ 
гнутый сигБаг, іпдой, їнсоуоіаї 
гнуть а іпсоуоіа, а шао, а сигра, а аг» 
сиі 
гнутьё п. іпсоуоіеге, їпдоїге, сигфаге 
^ арматуры (ағт) сигфаге / їпсоуоїеге а 
аттатигіі 
^ древесйны (19) сигбаге, / іпсомоїєге а 
Іешапиїці 
< по шаблону (агт) іпёбүоіеге дира ѕар- 
Іоп 
годбграф т. (/і2, тес) һодоргаѓ 
голлёндер т. (таў, пи") Боіепдег 
голова Г. сар 
верхняя ~ шлюза (сл) сар атаоше а! есфі- 
теі 
гу дамбы (сп) сарш дірміші 
г» мӧла (сй) сар де тої 
нижняя — шлюза (сй) сар ауа! а} есле] 
^ сваи (еїсоп) саро] ріокціці 
г» шлюза (сл) сар де есше& 
голбвка Г. сар, сарді 
^ автосцёнки (сі) сар де сиріате 
^ болта (еїтеї) сари зигиїиіці / бпіопи- 
їмі 
~ бура (тт) Поагеа / сари! «Їгедеїціші 
ос винта (єЇтеї, ітес) у. голбвка болта 
выдувная — (145, іеғто) сар де зиЙаге 
^ гвоздя (еітеї, їеһп) сар де сит, Поаге 
г» горёлки (ісгто) сар де ага юг 
дренчерная г» (2751) сар де Фгевсег 
дуговая сварочная ~ (зи) сар де зайигі 
си агс ејесігіс " 
дутьевая — (тг) у. головка, выдувная 
< заклёпки (ейтеї, ітес) сариі ино 
закладная — заклепки (еек, (тес) сари! 
огівіпа! аї піїшці Р 
замыкающая ~ заклёпки (еїтеї, ітес) 
сар де їпсһійеге йара пішіге, сар де Ѓогта- 
ге а! піоіі 
звёздообразная ~ 
ѕїеа 
измерйтельная — (1145) сар де тйзигат / 
де їпсеғсаї, ѕопах 
~ инжектора (1егто) сар де іпіесіог 


У! т Югшй де 


квадратная 22 (еітеї) сар рага 

су колонны (аг) саріїеі 

су колосникй (іекто) сари! рт аги 
конйческая — (ейте!) сар соліс 
круглая 2» (еїтеї) сар гопа 
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голбвка 
натяжная ~ (таз, іғапѕ) сар Фе іпіїпдеге 
~ печи (іегто) сари! саріогиші 
плоская ~ (еїтеї) сар ріаї 
полукруглая замыкающая ~, заклёпки 
(сте, таз) сар йе пії зетігоїипа богтаї 
си Бигегоїй 
полупотайная ^ (таз) сар зетіїпесаї 
потайная ~ (таз) сар іпесаї 
прёссовая ~~~ (таз) сар де. ргеѕё 
приводная — (таў, ігапѕ) сар Фе асйопаге 
прорезная ~ (ейтеь таў) сар сгезіаї 
г рёльва (сі) сар Фе 5іпё 
сварочная ~ (зи) сар де ѕийаге 
спринклерная м» (215) ‘сар Фе зѕргіпсІег 
< стрелы (таз, їегаѕ, їғапѕ) сари! Ьгаји- 
ші (Ја тасаға, ехсауаіоғ еіс) 
сферическая ~ (ейиер) сар ѕїегіс 
г» тормозибго рукава (сі) сар / вПеагё 
де асиріаге де На 
~ тренбжника (таз) сар а! ігеріейціці / 
а! зїіайуційі 
я» трубы (їт5/) сар йо {еауй 
гу ударного бура (тт) сар / ігерап #йіе- 
ог 
цилиндрическая ~ (етеЁ) сар сійпдгіс 
шестигранная г» (еїтеї) сар Нехаропа! 
шлифовальная ем (таз) сар е гестіїісаї 
— штатива у. головка, тренбжника 
щелевая ~ (еїтеї) сар си Тапід 
зкструзибнная ~ (таз, ті) сар де ехіги- 
деге : 
го. элеватора (таз) сар Че еіеуаїог 
голоцен т. (сео) һоіосеп 
гомогенизатор т. (745, тік) отовепіғаіог 
гомогенизация Г. (тіг) оторепіғхаге 
~ в смесйтельных грядах отовепіғаге 
їп іпзіаїайа Фе атечесаге 
непрерывная ~ оторетмаге сопіїпий 
периодическая ~ отовепізаге регіодісй 
пневматическая гу отовепігаге рпешта- 
пса А 
~ по мётоду квадрантов отовепіғаге 
айра теѓойа ѕѓегіџгіог А 
предварйтельная ~ отовепіхаге ргеаіа- 
Ы1& 
гомогенность Ё. (спіт, 12) оторепіїаїе 
гомогённый (слі, /і2) отореп 
гомополимёры т. рі. (спіт) Ппотороїїтегі 
гондола Ї. (сі, ігап5) уавоп йе плагій дезсоре- 
гії 
гонибграф т. (сеой) сопіовгаѓ 
гонибмер т. (єеоф, тӣйѕ) вопіотеїги. 
гониомёрия Ё. (зео4, тйѕ) вопіотеїгіс (тій- 
зигаге де ипећіигі) 
гонт т. (17, пи") агапца, зілагуий ; зца (илей 
ріпа іа сса 1,5 т) 
крбвельный ~. упагИа репіги асорегі$ 
торбатик т. (и) гіпдеа си 1а!рё зетгошиай 
горбушка Г. итИанга 





горбылёк т. окна (агЁ) ѕргоѕ Фе Ѓѓегеаѕігӣ 
гу (окна) для застеклёния (агй, есоп) 
ѕргоѕ (Іа јеғеаѕітғй) репіги Ёіхагеа веа- 
тигіїог 
горбыль т. (іт) ѕргоѕ, 1&ипої, тагріпе 
деловой — Іаїипоі ойға 
г» окбнного переплёта у. горбылёк окна 
горёлка Г. (іегто) аглйюг ; іпјесіог 
бездутьевйя — агадіог сп азргайе 
~ беспламенного горёния агадіог си агӣе- 
ге їйга Пасага 
газовая ~ агхйіог 4е газе 
газомазутная > агмМог си бате & рӣ- 
сига 
двухструйная ^— агадіог сы је даЫи 
двухходовая ~ агодіог си Насага ацЫ& 
диффузионная ~ агадіог си діїигіцпе / де 
атезісс 
— для оплавления и укладки специаль- 
ного рулбнного материала «склобит» с 
избыточным колйчеством битума аг- 
2йбог репіги їорігеа 5і аѕетагеа таїегі- 
аіесіог зресіаїе їп гшошг ,з5КІобії" си 
Бишт іп ехсеѕ 
дутьевая ~ аггӣїог си аег іпзийаї 
запальная ~ агхӣіог / #асӣгӣ е уерһе 
инжекторная ~ Бес / агадіог а! іпіесіоги- 
Ци, сар де агӣеге а! іпјесіогшиі 
кольцевая ~ агӣіог іпеіаг / 1юго!4а1 
конфброчная ~ аггйїог репіги шазша йе 
Баш 
круглая ~ іпјесіог си ајиѓај сігсшаг 
многопламенная ~, аг2&10г си таі шие 
Пасагі 
однофакельная ~ аггдіог си о ѕіпешгӣ На- 
сага 
отводная ~ іпјесіог іп аергезшие 
подающая ~ іпјесіог їп ѕиргаргеѕіџпе 
рёзательная ~ (змі) аггаіог 4е їдіаї 


~ с двумя отверстиями у. горёлка, двух- 


стрӯйная 
сварочная — (5и4) аггаіог де ѕийигӣ 
~ с принудӣтельной подачей вбздуха 
(1егто) агтатог си аег шзиНаЕ зиб рге- 
зіцпе 
Ууниверсальная ~ агадіог цпіуегза! 
щелевая ~ агідіог @геріипрһішаг / си 
{ата Д 
горельёф т. (агл) аПпогейеї 
горёние п. (1егто) агдеге 
мёдленное ~ агӣеге Іепід 
обратное ~ агӣеге шуегзй / йеѕсепйепіа 
предкамерное ~ ргесошфизИе, агдеге 
ргеаіаЫ]а 
горизбит т. (2201) огілопі; (ліг) піуе! 
водонбсный ~ (2е01) огігопі асуіѓег 
водоупбрный ~ (яе01) тай / огігопі іт- 
регтеабії 
— воды (Шаг) пімеїці ареї 
г вскипания (201) огігопі де еЁегуезсеп- 
{а 
г грохочёния (таз, т) огігопі де 5ог- 
‚ ѓаге / е сшгише 


горизбнт 
г» грунтовых вод (2е01) оптопЕ / піуеі а! 
ареїог з5ибієгапе / а! ріпоеї НеаНсе 
гу изображения (хеоа) огігопі а! ітаріпії, 
Нате а огігопёшиї 
маркируюший ~ (єєсі) огідопі де детаг- 
саге / Фе герег 
наивыспиий ^^ воды (Нік) піуеі тахіт 
об5егуаї а] ареї 
наинйзший ~ верхнего бьбфа (сл) етіаі 
(їп) атоме 
наклонный водонбсный — (Лін) зат 
асуіѓег іпсійпаї 
напбрный ~ (Нніду) піуе! де гекетіе 
неогранйченный ‘водонбсный — (шаг) 
ѕігаї асуіѓег пеййтіаї 
г нижнего бьёфа (сл) піуеї аї Біеїціці 
ауа], піуе! ауа] 
опбрный ~ (вео) огігоп+ Фе герег / де 
ѕргіјіп 
подпӧрный ~ у. горизӧнт, напбрный 
~ подсечки (іегаз) огітопё де йеЫеіеге 
~ пбчвы (реоі) зітаї де ѕ01 
своббдный водонбсный г» (Нік) зігаї ас- 
уіїег (си тіуеі) ег 
— с конкрёциями (2601): огігопі / зігаї си 
сопсгейипі : 
~ снимка (геоа) огігопі а! ітавіпії, Ише а 
охот 
горизонтали Її. рі. с одинаковым паралак- 
сом (де04) сиагіе де еваїа рагайаха 
горизонталь Г. (веой, та!) сатіа де шуе! ; огі- 
топїаіа 
~ азроснймка (яеой) їоіовгаѓіе аегіапй 
огігопіаїй 
красная — (срі, яєод) софа гозе 
проёктная ~ (срі, вео) соїй де ргоіесї 
горизонтйрование п. (145) огітотіаііғхаге ; 
(таз) сайаге 
гбрка Г., сортирбвочная (сі) сосоаѕӣ де ма} 
горло п. (сп) ага (а авртаюгщий); аез- 
срізанига 
горловйна Г. (1ейп) вї, огіїїсій, дезспідеге ; 
(гео) пра; (Піаг) зесйапе` зтапзшая 
— мёльницы (таз, тіг) гига де їпсйгсаге 
а тогії 
~ сифона (ілі) 2% де зіїоп 
стрелочная г» станции (сў) хопа' таса- 
тагИог 
горн тп. (тім) сирюг ; уаїга де юге 
^^ с восходящим пламенем сиріог си На- 
сага азсепдепій 
г є обратным опрокидням пламенем 
сирюг си Насага іпуегѕа 
гбрница Г. (агИ) сазй шаге 
городня Г. (агй) рогодпеа (зсРеїеї де Ыгпе 
итріиї си рітіпі заи мене) 
городской (игр) огӣѕелеѕс, шгбап 
горст т. (єеоі) Һогзі 
горшок т. ((егто) са!А 
конденсацибнный — оа! де сопйепѕ 
конденсацибнный ~ двойнбго дёйствия 
оа!а де сопдеп5 си еїесі дибіш 
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конденсацибнньй ~ с поплавком оаїд де 
сопдеп5 си рог / Ноюг 

горючесть Ё. согабизіїбійаїе ; шНатаБИиа- 
те 
горючий сотризібі! ; іп ата 
горячекатаный Іатіпаї Іа саїд 
гбспиталь т. (агй, с=с) зрИа| 
гостиная Г. (агп) заїоп 
общая ~ поп потенці 
гостйная-столбвая #. (агй) ѕаіоп-ѕиѓгавегіе 
гостиница Ё. (агй) Ноїеї 
курортная ~ һоѓе! Фе ѕїајїџпе сійтаїегісй 
придорбжная ~, штоїеї 

готика Г. (агй) войс, $1] войс 
кирпичная — 2ідагіе їп 51 войс 
пӧздняя ~ ройс їегіаг / Патбоіапі 
ранняя — дойс ргітаг / Іапсеоіаї / йт- 
ригій 
срёдняя ~ воїїс зесиидаг / геіопапі 

готйческий (агй) роїіс 

готбвность Г. огай йе ргеєдііге 
заводская ~ рга@ де ргерӣёйге а! ргоди- 
5шиїі іпдцзігіа! : 

г оборудования иШа} їп 5іаге де Рис- 
фопаге 

~ объёкта к монтажу вгай Фе ргерйійге 
а! обіестиїці де топа] 

эксплуатационная ~ раѓа репіги Рипсріо- 

паге, ргезай! репіги Гапсйопаге 

готбвый ргердіії ; іегтілаї, Ёіпії 
гу к пуску в ход ргераіії репіги іпігагеа 

їп иснипе 

гофр т. опдшШайе, воѓгај 

гофрирование п. (еісоп) воѓгаге, опашаге 
г арматуры (агт) Газопаге / шдоше а 

агташги 

гофрирбванный воѓгаї, опаціаї 

грабарка Г. (1ейн, іғапѕ) іотБегой 

грабен т. (сео) втафеп 

грабли Г. рі. для шёбня (1ейп) роге А репіги 
ріеїгі$ 

гравёрная Г. (елп) аїейег де огахаі 

гравиевыделӣтель т. (тіг) ѕерагаїог Фе ріе- 
171$ 

гравиелбвка Г. (пи’) десапіог де рієїгіз 

гравиемойка Ї. (тік) враїдіог де ріеїгі$ 
противотбчная — іпзіаїаціе репіги зрдіагеа 
ріеїгізшиі ргіп сопігасигепі 

"лу -сортирбвка іпзтаїаціе репіги зрдїагеа ўї 
зогіагеа ріеїгізиіці 

гравиенагнетатель т. (ті) арагаї репіги ге- 
їміагеа рен 

гравиесортирбвка Ї. (тік) зогіаїог / аіѕігі- 
Бийог де ріеїгіз 

гравиеспуск т. (сп) Чезсёгсёюг / емасиаїог 
де ріеїгі$, Фізрогійу / огійісіш репіги еуа- 
сиагеа ріеїгізціці 

гравий т. (тіг) ріеїгіз, ргипаіѕ 
водонбсный ^ рієїгіз асуіїег 
горбшковый —^ргипа$ / рен; си шасви 
гоншуие 


М 

















ГРАВИЙ 76 


гравий 
дроблённый — ріеїгіз сопсаѕаї 
карьёрный ~ ріеїгіз Фе сагіегӣ 
крупный ~ ріеігі$ вгомег / таге 
мелкий — рен Па / магипь пайгеагііаг 
окатанный ~ ріеїгіѕ гогипіїї 
речной — ріеїгіз де гій 
сортирбванный ~ рієїгіз зогіаї 
фракционйрованный -— у. грёвий, сорти- 
рованный 
гравимётр т. (/12, т&5) ргауітеїги 
гравиразведка Г. (вео) ргозреснипе ргамі- 
тен са 
градация Г.-(т45) вгадайе 
гу размёров ргадайе а ёітелѕіцпіог 
мӧдульная є» размеров АА тойшага 
а дітепзійпіог 
градивит т. (Піх, таї) огабісни 
~ вбдного зеркала (ебі) вгадіепі Пійго- 
5їабіс 
выходной ~ (Підг, тес) ргадіспі Іа іедіге 
гидравлический - (Підг) ргадіепі Бід- 
гамйс 
напорный ~ (лғ) ргадіелі а ріагеї асу!- 
Їеге 
температурный ~ помешёния (іегто) 
Бгайопї Че 1етрегашга аї іасарегії 
градӣрня 8. (ісгто) (игп де гйсіге, вгадіег 
атмосфёрная ом» шгп де гасіге Чезсореги 
башенная ~ ішгп де гӣсіге си соб 
брызгальная гу шга де гасше рим 5іго- 
ріге 
вентиляторная ~ шги Фе гйсіге си успії- 
«Лаїог 
закрытая ~ (ига де гїсіге асорегії 
капельная ^^ (иги 4е гёсіге си рісигаге 
открытая ~ у. градирня, атмосфёрная 
плёночная ^ га де гдсіге си рейс 8 
я» С естёственной тягой (шгп де гасіге си 
бхај паїига! 
фашинная — атепајаге де гдсіге ехеси- 
ак іп Гаѕсіпе 
градостройтель т. агіпікесі / іпвіпег игба- 
пізі 
градостройтельство п. шгбапізт, сопзігисбіє 
де огабе 
градуйрование п. ргайаге, еѓаіопаге, іагаге 
градус га. (Піх, тй) ргай 
гу вязкости (№2) вгай де уївсоліаїе 
~ жёсткости (сіт) ргай де йигісаѓе (а! 
ареі) 
гражда Г. (ағћ) вгајда (Риѕіа зибсаграйса) 
гранёние п. (елп) ешге 
гранӣт. т. (2е0і) ргапії 
‚мелкозернйстый ~ вгапії тісговгапиаг 
порфировйдный ~ ргапіє рогбігоїд 
щелочній ~ ргапії аїсаіп 
гранйтньй (вео!) Че вгапії, йіп єгапії, вгапібс 
гранйто-гнёйс т. (ве01) огіорпніз, ргапі(о- 
Бпаіѕ, рпаіѕ ргапійс / вгапібоїд 
гранйть (гени) а ўеш 


гранйца Г, йтіїй, тагвіпе / тій де зерага- 


йе 


административная ~ (нг) Нтиё ааті- 


піѕігайуд 


верхняя ~ пбля дӧпуска (таз) Ші 5и- 


регюага а сітриші де 1оІегат& 
~ видимости нёба (2е0{) огігопі 


ех тброда (и’Ь) тій / регітеїги а() 


огазиійі 


~ дорожной полосы (Фгит) Итиа бепті 


Фгитиїці 


г» земёльных участков (ягод) тік раг- 


сага / де ргоргіеїаїе 


~ канализования (а) ПшИа сапаїагії 
з я» коррозибнной стойкости Нинй де ге- 


зачепа Ја согогійпе 


еу отвбда (с/) Ими а 20пеі де ехргор- 


гіеге 
~ отчуждёния у. гранйца отвбда 
— подпора (сп) іта геїпишійі 
е 


прӣгородной зоны (игр) ііі а. топеі 


зибигБапе 
разбрбса тій де Чіврегзіе 


соада гетиціці 


~ сжимйемой тблщи грунта (яеої) Іїтпіа 


5їгаїшіші де рашіпі согаргезірії 


~ территории (иғь) ті а Тегігогіціці 
г» увеличёния (7/2, вео4) Штіїй / іпіегуа] 


де тйгіге 


ге устойчивости (тес) іта дотеліціші 


де зіабійіате 


— ядра сечёния (тес) Іпа 8ітригеїі 


сепігаї 
гранодиорйт м. (2е0/) вгаподіогії 
гранула Г. (деоі, тіг) ргапиїд 
гранулёзный (тік) ргапиіаг 
гранулйрование п..(тіг) ргапиіаге 
гранулированный (тіг) вгапиіа! 
гранулйровать (тіг) а ргапиіа 
гранулӣт т. (єе0і) всапи!ії ; 
(тт) агріїй ехрапдаій 
грануломётр т. (7145) вгапиютеси 
гранулометрӣческий (т)  ргапиїотеїгіс 
гражуломётрия (тік) вгапшотеїгіе 
непрерывная ~ вгапиіотеїгіє сопіїпий 
прерывистая ос» вгапиїотеїгіє Фізсопіїпий 
гранулярный, у. гранулёзный 
гранулятор т. (таў, т") ргапиіатог 
барабанный ~ ргапшаќог си їіатЬиг 
валкӧвый ~ ргапиіаїог си уацигі 
тарёльчатый г» Ргапиїаїог си діѕсигі 
грануляция! Ё. (тік) вгапшаге, вгапшайе 
мокрая — ргапшағе итейӣ 
~ пыли ргапшаге а ргаїшіні 
сухая ~ вгапшаге иѕсаїй 
лм сырьевбй мукй вгапціаге а [Гаши де та- 
їегіе рита 
г шлака ргапшаге а 2ригії 
грань Г. Га|а, Гарсід ; тисПпіє ; тагріпе 
боковая ~ Га|а Іаќега!& 
верховая ~ (сп) ща / парамент 
амонте 


распространёния подпбра (с^) ітіа / 


Я! 


грань 
верховая ~ плотйны (сй) рагатепі ато- 
те аї Багауаіці 
водослйвная ~ (сл) Кай деуєгзапій 
вспомогательная г» Ѓаја зесипдагА 
главная ~ Гайда ргіпсіраі& 
задняя ^^ (сп) рагатеги / Гай ауа! 
лицевая г» у. грань, верховая 
лицевая каменная ~ (еїсоп) Гай убгмій 
а 21йагіеі 
напбрная ~ у. грань, верховая 
напбрная г» плотйны у. верховая ^^ пло- 
тины. 
низовая ^ у. грань, задняя |: 
низовая г» бычка (сі) сар ауа! а! ріеі 
низовая г» плотины (сй) рагатепі ауді 
аї Багалла 
перёдняя г» плотйны у. верховая г» пло- 
тины 
сливная с» плотйны (сй) Їа|й деуегзапій 
а багајшиі 
г» фундамента (2601) тагвіпеа Гиида- 
Неї 
грат т. (1ейп) Бауцга 
гратббель га, (1ейи) гіпдеа де сигёҳаї ими 
гратосниматель т. (1ейп) дізрогійу де їпде- 
рагіаге а Бауџгіїог 
график т. ргаѓіс, Фастата 
г» нагрузки сигЫй фе ѕагсіпё, ртайс де 
їпсагсаге 
г» напбров (Нідг) втайс ріеготеїгіс 
ге по раббтам (ес) втайс огіепіаї ре асіі- 
мідії 
~ по событиям (ес) вгайіс огіемаі ре 
еуепітеліє / ре поди 
сетевбії — вмасштабе времени (ес) згайс- 
ге{еа сајепдагіѕіїс 
сетевой директивный ~ (ес) ргаїїс-ге|са 
дігесіїу 
сетевӧй календарный ~ (ес) у. график, 
сетевой в масштабе времени 
сетевой одноцелевой - (ес) вгаНс-гефеа 
си цп зіпвиг под віпа! 
сетевой ~, производства работ (ес) эгайс- 
ге{еа а! шсгагіїог 
графӣт п. (2е01) ргабії 
графитопласт т. (тіг) таїегіа! разйс аг- 
та! си єгаїії 
графить а Шиа 
графический ргайс, де этайс 
графометр т. (зео4) ғгаѓотеіги 
графостатика Г. (тес) уайсй ргаѓісӣ 
граффӣто п. (агл) га о 
грёбень ш. (есоп) соатй, сгеаѕій, ргає(Їа 
їтбіпагі) ; (іт) Латьа ; (сћ, реої) сгеаѕій, 
согопатепі ; (тд5) уїгі де азрегиме 
вала у. грёбень дамбы 
водослйва (сй) сгеазіа  деуег5огиїші 
горки (с/) уїгіці сөсоаѕеї 
дамбы (сл) сгеаѕій а дївиіші 
доски (іт) шасше а 5сіпдигії 
крыши (еісоп) соатӣ а асорегієціці 
насыпи (сў, агит) сгеазіа гашбіеціві 
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гу. плотины (сл) сгеазій / согопатей а (І) 
Багаїціші 
продбльньй ~ (паркета) (Ни, іт) ЈатЫ& 
юпримата!а (а рағгсћеіииі) 
прямой с» (еїсоп) Іатій Фгерішавбіціагі 
г» сваи (еісоп) 1атфа раїріапбеї / а ріо- 
ци 

торцбвьй г» (паркёта) (Іт, Тіп) ай 
їтопіаїй (а рагспен и) 

Г гребёнка : 8 Хе) геріеій ; (іт) 1атЪа; (таз) 
ріеріепе, 5есіог діпіаї 
вентиляцибнная г» (успі) дізігібийог ав 
уепійане 
свайная ~ (сп) тіпа де рой 

греббк т. (1ейн) 1ор&ўйсй 

грёйдер т. (4гит, таз) таутй де рго а, 
вгедег 
лёгкий осо ргейег мзог 
моторизбванный г» ргейег си тоюг 
прицепной ~ ягедег угасла / хетогсаї 
самохбдный ~ аціоргедег, ртедег аціо- 
ргориізаї 

- скребкбвый о» ргедег си гйаАіог 

грейдер-кирковщик т. (4гит, таз) вгедег си 
зсагійісаїог 

грёйдер-элеватор т. (ағит, таз) ргедег-еів- 
уаїог 

грёйфер т. (тау, іғапѕ) сард си зћеаге, вгаі- 
таг 
автоматйческий ~» ягаїїйг / аросйюг аціо- 
таї 
двухканатный ~ згаИаг си доза сан 
/ Бісабім 
двухканатньй многочелостнбй ^ ргаіїйг 
Ыса а си та! шоке #811 
канатный г» отаНаг си сабіигі 
многоканатный ~ сгайаг си сотапдй ргію 
таі шаЦе са ии 
многочелюстной о» ргаіёйг си ма! туйе 
їдісі 
мотбрный ~ ргаїїйг си тоюг 
одноканатный ~, ргаМаг топосабій / си 
мпо5жвог са а 
одноканатньй двухчелюстнбй ~, вгаНаг 
топоса и си доші Гаісі 
универсальный г» єгаїаг иуег$а] 
экскавацибнный г» ргаіѓаг де ехсауаге 

грейферйст т. (Іенп) ргаїїдгізі, ехсауаїогізі 

грёлка Г. (1егто) їасдїгіїог 

гриб-дереворазрушӣтель т. (іт, тіг) си- 
регсӣ саге аїаса Іетпи! : 

грибовйдность Г. (зи) деГогтайе їп боги 
де сшрегса 

грибостойкость Її: (№, тіг) гегізіелій Іа сїш- 
рега 

гридница #. (агл) ваапца (сатега де ргі- 
тіге їп уеспеа Кигзіе) 

гризайль Г. (Пи) єгігаї (рісіцга їп їопигі де 
яті) 

гризли рі. (таз, тік) сійг 

гриф п. (срі) втіїоп 
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грифбн та. у. гриф 

грозозащӣта т. (е/) ргоѓесііе сопіга йг&ѕпе- 
чаші 

грозоразрядник Е. (еї) рагаїгйзаєї 

громкоговорйтель тп. (1ее) Фіїитог 

громкость Г. звука (ас, /12) чоїшт аси5тіс, 
шуе! де іпіепзітаїе зопогй 

грохот т. (таб, тік) 5108, снг; сійгойог 
барабанный — сиг гоїайу, сійпдги їпіог 
быстрохбдный — сішг си асіопаге гарійй 
валкбзый — сшг си уаЦигі 
вибрацибнный ~ сіцг уіргаќог, вії уїга- 
оаге \ і 
виброколосникбвый о» сиг си Баге мірга- 
Тоаге . 
гирацибнный — сиг вігаїог 
горизонтальный ~ сиг огілопіа! 
дисковый — сшг си дізситі 
инерцибнный ~, сиг си іпегііе 
КОЛОСНИКОВЬІЙ — ргдіаг / саг са фаге 
качйющийся ~ сшг / зіїй Базсиіані (3) 
колосникбвый неподвижный — саг біх си 
Баге 
кольцевой ~ сшг іпеіаг 
конйческий — саг сопіс 
лёнточный ~» сіџг си фапай 
неподвижный ~ (/ейп) Вгаїаг Их 
обезвоживающий ~ зії де дезпідгаїаге 
плоский ~ 5іїй ріапд 
промывочный ~, (#4) ёги де Штареліге 
решётчатый ~ сшг си вгдіаг 
рОликовьй ~ сіпг си гоіе 
секцибнный — сіџг си пере 
сортирбвочный ~ сшг репіги зогіаге 
сотрясётельный - сішг / ЗНА оѕсПапь(&) 
стержневой ~» сіџг си Баге 
ударный — саг си ітрасі 
цепной ~ сіџг си Іапі 
цилиндрический — сиг їп Ёогт& Че сійп- 
Яги 
эксцёнтриковый ~ сшг си ехсепігіс 
злектроматийтньій ~ сіг асНопа! си еес- 
їотадпеї 
грбхот-класснфикатор т. (таз, тік) свт 
Фе сіазаге / сіазог 

грӧхот-питётель т. (таб, т’) сиг айтепиа- 
10г 

грохотійть (пиг) а сегпе, а сійгиі 

грохотовщик т. (тіг) орегаїог Іа таѕіпа де 
5огіаї 

грохочёние п. (тіг) 50гіаге, сіазате ре вга- 
їаге; сегпеге, сійгиіге 
контрбльное ~ сегпеге йе сопігої 
многостадӣйное ~ ѕогіаге / сегпеге їп таї 
шие Гале 
мӧкрое г» 5огіаге шпей& 
повёрочное — зогіаге йе ргоБй / де сопігої 
послёловательное ~, сшгийе ѕиссеѕіуй 
предварительное — зогіаге / с1азаге ргеН- 
тіпага, ѕогіаге ргоѕіегӣ 
сухбе — ѕогіаге изсаий 





грохочёный (лиг) зогіаї, сіазаї ре отафаге, 
їгесиї ргіп сиг 
грубоволокнӣстый (тіг) си їїбге ргоаѕе 
грубозернйстый (ті) си згапше тагі / вго- 
зіеге, си вгапиіаіє паге 
грубоизмельчённый (тіг) гайгипіїї вгозег 
грубоокбренный (13) соіїї ргоѕіег 
груз т. асёгсёваса ; загсіпа ; вгеиѓаѓе ; соп- 
ігаргецшіаїіе ; тата іпсйгсаїй 
балластньй ~ (таз) Ісзі 
балластньй ^^ трубопвовбда (1) Із! де 
сопдисіа 
кольцевой баллістньй ~, трубопровбда 
(а1) Іезі іпеіаг У йде сопдасій 
мёртвый — ртешіаїе ргоргіє 
навалочный ^^ (апз) іпсйгсйтига іп угас 
натяжной ~, (таз) ѕагсіпй де іпііпдфеге 
передвижной — (тес, ігап5) Ѕагсіп& то- 
ьна 
полёзный ~ (Ігап5) ѕагсіп& / іпсйгодигі 
иа 
пробный — (Фгит) Чисёгсёкигй Фе ргоБ& 
раббчий ~ (подъёмного крана) (ігап5) 
загсша де шсга (а тасагаїві) 
разъёмный балластный — трубопровбда 
(аї) 1651 йе сопдисій зерагабії 
седловйдный балластньй ~ трубопровбда 
(01) Іезі де сопдисій йе р ба 
сосредотбченньй ^^ (срі, тес) загсіпд 
сопсепітаїа 
центрбвочный ~ загсіпа Че сепігаге 


шарнйрный балластньй ~, трубопровбда 
(а1) Іезі де соидиса де Ир агіісціаї 
грузйло п. (/і2) Яг си рішть, сопігавгешате 
грузйть (/"ап5) а їпсӣгса 
грузовйк та. (таз, їғапѕ) ашіосатіоп 
су с опрокйдывающимся кузовом аціо- 
сатіоп си Бепа Баѕсиїапіќ 
грузовйк-платформа т. (таз, іғапѕ) ашюса- 
тіоп-ріаїбогтд 
грузовйк-цистёрна т. (таз, їғапѕ) аціоса- 
тіоп-сіѕїегпӣ 


грузовместимость Г. (іап5) сарасіїаїе де 


іпсдгсаге 
грузоподъёмность Ё. (таз, ігапз) сарасіїаїе 
Фе іпсйгсаге / е гійісаге, загсіпа / іогій 
де гідісаге ; (тес) сарасіїаїе рогіатлій, їо- 
па} 
гу крана (таз) загсіпй шахиий а тасага- 
Іеї, Ѓог{й рогіапій а тасагаїеї 
~ моста (рой) загсіп3 тахіті а ройшиі, 
сарасіїаїе рогіапій а родни 
номинальная ^^ лифта (таў, ап5) сара- 
" сітаїе пошіпаїй а азсепзогойи 
грузчик т. (7705, їеһп, ігап5) іпсйгойог 
грейферный ~ Тисёгсёюг си ргаййг Й си 
сира си рћеаге 
скрёперный гу тсагсёюг си ѕсгерег 
грунт т. (2е01, веоЁ) (егеп, рАпйиь, 501 ; госё Я 
(Тіп) вгипӣ, ргіти! 5ігаї, 5ігаї де Бах а] 
уорѕіїогіеі / а! їепсиіеїі 
аллювйальный су рашіпі / 1егеп / зо! аіш- 
уїопа! ` 
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грунт 

болбтистый — іегеп тідуїіпоб 

валунный — їегеп си Боіомапі 
вечномёрзлый — зо! іпрһејаё регтпапепі 
водонасбішенньй — 301 / {егеп заїигаї де 
арӣ 

ВОДОНОСНЬЙ ~ 50| / їегеп асуіѓеғ 
водообӣльный ~ {егеп йпЫфак си ара, ра- 
піїпі бораё їп арё 

водопрониаємьій ~, їегеп регтеаЫії 
вынутый — (Тегаз) ратіпі ехсауаї 
вязкий — рӣтіпі / (егеп сН$05, 501 уіѕсоѕ 
газонасьщенный — 501 / іегеп заїитаї си 
Бате 

галечниковый ~, іегеп си рей 
ГЛИНИСТЬЙ ~ їегеп агріїоє 

глыбовый ~» їегеп $Йпсоз 

гравелйстый ~ у. грунт, галечниковьшй 
гравийный ~ у. грунт, галечниковьшй 
гранулометрӣчески однорбдный ~ (яеої, 
8е01) 501 си вгапшотеїгіе ипЙогий / то- 
повгапи!аг і 

дресвяный ~, егиз, ѕаушгӣ 

засбленный — іегеп ітргерпаі си заге 
заторфованный — 501 / егеп ітргерпаї си 
тигра 

известковый — 801 саїсагоз 

ЙЛИСТЬЙ — Чегеп / зо! 1105 

иловатый ~ у. грунт, йлистый 
искусственный ~ їегеп агіійісіаі / де ит- 
рішіига 

каменйстый ~ ќегеп / 501 ріеїгоб 
кислый ~, рапипЕ / 501 асій 
крупнооблбмочный -— госй еітіісх таге 
лёссовый — рапииЕ / 501 де Іоеѕѕ 
макропбристьй ~ рашіпі шасгорогоз 
малосжимаемый — 501 рийи согаргевібії 
мелкозернйстый г» рётїіпі си ргапше. #1- 
пе 

морённый ~ (егеп де тогепе 

мёрзлый — 501 іпрһејаб 
мягкопластӣчный ~ 50! тоаіє ріазіїс 
намывнбй ~ у. грунт, аллювиальный 
насыпной ~ (/елаѕ) рапйие фе штрішіц- 
га, ташбісиц) у" р і 
насбіщенньй м» 501 / рётіпі зайогаї 
неоднорбдньй ~ (под почвой) ратіпі 
пеотовет (зи. зікаїні де 501) 
непроницаємьй о» їегеп парегиеа И 
несвязный — ратіпі песоеліу, їегеп пее- 
ваї / Ейгд соегішпе 

несыпучий ~ у. грунт, связный 
облбмочный м» зої / їегеп денис 

су однорбдный по составу зо! си вгапи- 
Іотеїгіе ипіѓогтӣ / отореп 

бнолзневый — іегеп сигрдіог 

~ основания (сеоі) їегеп ае Гапдайе 
отвальный — (сй, іеказ) тпаїегіа! сйаці 
бчень влажный ~ рашіпі Гоаме ишеа 
_ песчаный — 01 / Чеген. піѕіроѕ 
пластйчный ~, ратіпі ріазііс 
пластичномёрзлый — ратіпё ріаѕііс їпеће- 
чаї 
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плотный ~ (єсої, 1егаз) їегеп / зо1 сот- 
расі 

плывӯчий г» Тегеп сигедіог / пїо8, 801 сиг- 
5Аог 

подстилающий "че (260, ѓіегаѕ) раї 
полускальньй ~» їегеп / 50] 5ешізійпсоб 
просадочный ~, (реоЁ) рапипь зеп5ібії Іа 
ителге 

пылеватый ~ $01 риїуетціепі 
размываемый ~ рёпиие егодабії, іегеп 
аїиіабії! 

растйтельньй г» рапіїпі уесейа] 

рыхлый ~ 801 / рашіпі абіпаї 
сапропёлевый г» заргоре! і 
СВЯЗНЬЙ гм» іегеп / рашіпі / зоЁ соеліу 
сжимаемый — Іегеп сопргезібії 
скалистый ~ (егет / 501 5їрсоѕ 


скальный ~ у. грунт, скалйстый 
слабый -— 1егеп / рати зіаб 
сползающий — іегеп / 501 аїшпесйіог 
срелнепбристый ~ їегеп си рогогіќаіе тіј- 
Іосіе Р 
стабилизйрованный — 501 ѕїаЫіғаї 
СУГЛИНИСТЬЙ — їегеп агёНоз си пізір 
сыпучий о» 301 / егеп пеІеваї / май 
сьтучемерзльой — {егеп / 01 айпа? іпрће- 
таї 
твердомёрзлый — рапииё іаге тазне{ав 
твёрдый м» ріпті (аге 
текучепластӣчный ~, рашіпі ріазіїс сигей- 
ог 
текучий ~ рётіїпі ситё юг 
тугопластйчный ~ рашіпі рген ріазіїс 
су штукатурки (/іп) египа де їепсиіа1х 
щебёнистый — 501 сш ріеїгіў 
эбловый о» рётїпё / зоЁ соНап 
грунтасфальт т. (тіг) азай де рішіпі 
грунтбетбн т. (тіг) Беюп фе рётїпё 
грунтгёбель т. (ейи) гіпіеа де адіпсіте 
грунтобетбн т. у, грунтбетбн ; 
грунтование п. (/їп) вгипдміге, сНіїціге 
грунтовать (Ёп) а вгипці, а сбіїші 
грунтовёдение п. (геоі) зай Тегепигіїог, 
Зина зоїаїиї 
грунтбвка Г. у. грунтовёние 
травящая ~ сгиидите си Баі 
грунтонбс т: (вео, веоЁ) сатойегӣ; сіпрі- 
Тог 
грунт-плывун т. (сеоі, зеоі) {егеп СИГРаЮг 
грунтосмеєйтель т. (таз, тік) таїахог де 
раша 
грунтоуплотнйтель т. (таб, Іегаз) сотрас- 
їог де рётїпі 
группа Г. вгира, вгир 
жилая — (ить) вгир де Ісспіще 
су жилых ДОМОВ у. группа, жилая 
клубочно-кружковая ~ (агй, с5с) вгира 
іпсйрегіїог репіги аснуййй де сін Я сег- 
сай 
группаж т. (агл) згід де ргітіге а Бараје- 
Іог ; 
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группирбвка Г. ргираге 
г» проводбв (еї, ісіе) вгираге а Нгеюг 
~ радиатора (їегто) азатМагеа гадіаго- 
гии т 
групповая Ї. (агі) за] де тп шие а есһіреіог 
де шсги 
гряда #. (сі) зігаї; ргар 
каменная ~ ргар де ман 
морённая ~ ѕігаї тогепіс 
наносная ^^ 5ігаї де Ферипеге 
песчаная су Бапс Фе пізір 
скальная ~, ргає де 5іїпей 
смесйтельная м» (/іп) зігаї де атеѕіес 
грядка Г. ѕігаї, гахог 
о» раствора (/іп) ѕігағ де тогіаг 
«грязевик т. (сў) зас Фе пйтої ; (#5, 1егто) 
соієсіог де пйтої ; (а1)-сашег8 де еригаге 
/ де есаліаге / де зедітепіаге | | 
грязеёмкость Її. фильтра (7752) сарасіїаїе Фе 
гейдеге а гиш ( 
грязелечебница Ё. (агл, сѕс) ѕапаќогіц репіги 
{тааателЕ си: пдтлої 
грязелбвка Г. десапіог де погої 
‚ трязеотстойник т, у. грязелбвка 
`грязеуловйтель т. 5ерагатог Фе пдтої 
грязехранйлище п. Багіп де пдтої 
грязечерпалка Г. (ітес) гарй ае пітої 
губка Її. (ітес) Гайса 
зажймная ~ ѓаїсӣ Че зігіареге 
неподвйжная ~ тискбв Га|сй біхі де теп- 
вніла 
подвижная г» Ёзісӣ той 
губки Г. рі. гйечного ключё (1ейн) Есе 
спей (репіги ри е) 
губчатьй (пи) вропріоз 
губы Е. рі (/тес) Басигі, Вісі 
зажимйющие ~, Басигі / &1сі де тепеніпй 
гудрон (тік) видгой 
асфальтовый — рийгоп де азбаїї 
дорбжный ~ ридгоп гийег 
сландевый ~, ридгоп де 5ізі 
тудронатор т, (4гит, таз) войгопаќог, та- 
ўіпа де авівікаї / де ридгопаї 
прицепной ~ видгопаїог ігасгає / гетог- 
саї 
самохбдный ~ видгопаїог, ашіоргориїзаї 
гудронатор-профилирбвщик т. (гит, таз) 
видгопагог-ргобйаког 
гудронатор-фйнишер т. (кит, таз) видго- 
паѓог-Ёіліѕог 
гудронйрование п. (4гит) риагопај, видго- 
паге саїгйаціго 
гудронйрованный (дгит, тіг) вийгопаѓ 
гудронйровать (4гит) э. виагопа 
гульбище п. (агл) раіегіе ехепоагй 
гульдаста Ё. (ағ^) риідазіа 
гумбёза Г. (ағ) витБаха (агриесига Азіеі 
Сени) 
гумидостёт т. (1756 (егто) Підго5іає, апіїдо- 
збає 
гуммилак ш. (світ) виод-Іас, зегіас 





гуммирование п. (слёт) сапсійсаге 


гуммироваыный (спліт) Битаф, сацетисаї, їт-. 


ргерпаї си сайсійс 
гумус т, (вео!) витиз, ртіп уерегаї 
гурт т. (агл) сепішгй 
гурхана Г. (агй) вигБапа (атпйесига АЯ 
Сепіғаіе) 
гусеница Г. (таз, іғапѕ) 5епіїй 
гусеничный (таз, ѓғалѕ) ре 5епіїе 


густой йеп5; йез) сопѕіѕіепі 

густота Г. сопбізіепій ; дезіте М 
г» армирования (агт) аепзИзе а агті- 
тигі й 
нормальная — (тіг) сопзізіелій погтаЇ& 

гусёк т. (агп) диѕіпё, сійбис де огпатеп- 
фаре 
крановый ~ (74$) сар ргеіипріќог а! та- 
сагаІеі 
обратный — аизшй гӣѕішгпаій / іпуегай 
прямой ~ Чизша агеар 

гуттапёрча Г. (спіт, 1201) вшарегсй. 

гутты рі. (амп) вай, рісйғиг& 


давйть а ргеза ; а арёза 

давлёние п. ргевійпе; арйзаге; йпріпдеге 
аксийльноге ~ ргезішпе ахіа!й, арёзаге сел- 
їгіса З 
актйвное — грунта (ео!) ітріпреге асії- 
уё а ратіпішџі 
безопасное г» ргезшие Фе зіригапій 
боковбе и» ргезішпе / ітріпреге 1абега! 
~ в пбрах (№4) ргеѕіџпе іпіегзійіаїй 
~ в пятё ргезшие Іа пазегеа Бони. 
вакуумметрическое ~ ргезипе Че удсиит 

‚ я» вётра ргевішаса уїпішіші 
взвбшивающее — ргезиие гайзигабіїй 
внутреннее ~ ргезшие іпіегай / іпќегіоагё 
внутрипбровое ~ у. давлёние в пбрах 
волнообрёзное — (тес) ргезшие опаша- 
їогіе 
вторбе критйческое г» ргезіцпе сей 5е- 
сипдага 
высбкое г» шаНа ргеѕіџпе 
геостатическое — (тт) ргезшие реозіа- 
Иса М д 
гидравлӣческое — (#4!) ргезіцпе магач- 
іса 
гидродинамйческое — (№4) ргеѕіџпе під- 
годіпатісй ' 
гидростатӣческое ~ (һаг) ргезішле Війго- 
зайсй 
гбрное ^^ (2201) ргезішпе Шозансй ; (тіп) 
ргезшие зиМеганй / а госіїог / а тегепиіші 





давлёние 
су грунта (реоі, тіп) ргеѕійпга / ітріп- 
Бегеа їегепшиі / рёттїпішиі 
гу грӯнта в состоянии покбя (веой) рге- 
зішпеа зо їп зіаге де гераця 
допускаемое ~ (тес) ргезпше айтіѕі!& 
звуковбе ~ (ас) ргезипе асизіісй / ѕопог& 
избыточное < зиргаргезшие ; ехсез де рге- 
зішпе, ргезшие зирИтенаг8 / ехседепіага / 
де зиргазагстЯ 
избыточное манометрическое — зирга- 
ргезішпе тапотеїгісй (, Тацій де сеа аїтоз- 
Јегісӣ) | ў 
испытательное г» (срі) ргезіцпе де ргоба 
/ де їпсегсаге / де іеѕїаге 
ях истечёния (Ліаг) ргеѕіџпе де ѕсигреге 
капиллярное — (7/2) ргезшие сарага 
~ конденсации (сити Іегто) ргеѕішпе йе 
сопдепзаге 
конёчное ~ ргеѕіџпе Нпа!й 
контактное ~ (тес, таз) ргеѕіипе. Пе соп- 
тасі 
максимальное — ргеѕіцпе тахітх 
манометрӣческое — (с/т, Ісгто) ргеѕі- 
ипе талотеїгісй 
гу машины на грунт (та5, (ап) ргезииеа 
та5зіпії ре тегеп 
гу набухания (реоі) ргезішпе де итНаге 
^^ нагнетания ргезійпе де геїиіаге 
су на грунт (2201) ргеѕіцпеа ре (егеп 
гу на опбру у. давлёние, опбрное 
~ на основание (веоѓ) ргезите ре геге- 
пи! де Гапдаге 
гу на ось (іғапѕ) іпсйгсаге ре ое 
~ на подошве фундамента (веоЁ) ргеѕі- 
ипе ре таіра Гипдаціеі 
~ насыщёния (/сгто) ргезіцпе де ѕаѓига- 
Пе 
~ на устой (агит) ргевійпе ре сшее 
нормальное. ~ (/і2) ргезипе погтаїд / 
согезрипийюаге погтеі 
нормативное ~, ргезіцпе погтануй 
обратное ~ (тес) сопігаргеѕіцпе 
односторбннее ~ (тес) ргеѕішпе ипНа- 
тега!й З 
опбрное ~ (тес) сопігаргеѕіцпе, ргезі- 
ипе / загсіпй ре геахет 
осевбе ~ ргезшие аха!Я / сепігісй 
остаточное ^^ ргеѕіџле гетапепід / теті- 
Чиа!й 
отрицётельное пбровое ^^ (сої, 4") 
зиргаргезиие агогіїй ареї ицегина!е 
гу парбв (/егто) ргезшпеа уарогіїог 
пассйвног ~ грунта (геог, тіп) ргезипе / 
ітріпреге разіуй а рагоїпішіші 
повёрхностное — (//4“) ргезійпе зирег- 
Есіаіа 3 
~ ползучести (тес) ргезиие е ца} 
‘полное ~ ргеѕіџпе 1015 
пбровое ~ у. давлёние в пбрах 
гу порбды (рео, веб!) ргезипе ехегсна!я 
де зіїпсй 
предёльное ^ (тес) ргезійпе іі 


6 Ріспопаг 
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~ прессования (е) ргезіцпе де арӣ- 
заге / де Газопаге 
приведённое — (тес) ргеѕішпе гарома- 
а / гедиза 
приложенное — ргеѕіџпе аріїсаї й 
„рабочее — (таз) ргеѕіџпе де геріт / де 
шсги 
равномёрное — ргеѕійпе ипИогтй 
равномёрно распределённое — ргезипе 
ипібогт ді5ігібціїй 
расчётное удёльное ^ (таз) ргеѕіџле ѕре- 
сібіса де саїсиї 
гу связности (2е01) ргезішпе де соегійпе 
~ сгорания (спіт, Іекто) ргезішпе де 
агаеге 
~ смёси газов (/егто) ргезійпеа атезів- 
сии! 2а20$ 
сопряжённое — ргезшие сопјираій 
удёльное ~ ргеѕіцпе зресібісй 
~ уплотнёния (601) ргезиие де сотрас- 
іаге / де сопзойдаге 
фильтрацибнног ~ (під) ргеѕіцпе де бій- 
гаге 
эксплуатацйонное ~, (таз) ргезшие де 
ехріоаїаге > 
давность Ё, ргезсирие 
дакрбн т. (тіг) дасгоп 
дальнобойность Ё. воздушной струй (/сгто) 
Багаја іегиіші Че аег : 
дальномер т. (сео) 1е!етеки 
су двойного изображёния сеіетеїги си 
соіпсіделій 
дальность Г, ана, Черагіаге 
~ перемещения грунта (#-аиз) Чізгапій де 
їгапѕрогг а ратіпішиші 
гу поёздки (Ігап5) Шлвєіте а тгаѕешиї 
дамба Г. (сп) аір, Багај, зійуйаг; (аит) 
гатбіец 
береговая ~ дід їе та! 
берегозащитная зів фе арёгаге а та- 
Ши 
верховая ~ (ір атопіе 
водозахватная ~ дів йе саріаге 
водоподпорная . ~ (ір репіги  Багагеа 
ареі, Бага], зідуйаг Я 
водоудерживающая — ів де гейпеге / де 
саріаге 
вспомогательная ~ (ір айхіїїаг / зесип- 
ааг ; Багагдой 
глухая — дів їпсһћіѕ іпибтегзібії 
7у для защӣты от высбких вод (ір фе рго- 
гесіе сопіга ареїог таг / сопіга уійц- 
гог і 
заградйтельная ~ дір де їпсһійеғе 
запасная ^—. дір адогтії / рагавії 
затопляемая — дів зибілегзібії ГО 
защитная ~ (в Че ардгаге / де рео- ' 
гесіе ЧС 
землянйя ~ дід де рашии 




























































































ДАМБА 82 
су из гравия діє сопѕігиії діп гатЫец де 
ріеігіѕ 


каменная ~ (ів де раша 
каменно-набрбсная — іє Фе апгосатене 
кольцевая — Фа іпеіаг / їасһіѕ 
лавиноотббйная — Ч де аРБагеге а ауа- 
1апзе!ог 
морская ~ діє тагіїйт 
напбрная ~ у. дамба, защитная 
низовая 2» (іє ауа| 
гу обвалования 412 де ардгаге сопіга іпип- 
Чацййог / сопіга геудгздгіїог бе аре 
оградйтельная — у. дамба, заградӣтель- 
ная 
опоясывающая м» (ір -іпе! / сештигдй, Ба- 
гаі-іпе! 
отклоняющая ~ дів Фебіестог / е аемеге 
открытая — діє дезсПіз 
поперечная — іс Ігапзмегза! 
портбвая — діб рогшаг 
продбльная — їс Іопвішаїпа! 
речная ~ аіс Йиміа! 
ряжевая — ів Фе сйзоаів 
г». спрбездом по грёбню (сі) Бага] си сае 
ае їгесеге ре сгеабід 
свайная ~ діє си ріїоіі 
сипайная ~ ів де раша 5і Фе пшее ре 
ѕсһеЈеі Фе сарге де Іетп 
сопрягающая ~ 412 де гасогдаге 
сплошная ~ діє ітрегтеабії (№ рашт 
еіс) 
струенаправляющая — іс аеНесгог / де 
5Підаге / де 4ігііаге / Фе согесце 
транспортная ~ а саге азівцтй їгесегеа 
паусіог 
фашйнная ~ дір Фе Газсше 
зарбази т. (агл) Фагбалі (Сғигѓа) 
дарваза Г. (агл) дагуаға (Аѕіа Сетғаіа) 
зарсхана Г. (агп) дагѕһапа (Аза Сепігаїй) 
датчик т. (тає) ігадисіог; деїесіог; ѕеѕі- 
20г 
балансирбвочный ~» мадиегог репашаг / 
о5сіїапі 
бесконтактный — мадисюг Гага. сопіасіе 
гидравлический ~, Ігайшсіог Бідгаціїс 
гу давлёния їгадисіог де ргезіцпе 
г» деформаций саріог / ігадисіог фе ае- 
Гогтації 
динамометрический ~ (гайисіог діпато- 
теїгіс 
дискрётный ~ ігадисіог діѕсошіпии / 915- 
сгеї 
ЄМКОСТНЬЙ — ігадисіог сарасійу 
измерйтельньй и» ігадисіог де тазигаге 
контактный — ігайисіог си сопѓасіе 
круговой дискрётный — тадисюг` @іѕсоп- 
пици сігсшаг 
магийтный — ігадисіог шаспейс 
манометрический ~ саріог тапотеїгіс 


маятниковый — ігадисіог / саріог озсі- 

їапі 

мембранный ёмкостный ~ ггафистог са- 

расійу си тетргапй г 

~ мощности ігадисіог де ршеге 

~ напряжёний саріог / ігадистог йе гер- 
пи 

низкочастотный — ігадистог де ісаза [гес- 

мепій 

су перемещёния ігадисіог іе деріаѕаге 

пневматический — ігафисіог риештайс 

пневмоэлектрический — ігадистог рпей- 

тогіесігіс 

ту положёния ігайистог Фе рогіе 

полупроводникбвый о» ігайистог си ѕеті- 

сопдисіоаге 

поплавкбвый: — саріог / ггайистог си ю- 

тог 

потенциометрӣческий ~ (гакіисіог рогеп- 

Потеїгіс 

прбволочный - сопротивлёния адисіог 

ге215 цу 

пьезомағнӣтный ~ тадисюг ріеготає- 

пейс 

пьезометрический ~ ігадистог ріелотеїгіс 

сейсмйческий — ігайистог ѕеіѕтіс 

силовой — ігайисіог йе Ғогій 

ям силы; у. датчик, силовой 

су сопротивлёния ігадистог е гелізіепій 

тензометрический — Ітайистог іепѕотеїгіс 

~ усйлий у. датчик, силовой 

фазовый ~ ігайисіог де Гага 

фотоэлектрӣческий — майисюг / ѕеѕілог 

Гогоеіесігіс 

электродинамйческий ~» тадиског еіесіго- 

дФіпатіс 


дахвер т. (1/4) мапа їп Гогтй де асорегіѕ 
дача Г. (агл) уШа (саѕӣ йе ойіћий їп ајаға 


оғаѕиіші) 


дверца Ё. (еісоп) 15118, рога 


загрузочная ~ изЦа / "на ае іпсйгсаге 

откидная ~ рога габатабіїй, Гегезігиїсй 

Че сопігої 

ноддувальная — рога де гаў / а сепи- 

загиїіці 

прочистная — шдіїй репіги сигй(аї созигііе 
дверь Її. (еїсоп) иза 

аварийная ~ цей йе зівигапій 

арочная — иза їп агс 

балкбнная ~» цей йе Ба|соп 

бронирбванная — из& Ышаа 

су в наконечник и5а йе сарі. 

вентиляцибнная — из& Фе аегај 


внутренняя — и5& іпіегіоагі ае зерага- 


Не (ие сатеке зай сотрагитете) 
вращающаяся — ца тогпапій 
вращающаяся на цапфах — иза гигпапій 
ре ріуојі 

входная ~ из де іпігаге 
герметизированная м» цей еіапѕеігаій 
глухая ~ иза оагЬй 


двойная складная — иѕӣ рНапй їп аоиӣ 


сапаїагі 


дверь 


двойная раздвижная — и5а сийзана аный 
двупольная — ц5й т доцй сапатиті 
двуствбрчатая ~ у. дверь, двупбльная 
декоративная ~, 158 десогануй 

дощатая — изба ат‘ зстаии 

задвижная — цей єйзапід 

запасная ~, и5А фе зівигапій 

о» заподлицо со стенбй шуй іа ріапиї ре- 

геїеіці 

застеклённая ~, цей си Беатаигі 
защитная — из е ргогес[іе 
защитно-герметйчная "У и5 сіапой де рго- 
теспе 

качающаяся — ц5й Базсиіапій 
квартйрная — цей де арагтатепі 
кбмнатная — цп5й йе сатегі 
лифтовая ~ иза де И 

многопбльная — ц5й іп шине сапатигі 
сна катках цей гиіапій у ре гое 

~ на планках цей си 5ймебії 

гу на шпбнках иза си Гигигі 

навесная оцей ре ба1ашае 

наружная — цей ехіегіоагії 

огнестойкая — шуй івпіїирай 
однойбльная ~ иза ниг-ип зіпєшг сапат 
одноствбрчатая ~ у. дверь, однопӧльная 
окбванная железом — шуй Бі/іпдатй / #е- 
гесаїа / саршзиа си ое! 

опускная ~ шей-янійоший, иза ө1іѕатій уег- 
Иса!а 

остеклінная ^— Цей си реатигі / уйтаїй 
откатная ~ у. дверь на катках 
откидная ~» ц5й габатабіїй 
открывающаяся ~ иѕӣ вітрід Багапідй 
открывающаяся на ббе стброны -— ий 
Чиа Багалій 

открывающаяся влёво — цей ре 5іїпва 
открывающаяся вправо — шуй ре дгеаріа 
плоская о» џѕа пееай (ап рапе!) 
плбтничная ~ (еісоп) иѕа піспегеазсй ; 
(тіп) цяй де аегај 

поворбтная ~ у. дверь, вращающаяся 
подъёмная ~ у. дверь, опускная 
полуторанбльная ~ ҙа Ииг-ин сапа зі 
ічтдгаге 

потайная — цей азсипзй / тазсаїй 
противопожарная — цей ае іпсепаїй 
раздвижная — изд рјіѕапій / сийзапій 
распашная ~ у. дверь, откидная 
распашная лифтовая цей габатабіїд а 
азсепзогиші Н 
решётчатая — иза Чт эгИа] 

~ с окном иѕа си Беат 

— с фрамугами изд си егеѕіге іабипаате у 

Біосате 

самозакрывающаяся — цей си ашоїпсНі- 
деге З 
савбенная — иѕй шый 

складная — изба ріїапій 

скользящая ~ у. дверь, раздвижная 
скрытая - у. дверь, потайная 
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су СО складными ствбрками цей си сапа- 
чим рНаше 

сплошная — 154 ріїой 

створная ~ ий їп сапагигі 

ствбрчатая ~ у. дверь, ствбрная 

стеклянная ~ м. дверь, остеклённая 

трёхпбльная г» цей їп їгеі сапатигі 

утеплённая ~ цей гегтоїгоіапій 

филёнчатая ~ 158 їп вый 

чердачная — и5& а ройшиї саѕеї 

цельностеклянная ~ ыза аш Голів де 

зисіа 

шахтная ~ ша де ассез Іа райеге 

щитовая ом а5й аниг-ии 5іпешг рапой 

штбрная ~> и5й-Чгарее 

щитовая массйвная — цій йіп рапон зпаѕіу 

щитовая пустотблая ~ ий @п рапои си 

зоїмгі 


дверь-вертушка Г. (еітеї) адмог, Гогаїрдг 
двигатель шт. (еі, тає) тогог 


асинхрбнньй ~ шоїог азіпсгоп 
асинхронный ~ с контактными кольцами 
тоїог азіпсгоп си шее 
асинхронный ~ с короткозамкнутым 
рбтором тоїог аѕіпсгон си гогоги їв 5сигі- 
сігсиїї 
гу внутреннего сгорания тоѓог си агіеге 
ицегиа 
гидравлический аксиёльнопоршневой ~» 
тоог һійгашіс си ріѕіопаѕе ‘ахіаіе 
гидравлический лопастной — тоїог різ 
ЧгааИс си рае 
гидравлический радиальнопоршневой — 
тоѓог Бідгаціїс си ріѕіопаѕе гайіаіе 
гидравлический шестерёнчатый ~; тоюг 
підгаціїс си гой аіп(аќе / сы апвгепа) 
карбюраторный -— тоѓог си ехріогіе / 
си сагбигатог 


малооборбтный -- тогог Іепі / си їшга- 

Ие јоаѕӣ 

~ перемённого тбка поїог йе сигепі а1- 
гегпайу 

~ постоянного тбка ттоѓог си сигепі соп- 
ипий 


приводной — шогог е асііопаге 
пусковой — тогог ае рогпіге 
фланцевый — тоог си ап 


движёние п. тізсаге ; сігоміаців ; тгаїїс 


безвихревбе — (ліг, тес) тізсаге ігога- 

попа!а 

безнапбрноє — (14) тізсаге си пе! Н- 

Бег, садеге ПБега 

беспорядочное — (#14) „Негьеге“ (ара- 

тета) 

ту взвбёшенных нанбсов (ліг) їгапѕрогі 
де согригі рішігоаге / де ашуши м 
ѕиѕрепѕіе 

винтовбе ~ (тес) тізсаге ејісоїійаі& 

вихревӧе — (#1) сигреге тізсаге Тиге 

Ыопага 
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движёние 
возмущённое — (тес) пизсаге регійгбатй 
вращательное ~ (тес, таз) тізсаге е 
готаціе ч 
городскбе г» сисийайе игбапд 
грузовбе ~ (іғапѕ) маНс де тигі 
двухпутное гу (сі) сисшайе ре Ппії си 


саје дибій 

‚~ донных нанбсов (Піду) ігаперогі де 
аіџуіџпі 

замёдленное — (тес) тіѕсаге їпсейпій / 

Зайгліаєй 


инерциальное ~, (мес) тізсаге іпеграїй 
колебательног ~ (тес) тізсаге озсЦатоме 


криволинёйное — (тес) тізсаге сигбій- 
ше 

круговбе ~ (тес) тізсаге сігсшагӣ / де 
гога{іе / іпеіага 

ламинарное - (Піду) сигвеге / тізсаге Іа- 
тіпага 

мгновённое ~, плоскопараллёльное ~ 
(тес) тіѕсаге ріап-рагаїсій іпѕіапіапее 
напбрное г» (И) тізсаге за ргеѕіипе 
невихревбе ~ с циркуляцией (Шаг) тіз- 
саге іготаціопаїа сісіїса 

неравномёрное г» (тес) сигвеге пецпі- 
Тогта 

несвоббдное ~ (тес) тізсаге сопзігіной / 
ѕџриѕӣ Іа Іердтигі Ў 
неустановйвшееся ~ жидкости (№4!) 
тіѕсаге пеѕга{іопага а #иіашоиі 
неустойчивое г» (тес, Шаг) пибсаге іп- 
згабиа 

осесимметричноє ^ (тес, 4") тізсаге 
ахіа! ѕіте(гіса 

перенбсное ~ (мес) тізсаге е ігапѕрогі 
пешехбдноє — сисшайе е ріегопі 
плӧское ~ (тес) тіѕсаге ріапйӣ 
поступательное ~ (тес) тізсаге іє ігап- 
айе 

равномёрное. ~ (Підг) сигвеге ипіѓогтй ; 
(тес) тізсаге ипіѓогтӣ 
равномёрно-перемённое ~ (тес) тпізсаге 
ипіѓогт-уагіаїа 
равномёрно-прямолинёйное ~ (тес) їпіѕ- 
саге гесйіліе ипіѓогтй 
равномёрно-ускбренное ^ (тес) тпіѕсаге 
ии огт-ассеегай 

разрывнбе ~ (таз) тізсаге @5сопипий 
скачкообразног г» (745) тізсаге їп зайигі 
(зійде 5йр“) горе 

скоростнбе г» сисшайе үаріаӣ 

следящее ^~(таѕ) тізсаге де игтйгіге 
струйчатое | (4!) сигвеге Іатіпагй 
тектонйческое (2601). тізсаге їесіопісй 
транспортное  е-(/паня) ігаѓіс 
турбулёнтное г» (#14) тізсаге / сигдеге 
тисбиїепій, сагепі їогбцівти ; (/екто) 8сиг- 
реге / тіѕсаге Тагбіопага 

ускоренное г» (тес) тізсаге ассеегая 


установйвшееся ~ жйдкости (тес) тізса- 
ге 5гагіопагд а Нави: 
устойчивое — (таз, тес) тізсаге йе ге- 
віт 
фильтрацибнное -(4") тізсаге де #1- 
папе 
частйчное ~, нанбсов в мельчайшей зер- 
"нйстости (Шаг) тізсаге рагий а ашу!- 
циЦог си ягапшайе Пой 
холостбе ^^ (таў) тіѕсаге / сигѕӣ їп 20| 
челнӧчное — (тес) сисшане їп атбеіе 
ѕепѕигі 
двйжитель т. (745) ргори!ѕог 
колёсный ~» ргориіѕог си гой 
гусеничный гу ргорцізог си ѕепііе 
двор т. сигіе 
аркадовый ~ (агй) симе си агсайе 
арматурный ~ (ағт) меЦПег региги агтй- 
тигі 
внутренний — сиге іпіегіоага / де Іштіпй 
выгульно-кормовой ~ (сазг) радос реп- 
їги Їига|аге 
грузовой ~ табаліе йе шаги 
задний ~ .сигїе йе ѕеѓуісіц 
монтажный ^— (1ейп) аїеіег де шопіа| 
опалубочньй г» (1ейп) апеНег репіги рге- 
Габгісагеа соѓгајеіог 
проходной м» сигіе де Ігесеге (си Фоий 
іезігі) 
световой ~ у. двор, внутренний 
служёбный ~ симе Пе ѕегуісіц 
стройтельный ~, ѕапііег йе сопягасйе, 
іасіпга запіїегиіці 
дворёц т: (агй) раїаї А 
^^ бракосочетӣний раїаї / сазй йе с&ѕ&огії 
„~ культуры раїашиі сийигії 
гу спбрта рајаїш зрогіигіїог 
дворик і. внутренний у. двор, внутренний 
двусвётный (агл) Циппат іп оці рагй, си 
оџа гіпдигі де Гегезге 
двускатный (агл) їп доц аре, си Фоцй раще 
двуствборчатый (еїсоп) їп 4оца сапатигі 
двутавр т. (еісоп) ам Т (ргобіі іп аи и Т) 
двутавровый (еїсоп) їп аиыи Т 


- двухопорный (тес) си доий геатете 


двухосный біахіа! 
двухоткосньй у. двускатный 
двухпролётный си оџа деѕсһідегі 
двухслойный си 4оцй зігатигі 
двухшарнӣрный си агисшайе даа 
деамбулатбрий т. (а’А) ашЬшатюга 
деазратор т: (ѓегто) Чеватог, дегавгаїог 
деаэрация Г. еуаспаге а аегџіиі, Чехаегага 
г» воды (а) детаєгаге а аре! 
термйческая ~ (1егто) йегаегаге іегтісй 
дебӣт т. (ліг) деби 
гу буровбй скважины 4ебіги! ѕопйеі 
го воды 4ебИ де арӣ ЫГ 


г» наиболее нӣзкого уровня воды дебії йе 


ейај 
ге твёрдых тел дерії зона 
удёльный г» де ѕресійс 
дебйт-мбдуль т. (Ні) дебій-тоди! 


НН с ССР НН ЕНН ыы МА АД 


дебитбметр Г. (піду, таз) дебієтеіги (арата 
де тйѕигаѓ ае ни) 


девийтор т. (та!) деүіагог 


с. деформаций аесуіатогиі деїогтатійог 
~ напряжёний аеуіагоги! іепзіцпіог 
девиёция Г. демайе 
деказатор т. (/егто) дерахог 
дегельмитизация Г. стбчных вод (4!) ае- 
;. пеітійғаге а ареїог ирае 
дегидратация Г. (тіх) дезпійгатаге 
дезбарьёр т. (саєг) Багіегй де Чегіпіестів 
дезинтегратор т. (ті) дехицевгатог, арагаї 
де Гайтцаге 
дезинфёкция Г, Чегіпіесіїв, дегіпіестаге 
є» стбчных вод (а) деліпіесіаге а ареіог 
царе. 
дезодорация Г. (ст) дегодогізаге 
деионизация #. воды (сліт) деіопіғагеа ареі 
действие п. асрипе; еѓесі ; орегайе; Гипс- 
Нопаге ; Ѓипсіцпе 
агрессивное ~ воды асйипе артемуй а 
аре! 
арочное ге (тес) еѓесг де Бойй (а! їғап- 
зтіїегії РГогіеіог) 
аеродинамйческое ~ вётра асјійпе аегойі- 
патіса а уїпіціці 
бризантное о» (/ехр) асйипе фгізапій 
вводить в ~ а рипе їп Ѓипсўцпе / т 
ехріоатаге 
групповбе — еѓесг ае вгир (а! рибигі- 
ог, а! рійофійог) 
замедленног гу (1ехр) асйипе іпіїгаїаіа / 
іпсетіпіїй 
защйтног ~ (1201) еїест / асйипе рго- 
тестог (оаге) 
мстирающее ~ (тес) асіџпе Фе ихией рип 
їгесаге 
консбльное ~ (тес) асйипе їп сопзоїй, 
асйипеа сопзоїсі 
коррозибнное ~ асЙипе согоѕіуй 
мгновённое о» еѓесі ѕропќап, асішпе ій- 
з1апіапее 
охлаждающеє 
гӣсіге 
разрушающее ~, еѓесі / асіцпе аізігис- 
Ну (а) У 
тепловбе ~ асйцие / еѓесі тегтіс(&) 
уплотняющее ~ (2еої, іегаз) асйиае сот- 
расіапід : 
декалӣн т, (ст) . йесаііпд, -десаһігопа- 
Ғаіпй (ѕо/репі) 
декантация Г. (а!) Фесапіаге 
декастйль т, (ағћ) десаѕііі 
деклинбграф т. (145) десіїпоргаї 
деклинбметр т. (105) десіїпотетги 
дековйль т. (сў) Шпіе десомі! / си есама- 
теп Їпризі 
декремёнт т. затухания (тес) десгетепіці 
аїепийгії / атогитАги 
дексель т. (ѓейт) тезій 
декстрӣн т. (світ) дехігіпд 
дёлать съёмку (сой) а ехесша о гійісаге 
делёние п, їтрӣгүіге, дімігаге ; @іуіліцпе, вга- 
дане 


~ (сит, іегто) ебесі де 
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делитель тп. Фїмілог, йпраг|їог 
— проб (тіг, вео!) арага! региги діміхагеа 
ргоБеог 
дело п. осирайе ; асйиие; саихй; аГасеге ; 
ргосеѕ ; асі; іпігергіпдеге 
дорожное г» ѓеһпісд гийегй 
инженёрное ~ іпріпегіе 
плбтничное ~» йшећһегіе 
слёсарное ~ Ідсата5егіе 
столярное — йтріёгіе 
стройтельное г» сопзігисіів 
токарное г» ѕігипрйгіе 
тральное ~ дгепа| 
холодйльное ~ Ёгівоїеһліе 
дёльта-древесйна Г. (іт) Іетп-дена, !етп 
Іате/ат / деа (5айПса!), ріасај ејестго- 
ї201а0 / ітргеєпапі $1 ргезаг Іа" саја 
делянка Г. рогіипе ; (ғишт) 101, рогійшпе де 
зара1 
сравнительная ~ (004) рагсе!& сотрага- 
Пуа 
делянпсий т, (тік) вгопогіз 
демонтаж ш. детопіаге, дегтетргаге, 4е5- 
Гасеге; дехазатаге 
демпинг т. (тес) атогіїдаге: еїесі атогії- 
70г 
демпфер т. (таз) атогихог 
денивеляция Ї. депіусіаге 
дентикулы рі. (агй) деписий 
депланация Її. (тес) уоајаге 
неравномёрная ~ уоа!аге пегевціаєй 
свободная ~ уоаіаге ШБега 
г» сечёния уоаіагеа зесйций 
депо п. (с/) дерош 
вберноє ~ Пероц сігсшаг / е гетый 
сігсшагӣ 
пожарное ~ гетіхй де ротріегі 
депозитарий т. (агл) дерогії де гагиёи 
депрёсеия Г. дергезшпе 
температурная ~ ({егто) сддеге де ќет- 
регагига 
дерево п. Іетп ; рот, агбоге, сорас 
кабельное ~ (её іп!) кайпипсбі де соп- 
дистоате" } 
красное ~ 1ети гоҳи 
лиственное — Іетп йе Го1оазе 
хвойное — Іетп Фе гдзіпоазе 
деревобетбн т. (феї) Беюп агтаї си Іета 
деревоземляной е Іетп 5і ратіпі 
деревообдёлочник т. типсігог Іа реешскагеа 
ріеѕеіог де |етп 
деревообдёлочный де ргеіисгаг Іетпш 
деревоплита Г. (еісоп) ріасӣ де Іетп 
гвоздевая - раса де ети Маша! си 
сше 
клеёная ~ раса е 1ета шс!еай 
слойстая ~ ріасй де етп Ііатіпаїй 
столярная ~ раса де Іетп ае іїтрі&- 
пе К 
держатель т. зирогі 















































Ж. / 
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держатель Й 
анкерный ~ (еісоп) зарогі Фе апсогаге 
г» для креплёния траверс (сі) Бмаа / 
соїйег / зиротг ае ргіпдеге а тгауегѕел 
пружйнный — 5прогі си гезоги 
деривацибнный (с/) ае Чегіуаціе 
деривация Г. (сл) дегіуаціе 
безнапорная ~ Чемуайе Пбега 
веге Прега / си піме! Пбег 
напбрная о» Чейуайе иь ргезіцпе, рига 
отводящая ^ йегіүае де Гиза 
открытая ~ у. деривация, безнапбрная 


/ си 5сиг- 


подводящая ~, Чемуайе де айисіцпе 
смёшанная — йегіуаіе тихій / си име! 


НБег 5ї зиб ргезійпе 
туннельная ~ Чегімаре їп типе! (ѕирѓеға- 
на) д 
дернование п. у. дерновка 
дерновка Г. (сп, гит) вахопаге, Бгах4итге 
г откосов Бгах4ште а палит Ног 
г» плашмя вахопаге ріпа / пеїпггегирід 
дернорёз т. (тає, Гегаз) рас Фе аеѕ{еіепіге 
дёррик т. (таз) тасага шацагоаге, йеггіск 


вантовый ~ йеггіск си сари, тасага-дег- 


гіск апсогаїай си сабій 
жёстконбгий — тасага-йеггіск си рісіоа- 
ге гірійе 
деррик-кран т. (тах) тасага-деггіск 
башенный ~ тасага-йеггіск тигп 
рамный м» тасага-дегмск си саги 
десорбция Г. (іх) Чезогойе 
деструкция Г. девгайаге, агасаге, Фягисие 
окислйтельная ~~~ ИятасИе охануй 
термическая м» йіѕігиспе чегииса 
десятник т. (ей) 5еї Фе есһірӣ / де сга- 
ра / де рипсї де Іисги 
детали Г. рі, ріезе, ассезоги, еіетепіе 
индустриальные стройтельные ` ~. (тік) 
еіетепіе ргеїаргісате де сопягаси 
стройтельные г» сістепіє де сопзігисіів 
деталь Г. реза, герег ; апійпипі, дегаНи ; рге- 
Гаргісаї ; ассезоги 
арматурная ~» (іп!) рієзй де агтагигй 
архитектурная = (ағ/л) Чегайи агрпігесто- 
піс 
железобетонная ~» (еїсоп) ргеїабгісаг де 
Бегоп агтаг 
закладная ~ (гісоп) реза шеоБата 
запасная ~ (таз) реза / ассеѕогіц йе 
гедегуд 5 
гу конструкции (агй, еісоп) дегайи де 
сопѕігисе / де ехесийе 
крепёжная ~ (сісоп, 1ейп) рієза де агтӣ- 
тига / ае 5спеїдгіе / е зисіпеге / де 
ургійп / де Ихаге 
перехбдная ~ (е/соп) ріеза де гасога 
погонажная ~ (сісоп) Бавпега де Іетп 
сборная ~ (есоп) еіетепі ргеїабгісаї 
сварная ~ (еісоп, тає) ріездй ѕийатӣ 
соединйтельная ~ (еісоп) детайц / ріеѕӣ 
де їпііпаге 














стандартная ~ реза погтайга!а 
стройтельная ~ (сісоп) еістепі 4е 
зтисПе 
типовая ~ риеза ир / зтапдага 
фасбнная конькбвая — (еїсоп) еіетепі 
іп ѓогта де соата 
фасонная. лоткбвая ~ (еісоп) еіетепі іп 
їогта де јепеаБ 
фасбнная перехбдная ~ (еісоп) віетешт 
ае тгесеге 
фасбнная перехбдная неравнобокая — 
(еісоп) еіетепі йе ттесеге си (атг іпе- 
сае 
фасбнная угловая равнобокая — (еісоп) 
еіетепі іт Гогта де ппебі си Іагигі еса!е 
эталонная ~ ріеѕӣ ргогогір / етаїоп 
детйнец т. (а) дейпег (сеѓате їп уесйеа 
Кизіе) 
детонатор шт. (/ехр) Фегопапі, атогуа 
г замёдленного действия аттогѕӣ си еѓест 
тпагтлат 
промежуточный 
дефект п. деїесі 
шний г» деїесі ехіегіог / уїлібі! 
внутренний — 4еГесг іптегп 
~ изготовления аеест / мс де Гафбгіса- 
не 
гу конструкция йеѓесг де сопзігистів 
~ монтажа деїесі йе топа} 
бмаруживать ~ а Чезсорем аеГесий 


соп- 


~ атогѕа иимегмебага 





об 
г обработки аеѓесг де ргешсгаге 
поверхностный ~ йеѓест де ѕиргаѓа{ӣ 
~ сварки ЧеГесг Че зидаге 
деѓесг аѕсипѕ 
занять ~ а ш!ашга деїести! 
тность Г. йеѓестиотігаге 
тодкбп т. Пеѓесгоѕсор 
дефектоскопӣя Г. Феїестозсоріє 
магнйтная ~ аеѓесіоѕсоріе тавпеісӣ 
~ просвёчивания сопіго! гадіозсоріс 
рентгеновская — еѓесгоѕсоріе сц гате Х, 
сопігої гадіовгабіс 
сверхзвуковая ~ деїестозсорте иігазопі- 
са / си игаѕипеѓе 
дефибратор тт. (таз, тік) деїїргатог 
дефлектор т. (сп) дебіестог, дізрогіїйм е 
аеуіеге а цпні сигепі 
дефлокуляция Г. (спіт) дФевіосиіате 
деформатийвность Г. (тес) АеГогтабИиате 
деформании Г. рі. уплотнёния (2е0/, Іегаб) 
деїогтації де сотрасгаге 
деформация Її. (тес) деїогтаце ; деїогтаге 
боковая ~ пути (сі) сигбаге-/ аефог- 
таге Іагегаїй а-сай (Тегие) 
бесконёчно малая — еѓогтайе / деїог- 
таге іпёіпіс тіса 
виртуальная — аеЁогтайе үігтџа! 
~ внецёнтренного растяжения де 
де іпйпаеге ехсепігіса 
внутренняя ~ деїогтаціє іп‹егіоага 
возможная ~ аеЁогтайе розібіїд 
главная ~ еѓоѓта[е ргіпсіраїй / ре а1- 
геспа ріапиїці ргіпсіраї : - 












а 
Гогтайе 


) деформация 


г» грунта (єеої, їегаѕ) ЧеГогтаНе а ѕоішїш 

динамическая ~ Пеѓогтайе Фіпатіса 

допустимая — Феїогтаціє адтізібіїй 

заданная — ЧеГогтайе ргеѕсгіѕа 

~ запаздывания деїогтаге іпіїггіата 

о» землянбго полотна (/егаѕ, вео) 4е- 
Гогтайе а гегазатепіиі 

знакоперемённая — деїогтаціє аНегпана 

г изгиба ЧеГогтайе де Пехіцпе / де їп- 
соуоїіеге 

конёчная ~ аеГогтайе Гта!й / Гана 

критйческая — Пеѓогта[іе сгійсй 

о» кручения ЧеГогтайе йе гӣѕисіге / де 
тогѕзіцпе 

линёйная — деГогтайе Нліагӣ 

мгновённая ^ йеѓогтаге іпѕтатапее 

мёстная ~ йеѓогтафе юса!а 

~ на предёле текучести ЧеГогтайе (а 
Пина де сигееге 

~ набухания (5с0#) ЧеГогтаце де їпѓоіе- 
ге / де имИате 

наибольшая главная 

сіраїд тахіта 

необратимая ~, ЧеГогтайе ігемегзііїй / 

гетапепга 

неоднорбдная ~ аеогтайе пеотовепӣ 

обратӣмая ~ ЧеГогтайе е!азисё 

общая ~ АеГогтайе тогаїй 

объёмная — 4еГогтайе удіштетгісй 

однорбдная — йеѓогта[іе отовепӣ 

~ основания (2е01) деГогтайе а тегепціці 
де Гапдаге 

остаточная ~ кручения аеГогтайе гета- 

пепід Іа тог5інпе 

относйтельная — Феїогта(іе ге!апуй 

пластическая ~ деїогтаце ріазгісй 

плоская — ЧеГогтайе ріапд 

повёрхностная ~ (гит, оео[, ША!) апе- 

гаге ѕирегѓісіаіа 

повторная ~ деЁогтайе герегаєй 

~ под нагрузкой йеѓогта{іе зи ѕагсіпӣ / 
зиб вгеціаїе 

гу. ползучести йеѓогта{іе їе Иша] / де сиг- 
зеге Іепга 

пблная — у. деформация, общая 

поперечная ~ ЧеГогтайе 1апега!й / 1гапз- 

уегзаїй 

последействия ~ аеогтайе шигата 

предельная допустимая — ЧеРогтайе І- 

тий адтізібіій 

~ при разрушёнии ЧеГогтайе Іа гиреге 

~ при растяжёнии шире ; деїогтаце йе 
іпіпдеге 

~ при срезе дебогтаціе йе Гогіесаге 

продольная ~ йеѓогта[іе Іопеігидіпаїдй 

просадочная г» (веої, Іега5) аеГогтайе 

де Іаѕаге / де тазаге 

простая ~ еѓогтајіе ѕітрі& 

пространственная ~ ЧеГогтайе ѕра{іа!й 

(ѕіагеа вепегй@ де дејоғта[е) 

радиальная ~, йеѓогта[іе гадіаід 


~ Чеогтайе ргіп- 
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разрушающая ~ деїогтаге Яіѕігиспха/ 


де гиреге 
~ растяжёния у. деформация при растя- 
жёнии р 
расчётная ~ (ср!) ЧеГогтайе ае са!си! 
г» сдвига’ аеГогтайе тапзепиа!а / йе аїц- 
песаге 
г» сжатия аеогтайе де сотргезшие 
сложная ~ Чеогтайе сотриза 
ге смятия деЁогтайе де ѕігіуіге 
сӧбственная ~ еѓогтаіе ргоргіе 
статйческая ~ йеѓогтайе ѕїайсӣ 
гу сооружёния йеѓогта{іе а сопѕігис{іеї 
тангенциальная ~ у. деформация сдвӣга 
температурная ~ (тес) ЧеГогтайе (ег- 
тіса : (іекто) дїїаїаців 
тепловая ~ (іегто) у. деформация, тем- 
пературная 
угловая ~ при сварке (мес, зи@) деїог- 
тае ипоһішага Іа задаге 
удбльная ~, Яеѓогта{іе зресіїїса / 
тага 
упругая ~ ПеЃогта[іе е!азийса 
упруговязкая ~ ЧеГогтайе у15сое!азиса 
~ упругого сдвига 'ЧеГогтайе е!азиса де 
Тогіесаге 
упругопластйческая ~ ЧеГогтайе еіазіо- 
р!азиса 
усалочная ~ ЧеГогтайе Фе сопігасіїв / де 
таѕаге 
- усталости йеѓогта[іе Іа обозеаід 
чистая ~ 4еогтайе рига 
эластйческая ~ у. деформация, упругая 
деформирование п. (тес) еѓогтаге 
вязкое ~ ЧеГогтаге уіѕсоаѕй 
контактное ~ ЧеГогтаге йе сопіасі 
наслёдственное ~ деїогтаців гетапепій 
однократное — деїогтаге си о зіпвцгд алі 
пластическое — ЧеГогтаге ріазіїсй 
повтбрно-перемённое ~, деїогтаге гере- 
таїд-уагіабіїа 
поперёчное ~ АеГогтаге ігапзуегзаїй 
продольное ~. ЧеГогтаге |опенидта!а 
упругое ^^ деїогтаге е!азйсй 
холӧдное ~ (пес) еѓогтаге Іа 
деформӣрованный деформат 
деформӣруемость Г. йеѓогтаЫіігаге 
деформомётр т. арага йе тайѕигаге а де- 
Ѓогта{ Шог 
дехлорйрование п.(спіт) десіогигаге 
дешифрӣрование п. (огой) іпіегргеїаге 
~ азросиймков имегргегаге а Гогоргате- 
Іог 
инженёрное мо» іпіегргегаге іпеіпегеаѕсй 
комбинйрованное ~ іпгегргегаге сотЫі- 
пага 
полевбе ~ имегргеаге ре тегеп а ѓого- 
вгайШог аегіепе 
дезрация Г. дегаегаге 
деготь п. (тік) видгоп, саїгап 
битумный ~ рийгоп Біїштіпоб 


ип1- 


гесе 
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дёготь 
буроугольньй г» за4гоп си сагрипе Бгип 
вязкий 7» рийгоп уіѕсоѕ 
дорожный — виагоп гийег 
древёсный — видгоп де іетп 
каменноугольньй 7» видгоп де иша 
кбксовый о» рийгоп де сосѕегіе 
крбвельный ~ вчдгоп репіги шуешог! 
наполненный г» рийгоп Ёегіхаї 
обезвӧженный - Бийгоп йеѕһійгатаї 
очищенный г» радгоп гаѓіпаг 
первичный ~ видфгоп ргітаг / пергеіцсгат 
сланцевый ~ рийгоп де 5151 
составленный ~ вийгоп гесопзиии 
сырой ~ рийгоп бги 
торфяной ~ си4гоп 4е їигра 
дёгтебетон т. (тіг) Бегоп йе виагой / си 
айаоѕ де видгоп 
горячий ~ Беїоп де видгоп ргерагаг Іа 
са! д : 
холодный ~ Бегоп де видгоп ргерагаї іа 
гесе 
дёгтевый (тіг) видгопаї 
дёгтекартӧн т., покрӧвый (тіг) сагіоп аѕѓа!- 
(ат й 
дёгтование п. (агит, іейп) видгопаге 
дёрн ш. Бгах4е е. їпіеграге / 4е 
джек т. (тіп) регфогаїог 
диагенёз т. (диагенёзис) (ео!) Фіарепеза 
диагностика Ї., техийческая Фавпозис теппіс 
диаграмма Г. діавгата, ргабіс 
~ влияния (тес) Нме де шИшеща 
^^ давлёние-деформация (тес) Фавгата 
ргеѕіџпе-еѓогта{іе 
~ деформаций (тес) Фавгата а Пеѓог- 
та{Шог 
идеальнопластйческая ~ (тес) діавгатда 
йе деѓогтајіе 14еа|-р1азийсй 
лу Зернйстости (пи’) сагра / Фаргата 
й вгапиіотеїгісй 
тм напряжёние- “деформация. (тес) 4іа- 
эгата 1епзаиое-деГогтайе 
~ напряжёний (тес) Чаргатай а іепѕіцпі- 


іагьа 


ог 

~ перемещёний (тес) діаргата а деріа- 
загіог 

гу равных сил света (е/, 11531) дФіаргатій 
ігосапдеій 

г распределения (/сгто) діаргата фе 
зи ийе 

гу растяжёния (тес) діавгата де ігас- 
Чипе 

~ сжатия (тес) Фаргата- йе сотрге- 
зїшпе 

~ стока (шаг) сиг ае геріт а дебие- 
Іог 


тепловая ~ (1егто) діаргата тегтіса / 
епігоріса, Фаргата Т-5 
термодинамйческая ~ (Ісгто) Фавгата 
тегтодіпатісй 


~ усйлий (тес) діавгата еГоггагНог - 
знтропййная ~ у. диаграмма, тепловая 
диаметр т. діатеїги 
— в свету дфіатегга нмегіог (Іштіпа) 
наружный г» трубопровбда фіатеіги ехіє- 
пог. а! сопӣисѓеі 
условный г» трубопровода Фатеи соп- 
уепропа! а! сопайстеі 
диапазбн т. вата ; 1птегуа! 
діарагоп 
~ подъёма (груза) (таз) Итиа / фотепій 
ае гійісаге (а загсти) 
диастйль п. (ай) Чая 
диатомйт п. (ти) діаїотії (агрійй репіги 
1епсий) 
диафрагма Г. (еісоп) йіаѓгаста, тетбгапаӣ ; 
есгап ; таѕсӣ ; уоаі (ас іпјес{іе) 
арочная -— Чіаїгаєта іп агс 
бетонная — йіаѓгартаӣ де Бегоп 
ветровая ~ рапои 4е сопігауїпіціге 
водонепроницаемая ~ Фіаїгаєтд ипрег- 
тлеаБИ& Іа ара де еїапбаге 
гидроизоляцибнная ~ діаїгадтій де еап- 
ѕаге 
~ жёсткости (еїсоп) раса де праге 
г» з жидкого раствбра (є201) есгап де 
іпіесіїє (Іа Гипаайе) 
измерйтельная ~ йаѓгарта Фе тазигаге 
концевая ~ ЧФаїгаєта де сараг 
я оболбчки аіаїгаєта рае! 
лу плотйны (сё) Фа!гавта / шипа Фага- 
умімі 
противофильтрацибнная ~ регдеа / уса! 
Че еѓіапѕаге 
нустотблая ~ Фагавтй си вопит 
разделйтельная ~ йіаѓгавтаӣ де фіуігаге / 
зерагатоаге 
раствӧрная — (5601) діаїгаєта / есгап 
Фи тогѓаг іпјесіах 
решётчатая ~~ фаѓгартӣ си 2абгеіе 
сплошная — Фагавта ріпа 
торцбвая — Чіаїгаєта ѓгоп‹а!а / ае сара 
центральная бетонная ~ таѕса сепітаїй 
де Беѓоп ` 
шлюзовая ~ (сп) Фаїгаєта а евіатеї 
шпунтовая ~ (сп) йіаѓгавта ае ра1ріапѕе, 
ріпіеп іп раірІапѕе (Іа рісіоги! атотіе аі 
рагаїціці) 
дизайн т. дезідп 
дйзель-мблот т. (таз) Бегбес аїезеі 
дизельтрамббвка Г. (тау, [егаз) таі сотрас- 
гог діезеї 
дикторская Г. (ағ) сабіпа а сгаїпісціці 
дилатансия Г. (12) їпѓоіеге 
дилатӧметр т. (7145) діїатотеїги 
дилатомётрия Ё. (2) Фатотеїгіє 
динамика Г. діпатіса 
г оснований Чтаписа 50Їціці де гаадане 
~~ пластйчной среды фіпатіса шедащи 
ріаѕііс 
гу систёмы фіпатіса 5із1етиїці 
~ сооружёний діпатіса сопѕ гос шю, 


; дотепій ; 2012; 


4 





динамика 
г» сыпучих сред @іпатіса тедніог Їтіабі- 
іс / риуегиіетге 
твёрдого тёла діпачіса согриїві ѕоһа 
точки Фпаписа рипстаіці 
упругой среды Атаписа тедани еіа- 
зпе. 
динамит т. ([ехр) діпатіїй 
зинамобметр. т. (745) Фіпатотеїги 
арматурный ~ арагаї репіги тийзагагеа 
тепзійпії йіп Фагее агтагигіі 
гидравлический г» йіпатотеіги Нідгаціїс 
грунтовой 7» арагаг репіги тазигагеа Теп- 
зішпіїог Фа 501 
маятниковый - іпатогіеїги репашаг 
пружйнный ~ діпатотеїги си агс 
дйптер т: (агй) -аіргег, Ациегаь сіддїге си 
4оца агірі 
диск т. (таз) 915с, ріагап 
ведбмьй ~ діѕс апігепаї / сопди$ 
ведущий гм» Фіѕс сопдисаог 
г задвижки (а, сп) 415с де Тис 4еге а 
уапеї | 
полировальный ~ (/іп, (тес) діѕс де ро- 
ааг 
— равного сопротивления (тес) аіѕс ае 
ераїдй гегіѕіепӣ 
шлифовальный г» (тес) раша де геси- 
Гісат 
г» сцеплёния 915с де атігејај, раса йе 
ргеѕіцпе 
диск-рискатор п. (арматурных стёржней) 
(агт) дізс де есагіатепі (а! Багеіог | агта- 
иги) 
дискретизация 5. (срі) Ф@зсгейгаке 
дислокация #. 4їзіосаге . 
разрывная ~ (тепп, Іехр) дізіосаге ех- 
ріохіуд 
складчатая ~ (2601) іѕіосаге Фе сшаге 
диспансер т. (а’й) іѕрепѕаг 
диспергатор т. (таз) Фізрег5ог 
вихревой — (таз, тіг) іѕрегѕог гагбіопаг 
диспёрсия Г. 41зрегяе 
водная ~ (Нідаг) @зрегяе ароаза 
се звука (ас) іѕрегѕіа 5зипекиійі 
"гу света (е1, 115) дізрегзіа ІГатіпії 
дисперсность Ї. (/і2) вгай де дієрегзіє 
диспетчеризация Г. дїзресегігаге, Чізресегаї 
лиссипация Г. дізіраге, йіѕірайе 
— кинетйческой знергим (Ліаг, тес) ді- 
зірагеа епегріеі сіпецієв 
диссоциация Її. термическая (/і2) дїзосіеге 
їегтіса 
дисторсия Г. (тес) дізіог5ійпе 
остаточная г» «йзіогзішпе гегідцаїй 
пластйческая о» ді5гогзійпе разИсй 
упругая ~» Фізіогзійпе еазиса 
дитриглиф т. (агй) дісівці (аїзіаніа діпіге 
аоиа шіойе) 
дифференциал т. 
діегепуа! 
дифференциёция Г. (17) ЧИегепйеге 


і 


і 


і 


(та!) діїегетніаїй ;( таз) 
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гравитационная г» фіѓегеп(іеге ягауїтаціо- 

пад 

функциональная ~ фіїегепусге лпсИопа!а 
лиффузиость Г. (Н2) соєбісіепі де іріайите 
диффӯзор т. дНцаог 

вентиляцибнный г» (уепі) АНизог де уепи- 

азот 

воздушный ^^ (ѓіеғто) АМитог де авг 

светорассбивающий - (іп5ї) Ч\ахог ае 

штіпа 

ступёнчатый — діїїц2ог їп ігеріє / ета|ат 
длина Г. шпеіте 

лу взлётно-посадочной полосы  (сагр) 

Изартие а різгеї де Яесоіаге-атегіғаге 
г. волны оболочки (тес) шиавипе а ипае! 


ипе! ріпле 

> вылета крана (таз) газа де асіцпе“/ 
де Бйгаіе а тасагаїсі ; ішпвіте а соп- 
удієї 


— контрфбрса по основанию (сй) 1Іџп- 
вітеа сопігаїогіціці 
полезная г» пути (сі) Напрішеа ма а 
сай 
приведённая г» (тес) шизите м 
пробктная ге (ср) Іапрітеа йе ргоієсі 
м пролёта (еісоп, тес) Стране, №ап- 
ете а деѕсһійегіі 
~ разгона волн (#4) Гапріте де и 
а уашгИог 
ге сварной дуги (зиа) ни а агси- 
иі де задига 
длинноволокнйстый (т) си Бге ши 
длительность Г. различёния дигаїй де @5- 
писйе 
днище п. йшд 
~ камеры / шлюза / дбка (сі) гайіс- 
тмі заза! 
конйческое полбгое г» аа сопіс си їп- 
сіпаге тіса 
кбробовое г» (еісоп) ла тїпег .йе соб 
ребрӣстое ~ пд си пекумгі 
съёмное — Иша детопіабії 
ДНО п. у. днище 
~~ выемки (агит) Гапды! дебіеціці / 8й» 
рагі 
двойнбе — аа ааа 
ге корыта’ (агит)- рай! дити 
неустойчивое г» (#4) Ғипа пезтабії 
откиднбе г» и габатабії 
плоское г» (Піду) опа ріаї 
размываемое — (Під) Їипа егодабії 
‚ дноуглублёние п. (йтес) адіпсіге а Гапди- 
ші; дгараге 
добавка Г. (тг) адаоз; аддираге 
активная — айаоѕ асіїу 
возлухововлекающая ~ адад5 ргойџсаӣ- 
їог де Бще де аег, адепі аегаіог 
гу вулканӣческого происхождёния айаоѕ 
де огіріпе ушсапіса 
гидрофббная — адаоз Ппідгоїоб 
диспергирующая ~ айаоз фіѕрегѕаї 
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добавка 


г замедляющая схватывание. (реѓ) айаоѕ 
Зийбгжеюг де риа 
г замедляющая тверлёние (Бе!) айаоѕ 
іпіїгаіетог а! їпќагігіі 
~ к бетону (фе) таїегіа! йе айаоѕ Іа 
Беїоп (авргераїе) 
инёртная ~ айаоѕ іпегі 
кислая гидравлическая. ~ айаоѕ рідгаціїс 
ас1а 
корректирующая ^^ согесіог, айаоѕ со- 
гесіог 
красящая ~ адаоз соіогапі 
кремнезбмистая ~ айаоѕ де 5іїїсе 
отощающая ~ айаоѕ дергезапі 
нластифицируюшая ~ айаоѕ ріаѕіїі- 
апі 
повёрхностно-актйвная ~ айаоѕ еп- 
зіоасіїу 
расширяющая ~ айаоѕ йе ехрапдаге 
~ регулирующая схватывание (Реї) аді- 
Пу репіги гер1агеа іїтриіиі де ргіха | 
смачивающая ~~~ айаоѕ де шаге / де 
штехіге / де тиісге 
ускоряющая о» к бетону (Бе!) айаоѕ ас- 
сеїегагог де рита (Іа Беїоп) 
г шлака айаоѕ де грига 
добавка-замедлитель Г. (тіг). айаоѕ де т- 
сешиге 
добавка-наполнйтель Г. (тіг) айаоѕ йе ит- 
рішига 
добегание п. воды (ЛПідг) сигвеге ассеїегаїа 
а аре! 
добивка Г. сваи (леоі, 1ейп) „Баѓеге дебіпі- 
йуа а ріїоїціші 
добрбтность Г. Гасіог йе сашае 
добыча Ї. (тіг) ехріоаїаге, ехгасйе 
го открытым спбсобом ехігасіїе / ехріоа- 
{аге їп сагіегӣ 
гу подзёмным спбсобом ехігасіїв / ех- 
ріоаїаге зифіегапа 
доводка Г. Гіпізаге, гесіїйїсаге, пеїегіге 
довбдчик га, Ѓіпіѕог, пегехіїог, сша де пеїе- 
тіге 
догашивание п. (дополнӣтельное гашёние) 
(пиг) знпвеге заршпетага 
дбггер т. (сеої) Чорвег, јигаѕіс тет 
договор т. сопігасі 
подрядный ~ сопігасі йе апігергігй 
субпорядный гу сопігасі де зифапгерняй 
догорание п. агӣеге ріпа Іа 8їїг5ії, ційта 
Газа а агаеги 
догрузка Г. (іап5) Тисйгсаге зиріїтепіагдй 
додёлка Г. гетейіеге; Гіпізаге; сотріеѓаге 


дождеприбмник т. (е/соп) вига де ѕсигвеге 
а аре! де рІоаіе ѕіѓоп репіги арӣ де ріоаїе 
дожӣм т. ѕігїпреге ѕарітемагӣ 
дбза Г. дога 
гу возвратного йла 402 е геїиг а пато- 
ішиі 


го загрузки метантёнка 102 де їпсӣгсаге 
а теїапіапсшиі 
дозатор т. (м!) дохаог, догітеїги 
автоматический ~, йогаїог аціотаї 
весовой ~ арагаї де йоғаге вгамітеїгісй, 
догаїог вгауітеїгіс / де вгеціаїе 
весовой ~» бетбнной смёси (Бер те) до- 
таїог де ргешае а! атезіесшиі де Беїоп 
весовой ~~ цемента (Бе, тік) сіпіаг / до- 
таїог йе ргешіаѓе репіги сітепі 
вибрацибнный ~, догаѓог уїбгапі 
водопроводньй м» (Бе) дохаїог де арӣ 
групповой многофракцибнньй — дотаїог 
"тишіипсйопа! 
двухфракнибиный ~ Фогаїог репіги та- 
їегіаІе Піп дошд сіазе ргауітеїгісе 
гу непрерывного дёйствия  огаїог си 
асіїипе сопіїпий 
объёмный ~ Фотаїог уоцииенче 
однофракцибнный ~~ догаїог йе ргапше 
еїетепіаге 
ге реагента Фогаїог йе геасіїмі 
тарёльчатый ~ йогаїог си їаіег 
шнёковый ~ Йогаїог си 5пес 
дозатор-водомер т. у. дозатор, водопровбд- 
ный 
дозатор-питатель т. (тіг) дохайог-аНтеп- 
таїог 
дозатор-смесйтель т. (тік) Чохаюг -атезіе- 
саюг 
дозирование п. (тік) Фогаге 
напӧрнсе г» Чохаге рип ргеѕіџпе 
самотёчное ~ Чотаге рим сигвеге Ибега 
дозировать а дога 
дозирбвка #. (тіг) догаге, Фога); пійзигаге 
(у. зі дозйрование) 
автоматическая ~ йотаге ашіотаїа 
г. бетбна догаге а Бекопиіці 
весовая ~ йоғаге огауітеігісӣ 
— заполнӣтелей оғаге а артераіеіог 
докёмбрий т. (вео]) ргесатЫгіап 
докомпонбвка {. агапјатепі / агапіаге зирії- 
тепіаг (а) 
докрашивание п. (Пи) ргеїшсгаге Нпа!а а 
уорбігії 
документария Її. (срі) дфоситепіаге; йоси- 
тешаре 
нормативно-технйческая (НТД) ~ до- 
ситепіаціе іећпісо-погтайуё 
проёктная - Фоситетайе де ргоіесі 
разрешительная г» ашіогігаріє Фе сопѕігис- 
пе 
смётная ~ йоситепіаје йе еуі, 
долбёжник т. (ітес) арагаї де тогіехаї 
долбить (ітес) а Ч&Наь а тогіеха ; (ейи) 
а зара, а сіорії 
долблёние п. зсобіге; ддйиіге, тогіегаге, 
= гнезда (енп) ддйміге а юсазаци 
долговечность Г. дигабіїйаїе 
г» бетбна дигабіїйаїеа Беіопиші 
гу зданий дигабійтаїе а сіадігійог 
г» конструкций Фигарбіїате а сопѕігисіі- 
Іог , 


\ 





долговечность 
гу сооружений у. 
струкций 
г. стройтельньх материйлов дигабіїйаїе 
а таїегіаІеіог де сопбігисіе 
усталостная ~ (таз) Фагаріїйтате Іа обо- 
ѕеа!а 
долгопрочность Г. (таз, тес) гетіѕіеп{а їп- 
деїипеата / дигабИиае 
долгосрбчньй ре їегтеп пе, іїпдаеїипваї 
долготьё п. (іт) 1ета гоќипа шие 
долйвка (/епп) гагпаге 5арійтепіага 
долина Г. уе 
К антецедёнтная ~ уа!е апіеседепій 
висячая ~ уаіє зизрепда!а 
г конёчных сбрбсов уа!е де ѓаііі ігопіаіе 
корытообразная ~ үа1е іп Гогта де у|єпеаб 
обсеквёнтная ~ уаіє обзесуєпій 
первоначальная ~ уаїе ша / сопбес- 
уепій 
плоскодбнная ~ уа!е си їипаші ріаї 
погребённая г уае іпіипдаїй 
подвбдная г уме зибмег ЛЬНА 
пӧйменная ~ узе іпипадабі!з 
ге прорыва уаіе де угариисеге 
— с прирусловыми валами уаїе си та1огі- 
Іе але! їп Ѓогтаӣ де Багіеге 
ге срусловым врезом уаіе си аїбіе пипога 
сквозная - у. долина прорыва 
г» ступенчатых сбрбсов уа]еа ГаШог де 
аїшпесаге іп Гогша ае ігеріе, уаІе де 
Таш Їп ќегаѕе / іп пере 
субсеквёнтная ~ уаіе зибзесуешй 
~ террасйрованная үаје си фегазе 
доломит т. доіотії 
битуминбзный ~ доіотії бійатіпоб 
глинистый ~ доіотії агріїоз 
гудронйрованньй — доіотії видгопаї 
~ двойнбго обжига (т) доіотії ааа 
саїсіпаї 
желёзистый 7» доіотії ЃҒегирілоѕ 
известковистьй — доіотії саісагоѕ 
каустйческий ~ аоюшй самзИс 
мергелистьй г» доіотії тагио$ 
песчанистьй ~, Фоїотії сиагіоѕ 
пещеристьй г» доіотії уасиоіаг 
прокалінньй — (тім) доіопнії саїсіпаї 
сырой — фоїотії сгиа 
доломитизация Г. (2е01) доюпмихаге 
долото п. (тіп) зара де Гога}; (/ тес) дана 
ех бура діди) зі геденнші 
х буровбе г. (тес) дана де рашгіє; (тіп) 
зара де Гога} 
зӯбчатое ~ дана аїпіаїй 
крестбвое — (тіп) зара їп сгисе 
сџесарное — бана де Іасавиѕегіе 
удёрное ~, баїа де регсийе 
дольмён т. (агй) доїтеп у 
дом т. саз&, сіааіге, ітобі! (у. 5і здание) 
г» башенного типа Біос-іигп 
`бескаркасный о» сійдіге Гага ѕсһејеі Фе 
гетіѕіепіа 


долговечность кон- 





=, 
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блокйрованньй жилой ~ сіддіге де 1осий 

де йр сејшаг 

ветрозашӣтный жилой — саѕӣ си ргоесНе 

сопіта уїпіиіші 

высӧтный жилой — с!а4и:е де 1осий де 

таге Їайціте 

г. галерёйного типа сіддіге си согійог 
Татега! 

галерёйно-секцибнный - сіадіге ігоп50- 

паѓа си согідог Іаїегаї 

г» гостиничного тйпа сіддіге р Поїеї 

ге для одинбчек Іосиіпій репіги сейра- 
агі / пеїатійзій 

жилӧй ~ сідаїге де Іосмії < 

~ заводского изготовлёния саза діп еіе- 
тепіе ргеїабгісаїе іпдизігіаї 

загородный ~ уПа атр!аза1а іа аїага регі- 

теігшиі огабиїмі 

г из объёмных блоков сіддїге ім ее- 
тепіе зрайа!е 

индивидуальный о» са5а де Іосції іпдімі- 

чаја і 

каркасно-панёльный ~ сіддіге си зсвее 

де гелівієпуй зі рапоигі тагі 

каркасньй г» саѕа си зсНейеё йе геліќеп- 

ів 

кирпичный ~ саѕа «Чіп 21й&гіе Фе саӣгӣ- 

па ° 

квартирный ~ сіддіге е Іосції си арагіа- 

тепіе 

ге коридбрного типа сіадіге си согійог 
сепігаї 

коридорно-секцибнный ~ сІйаіге діл їгоп- 

зоапе си согідог сепігаї 

крупноблочный — сіддіге аш Біосигі тагі 

(ргеїабгісате) 

крупнопанёльный - сіайіге йіп рапошгі 

тах! (ркеїафгісаїе) 

малоэтажный - саѕӣ си рийпе еае 

мансардный ~, сазй тапзагда!а 

многоквартирный. ~ са5а си шаг шийе 

арагіатеміе 

многосекцибиный ~» сіддїге си ша! шие 

ігопѕоапе 

объёмно-блбчный ~ у. дом из объёмных 

блбков й 

одноквартӣрный ~ саѕа си ша 5іпомг араг- 

татепі 

односекциднньй ~ сіадіге си ып 5іприг 

їгопѕоп 

панбльный — саѕа Аш рапошгі (ргеїаб- 

гісате) 

~ повышенной этажности сіддїге си ша! 
тие еае 

полносборный — сІайіге ицеста! ргеѓаргі- 

сала 

разборный ~ саѕ& детощаБ ИА. / ргеѓабгі- 

саїа б 

родильный ~ (с5с) таіегпійаѓе 

рубленый г» саѕй йіп Бігпе 
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ло с гибкой планирбвкой квартир сіайіге 
бе 1осий си рагби еазйс а! Эраст 
тепіціці 
гу с коллективным обслуживанием сій- 
діге де 1осий си Чезегуге соесйуй 
сборно-брусчатьй ~ сазё ргеїабгісаїй ат 
Ыгпе 
сбӧрно-щитовбй г» сійдіге ргебабгісаїй ат 
рапоигі 
сборный — сазё ргеѓађгісаѓӣ 
гсекцибнньй гу сійдіге си їгопѕоапе 
спаренный гу Чате сиріаїй 
стандартный ги сійдіге бр / зіапдагдігаїй 
лу террасного типа сіддїге їл їегаѕе 
ли торгбвли ѕирегтаратіп, тара итуег- 
за! 
усёдебный г» сіддїге йе 1юсий си сигіе, 
саза іпфіуіаџаја А 
дом-башня т. у. дом башенного тйпа 
дом-пластйна т. (ағ) саѕӣ-Јатё (де Іосиії) 
домкрат т. (1ейл, ітес) сгіс, міпсі 
винтовой ^ сгіс / міпсі си 5игиб / ей- 
соїда! 
выносной г» сгіс / уіпсі де зсоа{еге 
гидравлический — сйс / уша рідгаціс 
^^ двойнбго дёйствия сгіс си дибід асйо- 
паге (си ани ејесі) 
двусторонний "м сгіс Біїаїега! 
дифференциальный ге сгіс аіегеп(іа! 
— для натяжёния арматуры сгіс репіги 
1пиюдегеа агтаѓигіі 
— для предварйтельного напряжения сгіс 
7 репіги ргеїепзіопаге 
кольцевбй г» сгіс / уіпсі іпеіаг 
лбнточный ^> сгіс си Бапаа 
^^ на салазках сис ре сагисіог 
г на тренбге сгіс си їгеріей 
натяжной — сгіс де іпійпдеге 
пневматйческий ^ спс / ума рпемтабіс 
путевой ем (сі) сгіс де сае 
регулирующий гу смс / уіпсі де геріа) 
реечнися гу сгіс си сгетаНега 
рычажный гу сгіс :си ‘ріїсвћіе / си 1е\ег 
я» с конйческой зубчатой передачей, вин- 
товой сгіс / міпсі си 5игиб Я апргепа) 
сопіс 
лу с трещбткой сме си сИсйе! 
телескокійческий ^^ сгіс Кеїевсоріс 
цепной г» сгіс си Іапі 
щиторой ^> сгіс репіги Феразагеа ѕсшіи- 
ші 
домбя п (ти) тайсіпаге зирИтепн(ага 
-домостробниє п. сопзігисіе де саѕе / де ю- 
сиіпје 
заводскоё ^^ сопзігисе іпдизігіайлаєй де 
Јосиіпје, сотЫпаЕ де саѕе ; 
конвёйерное -—^ сопугисйе де Іосџіп(е їп 
Бапай 
крупносбъёмное ~, сопзігисіїє де юсинце 
діп @епзение зрайа!е паг! 


крупнопанёльное ~ сопзгасие де юсинце 
п рапоџгі тат 
крупнеэлемёнтное -—/ сопугисйе де юсиш- 
{е іп еетеше тагі 
сбъёмное < сопзігисіїє де іІосціпіє Зы 
@етете зрайае 
объёмноблочное г» сопзігисіїв йе осите. 
ат Ыосигі ргеїабгісаїе їгійітепзіопаіе 
полносббрное ~ сопугисйе де 1юсиище 
соріеї ргеїаргісаїе 

донжбн т. (агп) допјоп 

донный де шипа 

дообраббтка Г. (Пн) ргеіисгаге Йпа!а, Ни- 
заге 

дообрубка Г. (Іт) геехаге Нпаїій 

доохлаждение п. ({егто) ційта Таха де га- 


аге 
допрессбвка Г, (тік) ргезаге ѕирітеп(агӣ, 
Газопаге 
ем кирпича ргезагеа дибій / ѕирітепіага 
а сагатіхіі 


дбпуск т. їоІегап{а, ассеѕ 
жёсткий ~ їоіегапій ѕігіпѕа / тіса 
с» издёлия 10іегапіа ріеѕеї / еіетпепішіші 
г. на изготовление ї0Іегапід де ехесшіе / 
йе Габасане 
допускаемый айтіѕіЫіі, регтіѕ 
дбпуски т. рі. іојегапје 
верхние. ем їоіегапіе їп ріиѕ 
изготовйтельные ^^ іоіегапје де ехесийе 
~ линёйных размеров {о]егац{е аїе дітеп- 
зійпіїог Штаге 
монтажные ^ (оіегапе де" топіа| 
г» на минус іоіегапіе їп тіпиѕ 
~ на плюс у. допуски, верхниє 
произвӧдственные ~ 1юегапе де Габгі- 
сайе / де ехесийе 
установочные = у. допуски, монтажные 
^^ шероховатости поверхности (оіегапіе 
ае Ншжаге а ѕиргаѓејеі 
допускать а 10Їсга, а айтііе 
допустимый у. допускаемый 
дорйческий (аги) дос * 
дорн т. (/тес) дога, рѓібої 
прошивнбй ех (тес) роапѕоп де регѓогаѓ 
дорога Г. (4гит) Чгит, ѕовеа, саіе | 
автогрунтовая г» дгит де рётіпё репіги 
ашіотобіїє, ашойгит де ратіпо згабійгає 
автогружевая ге дгим / ѕоѕеа репіги ашо 
$1 регги ігасічпе апітаїй 
автолесовбзная ~ гит ~ Тогезиег аціо 
автомобильная ~ гит репіги ащоторбіїе 
асфёльтовая ^^ ѕоѕеа / гит аѕѓакаі (8) 
асфальтобетбнная ~ @пит си’ ітбейсй- 
шие аш Беюп азіаїніс 
безрёльсовая ~ гит Ёгй біле 
бетонйрованная ~ йгит Беїопаї 
благоустрбенная ~ дгит атепајаѓ 
г большӣх скоростей ашѓіозігайа 
бревёнчатая ~ гит де Бігпе 
брусчатая ее дгит рауаї (си рига) 
г в выемке (сі, дғит) сме Та дебіен 
велосипбдная ^ -рі5їй репии сісійзіі 


| 
| 


] 


| 
| 
| 
| 
| 





дорбга 


воённо-полевая креми ~ (сі) саїв 
іегаїй тага де сатрапіе 

временная м» гии ргомігогій 
вспомогательная ~ дгиш апхШаг 
второстепённая г» гит 5есипдаг 
второстепённая железная г» (сі) сае ѓе- 
газа ѕесипӣага 

выючная - гит репіги апітаіе 

горная с» дгитш де топе 

городская ~ гит шгбап, гад а 
гравййная ~ дгит де ре $ 

грунтовая г» гит паїога! / де рёюіпі / 
де сітр / де саге 

двухканатная ~. саїе зизрепда1а, Гипіси- 
1аг си дойд саЫигі 
двухканатная подвесная ~ 
доца саит 

двухпутная железная ~ 
ачый, шие си саїе дцбіа 
железная — (сі) саіе Регаїй 

железная г» нормальной колей (с/) саїє 
Їегаїд си есагіатепі погтаї 

железная городская ~ (сі) саіе Гегаїй 
игбапда 

заводская г» (сі) Шие іпдизігіаїй 
зимняя г» гит де іагпа 

зубчатая железная г» (сі) сае Їегаїй си 
сгетаНегй 

извйлистая ^ дгит 910$ / їп зегреп- 
пла 

канатная ~ Ғипісиаг 

колёйная г» (сі) гит си уме 
кольцевая автомобйльная г» аџіоѕігайӣ де 
сепига 

кольцевая железная г» (сі) сае Тегаїй 
де сепгигд 

круглолежневая ~ дгит роди си Бігпе 
гошиае 

лежневая — дгит де Ыгпе 


теїеїегіс си 


(сі) са1е Їегаїд 


. лесная ~ дгит Рогезіїег 


лесовбзная ~ дгиш репіги ігаперогімі 1ет- 
поди 


‘лесовбзная бар г (сі) се Тегаїй 


Гогезйега 

летняя ~ агита і уага 

г междунарбдного значения гот іп- 
їегпайопа! 

ге мёстного значения дгит [оса] 

монорёльсовая г» (сј) топогаі, 

па 

монорёльсовая г» на воздушной подушке 

(сі) сае Ғегаїй топогаі ре регпа де аєг 

мощёная ~ фгит рауаї 

мощёная щёбнем ~ йгит рауа( си ріаісй 

зрагіа 

надзёмная железная ~ 

ѕиргаѓа{а 

неблагоустрбенная ~ гит пеатепајаї 

непроёзжая г» агат ітргасіісаЫ! 

нербвная ^^ гит ассідепіаі 

г областного значения гит геріопа! 

обходная м» гот де осоше / аема 


тпопобі- 


(сў) са1е Ѓегаій де 
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^ ӧбщего пользования йгит йе Їоіозіпій 
рибіїса 

ге общегосударственного значения агат 
пайопа! 

объездная ~ у. дорога, обходная 

одноканатная г» Гипісціаг си са а риг- 

1аїог, сае ѕиѕрепіаїа си ци са а 

одноколёйная ~ (сі) іпіе си сае 5ітрій 

однопутная желёзная ~ (сі) сае ГегмА 

ѕітріа 

однорёльсовая железная ~ (сі) у. дорб- 

га, монорёльсовая 

однорёльсовая подвесная желёзная ~ 

(сі) топогаї ѕиѕрепдаї 

окружная железная ~ (сў) оа1е Гегаа де 

сепішга 

основная ~, гит ргіпсіраі 

парковая ~ а!ее (їп рагс) 

перевальная г» гит ргіп ігесдіогі 

пешеходная ~ агат репіги ріеїопі 

подвесная желёзная г» (с) саје Їегаіа 

ѕиѕрепдаій ре о ий / топогаі / топо- 

ѕіпа 

подвесная канатная ^^ Гипісціаг, саЈе де 

1гапзрогЕ си са а ѕ0ѕрепдаї 

подвесная канатная ~ для удалёния 

вскрыши (баг, тіп) їцпісџшаг репіго та- 

1егіаїмі гетика йіп Аезсорема 

подвесная канатная - с перемённым на- 

правлёнием движения Влиси!аг / їеІеѓе- 

гіс са тізсаге аПегпайуй _ 

подвесная монорёльсовая ~ у. дорога, 

однорёльсовая подвесная железная 

подвесная пассажйрская ~ їеіеЃегіс 

подземная железная г» (сі) сме ГегмаА 

зибіегапа 

г» подсббного значения йгит де зегуісій 

лу подхбда к мбсту дгат / сае Фе ассез 
Іа рой 

подъездная ~~~ тии е ассез 

поселковая ~ гит Пе {ага 

пострбечная ~ гит ргоуіїгогій / 4е ѕап- 

пег 

прӣгородная желёзная г (сф) сае Їегаїй 

зибиграпда 

гу примыкания (сў). се Ѓегаїіа ае јопс- 
Ниле 

прогулочная ге агаш репіги рготепайй 

просёлочная | г»у. дорбга, поселковая 

профилӣрованная грунтовая г» дгит па- 

фига! ргобйаї 

радиальная ~ дит гадіа! 

разбитая ~ агат дезбипдаї 

размытая ~ у. дорбга, разбитая 

разъёзженная о» агат БА юги 

гу республиканского значения у. дорога, 
общегосударственного значения. є 

г» с асфальтовым покрытием аголь, азёа]- 
тат 

~ с бетонным покрытием дити, ретопаї 
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дорбга 

ге. с большой грузонапряжённостью гит 
си їгаїїс таге 

гу с бесконёчным канатом Ігаперогіог си 
са Гага 58іїг5ії 

гу с булыжным покрытием агит си їт- 
Бгасашице діп Боіоуапі де гій 

~ с гравййным покрытием агат си їт- 
бгёсатіпѓе аш ріеѓгіѕ 

~ с жёстким покрытием $05еа си Мафгй- 
сатиие гівіда г 

г» с интенсйвным движёнием гит си 
їгабіс іпіеп5 

гу с каменной одеждой гит ріеїгий 

~ с нежёстким покрытием ѕоѕеа си їт- 
Ьгасатіпіе еіазбіса 

ге с твёрдым покрытием у. дорбга, с 
жёстким покрытием 

ги. с шебёночным покрытием йгит си їт- 
гдсйтіпе А ріаїгӣ сопсазаїй / ѕрагій 

скользкая ^^ агат аїилесоѕ 

скоростная автомобильная ~; ашозтаай 

си сігсшајіе гар1ай 

соединйтельная г» гит е гасогааге; 

Ьтеїса 

стационарная подвесная канатная — та- 

сага Гипісціаг Иха 

транзйтная ~ гит де тап2и 

узкоколёйная железная ^^ (сі) сайе Ғегаїй 

іпризій / си есагіатепі їпецѕї 

улучшенная ~ гит атеїогаї 

ширококолейная железная ~ (сі) сае 

Їегагїй Лагра / си есагіатепі Іаге 

шоссёйная ~ $05еа 

шоссйрованная — тасадат 

щебёночная ^^ гит реган / аш ранй 

ѕрагїа 

экспрёссная ~» ѕоѕеа ргіпсіраїй /` таріѕіга- 

1а 

злектрифицйрованная железная ~ (су) 

саїе Гега!а еіесігійісата 

электрическая железная ~~ (сі) ‘саїе Ғе- 

газа еіесігісй 

эстакадная - (сі) сае Тегаїдй аегіапх 

дорбжка Г. (4гит) різій ; Бапай ; (тау) сае, 

запі, Бапдй 

беговая "м різій де аїегейгі 

велосипедная ~ (акит) різій репіги Бі- 

сіс1і511 

взлётная ~ (сагр) ріѕій де есоіаге 

взлётно-посадочная ~ (сатр) ріѕіё де ае- 

со]аге $1 аїегізаге 

взлётно-посадочная бетонйрованная ~ 

(сагр) різїй де Чесо]аге $1 аѓегіхаге ат 

Беїоп 

вспомогательная рулёжная г» (сагр) різій 

де гШаге аихШага 

гу для мотогбнок (4ит) ріѕій Фе тоїо- 
сісіїѕт 

гу для плавания (с5с) сшоаг е іпої 


конькобёжная ~ (с=с) райпоаг 
ледяная беговая ~ різй де райпај 
магистральная рулёжная ~ (сагр) різій 
де гшаге ргіпсіраіа 
пешеходная ~ (4гит) агат репіги ріе- 
топі 
посадочная ~ (сагр) ріѕій ае аїегітаге 
рулёжная — (сагр) ігит де гшаге; (таз) 
Бапай де гиіаге 
соединйтельная рулёжная г» (сагр) різій 
ае гшаге де Ісвдішгй 
стартовая ~ (сагр) різій де десоіаге 
дорбжник т. (іт) ЕРАЦаног, гіпдеа репіги 
їаЦиїігі ; (дғит) асгдіог Іа Фгитигі ; сап- 
топіег 
дорбжный (агит) гийег, де агат 
доска Г. (іт) зстадига, ащар, Мапа ; (еісоп) 
раса; (агит) ‘ааа 
гу для выравнивания (штукатурки, ас- 
фальта и т.д.) (ейп) дгізсй 
~ для рештования (/епп) р]аМогта ае 
шсги а зспееюг 
забивная ~ (яеоі) раїріап5й 
гу из дрёвесных отхбдов (іт) ріасӣ йіп 
дезеигі де Іетп 
монтажная ~ (1т) ріаса Фе топіаі 
г наббра чёрного пбла (есоп) азіегеаій 
надрадиаторная ~ (еїсоп) ргаї Фе гадіа- 
тог СА 
нащёльная ~ 8сіпдига репіги асорегігеа 
гоѕіигіог ; ѕірса 
необрезная ~, 5сіпдигй Ьгшій 
нестроганая ~ 5сіпдига пеги4дешиа 
обгонная ~ ѕсїпіига де ргоіесйе 
обносная — (сеоӣ, Іт) ѕсїіпіигӣ де іга- 
ѕаге 
обрезная — зсшаига пуйй / си тисһіі / 
есагіѕаіа 
обшӣвочная г» зстаига йе сйріцѕі 
оклёенная фанёрой ~ (/т) рапе! 
опалубочная ~ (ре, Іт) зст@ига де со- 
гта] 
отливная ~ (еісоп, Іт) јеһеаЬ де взсіпдигй 
репіги ѕсигреге 
паркётная ~ ѕсіпіџгӣ / Іатеїд де рагсреї 
подгорбыльная — (Іт) тагріпе, Ійїипоаіе 
подкружальная о» (Феї, іт) ашар репіги 
сіпіге 
подокбнная ~ ріасй Пе регуа2 
подпаркетная ~ (есоп, іт) изитеа 
сага 
половая ~ зсшаига репіги дизитеа 
потолочная ~ 5сіпдигй де їауап 
предохранйтельная — 5сіпдига де ргоѓес- 
пе 
г» с калёвкой 5сіпдига рго Мата 
сердцевидная о» зсшдига си шиий 
склёенная ~ из фанёры (Іт, тіг) ріасаі 
сливная ~ (еісоп, Іт) зсіпдига де ѕсигвеге 
г составной балки (есоп, Іт) ѕсіпаџга 
мпеї вгіпгі сотриѕе 
стрбгальная ~» (іт) 5сіпдигй гшадешиа 
фальцбванная ~ (/т) зсшаига Гациий 








доска / 
фрӣзовая ~ (еЇсоп, іт) зсшоана де гта 
фронтовая ~, (еїсоп, Іт) разме 
чертёжная ~ рІапѕеій де дезеп 
чистообрезная ~ (Іт) ѕсіпџгӣ есагіѕаій / 
си тисћіі гесіапршаге 
шпунтбванная ~ (е/соп, Іт) 8сіпдига си 
Іатба $1 шус 

доска-нащёльник Її. (еїсоп, Іт) зсіпфига де 
асорегіге а гоѕіцгіїог 

доставка Ї. Пугаге, Гиглігаге ; адисеге ; 1гап- 
ѕрогї 
конвёйерная м» (Ікап5) ігапѕрогі си Ъап- 
аа 
самотёчная ~ (іғап5ѕ) ігапѕрогі эгауйа- 
опа! / ргіп садеге ШБегӣ 

доставлять а уга (а), а ѓигпіха Па) га ади- 
се (Іа) ; а тапзрома (Ша) 

доступность #. ассеѕібШіаѓе 
пешехбдная г» (4гит) ассезібійате ріе- 
топа!а 
пешехбдно-транспортная м» (4гит) ас- 
сезібійгаїе реги ріеїопі $1 тійоасе де 
їгаперогі 
~ сварнбго шва (зи) ассезібійкатеа сог- 

допиїші де зидига 

доувлажнёние п. (успі) согпріеїаге а вга- 
дикий де итідіїаїе 

доумягчёние п. воды (а!) Федигігаге вирії- 
тепіага а ареї 

доуплотнёние п. (Феї, сеой, іеғаѕ) согарасіаге 
зиріїітепіага 

дощечка Ё. зсіпдигісай ; са6Ща; рійсиій 


паркетная ~ (есоп) 1ашА (Бисаій) де 


рагсһеї, Їгіга (де рағсћеі) 
драга Г. (Ртес) дгаєд, тазта де ӣгағаї 
гидровсасывающая - йгавӣ аѕрігаѓоаге 
драглайновая г» дгаріїпа 
землесбсная ~ дгаєд аѕрігаіоаге 
ковшовая ~ фгаєй си сире 
многочерпаковая ~ гара си Іапі рогі- 
сире 
одночернакбвая ~ дгавд си о зивига сирӣ 
стационарная ~ газа зіайопага 
щипицбвая ~, дгаєй си єгаїїдг 
драгер т. (лтес) тесапіс де гарй 
драгӣрование п. (йтес) дгараге 
драгирбвка Г. у. драгированиє 
драглайн т. (таз) дгавішта 
обратймый ~ дгавіїпй сопуегіїбіїй / ипі- 
уегѕа!а 
шагающий ~ дгавіїпа разіїоаге 
драглайн-гигант т. (таз) дгавііпд-вівапі 
дранка Г. (еїсоп, Іт) ўпагій ; агапиа 
дрань Ї. у. дранка 
крӧвельная ~ 5іпдгіїд де 1пуеШоаге 
пилёная ~ $1{а 
штукатурная м» (т, тік) зірсі репіги 
тепсиіеї 
щитовая — (ри, пик) зірсі / агапца репіти 
рапопгі 
драч т. (/епп) єеаіди, гіпӣеа 
древесйна Г.(1т.) Іетп, таїегіаї Іетпоѕ 
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абсолютно сухая — Пети регѓесі изсаї 
антисептйрованная о» Іетп ітргерпаї си 
апіїзеріїсе / апіїзеріїгаї 
бакелизйрованная ~» 1ещи Басһе[іхаѓ 
бессучкбвая ~ Іетп ЕАгй подигі 
бревенная — 1еши гоішпа 
брускбвая — Ієетп есагізаї 
буковая — Іетп де ѓар 
воздӯшно-сухая г» ети иѕсаё їп сигепі де 
аег 
высушенная ~ ети цбсаї агіїбісіа! 
гнилая — Іета риїгед 
гнутая о» Іетп сиграї 
деловая — Іетп Фе шсги / репіги іпдизігів 
дуббвая ~ Іетп де ѕіејаг 
заболбнная — аїбига, Ієетп де аїбиги 
заготбвленная г» Істп ѓаѕопаї 
здорбвая ~ 1ети 5Япдіо5 
искусственная г» (ті) Іетп агіїбісіа! 
клеёная — ети іпс1еіаї 
кблкая 2» Іетп саге роае М йеѕрісаї изог 
кольцепбровая ~ Іетп сш роголіїаіе ше- 
Јагӣ і 
коротковолокнистая ~ Іетп си НБга зсигій 
крёневая ~ Їсти ѕігїтЫ 
лиственная — Іетп де ѓоіоаѕе 
гу лиственных порбд у. древесйна, лӣст- 
венная . 
мелкосбртная - ети де шсги’ гайгипі 
мягкая — Іети 4е еѕепій тоаїе 
обраббтанная — ети Газопат 
огнестбйкая ~, Іетп ізпібораї 
окбренная ~, Іетп со 
отделочная — Іетп де Нива} 
пластифицированная ~, 1еши тиіаї 
плотная ~ ети 4еиз 
подёлочная — Іети де шсга / Ішсгабії 
прессбванная — Іетп ргеѕаї 
пропаренная ~ 1ешп абигіі 
пропитанная ~, Іетп пиргеепае 
прямослойная ~, ето си НЬгА дгеарій 
свилеватая — Їсти си ИБгй сгеаїй 
слойстая — Јети 8іганіїісаї 
слойсто-прессбванная — Іетп 8ігафібісаї 
ргезаї 
соснбвая ~ 1етп де ріп 
столярная ~, 1ети де шобШа 
стрбганая — 1ети тіпавішії 
стройтельная — 1ешп Фе сопѕігисйе 
сучковатая с» Іетп побигоз / си пойигі 
~ твёрдой породы Іетп де езепій (аге 
фанёрная ~ Істп йе ріасаї / де Кигпіг, 
Іетп репіги іпдивзігіа р!аса]е!ог 
гу хвӧйных порбд Іетп йе газтоазе 
ядрбвая — іигатеп, ети регѓесі 
древесноволокнӣстый (11) іп їїбге де ети 
древесностружечный (Іт) ат їаЈа$ авіоте- 
гаї 
древёсный (Іт) 1етпоз, де Іетп 
древовал п. (таз) есбіратепі репіги ае- 
Їгізаї 
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лревотбчец т. (Іт) зїгеде! репіги Іетп 
дреглайн т. (таз) дгаёПпй, ехсаумог си! 
сира їгаза 
дрель Ё. (1ейп, ітес) тазша де ваигії пвапца- 
1а 
дрёна 8. (сп) геп 
береговая ~ дгеп е та! 
бестрӯбная ~ геп Гага шит 
брусчатая ~ геп де вгіпгізоаге (аҙеғаѓе 
їп Гогта де ргаїаге зиргаризе) 
вертикальная ~ геп уегіїса! 
всасывающая 7» дгеп аѕрігапі 
галерёйная ~ йгеп де сопдисіє де аіа- 
теги таге 
гончарная ~ геп де їиригі (де сегатіса) 
ойигие 
дошатая ~ геп де ѕсїліигі 
жердевая ~ геп де ргајіпі 
закрытая ~ дгеп асорегії 
| застённая г» геп 5іїшаї їп зрае ипи! 
ла де зргіййп 
керамическая г» геп діа (оригі сегатісе 
коллекторная г» дгеп соіесіог 
кротбвая ~ Фгеп-сігії|а 
крытая ~ ү. дрёна, закрутая 
лбвчая ~ у. дрёна, коллекторная 
открытая ~ @гел дезсріз 
песчаная ~ геп йе піѕір 
пористая ~, геп си рой 
пристённая ~: дгеп за їп рагеа ех- 
їегіоага а Гипдайе! 
регулирующая ~ геп де гериіагігаге 
собирательная ~ у. дрена, коллектбрная 
^^ совмещённая с водостбоком @геп си 
| сапа] йе зсигреге 
траншейная г» сапа! / зап} де гепај 
трубчатая ~ агеп їобиїаг 
` фашйнная ~ геп си Газсіпе 
хворостяная м» у. дрена, фашйнная 
щелевая — дгеп си Рапіс || 
дрёна-сосун т. (сп) дгеп абрігапі 
дрёна-ус Її. (сп) дгеп си гатібісації 
дренаж т. (сл) дгепа) ; азесаге 
безгравийный ~ дгепа} Гага зігаї іпіегте- 
Фаг 
бестраншёйный ^ адгепај Гага зап 
беструбный г» йгепај Гага биг! 
^^ большбго  сопротивления йгепај 4е 
таге гехіѕіеп(а у 
вертикальный ~ дгепа) уегіїсаї 
вяборочный ~ гепај Егартепіаг 
г глуббкого заложбния дгепа) йе таге 
адіпсіте 
горизонтальный г» йгепај огігопіа! 
дорбжньй ~ дгепај гиїіег 
закрытый ~ дгелај їпеһіѕ 
м/ из крупного камня агепај йе ріаќгӣ 
г из сухбй каменной кладки гепај де 
ріаіга Гага тогіаг 
каменнонабрбсный ^> йгепај си апго- 
сатепі 


капиллярный ~ @гена} саріїаг 
кольцевой — дгепа| шеаг 
комбинированный ~ гепај сот та! 
кротбвый г» агепај-сїгіа 

наслонный ~ дгепај Іа рісіогиї гаїдгміці 
несовершённый — гепај ітрегѓесі 
откбсный ~ дгепа де Тат 

открытый — дгепај деѕсһіѕ 

песчаный => гепај си пізір 

плоский г» дгепа) ріаї 

повёрхностный ~ дгепа) де / Іа ѕирга- 
Таїй 

подкювётный ^ дгепај за гео! 
подпбчвенньй г» дгепај зирфіегап 

гу полотна дгепа) де іегазатепі 
поляризбванный электрический ~ дгепаі 
еіесігіс роіагітаї 

попербчньй ~ дгепа) ігапзуегзаї 
попутный ~, дгепа) ѕесипдаг 
продольный ^ @гепа] 1опёциа за! 
прямой электрический ~ дгепај сіесігіс 
дігесі 

совершённый ~ дгепа) регіесі 
трубчатый ~ @гепа} гобиіаг 

фашйнный ~ дгепа) йіп Ғаѕсіпе 
щебёночный г» дгепа| йіп ріеїгі$ 
электрический ~ дгепа) еієесігіс 


дренйрование п. (сі) дгепаге; ротрај де 


ериїгтепі 

~ Земельного участка Чгепаге а іегепи- 
ші 

- площадей агепаге а Іогигіїог 


дренйровать (сп) а дгепа 
дренйрующий (сп) дгепапі 
дреноукладчик т. 


(таз) тауша ае зараї 


дгепигі 


дресва Г. (тік) зауига, еги, ріаїгй ѕрагій 


пайгипі ; (вео]) госй Чехаргевай рип де- 
баре 
гранйтная ^^ вги5 де ргапії 


дробӣлка Г. (таз, т!) сопсаѕог 


барабанная ~ сопсазог си 1ашбиг 

валковая ~, сопсаѕог си уаїигі 

вальцбвая ~ у. дробилка, валкбвая 

вибрацибнная ~ сопсазог уібгатог 

~ вторйчного дроблёния сопсазог ѕесип- 
даг 

гирацибнная ~ сопсазог рігаїог 

двухвальная молоткбвая ~ сопсаѕог си 

сіосапе си оі агрогі 

дисковая ~ сопсаѕог си йіѕсигі 

гу для крупного дробления сопсазог реп- 
ги 5РЯгітаге ргоѕіега 

игольчатая ~ шоага си уаїигі гітіате, 

сопсазог сійпдгіс си асе 

зубчатая — сопсаѕог Фиат 

лу канализацибнных отбросов таіахоги 
дезейгИог де сапаїїгаге 

каскадная ~ сопсаѕог іп сазсаай 

кбнусная ~ сопсазог 5рагейюог си сопигі, 

сопсазог сопіс 

г мёлкого дробления сопсаѕог репіги 
збйгітаге баё 


дробилка 





молоткбвая ~ сопсаѕог си сіосапе 
гу мусора (мусородробйлка) сопсазог / 
тоагй си Татбог репіги випої 
однорбторная гу сопсазог топогоюг 
передвижнёя гу сопсаѕог тобі 
‚ предварительная двухвальцбвая ~ соп- 
‘сазог си доцё уаїигі репіги зїдгітаге вго- 
$1ега й 
— предварйтельного дробления сопсаѕог 
ргітаг 
роторная — сопсаѕог / тоагӣ си гоог 
гу с верхним подвёсом сопсазог си со- 
погИе ѕиѕрепдаѓе 
ду с гладкими валками сопсазог си сійл- 
агі пегелі 
ге с зубчатыми валками сопсазог си уа!- 
пит 2іпујаїе 
ду с колосникбвой решёткой сопсаѕог си 
та | 
— с просбиваниєм сопсазог си сиг 
стержневйя г» тоагӣ си Баге [ си уег- 
вее є 
ударная ~ сопсаѕог си ітрасі 
ударно-отражтельная гу сопсазог си рег. 
сиўе $1 геуегбегаціе А 
центробёжная г» сопсаѕог сепігіѓир 
челюстная ^^ сопсаѕог си К 
шаровая ~ тоагй си Бе 
щековАя г» у. дробйлка, челюстная 
шековая ~ с качанием оббих щёк соп- 
сазог си довй Ее обсіїапіе 
эксцёнтриковая ^^ сопсазог си ехсепігі- 
се 


дробӣлка-грбхот Її. (таз) Ша} сотбіпаќ де 


сопсаѕаге 5і ѕогїаге 


дробӣлка-сепарётор & ( таз) сопсазог-зера- 


гаїог 


дробимость Г. порбды (тіг) гегізїепій 1а 


8їйгітаге а госії 


дробить а ійгітіа, а тагилй, а зага, а 


2дкгобі, а сопсаза 


дроблениє м. (тм) ідгітиаге, тйгипўге, 


И 


| 
| 


т, 


ЅҒгітаге, 2дгоріге, сопсазаге 

вторичное ~, зѓӣгїтаге зесиадагй Я 
‚грубое ~ зійгітаге ргозієгй, апісгагобіге, 
ргезійгітаге, зїйгітаге / сопсазаге ргітагӣ 
двухстадийное ^^ сопсаѕаге їп доці мере 
‚ двухступёнчатое ~ у. дроблёние, двухста- 
дййнор м 
избирётельное — сопсазаге з@есйуй 
крупное ~, у. дроблёние, грубое 

мёлкое ^^ сопсаѕаге / зійгітаге Ёіпӣ 
мокрое гу зЁйгітаге итедй 

гу ютбрбсов шйгиийге а дебешгіїог 
первичное гу сопсазаге ргітагй е4 
предварйтельное гу сопсаѕаге ргеаїабіїй 
срёднее ~ зійгітаге іпіегтейіагӣ 

сухбе ~ сопсаѕаге цесаїй 

поикое г» у. дроблёнме, мёлкое 
третйчное ^^ у. дроблёние, мёлкое 


ударнос ~ 5їйгітаге / сопсазаге рим 10- 


мге / ргіп $ос 


7 Бисвопау 
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го шёбня сопсаѕаге а ріеігізиіші 
дроблёнка Ё. (тіг) дезеші де етап тбеопійе 
проблёный 5їйгітає, сопсазаї 
пробный ігасуопаг ; ігасіопаї 
промос т. (агй) дготоз | 
дрожание п. уіргаўе ; перайе; ітетигаге 
дросселирование п. (підг, таз) Лапимаге ; 
рїиіге ; зігапӯшаге я Н 
дросселйровать (Підг, таз) а Іатіпа ; а Бі- 
пи; а 5ігапвиіа $ 
дрбссель т. (рідг, таз) дгозе!, дізрогійу де 
зігаприїаге ; гегіѕгепій ріагашісӣ гевіабіїя ; 
оббигатог; роріпа де 50с 
дроссельньшй де Іатіпаге ; фе зігаприіаге ; де 
еїкміге 
дуга Г, агс, ие сиса 
длинная (зи) агс ойр 
корбткая ^^ (5и4) агс ѕсигі 
— косвенного дёйствия (ий) агс йе ас- 
опе іпдігесій і 
неустбйчивая ~ (зи) агс іпзіабії 
открытая г» (зи) агс пергоїецаї - 
~ прямого действия (зи) агс де асійшпе 
дігесій 
сварочная ~ (5и4) агс йе зидига 
сжатая ^ (зн) агс си ріазтій , 
стабильная г» (зи) агс ча 
устойчивая ~ у. дуга, стабильная 
электрическая ~, (еі) агс еіесітіс 
дуглаєйт т, (5601) доцдіалії 
дуговидньй агслії, іа їогта де агс 
дуговбй де агс, си агс 
дугообразовёние п. (е1, 5и4) атогѕаге а агеи- 
Ну еіесігіс 
дуктилбметр г 
тйльность Ё. 
рее: асфальта 
ші 
думпкар т. М 
їгопіаїй / си Чезсагсаге 
дунйт тэ. (8601) дипії 
дуплёт та. (тіг) знай диріек 
дуропласт та. (тіг) дигоріазі 
дутик т. регеіе штйа! А 
дутики т. рі. штукатурки ітрибсагеа (епсие- 
ці пк 
дутьё п. (іегто) іпѕийаге ; (гео!) шпйаге 
бстрое -» (ѓеғто) іпѕийаге @ігесіа | 
я» пӧчвы (реоі) шойаге а їегепшиї 
дучка #., выпускная (ті) ріоїс де еуасџа- 


(таз) ФасШотеги 
(На) диспьШиае 
(тт) досйЫаѓе а азбаШи- 


(ігапѕ) ачиарег, ашоразсціалій 
копа 


/ іпсазабіїй 


ге 
душ тп. (2950) ди А ер 
водовоздӯшный ~, Фи; си ѕігоріге аепапа 
водяной ~ 4$ де ара 
воздушный ~ физ де аег 
кольцевой ~ доз шеэг ; 
пушевая Г. (агі) Баје си бий 
. дущийрование п., воздушное (успі) сагепі йе 
аег ргоаєріїї - 
душнӣк та, (інзі) вига де іпігодисеге а аеги- 
ВИ саїд і 









ДЫМАРЬ 


дымарь т. арагаї Гитіреп 
дымник т. (іегто) Һогп 


дымоотвӧд т. (/егто) со$, соіесіог репіги 


еуаспагеа Гитиїці 


дымоотвӧдный (іегто) ілоїаї / ргоїеіаї де 


Рат 

дымосббрник т. (ісгто) соіесіог де Рим 

дымопоглотйтель т. (1егто) Рапиуог (саге 
аб5оагье Јити!) 

дымосбс т. (/егто) аѕрігаѓог де Гит, ехпаця- 
тог репіги Рам 

дымоход а. (/екто) сапа! де еуаспаге а 
Бате]ог агѕе, Фгит Фе вазе агѕе, сапа] / 
со; де ат, һогп 

дывька Е. (агй) ререпаз, Часй (4еіайи огпа- 
тети їп Їогті ае ререпе) 

дыра Г. гаига 
г- от сучка (іт) вамга де поа 

дырокол т. регіогаїог 

дырчатый регіогаї, си гаи 

дыхание п. резервуара (1752) аегіѕігеа гехег- 
уогиїці 

дюбель т. (еісоп) м ; вбпегтеа 

дюкер т. (а, ітѕі) сопдисій ѕир арӣ, ѕіѓоп 
іпуегѕ 
водопровбдный ~ (оп іпуегѕ Фе сопдисій 
канализацибнный ~ ѕіѓоп іпуегѕ де сапа- 
Пхаге 
гу Колбдезного тйпа 5іїоп іпуег5, їр ри} 
отводной ~ 5іїоп де еуасцаге 

дюраль т. (м) аига 

дюралюмӣний т. (тіг) дигаїитіпій 

дюрбметр т. (таз) Фиготекги 


евстйль та. (агй) еузійї 

единица Ё. (7145) ипиме 
весовая 2» ипцайе Фе ргеціаїе 
гу времени ппіїаїс де йтр 
~ давлёния ипНае де ргеѕіџпе 
~ измерёния ипіќаїе де таѕигӣ, 
~ массы ипіїаіе йе таза 
монтажная г» (ѓели) цицае де топіај 
— мощности ипца{е де ршеге 
обьёмно-планирбвочная г» (иғЬ) ипнае 
ае ѕіѕіетайғаге зраНа!а 
основная ~ ипіѓаѓе де бата / Гипдатепіаїй 
погонная — ипіќаѓќе де ширипе / Шпага 
приведённая ~ (тес) пийме гедиза 
сбброчная ~ (еїсоп, іећп) ріеѕё де аѕат- 
Ыаге 
~ сйлы (тес) ипиме е Гоца 
- тепла (іегто) ипіїаїе де сдига 
учётная — ипіќаїе де сопігої 
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единственность Ї. (таї) ипісіїаѓе 
единство п. стиля (агй) апиме де 51 
единый ипігаг, ипіс 
езда Г. тегѕ, сігсшайе 
ге пбверху (рой) саеа ѕиѕ (а ип роа) 
г. пӧнизу (рода) саіеа 105 (Іа ип роа) 
г с правой стороны (сў, агит) сігсиіаціе 
ре дгеаріа 
ёмкий іпсардїог, усіатіпоб 
ёмкость Г. сарасігате, уоіит ; сарасіїапій ; 
(іғапѕ) Бепа ` 
аккумулирующая — сарасіїаїе де асити- 
1аге 
весовая г» (іғапѕ) уоійшт е загсіпд 
действующая — сарасіїаїе еѓесіуй 
демографическая — территбрии сарасіїате 
детоєтаїїса а шпиї Тегіїогій 
~ для подачи бетбнной смёси Беп& де 
айтепіаге репіги атезеси| де беѓоп 
~ для приёма бетбна Бепй репіги Бе!оп 
добавочная ~, сарасіќаќе зирИтегага 
~ ендова (в кровле) (агл) уоіцти! аоНе! 
(Іа асорегіѕ) 
~ ковша (таѕ) сарасќгїе а сиреї 
номинальная ~ сарасИае потіпаїд 
полезная ~ сарасіїаїе ша 
пӧлная ~ сарасіїаїє юга! 
регулирующая ~ систёмы канализации 
(а1) сарасіїаїе де гез]аге а ѕіѕіетшиі де 
сапаїїзате 
удельная — сарасіїаїе ѕресійса 
ендова Г. (агп) доїе 
ерунбк т. (іепп) есһег де їїтрідгіе 
ёрш т. (еітеї) реше тегаїіса ; бага сгеѕіаіа 
дверной ~ Биїоп де ѕсеіетепі репіги 91 
гу для прочистки дымогарных труб (/ег- 
то) регіе де дезіираї {еуі де ат 
крепёжный — Биїоп 4е 5сеіетепі 
етак т. (аг) 1мас (Котдпіа) 


жалюзй п. (еїсоп) іаїа7еіе 
вентиляцибнные — јаіитеіе де уепійаціе 
окбнные ~ јаіитеІе де Ѓегеаѕіга 
поворбтные ~~ јаіштејіе ріуоѓапіе 
подъёмные ~ фалее саге зе гідіса 
солнцезащитные — јаіихеіе де ргоесйе 
сопіга зоагеци / рагазоіаге 

жаропрочность Г. (1егто) гезамена Іа їпсд1- 
тіге / 1а іетрегатигі іпайе 

жаропрочньй (/егто) геїгасіаг 

жаростойкость Г. (1егто) у. жаропрбчность 

жароупбрность Г. (/егто) у. жаропрбчность 

жгут т. согдоп ; Гипіе ; іогоп 
асбёстовый — Гаше Фе а2безЕ 
минераловатый ~ (тіг) Гаше / їогоп фе 
уаїа тіпега!а 
стекловатый ~ (т!) Гаше де уаїа де 
зис1а 











































желатинйрование п. (спіт) веНйсаге 
железнёние п. (повёрхности бетбна) (Ёп) 
ѕсііуіѕіге, пеїегіге (а зиргафае! Беюпши!) 
желёзка Г. рубанка (е/теѓ, іенп) сибії / 1ата 
де ппдеа Ў 
железнить (Ёп) а ѕсіуіѕі, а пеѓегі 


железняк т. (т) сагатіда ргеа агѕа ; (2е- 


о) тіпегец де бег 
бурый ~ (реоі), топі 


желёзо п. Йег 


арматӯрное — о\е!-Беой 
балочное ~ оіе! ргоїйає / йе ег 
волийстое ~ 1а Ма опдміаїй 
двутаврбвоє ~ о{е! Т, о{е! їп йџЫо Т 
желӧбчатое ~ їаЫа де оѓе! 5ігіаїй 
заклёпочное — ое! де пікигі 
зётовое г» ое! 7 
катанное ~ оїе! Іатіпаї 
кӧваное ~ ое] Рогіаї 
кбвкое ~ ое] Рогіабії /таїеабії / тоаіе 
корббчатое — у. желёзо, швёллерное 
крбвельное г» (абідй Пе асорег1$ / де ое] 
репіги асорегіз 
круглое г» о{е| гоїшпа 
листовбе ~ табіа Че ое! 
листовбе гофрированное ~ та де офе! 
опашаѓа 
листовое прокатное ~ 1аЫа де ое! Іаті- 
паїй 
листовбе рифліннос ~ (аЫа де о{е! 5ігіаїй 
листовбе фасбиное ~ їаЫа де ое! ргой- 
1аї& 
листовбе чёрное — {20а пеаргӣ 
лотковое ~ їабід де оје! атЬиііѕа:& 
лужёное листовбе ~ їаЫа а ё / соѕііо- 
гца 
мелкосбртное ~ ргоЁе тісі де огеї 
оцинкбванное ~ 1а а’ де ое! ваїмапігаїй 
/ тлпсаѓа 
пакётное ~ о|еї-Баїої 
полосовбе ~ ое! Па, р!а{-Бапда ае офе! 
сортовбе ~ ое! рго Ша! 
таврӧвое — ое! Т 
толєтолистовӧе ~, іаЫа ғгоаѕа де ое 
тонколистовбе ~ їабій зиБбйге де ое! 
угловое ~ ое! согпіег ; соЦаї 
фасбнное ~ у. железо, сортовбе 
швёллерное ~ ојеЇ О 
железобетбн т. (феї) Беїоп агтаѓ 
жаростбикий — Беѓоп агтаї геїгасіаг 
лёгкий ~ Беїоп агтаї и5ог 
монолитный ~ Беоп агтаї шопоїії 
предварйтельно-напряжённый ~ 
агтаї ргесотргітаї 
самонапряжённый ~ Беюп агтаї ашіо- 
сотргітаї 
сборно-монолйтный ~ Беїоп агтаї рге- 
Ғабгісаї-топо 
сбӧрный ~ Беюв агтаї ргеѓабгісаї 
тяжёлый ~ Беіоп агтаї ртеи 
ячёистый г» Беїоп агтаї сейаг 
железобетонный (феї) фе Беѓоп ағтаї 
железокирпйч т. (е/соп) сагатійё агтаїй 


Беїоп 
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жёлоб т. Про! ; сапа! ; 5апі; ієпеаб, ѕсос, 
шис 
азрацибнньй - (аї) сапа! ё аегіѕіге 
вибрацибнный ~ (таз, ігап5) і|бпеаб (де 
ігапѕрогіог) уїбгапі 
водоотвбдный ~ (сі) сапа! / гіво!а де де- 
уіеге а ареї 
водостбчньй ~ (е[соп) ієпеаб Фе зсигреге 
а ареї 
водостбчньй карнизньй ~ (еісоп) јрћеар 
де зігеазіпа 

‚ водостбчньшй настённый — (еісоп) Бийап 
водостбчный дождевой ~ (еісот) ідіпеаб 
де асорегіз 
загрузочный ~ (тіг) јего де аїїтепіаге 
кабельный г» (еї) запі репіги са ит 
качающийся ~ (Ігап5) івпеаб озсіїапі 
«классифицйирующий ^ (тіг) јећеаь Пе 
сіазібісаге 
кровельный ~ у. 
дождевой 
подающий — (тіг) |епеаБ де аїйтепіаге 
поворотный — (тіг) ієреаб гофайу 
подвесной —(тй’) јрһеар зизреидай 
подвесной водосточный^Хе[соп) Бигіап 
де зсигееге їа сопзо1а 
подводящий ^ у. жёлоб, загрузочный 
приёмный - (114) јеһеаЬ де соіесіаге 
разгрузочньй ~ (сісоп) сапа! / јећеар де 
деѕсагсаге 
распределйтельный ~ (еїсоп) јеһеаб / са- 
па! де ді5ігібиіїе 
—‘рёльса (сў). сапаїші уе 
сббрньй ~ (еїсоп) ієпеаб соіесіог 
сбросибй ~ (еїсоп) јвһеаЬ 4е еуасиаге 
сливной — (еісоп) |ереаб йе зсигреге 
спускной о» (ап) ѕсос 
транспортный ~ (/гапя) јеһегЬ де ігап5- 
рогі 
штукатурньй ~ (/іп) јеһеаь де тепсий 

желобӣть а сапсіа, а ѕігіа, а сгеѕіа 

желоббк т. сапаї; 5апі; сапейлга; ієбеаб 

желббчатый сапеіаї, опаціаї, 5ігіаї 

желбнка Г. (вео1, веоі) Бприга де Гога] зрігаї ; 
(веор, шаг) зопдй-тагрідітеїги, зопад / На- 
сөп реги аїцуїшпі 
буровая ~ Пирига йе зопа& 
г для отбора кёрнов іпеигӣ репіги ех- 
їгарегеа ргобеіог йіп іпіегіогиї ѕопйеі 
поршневая г» зопдА си різїоп 

жердь Г. (2ео[, гео!) ргајіпа 

жёсткий пра, диг, Их 

жёстко-армированный (еїсоп) си агтаге г1- 
віда 

жёсткость Ё. гівідіїаїе ; дигіїаїе 
г бетбнной смёси (Беї) сопзізіепіа Беїо- 
по 
динамическая — (тес) гівідаїе біпатісӣ 
г задёлки (тес) изме а їпсаѕігӣгіі 
кальцевая ~ волы (сыт) дигиме саїсісй 
а ‘аре! 


жблоб, водостбчньй 
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жёсткость 
карбонатная — воды (сліт) апгиме саг- 
/ Бопісдй а ареї 
конёчная — (тес) тізідіаїе біпаїд 
— конструкции (тес) гиланме а соп- 
эгисйе! 
магниевая о» воды (спіт) дигиме тар- 
пейса а аре! 
мгновенная ^ (тес) пеланае іпѕіатіапее 
~ моста (рой) гірідіїаїе а роди 
общая ~ воды (спітл) ЧигИате 101аї й а ареі 
остаточная ~ (тес) гірідйаге гетапепій 
остаточная ~ воды (спіт) Чигуате ге21- 
диаід а аре! 
относительная ~ (тес) гізідйате геіацуй 
перемённая — (тес) гівійнаіе уагіабіїй 
гу" пластины (тес) гірідіаїе а ипе! рідсі 
~ плиты у. жёсткость пластины 
постоянная ~ (тес) гіріййаіе сопѕіапій 
гу при изгибе (тес) гірійкаїе Іа іпсоуо- 
еге 
гу при кручёнии (тес) гівіанаѓе Іа гӣѕи- 
сіге / Ја 10гѕіцпе 
~ при растяжёнии (тес) гівійнаїе 1а їп- 
плаеге 
~ при сдвйге ( тес) гівійкаїе Іа ѓогѓесаге 
~ при сжатии (тес) гірійіќаќе 1а сотрге- 
ѕіопе 
приведённая - (тес) гірійнаіе гейиѕӣ 
г пути (с)) гіріікаѓе а сдії 
~ раствора (феї) тапіабійшаїе / ргеји- 
сгтабійкате гедиза а тогіагоїці 
с сечения (тес) гіріанаїеа зесіїипії 
статическая — (тес) гірідіате зіатісй 
стыковая ^ (тес) гівійнаіе Фе сопіасі 
упругопластйческая ~ (тес) гівідйате 
‚ е1азоразиса 
жесть Ї. (еітеї) за а, ипісһеа, 1014 
бёлая ~ 1аЫа созіїогіїй / ай 
оцинкованная ~ {аы ваїуапігаєй / гіп- 
саїй 
рулонная ~ їаЫа іп 5иійгі 
чёрная ~ 1аЫа пеарга 
живопись Г. (агі) рева 
г» аль фрёско рісіигай а Їгезсо, {тезса 
декоративная г» ріс(ига десогайуй 
клеевая ~ рісіџга їп се! 
многослойная ^^ рісіига іп геуепіге / їп 
паі тийе ѕігаіцгі 
гу по свёжей штукатурке рісіигӣ ре 1епси- 
іаја ргоазраа 
~ по сухой штукатурке рсшгй ре їеп- 
сша изсай з 
стенная. ~ рісіцгӣ тигаїд 
жидкость Г. Иша, спід 
гидравлическая ^ (тає) Иса магаайс 
(репіки асйопаге шагаийса) 
кремнийорганйческая ос» (таў) Иша /-Н- 
спід де зійсоп 
напбрная ~ (№4’, таз) Пспід де ргезійпе 
рабочая ~ (таў) спід де іасги 


~ с низкой температурой замерзания 
(таз) апіїде! . 
смазочно-охлаждающая м» Нсрід де шп- 
сеге 5і гасіге З 
жидкотекучесть Її. Нианае 
жижесборник т. (са) соїесіог репіги йејес- 
Мі 3 
жизнеспособность Її. хіабійате 
~ полимёрных композйций (тії) міабі- 
Шаїе а атезіесиіці де роїйтегі 
г. связующего (т) уіабіїйате а Напа! 
жилец т. Іосаїаг 
жилйще п. (аги) Іоспіпід 
жилой Іосатіу, де Іосиії 
жилиплощадь Г. ѕиргаѓа{й Іосацуд 
жильё п. у. жилище 
жиролӧвка Г. (1751) зерагаюг бе ргӣѕіті 
жироустбичивость {. (1151) гехізіепій Фе рга- 
5іті 
журнал т. геүіѕій, |игпа! 
нивелирбвочный ~ (сео) сагпеї де пі- 
уеітепі 
пикетажный ~ (зе04) сагпеї де рісһеѓаге 
полевой ~ (реоа) сагпеї де їегеп 
~ свайной забйвки (бойки) (2е01) іагпаї 
7 сагпеї йе Баїеге а ріїоріог 
~ стройтельных работ сагпеї де бапйег 
гу тахеометрӣческой съёмки (сеоӣ) саг- 
пеї де гідісаге їаһітеќгісй 
гу теодолйтной съёмки (ееоа) сагпеѓ а 
гійісаге си 1еодойии . 





заанкеривание п. (еісол) апсогаге; апсо- 
га] 

забивание п. (1ейп) Байеге ; іпбіреге ; їпіип- 
Чаге; (у. Я забивка) (таз) апсгаѕаге 

забивать (ѓейп) а Баге ; а їпбіде ; а їпіипда; 
(таз) а апсгаза 

забивка Г. (1ейи) Баїеге; іпіипдаге ; аѕіџ- 
раге : 
є» гвоздёй Ба{егеа сиїеіог 
гу костылёй в шпалы Баїеге а сгатроа- 
пеіог Їп Ігауег5е 
бпьтная г» свай (сеої) їпсегсаге е Баќе- 
ге а ро ог, Баїеге ехрегітепіаїй «а ріїо- 
Шог 
гу свай (2е01) Багегеа ріїоціїог 
гу шийлек баѓеге а Имеог 

забирка Г. шегадге 

заббй т. (сағ, тт) топи де Іисги їп абаїаі 
вскрышной ^ бгопі йе Песорегіаге 
встречный о» МопЕ е 5ігарипееге 
действующий — Шоп! їп ехріоаїаге 
~ карьёра гоп! де абага| 
~ проходки Їгопі йе їпаіпіаге 


заббй 
торцӧвый о» Їгопі де шсги {егициа! 
устулный — їгопі / зарАгй їп пере 
г штрека ЁгопЁ а! раіегіеі йе дезспідеге 
экскавАторный ~ (саг, ѓеғаѕ) їсопі де ех- 
сауайе 
заббйка Г. (Іехр) Бигаге, Бига| 
водяная — Бигаге си арӣ 
~ скважины Бигаге а рёигіі зопде 
~ шиура Бигаге а Аиги де тіпй 
забӧйник т. (Іехр) Багі де Богаге, Гийкиіїог ; 
Іисгаӣќог Іа Бига|, іпсагсйќіог де вйигі де пуля 
забор т: (еїсоп) вагі, 2йріах, іпргддіногі, 
Тпргёаіге ; (піду) риа 
ажурный ~ рага ітріебіє 
^- воды риза де ара, саріаге а ареї 
~ вбздуха (уепі) азргайе; ига} / ргіяй 
е аег, саріаге а аєгиїші \ 
^^ проб (2201) шаге а ргођеіог 
г» с козырькбм багі си ѕігеаѕіп& 
сквозной ~ рага си 2гИа] 
сплошной ~ рага ріп 
заборалы рі. (агй) габогаїй (асоренуш, ра- 
ѕајиіиі ехіегіог зиретог 4е-а шпзиш 2ійи- 
гИог сеїцйог де 1етп) 
заббрка Г. (еісоп, іеһп) саршяге си стаи ; 
зсіпдигй 
забрало п. (сл) уігіегӣ ; регеїе їпесаї / реп- 
їги ргіпдегеа согригіїог рішійоаге 
^^ сифбна (а) регекеіе їпесаї ат Ѓаја 5і- 
їопиіші 
забутка Г. (ти) шпаріаїигй їп гіддгів, зідйгів 
де шпріогигі 
забутбвка Г. (есоп) гіййгіє ргиїй де штріий- 
{ига ; гіпа де итріиѓига 
~ пустот (іенп) итрегеа вошгИог 
забучивать ({ейп) а ехесиќа о 210йгіе де ит- 
° рішигі 
завал т. пӣгиіге; зиграге; (сео) ауапз8 ; 
топа де ѕиграге 
заварка Г. (5и4) іпсӣгсаге ргіл ѕийигй, ѕода- 
ге (а геіазигійог) 
~ трёщин зидаге а Ёѕигіїог / а сгараш- 
гог 
завёртка Г. (е/теі) Ғогаібаг, адмог, сігів; 
дверная ~ тауог де цей 
накладная ~ 7йуог аріїсаї 
окбнная ~ 28уог де Ѓегеаѕіг& 
фобрточная ~ сгетоп 
завершёние п. Йпізаге, Йліза| ; іегтіпаге, 1п- 
спеіеге 2 
зубчатое ~ (еісоп) согопатепі си сгепе- 
Тшгі 
завёса Г. (Ёп) регдеа ; обіоп ; согіїпй ; рага- 
уап; (сй) регдеа ; тазса 
анкерная ~ (сп) регеа де апсогај 
воздушная ~ (іегто) регӣеа де авг 
гирляндная цепная ~ (тіг) регдеа Пе 1ап- 
{игі їп ерігіапде 
ге из забивных свай (сл) регаеа іп рйой 
инъекцибнная г» (с^, під) регдеа / уса! 
де іпјесјіе 
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инъекцибнная ~ в аллювий (сй, №) аја- 
уіџлі іпіесіаїе 
противофильтрацибнная ~ (сл, ће) рег- 
йеа де еїапбаге 
противофильтрацибнная г» в аллювий (. сіу 
Шаг) регдса / таѕсӣ де еѓапҙаге їп аїшуі- 
ипі | 
свободновисящая цепная ~ (тіг) регеа 
де Іапритгі зизрепдме 
тепловая ос» (/еғто) регіса е аег са 
фильтрующая ~ регдеа Ейігапій 
завбса-стёнка Г. (1201) регеїе Фе еіапбаге 
завивка Ё. іпбйзигаге; шГауигаюаге; зрий 
завинчивание п.свёи (1ейп) їпзигибаге а рИо- 
пиїці 
завйнчивать (/тес) а 1изигиба 
зависание п. материала (тіг) Бойігеа таїесі- 
аїеїог 
завйсимость Ё. йерепӣепјй ; Гипсііе, геіаціе, 
сог@айе 
кинематйческая ~ (тес) дерепаен{ сіпе- 
тайса 
масштабная ^^ (срі) согеіаўе йе зсагй 
механическая ^^ (тес) дерепдепій теса- 
піса 
расчётная ~ (срі) геіаўе де саки! 
температурная ~ (Іекто) дерепдепій де 
іетрегатигй 
завиток т. (агй) врігй, уоїшії 
завихрёние п. (#14) гогбіоп, уе] 
завод т. итіпӣ, Габгісй 
арматурный г» а1ейег репіги Рабгісагеа аг- 
таєисйог 
асбестоцемёнтный ~» Бабгісй йе агбосі- 
тепі 
асфальтобетбнный ~ сепігаїй / Кабгісі де 
бегоп азбаніс 
~ асфальтобйтумной смёси сепігаїй / 
ївбгісй репіги ргерагагеа азіаНшіші Біш- 
тіпоб у 
бетӧнный ^^ сепігаїй / Рабгісй е Бегоп 
бетбнный ~, вертикальной схёмы сепігаїй 
/ зайе де Бегоп де Ир уегіїса! 
бетбнный о» партёрной схёмы сепігаїй / 
зіаре де Бегоп е Ир огігоптаї 
бетбнньй ~, циклического дёйствия сеп- 
їкаїй / 5гаре де Беїоп си асрипе сісіїсй / 
діїзсопіїпий 
— гипсовых издёлий іабгісй де ргодизе 
діп 1рѕоѕ 
с» для приготовлёния заполыйтеля (для 
бетбна) іпзіаїаїє де ргерйііге а аргера- 
шиі (репіги Беюп) 
домостройтельный г» Їабгісй / сотЫіпаї 
де саѕе 
дробӣльно-сортирбвочный ~ ѕїајіе йе соп- 
саѕаге-ѕогіағе А 
гу железобетонных издёлий Табгісй е 
еіетепіе біп Беїоп агтаї 
известковый о» Рабгісй де уаг 
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завод 

гу каменноғо литья Ѓабгіса йе ргодизе 
Фи рама тигпаїа 

г камнёй из лёгкого бетбна Габгіса е 
Біосигі аш Бегоп изог 

камнепробильный ~» шуаайе / Майе де 

сопсазаге 

керамзитобетбнный г» Ғабгісӣ де Беѓоп де 

сһегатоіі 

керамйческий — Ѓабгісӣ а сегатіса 

кирпичный ~, Гафисй Фе сагашил, сйгй- 

міаагіе 

~ крупнопанёльного домостробния ѓа- 
Ьгіса де саѕе Ч рапоигі тпагі 

кузнёчно-прёссовый ~ аїе[іег де Гогдаге- 

ргеѕаге 

лесохимйческий ~ ѕіаіе йе ігаѓаге срітісй 

а Іетаціці 

мусороперерабатывающий — ѕќаіе де рге- 

шсгаге а випоаїеіог 

_~ мягких кровельных материалов Габгісй 

Че шаепа!е їп 5иїигі репіги туеШог! 

~ объёмно-блбчного домостробния Га- 
Ьгіса де еіетепіе зрайа!е репіги Іосиіп- 

ҳе 

паркетный ~ Габыса де рагсве! 

передвижной бетонный ~ сепігаій / #а- 

Ьгіса тобіїй де Беїоп 

подзёмный ~ имий заМегаий 

~ по производству извести ѕїайе де Габгі- 
саге а уагиїці 

приобъёктный ~ шота!айе е запнег 

растворньй ~ Габгіса де тогіаг 

растворосмесйтельньй ~ сепігаіа / 5іафіє 

де тогіаг 

рембнтно-механйческий ~, цгіпа де гера- 

тай! тесапісе 

^^ сборного железобетбна Гарбгіса де рге- 
Ғабгісаге Аш Беїоп агтаї 

ге сбборньх балок сепігаїд / Габмей йе 
вкіпгі ргеѓабгісаїе 

ге сббрных бетбнных и железобетонных 
элемёнтов Габгіса 4е ргеїабгісаїе ат 
Беюоп 51 Беїоп агтаї 

г» стальных конструкций 
сопѕігисііі теайсе 

стационарный бетонный — ѕѓајіе / Габгісда 

йха де Беюп 

гу стеновых изделий $айе репіти ргеѓа- 
Ьгісагеа еІетепќеіог де регей 

гу стройтельных материалов ѓабгісӣ реп- 
їги шаепае бе сопѕігисііі 

~ теплоизоляцибнньх материалов Га- 
Ьгіса де таепае їегтоілоіапќе 

~ товарного бетбна ЃаБгісй де Беїоп таг- 
ѓа 

фаянсовый ~ Габгіса де Гаїапій 

фибролйтовый ~ Ғаргісӣ йе ѕгаБіг 

цементньй ~ Ѓаргісӣ де сітепі 

шӣферный ~ {а чей Фе агдеже 


миа реги 


завбд-изготовйтель т. ций ргодисдіоаге 
завбд-центролит т. (Феї) іпзгаїаціє де тагиаге 
сепігайгаїа 
заводить а рогпі, а йетага ; 
дасе (т аїага) 
г кабель в здание (/ейп) а іпігодисе ми 
саша їп сіздіге 
завӧдка Г. монтйруемого злемента (1ейи) 
рогаге а еіетепїшиі де топа] 
загазбванность Г. помещений (успі) вгад де 
сопсепігаге а газет іпіт-о шсёреге 
загиб т. крюка (агт) іпдоігеа сігіеиіиі (Іа 
ағтӣіитӣ) 
загибёние п. іпдоіге; їаЦиїге; 
загибать а 11401; а ТА 
~ кромку (сте!) а 401 тпагріпеа, а Бог- 
ига 
заглаживание п. (Дн) пееге 
~ повёрхности пеїедіге а 
ге швов бпіѕаге а гоѕїцгіїог 
— штукатурки ѕсПуіѕігеа їепсиіећі 
заглаживать а пеїезі 
заглублять а айїпсі (/ипаціа) ; 
(си сира ае ехса»аїог) 
заглушённость Г. (2) орасіїаїе 
заглушка #. (еітеї) сарас / ріаса де іпсбі- 
еге; Фор; раса де оБбіигаге, сарас ог 
инвентарная ~  апѕа ае іпуепіаг 
~ смотровбго отвёрстия (аї, іп5і) вага / 
сатіп де уіліќаге ; фор йе сигайге 
~ трубопровбда обіџгаќог де ѓеауй 
фланцевая ~ Напзй сага 
загниватель т. йла, открытый (ар, #751) Роза 
зериса @еѕсћіѕӣ 
загораживать а Ыоса ; а їаспіде (са/еа, аги- 
ти!) ; (сп) а шар 
загорбдка Г. (еїсоп) вага ; 
(агит) Багіега 
заготбвка Ё. ѕетіѓађгісаї ; 
вдіїге, ргерагаге 
арматурная ~ (агт) е1етепї 5етібаргі- 
са репіги агтдгигі 
г- арматуры (агт) Ғаѕопагеа / ргедангеа 
агтатигії 
г деталей(1ейп) ргеєдгігеа резеог 
гу картин (стеї) сопѓесўіопагеа рапоигі- 
Іог де їаЫа репіги їпуеїйогі 
прессбванная — (сте!) зетіїабтісаї Ғаѕо- 
па! 
~ проводбв и кабелей, стёндовая (е1) 
ргезАйге а Игеог $1 сабіигіїог де запа 
заготовлёние п. раствора (Феї) ргерагагеа 
тогіагииі 
заграждёние п. Ыосаге ; ртіај, вага; 
Вагај 
аварийное — іпспідеге йе ауагіе 
балочное -> (сп) Батагдом / їпсһійеге де 
єгіпаі 
переёздное ~ (с), агит) ітргеїтцігеа 
дгитиїці 1а їгесегеа 4е пімеї 
свайное ~, (сп) іпргадігига де ріїоці 
спйцевоє г» (сп) зідуіїаг си асе 


((ейп) а іпіго- 


псоуоеге 


зиргае{еог 


а ратиптае 


рагареї рго{естог ; 


ріеза тигпаїд ; рге- 


(сп) 


- 


заграждёние 
шандӧрное ~ (сп) Байагдои / 5ідміїаг де 
271171 
щитовбе ~ (сії) зідміїаг си рапоигі 
загромождение п. іпегатиддіге ; Б]осаге, ав1о- 
тегаге 
загружать а шсагса ; а айтепиа ; а ітроуд- 
га; а 50іїсііа 
загружёние п. 1пса[саге, ѕагсіпё ; шсагсатига , 
штріеге (у. $1 загрузка) 
многократное ~ (тес) їпсагсаге герегаї й 
невыгоднейшее ~ (тес) їпсӣгсагеа сеа 
та! деѓауогаЫа 
односторбннее - (тес) їпсёгсаге ипПа{е- 
га!а 
загрузка Ї. іпсагсаге, загсша; (у. $ загру- 
жёние) зоНсиаге ; ѕагјӣ ; аїйтепіаге си та- 
Тегіаїег, шсагсатга ; итріеге 
бадьевая ~ (іғапѕ) шсАгсаге си Бепе 
~ балластом (41, таз) Іезіаге 
~ грядами (ѓейп) їпсагсаге їп ѕігаїигі 
кучевая ^ (ѓеһп) їпсагсаге іп этатада 
машинная ^ (№апу) їпсӣгсаге 
г мелющих тел (т) їпсӣгсаге а таїе- 
наци! де тагии 
непрерывная ~» (7745, #'апз) 1псагсаге соп- 
пий 
г» оборудования (таз) вгад де іпсйгсате 
а! ційаіціці 
повтбрная ~ (тес) ѕагсіпа гереїаід 
ручная ~ (1ейп) їасагсаге тапиа& 
г- сверху (1ейп) Їпсагсаге ре 4еазирга 
скиповая ~» (ігап5) теёгсаге си ѕсһіригі 
тонкослойная — (тіг, (ейп) їпсдгсаге їп 
5ігаї забиге 
г чередующимися полосами (тік) т- 
сагсаге їп 2опе аМегпануе 
загрузчик т. (тау, ап) іпсагсдіотг 
механический ~» @5роиу де їпсдгсаге те- 
сапісй 
рбликовьій ~ їпсагсӣог ре ге 
СЕЙПОВЬЙ — 1 і 
скреперньй ~ їпсагсӣог си ѕсгерег 
тонкослбйный — йіѕро2ійу 4е їіпсйгсаге їп 
зігаї зибиге 
шнёковый ~ їпсагсӣѓог си 5пес 
загрунтбвывать  (/іп, ѓейп) а вгипамі 
загрязнёние п. ітригійісаге, тигайгіге, роїш- 
аге, уісіеге, шпбісзіге ; (таз) апсгаѕаге, їп- 
Ғапдаге 
гу вод дергайаге / ро№лаге а ареюг 
ге окружающей среды рошаге а тейіш- 
ші шсоплаг ог 
с» сточных вод рошаге а ареїог игаїе, 
зга де рошаге а! ареїог итаїе 
~ стбчных взвашенных вод рошаге а аре- 
Іог охае си 5ибрепзії 
~ стбчных грубодиснёрсных вод роаге 
а аре!ог итаїе си 5ибреп5ії вговієге 
а Г. (12) сарасіїаїе де таго- 
ѕаге 
загустевание п. (2) 1 їпеговаге, шаге / сге5- 
теге а уїзсогії ації 





тесапієй 
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загустйтель т. (спіт, јі2) ѕирѕіап{й де їп- 
вгоѕаге 
зағущёние п. (ейп) іпдезіге 
задавливание п. (2еоѓ, ѓейт, ѓегаѕ) дебог- 
таге, ѓаѕаге, іпігойисеге ргіп ргеѕаге 
~ оболбчки (тес) деѓогтаге а тетбга- 
пе! (ргіп їпсйгсағе) 
~ сваи (2207) іпіїдеге а ріїоїціші 
задание п. загсіпд, 1етйё 
архитектурно-планирбвочное — {ета 4е 
агһіесїигаӣ $1 ѕіѕіетаіғаге 
~ на проектйрование тета / загони де 
ргоїесіаге 
— на типизацию (срі) ета Я Прігаге 
пробктное ~ (срі) іета де ргоіесі 
задача 8. ргоЫетӣ ; загсіпа ; ѕсор ; обіесіїу; 
тізіцпе 
контактная ^^ (тес) ргоета йе сопіасі 
краевая — (то, тес) ргобіета іа Итиа 
г- о раскрбе (1ейп) ргобіета їгаѕӣгії 
г» Одномерной тебрии консолидации 
(тес) ргобіета ипійітпепѕіопа!й а ісо- 
пе! сопѕоіаагіі 
пространственная — (тес) ргобіетай зра- 
паа 
статически неспределимая ~ (тес) рго- 
Ыета айс педеегииниаиа 
статически определимая ~ 
Ыета зайс деѓегтіпаќа 
транспортная ~, (тат, 
де їгаперогі 
задвйжка Г. (еітеѓ) гӣүог ; (а, си) дїзс де 
їпспідеге а уапеї ; (1736 таў) мапд, гобі- 
пеї си рапа ; гевізіги ; забег ; 5ісапа ; обіц- 
гаїог 
водопроводная ~ уапа репіги сопӣисій 
ае ара 
газовая ^^ обіигаїог / үапй йе рате 
дверная ~ 2дуог е иза 
дверная ~ с круглым ящиком хауог йе 
иза си Іосаѕ гоѓипа 
дверная ~ с оббймами 2йүог си е!ещепе 
де врідаге 
дверная ~ с плбским ящиком тёуог си 
Іосаз ріап 
замбчная — НтБа / 2дйуоги! асан! 
запбрная ~ уапӣ йе їпсћійеге / йе ігоіаге 
запорная ~ со стойкой уапй си соіоапӣ 
де тапеуга 
зубчатая ~ үапй си сотапій ргіп апоге- 
пај 
клиновидная ~ уапа-осһејагі, уапа-рапӣ 
кольцевая ~ уапа си 5егіаг сіййпагіс 
~ Лудло уапа Еааю 
натяжная ~ 2дуог си агс 
окбнная ~ 2дуог де Ғегеаѕігӣ, сгетопа, 
сгетоп 
окбнная врезная г» сгетопй іпесаіа 
параллёльная ~ с распбрным клином уа- 
па си ее рагаве 5і зегіаг си соп 


(тес) рго- 


ігап5) ргобіета 
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задвижка 
параллельная самоуплотняющаяся ~ уа- 
па си Рае рагајеІе Я агс репіги ргезагеа 
заргаїе|єїог де еїапбаге у 
паровая ~, уапа репіги сопдисій де абиг 
плоская — уапд ріапӣ / си ѕсаџпе рагаїісіе 
предохранйтельная — уапй де зівигапій 
пружинная дверная — бгоазсй / іпсије- 
1оаге си гезог а и 
разгруженная г» уапа есһіШгаїй 
регулирующая - геріѕіги / уап& е геріаге 
резбовая — гобіпеї си рапа / уапй си тиїй 
їетаїа 
су © вспомогательным мотбром уапй си 
зегуотоїог 
су С выдвижным шийнделем уапй си під 
азсепдепій й 
гу с гидравлическим приводом уапй си 
сотапда / си асйипе Бідгачісй 
гу с зубчатой рёйкой уаий си сотапай 
рим сгетаћіега 
гу с клиновым затвором уапй си ѕегіаг- 
рапа 
су с невыдвижным шпйнделем уапё си 
цій де асйопаге {Ага деріаѕаге ахіа- 
18 / си ціа пеаѕсепӣепій 
~ с ручным приводом уапй си. асіїипе 
/ си сотапаа тапоаід 
уравновёшенная ~ уапа есбійргаїй 
фланцевая ~ уапӣ си апе 
шйберная ~: үапӣ си ѕегіаг 
шкафная ~ 2дуог де шар 
задёл т. (1ейп) їгопі де Тасги, гехегуй де 
Јасгагі ; (ес) зіос резіє песеѕаг / реѕїе пог- 
тайу 
проёктный ~ (срі) ріотідй їп ргоіесіаге 
- задбланньй аѕіираї ; іпсавігаї, їпгідії 
задблка Г. (1ейп) іпсаѕігаге, їпхійіге ; азш- 
раге, шпріеге ; іпсһійеге ; їтЫіпаге 
ге анкерных конусов ѕігіпрегеа сопогіїог 
де айсога] 
гу балочного гнезда аѕіџрагеа Іосиїці де 
Пхаге а вии 
г» в лапу па Бпаге їп діпіе 
гу в стбну їпсаѕігаге / іпгідіге їп регеїе 
глуббкая — шсаугаге / ітбіпаге адіпей 
жёсткая ‹~ їпсаѕігаге прай 
гу каменной кладкой сопзой4аге си 2104- 
це де ранга 
^^ концбв прбволок / кабелей (еї, /тес) 
йшбіпагеа сареїеіог йе саша 
открытая ~ їпсаѕігаге дезсНізй 
податливая ~ (тес) Їпсазігаге рагіїаїй 
подвижная ~, іпсазігаге си дерІаѕаге ахіаї& 
^^ раствором штріеге си тогіаг 
— стыка шва раствбром итріеге а гозіигі- 
юг си тогіаг 
сухая — кабеля (еї, 1151) їпвгораге иѕсаій 
а са ции 


г» трещин азішраге а Пзигіог 
ге у оснований іпсаѕігаге Іа База 
упругая ~, іпсазігаге еазйса 
упругоподатливая — іпсазігаге еіазіоде- 
ГогтабИа (саге седецій @азйс) 
^ фундамента (в грунте) (хео!) їпсаѕ- 
ігаге а Глидайе (їп рітіпі) 
частичная - (тес) їпсаѕітаге рагіаїй 
с» швов гозіціге 
задёлы т. рі. Ёгопі де шсги, гехегуе де ста 
(Феѕійпаіе азідигагії Їгопіциі де Іисғи' їп 
итрш іегпії (у. 51 задёл) 
задёлывать (/епп) а їпсаѕіга ; а аѕіџра; а іп- 
сһіде ; а іпріоба їпіг-о таза йе тайег!а! 
— жёстко а іпсазіга гіріа 
задержание п. тейпеге; оргіге; іпіїгліеге 
зажим т. (е/те!) Ыг агӣ, соїїег де 51гїпреге, 
сет, Бгідй ; (/тес) зігіпдеге, Нхаге ; сІеѕ- 
1е ; дізрогійу де ѕігіпреге / йе Нхаге ; (е/) 
рогпа $ 
автоматизированный ~ дізрогіїйу де ѕігїп- 
реге ашотаї 
боковӧй ~ Га[сА де Нхаге Іагегаїд 
болтовбй — сета си 5игиб, сіетепі / @і5- 
розіїйу де зігіпреге си 5игиб 
вакуумный ^^ Фі5рогійу де ѕігїпреге си уід 
вводной ~ Богий де іпігаге 
винтовой ~ (е[те!) сіеті си ѕигиЫ ; (еї) 
рогпаӣ си зигиь 
волновбй — сета опаціаї а 
глухбй ~ сІет4 / Бгійй біхд 
головной ~ с1етй Ргопіаїд 
групповбй ~ сіетӣй їп ргир 
~ для остеклёния сета репіги топіагеа 
веатигНог 
кабельный г» (е1) Ыгіагӣ Фе саб 
клиновбй ~, (ейтеї) сіета си рапӣ ;(ітес) 
дізрогійу де ѕітїпвеге си репе 
кольцевой - сієгій сігсиіагй / іпејагӣ 
подвесной ~ Бгіда де ѕиѕрепдаге 
пружинный — (тес) Ъогий ејаѕіїсӣ 
соединйтельный г» (е1) Чета де 1еваге / 
де їтЫіпаге н 
хвостовой ~ (е1). сіетӣ де сарі 
цанговый ~ сета 4е зігіпреге 
зажймы т. рі. сете, Ыгійе 
люстровые — (еі, ейте!) сете репіги 1щ- 
5іга 
наббрные о» (е/, ее!) сете де 5іг 
зажбр т. (підг) зарог рагйа| (саге ргодисе 
о зігапаціаге а 5есйиий де ѕсигвеғе) ; їп- 
вгатадіге де зіоїигі; род де зпеа{а; ет- 
расій 
заземлёние п. (е/) 1еваге Іа рётїпі 
анбдное — Іеваге Іа рат! апод:са 
защитное ^^ реа де ратіпі / де ргогесііє 
~ шин |ебаге Іа ратїпі а багејог 
заземлйтель т. (еї) ргігй Фе рат: 
г молниезащиты рига де рат! а рага- 
{газпешци 
протяжённый ~ ргіа Фе рётіпі аїшовіїй 


арра 


заземлитель 
стержневой — @еслго4 уегіїса! репіги ргі- 
та де ратіпі 

зазбр т. гоѕі де дйагаціе ; Їосаб, тозі; аера- 
іатепі ; ѓапій ; јос, ИМЕ; (таз) іос, зрарпи, 
Чата, гоѕї ; іпіегуа! ; (е) іпігебіег 
аксиальный ~ јос ахіаї 
гу безопасности гозі де зівигапій 
боковбй — јос Іатегаї 
воздушный ~ (еї) гоѕі аегіап 
деформацибнный ~ гозі је аеїогтаге 
допустимый ~ јос айтіѕіЫ] 
изоляционный - гой де ігоіаге 
кольцевой — јос іпејаг 
конструктивный о» гоѕі соиѕігисііу 
монтажный ~ јос де топіа) 
гу на укладку јос / гегегуй Іа аѕетаге / Ла 

топіаге 

нормирбванный ~ јос ргеуйлит ргіп погте 
пайльньй ^ го5і Фе зи4игй / де Нрие 
стыковой г» (с/) гозі де аймайе, јос де 
іоапій , \ 
торцбвый — гоѕі де сара! 
гу шва (сј) јос Фе јоалій ; (е1соп) іос де 
ітбіпаге | 

заилёние п. (ній) ітроїтоїге (Іа сапе, 
Іасиғі, пегегуоаге) ; дерипегеа тии, їп- 
патойге, іпіипдаге си тїї: соїтагаге, їп- 
пізіраге 
~ водохранйлищ соіта!аге а Багіпеїог йе 

аситиіаге 

закладка Ё. (1ейп) рипегеа іетеїієї ; тіге; 
(тт) гатЫејеге ; гатЫец 
гидравлическая ~, гам веге Бідгаціїсй 
~ литбго бетбна шгпагеа Бегопиїці 


пневматйческая — гатЫеіеге риеитайсй | 


самотёчная ~ гатЫеіеге ргіп сӣйеге НЪегА 

г» фундамента рипегеа іете1іеї, ехесита- 
геа / шгпагеа Гипдацієї 

заклёпанный піші 
заклёпка Ї. (ете!) пи 

~ впотай піс си сар їпесаї 

врёменная — пи ргоүігогіц 

г» горячей клёпки пи топіаї Іа саја 

двухсрёзная — пії си Поџӣ зесйци! де Ғог- 

Ғесаге 

< для соединёния ремнёй (таз) пи реп- 

‚ ти йтбіойгі де сигеје 

комбинйрованная — пії сотЫ па! 

многосрёзная - пії си та! тие зесііипі 

де Гогіесаге 

монтажная ^ пи йе тоша] / ргоуігогій 

несущая — пі! рогіапі 

односрезная ~ пії си о ѕіпригӣ 5есйипе де 

іогіесаге 

пблая г» (таз) пи табиіаг 


‚~ посаженная горячим способом тії 
топіаї Іа саја 

г» посаженная холӧдным спӧсобом пи 
топіаї Ја гесе 

поясная — пі репіги таїрй 

пустотёлая - у. заклёпка, пблая 
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с бочкообразной голбвкой пії си сар зе- 
тіѕѓегіс / си сар Ботбаї, 
~ с толбвкой под молоток пії Їогтаї си 
сіосапиї ? 
гу. с голбвкой под обжим пи си сар Ѓогтаг 
си Биггоій 
с конйческой голбвкой тії си сар сопіс 
с круглой голбвкой пі си сар гоїипа 
~ с обжймной голбвкой пії си сар Бие- 
гоіаї 
гу с плбской голбвкой пії сш сар ріаї 
гу є полукруглой голбвкой иней сар ѕе- 
тігоіипа / си сар Ботбат 
гу с полупотайной голбвкой ий си сар ѕе- 
тіпесаї 
су С потайнбй головкой (лаў) пі! си сар 
іпргораї / їгегаї / їпесаї 7 
^ с утбпленной головкой (таз) у. за- 
клёпка с потайнбй голбвкой 
трубчатая — (таз) пії шЪшаг / рдигії 
ом холбдной клепки ий топіаї Іа гесе 
цельная — пії ріп 
заклёпщик т. (стер ѓеһп, тес) пітийог 
заклёпывание п. (/тес) піїіге 
^— внахлёстку пішіге а ріесеїог ѕиргариѕе 
~ с накладкой піїџіге си есіїзд 
заклёпывать (стеё, (тес) а піші 
заклинивание п. їлрйпаге, Їїхаге си рапа; 
їп{ереліге ; (таз) са1аге, праге 
< инструмёнта (генп, (тес) їперепіге / 
вгіраге а зсше! 
заклинивать а Йха, а їтрдпа, а мере 
~ шибнкой а Нха си репе, а трапа 
заклинка Ё. їпјерепіге 
закбльник т, (ен) сіосап йе стор ріака- 
закомара Г. (а’й) гасотага (ѕесіїипе зеті- 
стсшат@ зиретоата а зідигійої ехіегіоаге 
Іа бізегісі ) 
закбн т. Јере 
у движения тбчки (тес) |ереа де тізсаге 
а рипсіційі 
су ламинарной фильтрации (лік) Іевеа 
Ицгайе Іатіпаге 
су сохранёния момёнта колйчества дви- 
жёния (тес) 1евеа сопѕегуйгіі тотеп- 
ии: сапа де тіссаге / тотегиши 
сшейс р 
ге уплотнёния (2—01) Іереа сотрасійгії 
законодательство. п., стройтельное Іевізіаце 
їп сопѕігисійї 
закраина Г. (еїсоп) гебога, Богдйтй 
закреплёние п. їіхаге ; ицеретиге, йхаї ; їп- 
Тагіге ; сопѕоідаге 
анкерное ~ (еїсоп) апсогај 
^ арматуры (агт) Нхаге а агтидішгйог 
< буровбй скважины (елт): табагеа ѕоп- 
еі 
ох геодезӣческих пунктов (рео) Нхагеа 
рипсієіог веойезтісе 
гу грунтов (оеої, їеғаѕ) сопзоїйдагеа їе- 
тепигЦог 


14 
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закреплёние 
гу грунтов, термическое (сзир, огоі) соп- 
зоНдаге тегтіса а зо / а рати 
гу грунтов, электрическое (сзиБ, вео!) 
сопѕоійаге еесилсА а 5оїшіші 
ж грунтов, электрохимйческое (сѕир, 
сео!) сопѕоійаге ‘єјесігосһітісх а ѕо- 
їі / а рати 
~ изоляторов (е/) ИЙхаге а ілхоаіогііог 
~ кадров (ѓеһп) сопѕоійаге а садгеіог 
~ каната (еїсоп, таз) Ихаге а саша! 
концевбе м» (е1) апсогај Іа ехтетнай (а 
ипеї Пий еіесігісе) 
г красйтеля (Ёп) 
гапі 
^ на фундаменте (зеої, таз) Пхаге ре 
Гипдаре 
~ напрягаемой арматуры (ағ) Нхаге а 
агтааги ргеїепзіопате 
~ порбд (2201) сопзойдаге а госіїог 
постоянное — сопзоЙдаге деїіпійуй / рег- 
тапепід 8 
гу прихватками (сте, 
ргш рипсіе де зиаига 
пробками (ѓейт) Ихаге си серигі 
~ проволов (е/, іпзі) Ихагё а Нбгеог 
путй от угона (сі) Гіхаге / апсогаге а 
Шпіеї ітроїгіуа Ёиріі 
~ распорками (сте!) Ихаге / сопѕоійа- 
ге си сопігабізе 
гу расчалками (стеї) апсогаге / Йхаге 
си Игапи 
~ связями (сте!) сопѕоійаге риа соп- 
ау 
скоббй (еїсоп) Нхаге си зсоабд 
трассы (2ео4) рісһеѓагеа їгаѕешіиі 
фактуры Ихагеа гехіигії 
элемёнта Йхагеа шпиї ејетепі 
закреплённость ргай де сопѕоіійаге 
закром т. $102 Пе дероліїаге 


Ихаге а ипиї соіо- 


зи) сопзойЧаге 


4 


і 


ств чі 


подвижной ~ для сббра мусора їотрегоп . 


закруглёние п. сиг ; гошийге ; гасогдаге ; 
гасога 
гу дорбги (4гит) сигба дгитиіці 
~ носка (водосливнбй плотйны) (сп) 
гасогааге, гоќипјіге (а рго/Ишшё йеуег- 
50") 
г путй (сі) сигід а сан 
~ угла (вео4) гасогаагеа ипеһіціиі 
закручивание п. воздушного потбка (уепі) 
гигріопагеа сигепіціші де аег 
закручиватель т. воздушного потбка (уелі) 
@5ротИу репіги їигбіопагеа аегиіиі 
закрытие п. іпспідеге, оБигайе, осійгінпе, 
азгираге ; їпсһеіеге | 
^^ дорбги (4гит) їпспійегеа  дгитиші 
г пути (сў) іпсрідегеа цпеї Пай 
г траншёи (саг) їпсһійегеа запіціці 
~ швов (ѓелл, агит, шаг) їпсћійегеа гоѕ- 
тигіїог 
закупорка Ё. їпѓипдаге ; азтшраге сарѕшаге . 
осІитіцпе ; обѕігисйе 


дренажа (сп) їавипдаге / азіираге а 
ипиї дгеп 
~ трубопровбда (1151) їпѓипагеа / аз 
рагеа ицпе! сопаисте 
зал т. (агй) за!а, аша, атіїеатги 
актовый ~ за!& де зрестасоїе / де Еезйупай 
ванный — заїд де Баіе 
выставочный ^^ за! де ехрогии 
ГИПОСТИЛЬНЬЙ м» зай: роза 
зрительный — у. зал, актовый 
многоцелевой ~ за!& роіуаіепіӣ 
многоярусный — заїй си тине шмее 
~ ожидания за!& е азтеріаге 
читальный ~ заїд е Іесіигд 
залив т. (Піду) роії 
воронкообразный ~ 50 їп Гогта Фе рте 
заливка Г. шгиаге ; птріеге 
г бетбна (Бе!) шгпагеа Беопийи 
~ зазбров (елт) итр!егеа гозгигіїог 
~ концбв кабелей (1751, ейп) ітргерпа- 
геа сареїеїог де са и 
~ прыском (Бе!) шшгпагеа Бегопціці си 
сапсіосиї 
г» трещин (ейп) итрегеа сгарёгигИог 
ИзигИог 
цемёнтная ~ (1ейп) сітепіаге 
— швов (1ейп) тигпаге їп гобгигі (а Біѓи- 
тиш ес) 
залйвщик т. швов (1ейп) дізрогійу е ит- 
рІеге а гозіигіїог 
залйть а штріе ; а 1игпа ; а ийа 
~ раструб свинцом (елт) а рійтіці о 
Їоапідй, а вагпіѕі ип (б си рать 
~ швы ([ейп) а аѕіира гозтигіїе 
заложёние п. (зеоі) зіїшаге їп айпсіте ; 
(вео) есаггатепі (4йите сигьёе йе піуе1) 
внешнее ~, атр!азаге їп аѓага регітеїги- 
Ші ехріоаїдгії 
глуббкое ~ фундамента (сео!) Гипдаге де 
адіпсіте 
~ лёстничного марша’ (еїсоп) База гат- 
ре! ѕсӣгіі 
- лестницы (еїсоп) База зсёги 
мёлкое ~ (2еоі) Гапдаге Іа айїпсіте тісі 
~ откбса (ѓеғаѕ) ташхаге ; (веоЁ) шуег- 
змі / ‘ип рапіеї 
~ трубопровбда (1ейп) рохагеа їп айїпсі- 
те а сопаисе 
~ фундамента 
дайет 
замазка Г. (Пи, ти) сбішіге ; сһіг 
асбёстовая ~ сПії йе агбезі 


битумная ~ срії де Бат 

влагоустойчивая ~ сһіг гегізіепі / дига- 

Ы Ја ара 

^^ для застеклёния сһіг репіги Ёіхагеа 
зеатигіїог 

~ для полбв сПії де рагаовеаїй 

~ для трубных соединёний спи йе еїап- 
заге репіги ітбіпдгі де сопаисе 

~ для уплотнёния трубных соединёний 
раз{а репіги еапзагеа 1тЬшйёгИог де 
темі - 


Шейп) тигпагеа Рап- 


замазка 
железосуриковая ~ сһіг де тіпій де Нег 
казейновая -— сни йе сахешА 
каолйновая ~ сһіг де саосіїп си Богах 
каучуковая ~ сһі де сайсійс 
кислотостойкая ~ спи апнаса 
кислотоупбрная ~ у. замазка, кислото- 





стойкая 

клеевая — сни си се! 
меловая епі си сгегй 
мраморная спи ае тагтига 
~ на олӣфе сни йе ше! аде іп 


~ на основе жйдкого стекла сһі де $415 
501 

~ на оснӧве бкиси металла сһії ре Баха 
Че охл тегаїісі 

окбнная ~ сһіг де реатигі / репіги Яха- 

геа кеатигіїог 

свинцбвая — сһіғ де ріштЬ 

синтетйческая — спи ященс 

смоляная - сНії де рийгоп 

стекбльная ~ у. замазка, оконная 


суриковая ~ сһі де тіпій йе ранить 

уплотняющая г» сһії де е! апѕаге 

фенбльная м» сһії Гепойс 

цембитная м» сһі де сітепі 

щблочестбйкая мм» сви гедяеле Іа а]саш 
замазывание п. трёщин (1ейп) итріегеа #і- 

зигіїог 


замачивание п. штесіаге, итехіге ; итшеге ; 
їтрібаге 
замедлёние п. їпіїгліеге ; їпсейпіге 
гу схватывания цемента (5ег) їпіїггіегеа 
ргіхеї сітепішіці 
ем твердёния бетбна (Бег) шигаегеа іп- 
Тагігіі Беюпи и 
замедлитель т. (пик) шсейийог, айгетог ; 
(таз) діврогійу Че їпсейпіге, іпсебіпіог 
г гашения (тіг) тиглеюог де 5 преге (а 
уагииші) 
гу. коррбзии (спіт) іабібігог. де согогіцяе 
пиротехнйческий — (1ехр) їпіїггівтог ріго- 
теһпіс 
г» схватывания (еі) Тисениног / іїайг- 
21еог де риса 
замёна Г. іпіосиіге, зцьвійшіге 
су грунта в оснований (5е0{) їпіосцігеа 
тегепуїші де Гипдане 
гу слабого грунта (гео) іпіосиігеа іеге- 
пиїші зіаб 
заменйтель т. іпіосціїог, таѓегіаі де іпіоси- 
те, зибзй иен 
заменйть а їпіосиі, а зибзійші; 
замёр т. (7145) тйзигаге 
контрольный — тйзигаге Фе соріго! 
замерзание п. їпеһе;аге, сопреіаге ; іпеНеї 
замёс т. (тіг) атезес ; ЇгГАтіпіаге 
пробный — атеѕіес де ргоба 
заместйтель т. зибзгішегпі, іпіосийог 
замёшивание п. (тік) їгдтіпіаге 
замещать а іпіосиі, а 5иБбягіші 
замещёние п. (ес, тік) їпіосціге, забзиниге 
замкнуть а їпсһійе 


а 5спітРра 
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~ цепь (еі) а їпсһіде / а зай ип сігсиіт 
замок т. (еісоп) сһеіа Боції ; (еїтег) іасдї; 


Ьгоазедй ; їпсиіеіоаге 
автоматический г» двери іпсріодіог ашо- 
таѓ а! изи (Ищи!) 
английский ~ Бгоазсй епр1ехй 
~ арки (аА) сһеіа агсшуі г де Бона 
висячий дверной ~ 1асёЕ де иѕа 
врезной ге Бгоаѕса Їпесаїй / іпвгораїй 
гаечный ~ яриган{а аде рийца 
гаражный ~ Бгоазсй аріїсаїй 
двойной ~, Бгоазса дцбій 
канатный м зівигапій де сабіцгі, сіетд 
репіги са и 
накладной ~ Іасді аріїсаї 
одинарный ях Бгоа5са ѕітрій 
гу плотйны (сп) римеп йе е! апзаге а! Ба- 
гаїмиі 
рычажный г» Бгоазсй си аге / си рігрііе 
~ с засбвом- -зашёлкой іпсһіхёог си а@іѕ- 
розійу ае вівигапій 
ге свбда у. замбк арки 
стрёлочный — (сі) шсшеюаге йе тасағ 
го ступёни (е/соп) ітБіпаге а а ігерѓеі (де 
5сага) 
~ стяжнбго кольца 1асани соһегиіиі де 
5ігіпреге 
сувальдный — 2дуог репіги и$Це Баїсоа- 
пеог 
фалевый — їпсбігдіог тапиа! 
французский - Бгоазсй {гапсехя 
цилйндровый — Іасйг сійпагіс 
эластичный г» Бгоазсй си агс 
замонолйчивание п. (сббрно-монолйтного 
железобетона) (1ейп) топоійігаге (а Бе- 
гопиші агтаї рғејађгісаі) 
замораживание п. (/егто) сопееіаге, іпвһе- 
{аге 
~ грунта сопяеіаге / їпрћеаге а тегепи- 
гіїог 
~ грунта при фундйрований іпрпераге а 
Тегепигіїог Іа ехесшагеа Гладайог 
гу кладки шеПе{агеа ліййгіеі 
постепённое — банде втадаїй / тер- 
тата 
замошёние п. (4гит) рауаге 
замуровать (іеһп) а аѕіцра ци гід 
замурбвка Г. (ели) їпгідіге 
замывание п. швов (ейп) АСЕ а гоѕіц- 
гіїог 
замыкание п. іпсбідеге, Іеваге, 
корбткое — (еї) ѕсигісігсції 
гу на зёмлю (гі) рипеге Іа ратіпі 
г» на корпус (еї) рипеге 1а таз& 
замятина Г. (е/соп) ігауегѕх 
занавес т., противопожарный согіїай сопіга 
іпсепаїціці 
занесёние п. (Рід) птріеге, іпіипдаге 
~ гравием итреге си рен 
г йлом соїтата|, шРипдаге си лїї 


іпадуогіге 


\ 4 А 


ЗАНЕСЕНИЕ 108 —> подземных вод, естёственные (Аі) | 4 
ѕигѕе пашга!е де аре 5ифіегапе 
. А А заполнйтель 10 
занесёние му подзбмньх вод, эксплуатацибнные ан м 9 ЗАСТРОЙКА 
З М "ая - ае — ар 
ге пути (снёгом) (с/) Ыосаге а Нпігі (си (һіаг) зигзе циеаь Це де аре зи егапе И ааа д И 
сарай) запаять (тес) а Прі, а ітбіпа ‘риа Пріге о ВА ; вгеваї отет СплошноОї псагсашга сопипид 


угловатый ~ аргеваї соЦигоз удлинённый — іасагедтига аїппріїй 
фракционйрованньй ~, аєгераї 50гтаї фигурный ~ іпсагсатига Газопай 
заполнять а сотріега, а іпігеві; а итре ‚ а щелевой ~ шсагсашга си Гапід 
аира ярусньй ~» іпсагсагога їп е а} 
1 запбр т. (е/тег) іпспігагог ; іпснідеге зарядка Г. сифбна (а/, сп) атогзаге а зіїо- 
дверной ~ хдуог де ой пиїці 


запйл т. (іенп) сгезаиага 

запилбвка Е, (ітес) аїцз5іаге рии рШге, рШге | 
запилять (/тес) а рШ } 
запирание п. Біосаге, їпсһійеге, хдуомге 
запирать а Ыоса, а їпспіде, а 24уогї 
записка Ё, пояснӣтельная, (срі) тетогій 


"занос т, ігоїап ; сарота}; дегараге 
боковбй ^ (таз, ігап5) дегараге |атегаїд 
гу порбги снегом іпадрегіге а дгитиі 
лу полотна дорбги снёгом (сі) їп2дрезіге 
а ріаїостеї салі 
снежньй ~ (сі, дгит) Тагарезіге 


заносйть йлом (Ліаг) а шпатой 

занулёние п. (еї) Іераге 1а пи 

запаздывание п. деформации (мес) шиг- 
гіетса дебогтаціеї 

западина [., термокарстовая (вео!) депіуе- 
Іаге 1егтосагзИса 

запайка Г. (ітес) Пришга 

запал т. (хр) атогза, сарѕӣ ; аргіпӣеге 
~ замёдленного дёйствия сарзй си асй- 

ипе їліїгаіаќа 
лу мгновённого действия сарза си асіцпе 
іпѕќатапее 

ударный ^ сарза регситатій 
фитйльный ~ сарза си ИИ 
электрический ^ аргіпдеге еіесігісй 

запалубка Г. свбда (феї) ехесціїє а ции! сої- 
га} де Бона 

запальник т., газовый аргіп2ӣїог репіги рате 

запальщик т. (ехр, тіп) агііѓісіег 

запань Ё. (сп) зідміаг; іпргӣаіге 
плавучая ^^ іпргддіге ри юаге 
плавучая ледозащӣтная ~ сопѕігисіе р\- 
(Поаге де арёгаге сопіга рпебії 

запарка Ё. (ейп) абигіге, (гаіаге си абигі 


запас т, гехегуй, зюс ; ргомілії ; (тес) гедег- 

уд де гелізіеп|д 

— вёрха сооружёния над горизонтом во- 
ды шЯйте де зівигапій а сопѕігисйеі 
Чеазирга піуеїшіі аре! 

> водії в снёге (Нідг) есшуаепу іа арӣ 
а! гдреліі 

лу воды в снёжном покрбве (під) гегег- 
уд де ара йіп ѕігаїш. де гарада 

лу грунтовых вод (вео[) гетегуй де аре {ге- 
айсе 

м откбса (агит) гезегуй а таїцгміці 

гу прбчности (тес) соебісіепі де яви- 
гап{а 

гм сцеплёния (тес, таѕ) гетегуй де аде- 
тепій 

я тепла (іегто) гехегуй де са\Чига, са|- 
ига аситиїіаій х 

~ устойчивости (тес) гезегуй де ѕїабі- 
Шаг 


^^ хода (ігапѕ) ащопотіе (а ипё тіј- 
юс де ігаперогі) 
запасник т. (/епп) дерогії де гезегуй 
запасбвка Ё. іпійзигаге (а ипиї јіғ де іатРиг) - 
г» канатов (таз, іғапѕ) їлѓаѕџгаге а са- 
Ьшгіїог 
запасы т. рі. гезегуе; (ес) 5ї0сигі 


ехріїсайу / азийсайу 


заплечик т. (агй) ітроѕїа ; (таз) отаг; 


ргав ; вміег; егаіа) 


заповёдник т, (итЬ) 2004 / (есіїогій гегегуаї 


(а) ў гетегуа[іе 

архитектурный” — хоп ае ргоіесіе агћ- 
{естига!а 

историко-архитектурный ~ хопа де рго- 
гесе агпігестигаї-і5їогісй 


заподлицб їп асеїазі р!ап. Іа асеіа5і піуе! ; Іа 


пеш! зиргаїекеї 


заполнёние п. (/енп) итреге ; сотріеїаге; 


іпігевіге; (тіг) тагегіа! де иштрійішгй 
каменное г» цтріеге си ріаїгӣ 

~ каркаса итр!егеа сагсаѕеі 
межбалочное ~ итріиіига діпіге ргіпхі 
оконное ~ Ѓегеаѕїгӣ диЫіа 

послбйное ~ штріеге їп ѕігаїигі 

~ проёмов сотр!егагеа роіигііог 
стеновбе ~ сотріегагеа регеїеіці 
термоизолирующее ~ итр\ишгй (егто- 
ігоїатоаге 

~ фахвёрка итр!егеа регеціїог де раїапій 
ги швов итр!егеа гоѕіигіог 


заполнйтель т. (тіг) штрішига ; (агит) бі- 


1ег; (Бер) аргеває (Іа Беїоапе, тогіаге), 

тагегіаї іпегі (тіпегаї! ѕаи огвапіс) 

г бетӧна аргераї репіти Беюп 

высокопрочный ~ аргеваг де їааіїїй ге- 

гізтеній 

~ для расклинцбвки Шег 

инёртный ~ аргераї іпегі 

искусственный ~ аргераї агійсіа! 

каменный ~ аргераї іп ріаїгй | 

кремнезбмиствій ~ аргераг $1105 

крупный ~ аргераё таге 

лёгкий — аргераї изог 

~ лещадной формы аргераї іатеіаг | 

мёлкий ~ аргераі тагипі 

обычный ~~~ аргераї обізпий / огамаг 

окатанньй ~, аргераг гиіаї 

перлӣтовый ~ аргераї регійіс 

плотный ~ аргераї сотрасі 

пбристый ~ аргераї рогоѕ 

прирбдный ге аргераї пагигаї 

речной ^~ аргераї йіп ріаїгй де ми 
рядовой ~ авгераї опий 


’смёшанный г» аргераі тіхі й 
сортовбй ~ аргевагѕогіаг / зеіесопат / де 


саїйтате 


спёкшийся ~, аргераї аріціїпаї / авіотегаї 


сухбй ~ аргераї иѕсаї 


механйческий ~ (си) дізрогійу де іпсбі- 
деге тесапісӣ : 

запотевание п, (Ісгто) сопдепбаге 

заправка Г. буров (/төс) азсийге а заре! де 
Гога} 

заправщик т. жгута (/пес) тазта е іпіго- 
из іпѕегра де сабій 

запрессбвка Г. (Ітес) зігіпвеге рии ргеѕаге 


- запруда Її. (сі) дїр, зідуйаг, Багај, Батагдом, 


іегдіига, д822 
дӧнная ‘~ ргає де Ата 
плетнёвая ^> гардах де рати 51 де пиісіє 
запруживаниє п. (єп) іпдідціге, заваиге 
запруживать (сп) а бага, а іадізиі, а 2484- 
змі, а Гасе ип Јас / ии 1а2 "ргіп Багаге 
запылённость Г. сопсепігаціє де ргаї 
зарастание п. воздуховбдов (7751, успі) де- 
рипеге а ргаѓииі їп сопдисіа де аег 
зарегулйрованность Ї. сотрепѕаге ; ргад де 
ипідогтиаге 
^^ речнбго стбка (ліг) єгай де ппіїогті- 
1а1е а! ѕсигвегіі сигзигИог де арӣ 
зарезание п. гребёнчатое (1ейп) їдіеге си 
ргавигі 
зарубка Г. (єсо) терет; (таз) Ева; һа- 
уаге, зсо ге 
г шпал (сі) забогагеа їгауегѕеіог 
заряд т. (1ехр, тт) іпейгсйтигй (де ехріо- 
уг); (спіт, 712) загста 
~ взрывчатого вещества шсагс&ига си 
зибугапій ехріогіуд 
гу выброса іпсйгсйтигд ехромуй решги 
4151осаге 
глубинный ~, їпсӣгсаіигӣ де адіпсіте 
групповой ~ шсагсАшга вгирага 
иницийрующий ~ іпсдгсд&іџга Фе атогзаге 
камерный — їпсдгсаїигй де сатега - 
колбнковый ~ іпсӣгсӣтога уегіїсаїа їп рії- 
па рацга 
котловбй — їпсагсахигӣ де ри} 
кумулятйвный ~ (еі) ѕагсіпй ситшайуй 
накладной — їпсйгсӣіигӣ аріїсаїй 
~ нормального дроблёния їпсӣгсйїигӣ 
погта!а йе ѕѓагітаге 
открытый ^ (е/) їлсӣгсатигӣ ѕирегіісіаій 
повёрхностный ~ іпсйгсйїигӣ соисепига1а 
Іа ѕиргаѓа{а 
предёльный г» (е1) іпсагедйгига іти 
прострёлочный ^^ іпсагсагигӣ де регГогаге 
рассредотбченный ~ Тисагсётага @15соп- 
йпий У 
~ рыхлёния 1исагсатага де аЙпаге 
г» с отказом Лисагсашга си геїи? 
сосредотбченный ~ іїпсагодтигай сопсеп- 


р 


застеклёние п. (м, Тепп) рипеге 


засасывание п, (уеті) аѕріга[іе, арѕогЫіе 
г. вӧздуха аѕрігајіе а аегшиі 
г сваи (2201) ѕсоаїіеге а ріїогиїші 
засевание п. откбсов іпѕатітцаге а таїшлигі- 
]ог 
засёчка Г. (сео) иметзесйе ; тагсаге ; зети ; 
уітаге 
боковая ~ іпіегѕесіе 1а1ега!а 
мёнзульная ~ іпіегѕесіе си ріапѕета 
~ направления герегај Пе аігесіе, гере- 
гагеа дігесіієї, терегај 
обратная ~ іпіегѕес[іе / герегај:іпуегѕ (4), 
уігаге іпарої 
прямая ~ имегзесие / уігаге іпаїпіе 
~ разрывов уігаге а рипсісіог де гиреге 
угловая ~ имегзесйе ипећішагӣ 
фототриангуляцибнная — имегзесие рип 
іогоїгіаприіаціе 
заслбнка Г. (Іекто, уепі) обіоп; сіареїй; 
забег ; гевізіги (Іа сиріог, ід соз) «арӣ; 
уапа 
~ в вертикальном газохбде геріѕіги а! са- 
паїціці уегіїса! і 
~ в обводнбм газохбде герізіги іп сапа- 
ші де осойге а разеог 
вентиляцибнная '— геріѕіги / сара йе уеп- 
Шане 
воздушная ~ сіареїа де аег 
газовая ~ сІаре‹а йе вазе 
дроссельная ~ сіареїй де згаприйаге 
дымовая ~ геріѕіги де Пгај / Фе Гат 
~ перегревателя сіарй а ѕиргаїпсй]2100- 
тиви 
регулировочная ~ сіареїа е-тгер1аге 
шӣберная ~ уанА; сийе де фізігібщіє 


засмолённый (агит) гегіпібісаї 
засбв т. (еїтеї) зауог, спегИа, їпсиїегоаге, 


сгетопа 


Засорёние п. ітЬісзіге ; шГипдаге, азіпрате ; 


апсгаѕаге ; їпигаагіге 


застава #., городская (кит) БамегА ог ѕе- 


пеа5са 


топіаге 
а зеатигіїог 


застеклённый си реатигі 
застрбйка Г. соп5ігисіїв, апзат Ба ; гевіт де 


сопзігисііе 

гребёнчатая — сопзиасйе їп ріеріепе 
жилая о» апзат а де Іосиіпе 
квартальная ~ сопѕігисйе ре суамае 
ковровая — сопугисйе сопііпий 
лёнточная ~ сопугасйе іп Іапі 
линёйная о» сопугасйе іп аїйпіатепі 
массовая ~ сопѕігисіе їп ѕегіе таге 
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застройка 
многозтажная ~ сопушгисйе си тие пі- 
уе 
однорядная 7» сопугис ре ип ѕіпеиг гіпа 
опбрная ~ сопѕігис(іі де Баха 
~~ парами домов апзатіій йе саѕе сиріате 
периметральная ~ сопзігисіії регітеѓігаіе 
~ повышенной этажности сопѕігис[і 1па!- 
те 
рядовая ~, сопѕігисіе Ппіага 
свободная ~, гевіт 4е сопягисйе ПБега 
тӧчечная ~ сопигисйе рипсгіїогта 
~ Улицы сопѕігисіе ѕігайа1а, апзат м де 
сопѕігисіе а 5їгдлії 
фронтальная ~ сопугисйе. Їгошаї!а 
застройщик т. Бепейсаг 
застрбпливание п. (/епп) Іераге си сабіигі 
заступ т. (1ейп) сапла, Пігіеї 
засыпатель т. траншёи (тах, егаз) дізрогі- 
Пу де аѕішраге а 5апіигіїог 
засыпать (/ейп) а азгира ;а асорегі ; а итре ; 
а гатбіеіа 
засыпка Г. (Іепп) штрІеге (си таїсгіа! зга- 
пшаг) отрішига ; (504) їасдгойига си ѕи- 
дига ; Пегаз) гатЫец, птрішига ; гатбіе- 
іеге 
— выемок штріегеа / аѕіцрагеа вгоріїог / 
ѕарагигіог 
гу вынутым грунтом итреге си ратіпі 
ехсамаї 
гравййная — итр/еге си ріеїгі5 
лу за устбем штрішигӣ їп ѕраїеје сшееі 
г землёй гатЫеіеге 
изоляцибнная ~ угас 120]а1ог де итрш- 
тига 
~ камнем штріиіигӣ си ріаїга 
непрерывная ~ штріи(ига сопііпиё 
обратная — шсагсёшга Фе зидига; теѓа! 
де арогі 
г. пазух (1ейп) атрегеа Итрапаци 
песчаная ~ штріеге / шпарішіига си пізір 
гу стен штріегеа регеціог 
~ траншёи гатбіеіеге а ігапѕееІог / а 5ап- 
фагНог 
шлаковая 7» штрішига / итр]еге си 2рига 
засыпки Г. рі. шарішигі ; таѓегіаіе де шпарій- 
фига 
органические термоизоляцибнные ~ та- 
тегіаїє ограпісе Фе итріиіигаӣ іегтоігоіапіа 
засыпь Г. птріціига ; іпсӣгсёёцга 
затапливать (Нідг) а іпипда, а шеса ; а ѕси- 
Голда 
затвердевание п. ѕоійіѓісаге, їпіагіге 
затвердевать а зе зо! іса, а зе Їпіагі, а зе 
Зпуїгіоза 
затвор т. обійгаїог; іпспігаїог; (а, іпз/) 
уапа ; (сп) 5каміїй ; ѕійуПаг 
аварийный — уапА йе ауаги / де зівигап- 
{а 
автоматйческий— уапа ашотаіа 
быстродёйствующий — уапй гарійд 


вальцовый ~ зауПа-зертепЕ 

вертикальный цилиндрический 

сійпдгіса уегаса!а 

~ водоспуска (открывающий отвёрстие 
только полностью) 4еуегзог / ргеаріїп 
(си аезсшаеге сотр еа) 

водяной предохранйтельный ~ (таз) їп- 

срігдіог / обішгаког підгаціїс де ѕіригапќа 

впускной ~ уапа де аапиме 

Г-образный ~ мапа си си 

гидравлический — (145$) таевиайог Підг- 

ашіс 

глубинный ~ уапа де адіасіте 

головной ~ зауПа де сар 

двухсбкторный ~ 5іаміїд си 4оий ѕесіоаге 

донный ~ уапа де Гипа 

донный сегмёнтный ~ ѕѓауіа-ѕесіог де 

лид 

дрбссельньй ~ 5іаміїй си сіареїй 

засыпной — уапӣ / зіаміїй ае гетегуй 

игбльчатый ^^ уапа Јоһпѕоп / Ир Іатйе ; 

(таз) псшамог си ас 

каткбвый ~ уапаӣ ре гое 

клапанный ~ у. затвор, дрӧссельный 

клапанный ~ с противовесом ѕіауіа си 

сіареїе $1 сопігавгецѓаїе ре Баіапзіег 

колёсный плоский ~ уаз р!апа ре гое 

конйческий ~ уапа сопіса ; обішгатог сопіс 

контрбльный ~: уапӣ де сопігої 

конусный клапанный ~ үапа / сіареїй со- 

піса 

крышевидный ~ уапй си сапаї дибіш 

односёкторный ~ 5іауіїй / мапа си ип 5іп- 

шг зевтепі 

плавучий ~ зіаміїд рішіоаге 

плбский катковый ~ ѕіауіа Ѕіопеу 

~ Поарё 5їаміїа Роше 

повёрхностный - ѕіауШа фе ѕиргаѓа{а 

ПОДЬЄМНЬЙ г» 5іауіа гідйісаїоаге 

поршневой ~ гобіпеї си 5егіаг 

предохранйтельный ~ їпспігдіог / обіига- 

тог де ѕіригапја 

~ промывнбго отвёрстия уапа бе зрайаге 

пружинящий — іпсбігдїог / обіигаїог де 

агс 7 

раббчий — мапа 4е шсги 

^^ регулирующий расхбд воды уапа де 
геріаге а дебішіші ареї 

рёечный ~ уапй си сгетаНега 

рембнтный ^^ 5їаміїй де герагарі 

г санприборов, бутылочный гобіпеї їйїр 
де ваге репіги оЫесіе запіїаге 

г санприборов, гидравлический їпсПіга- 
гог Ппідгаціїс репіги орбіесіє ѕапіќаге 

г. санприборов, двухоборбтный іпспігатог 
репіги обіесіе ѕапіќаге си дома сігсиіѓе 

гу санприборов, косбй іпсһігӣїѓог репіги 
обіесіе запітаге іпсіїпаї 

сбрӧсный ~ ѕіауіій е деуегзаге 

сдвбенный — уапа ди МА (си доий согригі) 

сегмёнтный ~ 5їаміїй-/ уапа-ѕевтепї 

сёкторный -> 5іаміїд- / уапё-ѕесїог 

секцибнный - у. затвбр секторньшй 


го мапа 


жу 


затвор 
скользящий -— уапа / ѕіауё еіѕапій 
сливной — уапа де войге ; (1156) гобіпеї / 
зирара ае воїге / де еуаспаге 
спӣцевый ~ 5ійміїаг си асе 
сточный ~ уапа де зойге 
стройтельный — зауПа ргоуігогіе 
~ тёчки іпсһітагог де айтепіаге (м ип 
дозаїог) 
телескопический ~ 5їаміїд геїезсорісд 
тоннёльный г» (еісоп) @1зролйу де їпсһі- 
деге а пеши 
г трубопровбда оБшигаюг де сопдисій 
турбинный шаровой ~ уапа 5Їегісй репіги 
тагбіпе 
уравновёшенный ~ їпсһіхӣіог си сопіта- 
Бгешіаѓе 
уравновёшенный клапанньй — $ауПа си 
сіаре есп га! 
цепной ~» їпсріхдіог си Іапі 
центральный водяной ~, обіигатог Підга- 
міїс сепіга! 
цилиндрический ~ уапа сійпагісй 
шандбрньй ~ уапа Баїагдон 
шаровбй ~ уапа ѕѓегіса 
шӣйберный ~ їпсһігйёог си сіареїй 
ШЛЮЗОВОЙ — уапа ае ес1и2а 
щитовой ~, (плотйны) 5(ауіій / уапа ат 
рапоигі ріапе (а рағај) 
затвбр-автомат т. (а!) уапа ашота!а 
затвбр-ревизия Г. (санприббров) (іляї) Їп- 
сПідатог Фе геумле (а обіесіеїог запйаге) 
затворёние п. (тії) ргерагаге 
г- бетбна ргерагаге а Беїопиїці 
ге раствбра ргерагаге а тогіагиіці 
г цемента ргерагаге а атезіесиіні де сі- 
тепі 
затворять водой (/епп) а атемеса / а ийа 
си ара 
затёска Г. шпал (с/) забогагеа / сіоріїгеа 
1тауегзе!ог 
затирание п. (м, Іенп) пеїеліге ргіп/Їтесаге, 
ѕсіуіѕіге, Фгізсиіге 
гу гладилкой 5сіїмівіге си тіѕігіа 
~ цементом 5сіїуїзіге си сітепі 
затёртый (1ейп) дгізсції 
затирать (1ейп) а пеїегі ргіп"Їгесаге, а ӣгі$- 
сиі, а 8сПмізі 
г тёркой а зсПу13! / а пеѓеті ргіп Їгесаге 
си агіѕса 
~ цемёнтным тестом а пеїегі / а 8сіїмі- 
51 си раза де сітепі 
затирка Г. (/іп, іепп) атусийге, пекегіге рип 
[тесаге (у. я затирание) 
бетонная ~ дгієсціге де Бегоп 
гипсовая ~ Фгі5сиіге / пееге си 1рзо$, 
ве атегісап 
глиняная ~ дгізсціге / пеіетіге / Нриага 
си аггИА 
~ накрывочного слбя дгізсціге а утай и 
де ѕиргаѓа{а 
~ повёрхности на сдир дгізсиіге а зирга- 
Ге{еог соше у 


111 ЗАТЯЖКА 


лу швов пеїегіге а гозіигіїог, го5іціге 
г- штукатурки пеїегіге / дгізсиіге а Теп- 
сшеш 
затоплёние п. шипдаге; іпипдаціє ; зсиаи- 
даге 
временное ~ іпипдаге 1етрогаг& 
~ кессбна (сп) зсаїипдаге а спезопціці 
сплошное ~ іпипдаге 101а1й / сопйила 
~ стройтельной площадки іпипааге а зап- 
йегиїці 
затор т. іпвгатадіге, дор; (Фгит) Біосаге 
а сігсшайеі 
заточить (тес) а азсий 
заточка Г. (Ітес) сгезідіига ; єї; азсийге 
абразйвная ~ азсийге си (тпаѓегіаіе) аб- 
газауе 
алмазная ~ аѕсиўге си Фіатапі 
анодно-механйческая ~ аѕсціге аподо- 
тесапіса 
боковая ~» азсийге Іаїега!ій 
~ задней повёрхности аѕсціге а Ѓејеі де 
абетаге 
задняя ~ детаїопаге 
г». инструмёнта азсийге а зсШеог (аѕсліе- 
іоаге) 
мӧкрая ~ азсийге си 1ісһій де гӣсіге 
~ перёдней поверхности азсийгеа Геќеі де 
ФЧева|аге 
затраты Г. рі. (ес) срейціеї ; соз(игі; соп- 
затигі 
единоврёменные о» спейцієй Гасше о ѕіп- 
зига даїіа 
~ по видам работ сопзитигі ре йригі де 
Іисгагі 
~ по элемёнтам конструкций сопзитигі 
ре @етеме де сопбігисфії 
~ труда сопѕит іе тапорега 
затухание п. (тес) атогіїгаге, еїесі атогії- 
120г 
~ колебаний атогііғаге а оѕсіПа{ Шог 
г» скоростёй движения воздуха (уе!) 
аїепиаге а уЦезе]ог е тіѕсаге а аеги- 
ші | 
г температурных колебаний  (1егто) 
айепиаге а оѕсПа{Шог де іетрегатига 
затушёвка Е. геглзаге 
затягивание п. (тес) ѕітїпреге ; їпѕигираге 
гу гайки ѕігїпвеге а риЩе 
— втулки 5ігіпреге а Бис5еї б 
затяжка Г. (есоп) тап; соагіа; спшей; 
(1ейи) зігіпреге; (пит) саріцеіге ; Бапдаі 
~ арки Игапий агсиімі 
гу болта (Ітес) 5ігіпреге а Биїопціці 
веерообразная — іігапі їп еуапіаі 
винтовая ~ іігапі си иги 
гибкая — йгапі Йехібії 
жёсткая — ИгаюЕ гіріа 
— кабеля в трубы (1ейи) ігавеге а сабіш- 
Ци м {еуі 
петлевйдная ~ (еісот) тей 
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затяжка 
пучкбвая ~ бгапі Равсісціас 
ги свода йгсапі де Бона 
стальная ~ галі ае оје! 
стержневая жу ИгапЕеБага 
стропйльная тм калій Гегте! де асорегів 
заусёнец т. (е/соп) Ъауига 
захаб тп. (агй) забаб (апехад ехіегіоагй іа 
гідигИе Рокіаге(еїок саге рғоѓејеа2й рог- 
(йе) 
захват та. (таз, (ейп) @зромиу де ргіпдеге, 
сІеѕѓе-ргіп2&ог ; ег! а ; біхагог ; сІетӣ, ргіп- 
деге, арисаге ; саріаге ; гаха де асіїшпе (а 
ипеї тайт де шсги) 
вйкуумный ^^ іѕро2ііу Фе ргіафеге си уій 
вйлочный ~ дізрогіїіу де ргіадеге їп Ригей ; 
ргіпадгог Бівигсаї 
грейферный мм сігіір-сіеѕѓе репіги тасагае 
~ груза арисаге а загсшИ си тасагаџа 
кольцевой о» іѕротійу іпејаг де ргіпдеге 
пбтельньй ~ (еісол) :іѕротійу де ргіаде- 
ге м Гогма де осбі 
поддерживающий ~ (е/соп) Ихагог йе 5и5- 
пеге 
разъёмный ~ дізрогійу ехіепзібії де ари- 
саге 
рельсовый ^ (ср) дізрогійу де ргіпдеге а 
5іпеїог 
траверсньй — (сі) Фізрогійу регги ари- 
сагеа ігауегѕеіог 
штыревӧй ~ дізрогігіу Фе арисаге си ще 
захватка Г. (/елп) Ёгопі де Іисги / рогішпе 
гехегуає (4) цпеї есһіре ; (дгит) ої; (таз) 
діврогіїіу де ргіпэ ; ; ргіпхасог ; вгіїй 
закоронёние п, сточных вод еуасиаге а аре- 
ог нхае їп рётіпі 
зачекӣнка Г. (ѓтес) зіетціге, ар!анхаге 
^^ кромок ўіетиіге а шисвШог 
~~ швов ўетиіге а гозбигИог 
зачистка Ё. (Йп) біпіѕаге ; сигӣјаге, 
^ грунта (гео) пеїеліге а вгорії де Ѓип- 
даре 
— жил от изоляции (еї, іп5ї) сигаге а 
сопдисіогіїог де ігоіаціе 
~ кромок пеехие а тисНійог 
^^ поверхности пеежге а ѕиргаѓеҳеї 
ее шва пеїеліге а гоѕіигіїог 
зашпаклёвывание п. (/іп, (ейп) ипреге си 
тазіїс ; сріїшіге 
защемлёние п. (тес, іейп) їпсазігаге ; (таз) 
саїаге ; Біосаге ; и{ерешге 
двусторбннее ~ іпсазігаге дцбід 
частичное г» 5етіїпса5ігаге 
защемлённый (тес) їпсаѕігаї; (таз) сајаг 
защита Г. ргогесіе, арагаге, осгобіге, ргоїе- 
іаге 
антикоррозибиная ~ ргоесИе їтпроїгіуа 
согохійпії (апіїсогобіуй) 
г бетбна ргоѓејагеа Беюпици 
дренажная ~ ргоесйе рим @гепа] 
живая ~ рашайе де ргоесйе 


кислотостойкая ~ ресесйе сопіга аси. 


ог 

же Нифера (сп) есгап ир №ірһег 

г от гниёния (іт) ргоѓесіе їтроїгіуа ри- 
{геи 

г. от наводыёний (сі) ргоесйе ітроїігіча 
ілипдаріог / уійсигіїог 

> пробкта (срі) зизйпеге а ргоіесішиї 

противоветровая — ргоќесіе сопіга ушш- 

ші 

противогнйлостная ~ у. защита от гниё- 

ния 

противокоррозибнная ~ у. защита, анти- 


коррозибнная 

противосблнечная ~ ргоѓесіе сопіга ів- 
50Їацієї 

противонгумовая (ас) рсоѓесііе сопіга 


2ботоїиїці 
релёйная ~ (еі) ргоіесіе ргіп геее 
теплоизолирующая ~ (Іегто) ргоесйе 
тегтоїгоіаїоаге 
звено п, уегієй, ха; еіетелі ; ше! ; рапом ; 
ігоп5оп ; (ес) еспіра, вгирй 
~ защйтного колпака (еітеї) уегірӣ а 
сарасшиі йе ргоїесріє 
гл котла (іегто) уігоіа де саап 
~ настйла (сісоп) їгопзоп де рагӣоѕеа1& 
портёльное ~ (ето) ше] е рогіаї, ршег 
рёльсовое ~, (сі) ігопѕоп е зшй 
соединӣтельное ~ (е/теѓ) еіетепі йе Іе- 
Бёѓигӣ 
= трубы (етек) (гопѕоп де Бигіап 
~ туннбля (сѕиһ) іле! де (ипе 
~ ходовбй лестницы (е/соп) рапоц а! 5сд- 
гіі де ассеѕ 
звёнья п, рі. стяжнбго кольца (еітеі) уегірі 
ае соіегшиі де ѕїгїпреге 
звбнкость Ё, (ас) ѕопогігаќе 
звук т, (ас) 5ипеї 
импульсный ~ ппри!5 ѕопог, ѕипеї си іт- 
риїѕ 
отражённый ~ ѕипеі гебесіаї 
СЛБІШИМЬЙ ~, ѕипеё ап И 
структурный — 5ипеї де зітисіџга 
ударный ~ 5ипеї де ітрасі 
звукоизоляция Ё. (ас) ітоіа[іе асизИсй / Го- 
піса 
звукомётрия Ё. (ас) вопотеїгіе 
звуконепроницаемость Ё. (ас) ігоіаціе асиѕ- 
їїсй, ппрегтеабИа!е Іа ѕипеїѓ 
звукопоглотйтель т. (ас) арѕограпі асизИс, 
атогіғог де ѕипеѓе 
волокнйстый ~, арзограпі асиѕііс Ифгоз 
пбристый ~ абзограпі асизйс рогоз 
звукопоглощающий (ас) абзограп! Фе зипе!е, 
іопоареогбапі 
звукопоглощёние п. (ас) абзогЬйе а зипем- 
ші / асизйса 


о звукопровбдность #, (ас) сопдисныШае а 


зипегиїці / асизИсй / ошса 
звукоусилёние п. (ас) атріїбісаге а ѕипеѓциї 
здание п. сійдіге, ест, ітобії.; соп5їгисре 
(у. Я дом) 


зданиє 
адаптйруєемое ~ сівдіге адаріабна 
административное ~ сіддїге адтіпізігайуд 
г башеного типа сі&йіге бр бгп 
г без естёственного освещения сіддїге 
Гага шимиа пашга1& 
бескаркасное — сіЗдїге Гага зспеїеі 
бесподвальное ~, сіддіге їдга ѕиђѕої 
бесфонарное ~ сійдіге Гага штшаюг 
блокйрованное ~, сіддїге топобіос 
большепролётное ~ сійдіге си девспідеге 
таге 
г большбй этажности сіддїге си тие 
еѓаје / тиі(іеѓаја(а 
взрывоустбйчивое ~, сіддіге геғіѕіепій Іа 
ехріогії 
г- внабм сіддїге репіги іпсһігіеге 
водоёмно-водоподъёмное ~ саѕіе! де арӣ 
воздухоопбрное ~ сіддіге рпештпаќісӣ 
временное ~ с1А@те ргоуігогіе 
вспомогательное ~ ‘сіййіге. айхійага 
высбтное ~ сІайіге де таге їпаЦіте 
~ галерёйного типа сійдіге си согійог 1а- 
тега! 
герметизйрованное ~ сіддіге еапз& 
гибкое ~, сіддїге си рагйи Нехібії 
двухпролётное — сійдіге си доий Пеѕсһі- 
дегі 
демонтйруемое ~ сійдіге Ффетопіабіїй 
железобетбнноє г» сіддіге Фе Беїоп агтаї 
жилбе ~ сійдіге де Іосиії 
зрёлищное - сіддіге репіги зресіасоіе 
капитальное о» сіддіге си дигаїй їапей де 
- Роіозіге 
~ карантйна сіддїге репіги сагапйий 
каркасно-панёльное ~ сіддіге си 5сБеїієї 
91 рапоигі ргеїабгісаїе 
контбрское м» сійдіге репіги Бігоигі 
~ коридбрного тйпа сійдіге си согійог 
сепігаї! 
крупноблбчное ~ сій4іге аш Ыосигі тагі 
крупнопанёльное ~ сіддіге Чт рапоигі 
тагі 
крупнопролётное ~ у. здание, больше- 
пролётное 
жультурно-просветительног ~ сіййіге 50- 
сіаї-сиигаїй 
лечёбное ~ сіддіге репіги цаНай сигануе 
лечёбно-санитарное сіддіге тейісо-ѕапіќа- 
га 
линёйное ~ (сі) сапіоп 
малопролётное ~, сіддіге си дезспійеге 
тісй 
малоэтажное ~ сіздїге си рщіає піуеіе 
многоквартйирноє ~, сіддіге си та! тие 
арагіатепіе, сопѕігисјіе-Ыос 
многопролётное ~ сІайіге си таі шийе 
дезсрідегі 
многофункционёльное ~. сіддіге тшй- 
ғопс{іопаіӣ 
многоцелевбе ~ у. здание, многофункци- 
ональног 
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многоэтажное о» сіадіге си та! тие еїа- 

је / піуеіе 

неотёпливаемое ~ сіддїге Гёгй іпогаїації 

де тса]лге 

облегчённое г» сіддіге изоага 

обслуживающее ~ сійдіге репіги ргезідгі 

5егуісії 

обшёственное ~, е@йсш / сідаїге риб- 

Ис(а) 

однопролётное ~ сійдіге си о зіпригй @еёв- 

спідеге 

однофункциональное ~ сійдіге топоуа- 

Іетіа 

однопелевбе — у. здание, однофункцио- 

нальное 

одноэтажное ~ сі&йіге си ип зіпеиг піуеї 

основнбе производственное ^^ саге ім- 

дизігіаїй ргіпсіраІа 

отдёльно стоящее ~ сійдіге ігоїаї й 

- павильбнного типа һа!а 

панёльное ~ сіддїге йіп рапоогі (ргеїаф- 
гісаїе) 

передвижнбе г» сійдіге деріазабіій 

пневмокаркасное ~, у. здание, воздухо- 

опбрное 

г под ключ сіадіге ваѓа Іа сһеіе 

подзёмное силовое ~ сіддїге зиМегапй 

репіги іп5гаїаціє де Гог{а 

подсббное ~ у. здание, вспомогётельное 

полугибкоє ~ сійдіге си рагіїн зепеж- 

ъи й 

полузакрытое — сібаїге зепіїпсрізй 

полуоткрытое ~, сіддіге ѕетійеѕсһіѕ4 ` 

~ пролётного типа сіддіге йр Пай 

промышленное — сіддіге іпдизігіаї й 

протяжённое ~, сіддіге си шиавите таге 

путевбе ~ (сј) у. здание, линёйное 

разнопролётное .— сіддіге си деѕећійегі 

пеервіе 

рамно-каркасноє ~, сійдіге си зспеее я 

садге 

расширЯемоє гм сійдіге си розібійа де 

ехйпдеге 

рубленое — сіддіге іп Бе де Іета | 

рыночное ~ сіддіге репіги дезГасегеа тйг- 

Рогіїог 

~ с мостовым крановым оборудованием 
сіддіге си рой гапЕ 

г» с неполным каркасом сіЗдїге си саг- 
сазй рагріаїй 

~ с несущими стёнами сіздіге си гійдгіе 
рогіапій 

~ с подвесным транспортным оборӯдо- 
ванием с1Аге си ігапѕрогї зизрепдае 

г с подвёшенными этажами сіддіге си 
піуеје ѕиѕрепдаїе 

^^ с полным каркасом с1А@те си сагсаѕӣ 
Гага айе еіетепіе рогіапіе 

г с эксплуатйруемой крбвлей сіддїге си 
асорегіз сігсиіабії 

Е 
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здание 

сбӧрное ~ сійдіге ргеїаргісата 

сборно-разббрное ~ у. здание, демонтй- 

руемое 

сейсмостбйкое — сІайіге гелізїепій Іа си- 

1тетиге 

сельскохозяйственное ~ сіадїге авгісоі й 

силовбе — сІайіге репіги іпѕѓајајіе де Рогідй 

складское — сІайіге репіги дероліїаге 

служебно-техническоє ~ сіддіге де дезег- 

уіге їепліса 

лу смёшанной этажности сіддїге си пи- 
таг де піуеїе уагіаї 

г» сплошной застройки сіддїге си соп- 
5їгисіїе сотрасіа 

сталебетбнноє сіддіге / сопѕігисјіе де Бе- 

Топ агтаї 

типовбе ~ сіадіге йр 

торговое ~, сіддіге сотегсіаїй 

трансформйруемое — сіддіге ігап5богта- 

ъа 

угловбе ~ сіддїге йе / ре соц 

уникальное ~, сіддїге ипісаї 

г» усадебной застройки сіддїге Ир уй 

учёбное — сіддїге репіги пут 

фахверковоє м» сопзігисіеє / сіддїге де 

раіапіа 


центрально-купольное м» сійдіге си сироїй 


сепігага 
^^ ячёйкового типа сіддіге йе їр сеішіаг 
`дание-вставка Г. (агп) сіддїге-ріотьй 
семлевоз т. (Іега5, ігапѕ) ігапѕрогіог де рӣ- 
тіп 
:змлекӧп т. (/ега5) Тасгатог 1егачег, зарё- 
тог 
землемёр т. беойе2, іоротеїги 
землепользование п. ЃоІоѕіге а їегепшиі 
землерӧйный (іегаз) Фе ѕараї 
темлесбс т. (Атес) ротра де пато! ; дгавй 
си 50гЬ / аѕрігаѓоаге / геїціапій 
плавучий ~ агара си ѕогЬ / ротрӣ йе па- 
тої ріџіїќоаге 
^змлетрясёние п. сиігетиг де рат 
`змлечерпалка Г. (/еказ) Шпвита репіги 1е- 
газатенйе; (йтес) агаёа, тазша йе ага- 
ваї ; ехсауаїог 
ковшбвая ~ гарӣ си сира 
многочерпакбвая г» газа си сире 
насосная ~ дгагА геїціапій 
несамоходная ~ гара пергоршзай 
одноковшбвая ~ @гавга си Пирига 
< нотбчной систёмы агарі си асйипе 
сопнпиа 
гу прерывной систёмы ЙФгарй си асйипе 
іпѓегтіќепіа 
цепная ~ йгаей си Іапі 
"омлечерпание п. (йтес) дгаваге 
мли Ё. рі. рашіпіигі, іегіїогії 
городскйе ~ їегііогіі играпе 
государственные — опа ѓипсіаг паріопа! 
-2мля Е. (сеої) рётіпі, їегеп, 501 





глинистая — рашіпі агеіоѕ 
инфузӧрная ~ рапииЕ си іпбигогі 
нанбсная ~ погоі аіџуіопаг, соїтаќај 
облицбвочная — (т!) ратіпі репіги ѕігаї 
асорегиог 
гу общего пбльзования ѓегеп їп. боіозіпій 
сотипа 
пахотная ~ (ѓегаѕ) їегеп агабії 
растйтельная ~ (Іегаз) 501 уевеѓа! 
рыхлая ~ (Тегаз5) рётіпі / 501 абіпаї 
земляной де рашіпі 
земснаряд т. (йтес, таз) Шаготопног 
плавучий ~ Відготопіїог рог 
самохбдный ~ №аготопйог ашіоргорш- 
ѕаї Ў 
зензубель т. (Іт, ѓел) гіпдеа де ЕйЩиїї, гіп- 
деа-рига де Ьгоаѕса 
зёнкер т. (йтес) айїпсігог ; іебіїог ; Ійгріќог ; 
Іатагог ; гепсціїог 
зенкерование п. (ітес) айїпсіге ; Ійгріге ; 1е- 
зіге ; Іатаге ; хепсшге 
зенкеровать (1тес) а адіпсі ; а Ійгрі ; а іе$і ; 
а 1ата ; а тепсиі 
зенкование п. (тес) у. зенкерование 
зёркало п. ов1іпай ; сій 
~ водохранйлища зиргаїача [аси де ге- 
Чпеге 
— выделёния вредностей зиргаГа{а де ае- 
ваїаге а посіуіа ог 
— грунтовых вод (4, яеої) пімеіші ріп- 
2е1 асуіѓеге / Їгеаїісе 
дорожное ~, овіпій де агат 
~ мепарёния ( іа) заргабацй / ов1іпай де 
уарогігаге 
~ руста (агп) о8|іпда азігеї 
г свӧда (агй) ріаїопиї Бони 
зёрна п. рі (тіг) вгапше, вудипіе 
абразивные ~ (Ёп) вгапше абгазіуе 
игловатые ~ вгапше аїшпвіїе 
окатанные — вгапиіе гоїипійе 
илбские — эгапше рае / ріапе 
зернйстость Ё. (тіг) вгай де этапщане, эга- 
-пиїайе, вгапиіогіїаїе 
зернйстый (т) вгапшаг, вгйиоро5 
зерносклад т. (сазг) деролії де сегеае 
зернохранйлище п. (сазт) зіїох де сегеаїс 
зиаратхана Г. (агћ) тіагаіһапа (Азіа Сепіта- 
іа) : 
зигмашийна Її. (Ітес) таѕіпа де рго Иа табій 
зиккурат т. (агй) гіригаї 
змеевйк т. (2е0[) 5егрепіїпе ; (іп5і, іеғто) 
зегрепііпа 
винтовбй — (115 1егто) зегрепний еһсоі- 
да1а 
нагревательный ~ (іегто) зегрепний де 
їпсдігіге 
холодйльный ~ (/егто) ѕегрепііпй де гд- 
сіге 
змёйка Г. (агит) ѕегрепііпё гайега 
знак т. ѕетп ; шагса ; зпибо! ; по : герег ; 
ѕетпа] 
гу безопасности зетпа! де зесигіїаїе / е 
ѕівигап{а 


знак 
визйрный ~ (2200) ѕетп / ѕетпа| де уі- 
таге 
геодезйческий ~ (веоа) тагсӣ / герег / 
ѕетп веодегіс (А) 
дорожный ~ (акит) іпдісаїог де сігси- 
1айе / де гит / гийег 
запрещающий ~ (акит) іпйісаіог де іп- 
{ег@сйе | 
километрбвый гу (Фгит) Богпё КНотенса 
межевбй ~ (яеой) Богпй, ріаїга де һоѓаг 
нивелирньй — (с/, 4гит, зеої) герег де 
піуеїтепі 
опбрный ~ (яеої) герег 
предупрелительный — (4гит) ѕетпаі де 
ауегіїзтепі / де ргеуепіге 
предупреждающий — (агит) Чпдїсаїог де. 
ауегихаге 
путевой ~ (кит) іадісаїог гийег 
разбивочный ~ (веої) герег де ігаѕаге 
триангуляцибнный 7» (ве04) ш@сайог / 
ѕетп / герег де Ігіапеміаре 
указывающий ~» (4гит) іпдісаїог де @1- 
гесие 
знаки тп. рі. ѕетпе 
контурные условные ^^ (сеоа) ѕетпе соп- 
хепйопаіе йе сомиг 
обобщённые условные ^> ѕетпе сопуеп- 
Нопа]е вепегаје 
услӧвные — зешпе сопуепйопа!е 
значёние п. уаїсаге ; зеглиЯсайе ; ітрогіап- 
{а ; го! 
зодчество п. агріќесішга 
каменное ~ агііесіита іп ріаїга 
зодчий т. агіпітесі 
зола Г. (іегто) сепиза 
буроугольная ~ сепизй де Швпії 
гидрофобизйрованная ~ сепиѕӣ підгоїоба 
тбпливная ~ сепиза де соптризіибіі 
золобетбн т. (Феї) Беіоп си сепи5д 
золоулавливание п. (/егто) саріаге а сепи- 
311 25игаюаге 
зона ї. гопа, Бапай 
активная ~ (яе0і) топа асіїуд 
активная ~ консолидации (620/1) топа 
асИуй де сопзоНдаге 
активная ~ основания (2201) топа асйуй 
а Гапдаціеї 
г» аэрации (уелі) гопа де аегайе 
-— безопасности топа де ѕівигапја 
буферная — 201 имегте ага 
варочная ^^ у. збна плавлёния 
г вёчной мерзлоты (2е0і) топа а врери- 
гіїог уеѕпісе 
г взвёшенного осадка (]22) топа а 5іга- 
шиї їп зизреиче 
лу взлёта и посадки (сагр) топӣ де десо- 
Іаге 5і аїегіғаге 
~ вйдимости хопа е уігібііѓаїе 
влияния топа де іпішепій 
г внёшняя ^ агломерации (иг) топа 
регіѓегіса йе ав]отегайе 
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водоохрённая — топа / регипеги де рго- 

тесііе а ареюг 

~ выработки 2опа де шсги 

выставочная - 20па де ехромие 

~ выщелачивания (тіг) хопа де зраге 

лу годовых колебаний-температӯр грунта 
2опа а уагіаціїог апиайе де {етрегаига 
а ѕоішиі 

~ горёния (1егто) гопа 4е агдеге 

гранйчная — капиллярности (Ніаг) ігапі 

сарЙаг 

грушевйдная ~ смятия (3е0#) Би де рге- 

ѕіџпе 

г дегазации гопа іе ерағаге 

дорбжно-климатйческая 7» хопа де гит 

сітагіс 

— досушки (тіг) гопа Че џѕсаге сотріе- 
1а 

жилая ^ (игЬ) гопа де Іосиіп(е 

заповёдная ~ 2опа де ге5ігісіії 

зашйтная ~ 20па де ргоесйе 

~ зашӣты молниеотвбда топа ргоеда- 
{а а рагаїгдгпеїціші 

я защиты трубопровода 2опё де рго{ес- 
ре а сопдисе де арӣ 

зелёная ~ (игЬ) топа уегде 

г. зрительного восприятия 20па йе уілі- 
ьШате 

гу интенсйвного хозяйственного освоё- 
ния 20па де узіогіїїсаге іпіепзіуд. 

ле кальцинйрования (тіг) топа де са1сі- 
паге я 

климатическая ~ 2опа сИтайса 

я» клинкерообразования (тш) топа де 
сіпспегігаге 

коммунально-складская ~ 2опа де де- 
рогіїаге сотипа!а 

^^ концентрации напряжений (тес) 20па 
де сопсепігаге а їепѕіцпіог 

курбртная ~ 2опа де 5іацішпі сіітаќегісе 

~ местной текучести (тес) гопа ае сиг- 
веге 1оса!а 

монтажная ~ (ѓейп) 2опа де топіа) 

г нагрёва 20па Че саге 

г накоплёния хопа йе аситиіаге 

ненапряжённая ~ (тес) топа пеѓепѕіо- 

паїй 

г низких температур (іегто) гопа а іет- 
регагигіїог јоаѕе 

— ббжига у. зона горбния 

~ обновлёния топа де гесопугисйе 

г обрушения (2е01) гопА е ѕиграге 

г обрушения горных пород (тіп) гопа 

де ргабаяге а госПог 

ограниченной урбанизации (игр) гопа 

де деїтікаге игфала 

г окислёния (сліт) топа де охійаге 

опасная - топа регіспіоаза 

г» осаждёния (а, тт) топа де дерипеге 
а ѕиѕрепѕШог 


і 








ЗОНА — 116 


збна 

г» осветлёния (41) гопа. де ітрехіге 

г» охлаждёния (1егто) топа де. гасіге 

охранная ~у. зона, защитная 

охранная ~ памятника топа е ргогесііє 

а ции! топитепі 

~ охраняемых ландшафтов 20па де рго- 
{есйе а реіѕајшиі 

" (лу перегрузки (тес) топа де ѕиргаѕагсіпа 

перехбдная ^^ топа е ігесеге / де ігап- 

ге / іпіегтедіага 

^^ пешехбдного движения (акит) гопа 
репіги сігсиїаіє ріегопаїй 

~ пешеходной доступности (агит) 20пдй 
Че ассеѕ рлеопа! 

~~ плавлёния (зи) гопа де 1орше / де Ги- 
тіапе"/ е айеге си тегаїці 4е бага 

планирбвочная г» (и’Ь) гопа де ѕіѕќета- 

їігаге 

пластичная ~ (тес) топа ріазіїса 

~ пластичности (тес) дотепій ріазіїс 

~ подогрёва (/егто) топа де ргеїпсдігіге 

~ подпбра подзёмных вод (114) топа 
де асиштиїаге а ареїог зиМегапе 

г подсушки (тії) топа де ргеиѕсаге 

гу предварйтельного нагрёва у. збна по- 
догрева 

^^ предёльного равновёсия грунта (ео!) 
топа зідгії де есрійбги-Штіїй а зо 

предзаводская ~, 2004 ргейтіпаїй 

г преимущественного развйтия (и’Ь) 
опа Фе шгбапігаге си ргіогіїаїе 

прибрёжная ~ топа Фе Шогаї 

прйгородная ^^ (иғЬ) топа забигбапа 

г пригородного сельского хозяйства 20- 
па аргісоїд зибигбапа 

г промерзания (5601) топа / адіпсіте 
де їпрреї 

ге промерзания грунта (5601) топа де 

“ Яарбер а Тегепиїці 

проміиленная ~ гброда гола іпдизігіаїй 

а огазиїці 

противопожарная ~ 20иа де ргоїесре соп- 

іга іпсепаїцімі 

г» радиёльного сдвйга (тес) гопа де Гог- 
Їесаге гайіа1а 

разгрузочная о» гопа Че Чезсагсаге 

ге раздёла сопд'4е зерагайе 

г разрушёния (тес) гопа де гиреге 

~ разрыва у. збна разрушёния 

г. разупрочнёния (2201) гопА де їптчіеге 

г распространёния грунтовых вод (#4) 
топа ае іпйџеп{а а ареїог зибіегапе 


‚ растянутая г» конструкции гопд шИиза 
а еістепієїог Фе соп5ігисіів 

г регулирования застройки 70пд де гер- 
]етешаге а сопзігисіійог 

г» реконструкции 2004 де гесопѕігисіе 


рекреацибнная ~ топа де авгетепі 
~ санитарной врёдности топа іпзаїцга 


~ санитёрной защйты топа йе ргоїєс- 


Не ѕапіїага 
~ санитарной охраны у. зона санитарной 
зашиты 
селйтебная ~ топа сопѕігиіЫ!й 
сжатая ~ (тес) топа де согаргезіцпе / 
де сопігасііє 
сжатая /~ конструкций гопа сотргітаій 
а еістепісіог де сопзігисііе 
складская ~ топа е дерогіїаге 
г» снбса топа де детоїіаге 
г соединёния (єїсоп) топй де іїтбіпаге 
г» спекания (тіг) гопа де сііпсһегіғаге 
ге сплавлёния у. збна плавлёния 
стройтельная ~ опа йе сопѕігисііе / де 
зачнег 
стройтельно-климатйческая ^^ топа сії- 
тацсй де сопгаси 
~ сушки (тіг) топа де изсаге 
гу тенйстости 20пӣ де штрга 
~ термического влияния (1егто) топа 
де шНаеща тегтісй 
торгбвая гу топа сотегсіаій 
транспортная ^^ 20пӣ де ігапѕрогі 
~ транспортной доступности 20пй йе ас- 
сез а цпійоасеїог де ігапзрогі 
г транспортной загрузки 2опа Фе їпсагсаге 
а тіроасеїог де їігапѕрогі 
^^ трещиноватости (тес) топа де Изи- 
гаге 
^^ трещинообразования (тес) у. збна 
трещиноватости 
гу тяготёния 20пй де аігасіе 
~ упрочёния (/тес) гопа де есгиізаге 
упругая г» (тес) гопд еіазійсй | | 
~ упр9гости у. збна, упругая 
урбанизйрованная г» гопа шгбапігаїй 
учебно-тренирбвочная г» 2опё йе зшат 
Я апітепатепі 4 
функциональная м» (агп) гопа Гапсіо- 
паїй · 
хозяйственная г» 20па возродагеазса 
цепная ~ (таз) топа Іапбигіїог 
~ чертежа рогіїшпе / хоп а дезепційі 
ж экстенсйвного хозяйственного освоё- 
ния 7опа де уаіогіїїсаге ежепяуй 
зональность Її. зопаїате 
~ грунтовых вод (ліг): зопаќаѓе а аре- 
Іог зиБ(егапе 
г. почв (яєоі) гопаїіаїе а ѕоіигіїог 
зональный" гопа! 
зондирование п. 5опда), зопдаге ; ехріогаге 
акустическое г» ѕопдај асиѕіїс Г 
гу бурёнием ѕопӣај ргіп Гогаге 
глубокое г» ѕопдај де адіпсіте 
г» грунта зопдаге а іегепиіці 
динамийческоє г» зоп4а} діпатіс 
сейсмйческое ~ 50паі ѕеіѕтіс 
статическое ~ зопда] йе репеїгаге ѕіаіісӣ 
температурное г» зоп4а} їегтіс 
ультразвуковое ~ з0п4а} си иИгазипее 
электрическое г» ѕопӣај еіесігіс 
зонйрование п. (иг) хоп саге, 20паге 


зонирование 
медицинское ~ курбртного райбна хопаге 
тедісаї& а ипе! геріцпі де ігагатепі 
пояснбе ~ гопіїїсаге ргіп сепіигі 
пробктное ~ хопіїїсаге ргоієсіаїа 
санитарно-гигиенйческоє ~ 20пібісаге 5а- 
пітаго-івіепіса 
стройтельное г» посёлка 2опаге а ипе! 10- 
сашай 
функциональное ~ хопсаге Гипсропаід 
зонолйт т. (яеоі) уеглисш саїсіпає їп рга- 
пше 
зонт т. сорегііпа ; (іпзі) Вой 
вентиляцибнный ^ Ноїй де уепШайе 
водозащӣтный ^^ сорегийй де ргоїесіїе 
сопіга аре 
вытяжной ~ Һоїа де аврігаціе 
гу резервудра сорегіїпа гехегуогиїці 
зонт-козырёк т. сорегіпа де ргоесйе 
зрёлищный (сѕс) де зресасое 
зрблость Г. бетона (еї) тафигИа!еа Бегопи!ці 
зуб т. аш; ргар ; ріпіеп 
водобӧйный ^^ (сп) ргав діѕіраќог 
горёлочный ^^ (ѓетто) уаїга агадіогиїмі 
— доведённый до водоупбра (сп) регӣеа 
сокаїй / їп сопіасі си Кегепи! ітрегтеа- 
Ы 
кессбнный ~. (еісоп) сай! де сһеѕоп Р 
г ковша экскаватора (таз) діпіе аї сире! 
де ехсауаїог 
низовой ~ водоббя (сй) уаїга 
~~ плотйны (сп) ргар де Багај 
— флюбёта (сп) име а! гіѕрегтеі (р05/- 
гадіекиі ) 
зубатка Ё. (ѓелл) данй діпуаіа 
зубёц т. (агй) сгепе! 
зубило п. (ѓећп, ітес) данй 
пневматическое ~ йаа рпептаѓісӣ 
электрическое ~ дай еЈесігісӣ 
зубчатка Г. (іепп) даий си дймі ; (таз) гоа- 
14 даа 
зубчатый (таз) діпраї 
зубчик т. (амп) депйси 
зуммер т. (іпзі) Бизаег 
зумпф т. вгоарӣ де соіесіаге а ареог 
г» насбса ргоарё де соІесіаге а ареіог реп- 
{ги ериіїгтепіе 
зыбность Ё, предёльная (тес) деїогтаге- 
Пий 
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игла [. ас 
лу. Вика (пля испытаний вяжущих) (ері) 
ас Місає (репіги іпсегсагеа ПНапіціці) 
лу всасывающего кбнуса (7145) аси! зи- 
раре! йе азргайе 
я. датчика (срі, тйѕ) аси! / рараюги 
їгадистогиі ді 
ле клапана (іпзї) ас Фе ѕирарӣ 
ледяная ~ (№4!) ас де впеаїй 
размёточная ~ (ітес) ас де їгаѕаї 
регулирбвочная ^^ (таз) ас де геріаї 
игловидньй асіїогт, асісшаг 
иглофӣльтр т. (Лідг) Иги асісиаг 
игра Г. (таз) јос, № ; 10Іегапј ; сотЫіпаўе 
боковая ~ јос 1аїега] / Іа Напсигі 
го валкбв јос їпіге сійпагі 
осевая ^^ јос ахіа! / Іопріїидїпа! 
‘игровая Г. (аг, с=с) заїй де јос 
идиобласт т. (2е01) ійіоЫаѕі 
избыток ка. ѕигріиѕ, ргіѕоѕ, ехседепі, ехсеѕ 
м влаги (тіт) ехсез фе итідіїаїе 
лу массы (тіг) ехсеѕ йе таѕӣ 
известегасйлка Ї. у. известегасйтель 
известегасйтель т. (т!) 5йараіог де уаг, 
тазшй де 5ійп5 уаг Ч 
барабанный о» тазіпӣ де зНиз уаг си (ат- 
Биг 
бегункбвый ^^ тазий Фе 55 маг си гоје 
фрёзерный ~ шазшй де 315 уаг си 
[тега ў 
известенасбс т. (тіг) ротра де хаг 
известкование п. (спіт) дейџгіхаге си уаг 
известкбвый де уаг, си уаг; сајсагоѕ 
известняк т. (леої, тіг) сасаг, ріаїга де увг, 
ріакгй саісагоаѕӣ 
асфальтовый ~ саїсаг азРа!ийс 
биогённый ~ саїсаг біобеп 
битуминбзньй г» саїсаг Бійштіпоб 
~‹ высбкого тйтра саїсаг си сопіпий гі- 
дісаї де сагбопаї де саїсій 
гидравлический г» саїсаг підгаміїс 
глинистый ^^ саїсаг агріїоз 
грубозернйстый "м саїсаг ргоѕіег 
доломитизйрованньй ~, саїісаг чЧоїотиіс 
ДОЛОМЙТОВЫЙ ~. У. известняк, доломи- 
тизйрованный 
желёзистый ~» саїсаг Ёегиріпоѕ 
зернйстьй м» саїсаг этапщаг / вгапшоз 
кремнйстый г» саїсаг 511с105 
кринбидньй ~» саїсаг си сгіпоійе / си 
епігосе 
кристаллический ~‹ саїсаг сизая 
магнезийльньй ^ саїсаг ‘си тавпели / 
тарпегіай 
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известняк 
мергелистьй ~ тагпаӣ саїсагоаєй ; саїсаг 
тагпоб 
микрозернистьй ~~~ саїсаг си Боби! Ни 
нуммулитовый г» саїсаг патаНис 
обломочньй г» саїсаг денис 
ООЛІИТОВЬІЙ ^^ саїсаг осійіс 
органогённый ~, саїсаг ограпозеп 
пелитомбрфный ~ саїсаг реотогЕ 
песчаниковый — саїсаг вгело8 
песчанистый г» саїсаг агепасей 
лӣтчатый г» саїсаг їп рійсі 
плотный ~ саїсаг сотрасі 
пористый г» саїсаг рогоѕ 
ракушечньй ~ саїсаг Іасиѕїги / соспійег 
рифовый ~ са]саг гесіїа! 
рыхлый г» саїсаг Їгіабії 
ситчатый — саїсаг $роп210$ 
туфовый ~ саїсаг ішіасеш 
узловатый ~, саїсаг си подще 
фусулйновьй ~, сасаг си Ғиѕшіпе 
хемогенньй — саїсаг Нетовеп 

известь Ё. (тік) маг 
белильная ~ сіогигй йе уаг 
быстрогасящаяся ~ уаг си 5іїйреге га- 
ріаа , 
вёнская ~ уаг вга5 
воздушная г» уаг аегіап / аб 
высокоэкзотермӣчная ~ уаг си ехоїегті- 
сікаїе гідісаїй 
гашёная ~ уаг 505 :. 
гашёная в тесто ^^ уаг-разій 
гашёная отдёлочная ~ уаг 5їїп5 репіги 
Іисгагі де Ника] 
гидравлическая ~ уаг Магаийс 
гидратная ~ уаг һійгаѓаї / ѕіїпѕ іп ри|- 
Беге 
доломйтовая ~ уаг Чоюнис / перги 
ёдкая ~ һігохій / агат де саїсій 
жжёная ~ уаг агѕ / саїсіпаї 
жирная ~ у. Известь, вёнская 
карбонатная ~ уаг сагбопаї 
комовая ~ уаг (м) Биїрдгі 
кусковая ~ у. Известь, комовая 
магнезийльная ~ уаг тарпегіап 
медленногасящаяся ~ уаг си 5Нисеге Іепій 
мблотая ~ уаг тдӣсіпаї 
негашёная ^^ уаг пеѕіїлѕ | . 
необожжённая ~ уаг пеагѕ / песаїсіпаї 
обожжённая ~ у. Известь, жжёная 
пережжённая ~ уаг ѕиргаагѕ 
свежегашёная ~ уаг ргоаєраї 5іїп5 
сверхгидравлическая ~ уаг зирегрідгаціїс 
своббдная — уаг ѕїпѕ (рег де арӣ) 
срёдняя ~ уаг тійосій / зепиегаз 
стройтельная ~ уаг репіги сопѕігисіі 
тощая ~ маг зіаб 

йзвесть-кипёлка Г. уаг пезіїп5 (їп) Бцівйгі 

йзвесть-пушонка Г (тік) уаг пезйп$ тёсі- 
паї / (іп) ргаї 


0 


извешатель т., пожарный ауегихог йе іпсеп- 
ата 
извйлина Г. зіпиогіїаїе; Бас; зегреийпй- 
теапдги ; 1идоНига, сота 
г» дорбги ѕегриігеа агата 
"лу рекй теапаги / соб аї тїшиї / а! #иуіџ- 
ші 
извилистость Г. зіпиогіїаїе 
извлекать а ехігаре, а зсоа!е 
извлечёние п. ехїгавеге, ѕсоаїеге 
г труб (ейп) ехігареге а тибигИог 
изгиб шт. (тес) іпсоубіеге; Пехіцпе; сиг- 
Бига 
горячий ^^ (тес) їпсоуоіеге Іа саја 
динамический ^- їпсоуоіеге дтатакА 
знакоперемённый г» їпсоуоіеге аќегпануй 
косбй — їпсоуоіеге оБШсй / Фара од 
атеси 
мёстный ~» шсоуоеге Іосаїй 
многократный ~, їпсоуоіеге геретаїй 
однократный ^^ їпсоуоіеге Іа іпсйгсаге 
ипіса й 
перемённый ~ у. изгӣб, знакоперемённый 
плбский — іпсоуоіеге ріапд 
поперёчный ~» їпсоуоіеге ігапѕуегѕа1& 
поперёчный — в упругой стадии їпсоүоіе- 
ге іп дотепіи еіазіїс 
продӧльно-поперёчный — Патђај 5і їпсо- 
уоіеге 
продбльный г» Патбај 
продбльный 7» в упругой. стадии Патфај 
їп дотепій еіа5іїс 
продбльный -— за предблом упругости 
Патра) діпсоіо йе Шайа е еіазіісікаїе 
продбльный - со скручиванием Натфа] 
си Тогзшие 
пульсйрующий ~, їпсоуоіеге ѕцЬ загсшя 
риізатоаге 
г. рекй (№47) теапдги / сої / соїйита / 
Баса а(1) ипиі гій 
г» с кручёнием іпсоуоіеге си гӣѕисіге 
г» с растяжёнием іпсоуоіеге си Іпіїпдеге 
ге свӧда (ағһ) сигбига а ипе? Боці 
сложный - їпсоуоіеге сотриѕ& 
— со сжатием шсоуотеге си сотргеѕіџпе 
статйческий — їпсоуоіеге ѕіаїісӣ 
упругий м» їпсоуоіеге @азНся 
упругопластический -^ їпсоуоіеге еҝаѕїо- 
рІаѕіса Я 
холбдный - (ітес) їпсоуоіеге Іа гесе 
пилиндрический — їпсоуоіеге сійпагіс& 
ЧИСТЬЙ ^ іпсоүоіеге рига / ѕітрі& 
изгибание п. (тес) сигбаге, їпсомоіеге, їп- 
доіге (у. 51 изгиб} 
изгибать (тес) а сигба, а їпсоуоіа, а їадої ; 
а Патра 
изгибаюший (тес) іпсоуоіеіог, де іпсоудіеге 
йзгородь Ї. рага, їтргејтиіге (Фе пиіеіе зай 
їије) ; таріаз 
живая ~ рагі уій 
колючая ~ вага йіп 8ігтій еһітраїй 
изготовйтель т. ргойисӣќог, ехеситапі 


изделие п. 


изготовление и. ехесийе, ргодисеге, сопіес- 


Попаге, Ёабгісағе я 

заводское ~~ Габгісаге, сопіесіопаге іп- 

дизігіаїа 

~ конвёйерным способом Ғаһгісаге т 
Јат 

полигонное ~, сотесйопаге їп ройвоп 

пострбечное — сопіесіїопаге ре 5апіїег 

г сббрных элемёнтов сопіесіїопаге а 
еіетепіеїог ргеїарбгісаїе 


изготовлять а ехесйіа, а ргодисе, а сопіес- 


попа, а Гафбгіса 

Ғабгісаї, ргоди5; агИсо!; ріеѕа 
бетонное м» (еісоп) еістепі / рієза де 
Беоп 
каменно-керамӣческое ~ (еїсоп, 1151) рго- 
диз сегатіс х 
отлёланное ~ (еїсоп) ргодиз бтпіѕаї 
раздуваемое ~ (еісоп, іпѕї) ргойиѕ воп- 
На! 
санитарно-керамическое ~ 
ѕапіќага діп сегатісӣ 
силикатобетбнисе неармйрованное ~» (е/- 
соп) е\етепі йіп Беїоп зійсо-саїсаг пеаг- 
таї і 
стройтельное ~ (есоп) еіетепї йе соп- 
зітосйе 
теплоизоляционное ~ 
ргоди5 їегтоїгоїіапі 
тонкокерамӣческое ~ (е/соп, іпѕі) ргойиѕ 
Чт сегатісӣ Ни 
фасбнное ~ (еісоп) ргодиз Ғаѕопаї 
эталонное стройтельное ~ (еісом, іп5і) 
ргодиѕ-еѓајоп 

издёлия п. рі. ргодизе; агИсое; ріеѕе 
абразивные — (ітес) ргойиѕе аБгатауе 
~ автоклавного твердения (еїсоп) рго- 

дизе / еіетепіе аціосіауігаїе 

арматурные ~ (агт) ргодизе Фе агтаге 
битумоперлитовье ~, (еїсоп) ргойиѕе / 
сієтепіе ре База де Бійшт 5і регійа 
вермикулитовые ~ (сісоп) ргодизе си уег- 
тісній 
гончарнье ~ ргойиѕе де сегатісӣ 
готовые ~ ргодизе Йпие 
железобетонные ~ (еїсоп) ргофизе / сіе- 
чпете діп Беїоп агтаї 
кислотоупбрные ~ (еїсоп, іпзі) еістепіе 
ргодизе апіасіде 
клеёные 7» (еїсоп) ріеѕе / еістепіе їп- 
сІеізѓе 
кованые ~ (еїтеї) ріеѕе Гогіаїе 
комплектующие ~ (єЇсоп) ріеѕе де сот- 
рІеѓаге 
крепёжные ~ (еїсоп) рієѕе / єіетепіе де 
Нхаге 


(іпзі) реза 


крупногабаритные — (есоп) ‘еіетепїе йе 


Фітепзійпі тагі 

лёгкобетбнные — 

Беїоп пог 

~ на гвоздях, де мые  (еїсеп) 
ріеѕе @т істо азат Майе си сше 

огнеупорнье — (т!) рго@и$е геїтасіаге 


(сісоп) еїстепіс ат 





(сісоп, їпѕ1, іегто) " 
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облинбвочные ~ (Ли) еістепіе де ріає 
са} 
сантехнические ~ (#15) ргодизе / обіесіє 
ѕапіќаге 
сборные столярные ~ (е/соп) ргеїабгісаїв 
де Итрпе 
сварные ~ (стеї, есоп) ріезе ѕийаѓе 
светотехнӣческие ~ (е/, 1151) агисое реп- 
и Шитіпаї 
скобяные — (ее!) агисе ат Негдгів; 
агтаїигі де 151 $1 Регезіге 
столярные ~ (еїсоп) ргойыѕе / оЫіесќе 
де йтріагіе 
формбванные ~ (еісоп) еіетепіе / ріеѕе 
тиаїе 
цемёнтно-вермикулйтовые ~ (е/сот) рго- 
Чизе ре баха йе сітепі 51 уегтісиіії 
электромонтажные - (е/, іпзі) агіїсоїв 
репіги ејесіготолѓај 
электроустанбвочные — (еі) агіїсоїе реп- 
їги іпзіаїабії еіесігісе 
издержки Г. рі. (ес) снешшией 
излом шт. (тіг) гаріига, зрагіцга, иитига ; 
гиреге; (єгої) Гайе 
блестящий — гиріитй Іисіоаѕ& 
ВОЛОКНИСТЬЙ о» гаршга Ибгоаза / НИГог- 
та 
гладкий о» гирга / ѕрагіџга. пеіейа 
жирный ~~~ гиршга егаѕӣ 
зерийстьй ^^ зрагага вгапиіаїй, гаршига 
этаниюаза 
кристаллический ~ гарішга сизаНиа 
МАТОРЬІЙ ^^ гарншй таёй 
мелкозернйстый ~ гирига си эгапаие 
[та 
нербвный г» ѕрагішга пениМогтй 
остаточный о» зрагішга геланай 
пластинчатый ^^ гиріига 1атеага 
раковистьй г» гиришй сопсоідаїй 
свётлый ^^ гирішга де сиюаге езспізд 
серебристый — гиршга агріпів 
сланцевйдный ^^ гиршга ѕіѕіоаѕа 
слойстый ~ гиршга гай огта 
стекловйдный — гиріига ѕїісіоаѕа / уйгоа- 
5а - 
усталостньй ~ (тес, тіг) гиреге Іа обо- 
ѕеаіа 
хрупкий ~ гыреге Ёга 
нииферный ~ зрёгіџга йе агдетіе 
излучатель т. ејіетепі гадіапі; (1егто)` га- 
Фатог 
излучина Ё. соїіїига, сої, 5зегрепіїпа 
гу рекй (Шаг) согітига / Бисіа / сої / а(і) 
ити! Пи, теапдги 
измельчёемость Її. (т) сараспае де а тё- 
спа / де а шагийй, сопсазабійае 
измельчатель та. (таз, тіг) дізрогібу: де 
ідгішате / де тагипргє 
вибрацибнный — тоагӣ үібгаѓоаге 
измельчать (тт) а Вицаца, а тагипії; 
а таста, а сопсаза 
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измельчениє п. (ти) Ғгїтіаге, шагиийге ; 
тасіпаге, сопсаѕаге 
г» в порошок риїуегігаге 
вторӣчное г» сопсаѕаге ѕесипӣагӣ 
грубое — Ѓйгїтіаге / пайсіпаге ргоѕіегӣ 
диспёрсное — тйсіпаге. де авреге 
одностадийнсе ~, тйсіпаге їпіг-о зіпри- 
га ігеарій 
первичное ~, підсіпаге ргітагі 
повторное ~ пайсіпаге ѕесипӣаг& 
тӧнксе г» шастаге Ния 
изменёние п. шо@ саге, зсбітбаге, ігапѕѓог- 
таге, уагіаціе 
э‘адиабатическое ^— (/еғто) тапзГогтаге / 
уачайе адіабатісй 
~ глубины бёрега (маг) тофійсаге а 
айїпсітіі Ја |йгт 
изотермӣческое г» (1егто) ігапѕѓогта- 
ге / үагіаўе ідоїегтай 
су колей (сў) ѕсһітраге а есагіатепій- 
їі 
7 є» кривизны (агит) зсНипЪаге де сигбига 
ге уклбна (вео4) зспітбаге а 4есіїуід- 
(11 
^^ фбрмы (тес, тіг) зспітбаге а ѓЃогтеї 
деғогтаге 
измёнчивость Г. уагіаЫа{е ; іпзгтабійате, 
пезтабійате 
^ нагрузок (таз) уагіабійате а загсіпі- 
Іог 
^^ стӧка (лійғ) уанаыШае а зсигрегії 
измерёние п. тйзига; шазигёюаге, тйзига- 
ге 
базисноє мм тйзигаге де Базі Е 
^ влажности пійзигаге а ина 
гравиметрическое ^^ тйзигаге вгамітеїгі- 
са 
дальномёрное гу (веоӣ) тдзигаге іејете- 
їгіса 
косвенное — пійзигаге іпдїгесі й 
линёйное о» (реод) шйзигаге пјагх 
‹ натӯрное — шйзигаге 4ігесід 
ге осадки (яеої) пайзигаге а`іаѕйгіі 
гу параллактйческого угла (веоа) тпд- 
зигаге рагаіасіїс& 
су превышёний (лес) тйѕигаге а діГе- 
гещеог де шуе! 
измерёния п. рі. шёзигаг, тиг юг 
высотные ге (2еоа) аШтеігіе, тйзигаге 
а іпацітіог 
двойные ~ піЯзигдіогі дибіе + 
многократные ~, пійзагдіогі гереіаіе 
неконтактные ~ тайѕигйіогі шанесе 
неравнотӧчные ~ тйѕиг&огі де ргесіліе 
Фіѓегіга 
равнотбчные — пійзигдіогі есһіргесіѕе 
измерйтель тт, арагаї / дізрогійу / шяги- 
тепі де пайзигаї, іпаісаќог-е(аіоп ; тёѕи- 
га(ог ; @запнег 
гу натяжёния арматуры (акт) арагаї де 
тідзига а їепѕіиліі агтдгигії 


~ отлӧгости (зеой) десіїуотеіги 
изнашиваемость Г. зепзібібіаїе Іа ига ; 
Їасіог / вгаа де изогя : 
изнашивание п. у. изнӧс 
изнашивать(ся) а (зе) 02а, а (е) тосі, а 
(ѕе) гоаде 
изніс т. игигӣ, таге 
абразйвный — (таз) игигӣ абгазіуй 
волнообразньй ме игигй опашающе 
допускаемый г» птлий адтізібіїд 
естёственный — игигӣ паника! 
коррозибнный ~ итигй рип согогнше 
механйческий — ихигй тесапісї 
«~ покрбітия ихигй а зігаїиші асорегиог 
предёльный — ций Іа тій 
^^ трущихся повёрхностей (таѕ) шамгі 
і а заргаїе|еіог їп сопіасі 
~ шарбв (тік) ихигй а БИеюг 
эксплуатацибнный м џгиг& де ехрюа- 
{аге 
износостойкий гезізїелі [а полі 
износостойкость Ѓ. гегізїепій Іа полі 
изнбшенность Її. пгигй ; ргай де цашгй 
изобйта Її. (геоа, шаг) іхобаїй ; сиг Бай- 
тенлса 
изображёние п. (срі) гергегепіаге ; ітаріпе 
~ в ортогональных проёкциях гергеғеп- 
іаге огіоропаїй 
зеркальное ~, гергегепіаге їп овой 
масштабное ~ гергетепіаге Іа зсагй 
г» мёстности гергелепіаге а Іегепиіці 
перспективнос ^^ регересіїуд, гергеғепіаге 
їп регзреспуй 
прямбе ~, гергелепіаге Наей / 4ігесій 
скрытое ^^ гергехепіаге діѕсгеїх 
совмещённое ~ гергелепіаге зиргаризй 
топографическое ~ (вео) гергегепіаге 
Торорга_са 
упрощённое гу ітаріпе зтрийса!й 
эскйзное — сгосбій, 5спі|й 
изогйпса Г. (тео) сигЬЯ де піуе] / аїй- 
теїгісӣ, ігоһірѕӣ 
избгнутость Ё. сарасіїаїе де Тпдоїге / де 
іпсоусієге / Фе сшЪаге 
изогбна Її. (2ео4) ітовопі 
изоклйна Г. (гео) ситЪЯ ігосіїпаїд, ігосії- 
па р 
избл т. (тіг) ізо! (тиена! де еѓіапҳағге ре 
Бага ае Ьйит зі саисіис) 
изолировать а іғоіа 
изолйрованный ігоіаї 
изолирбвщик т. типсіког хоаюг 
изолятор т, (еі) моаюг 
подвесной — моаюг ае ѕиѕрепѕіе 
штьревбй ~ ігоїаге їп опий де ща / 
де Базіоп 
изоляция Ё. (1201) поайе: ігојаге ; еїап- 
ѕаге 
акустйческая ~» ігоІа{іе асиѕіісй / Ғопісй 
асбёстовая — ідоід|іє си азбезЕ 
асфальтовая г» ілоїаге си азіаї! 
битумная ~, моаНе / егапзаге си Біт 
вакуумная ~ ігоіаге ргіп уіа 








изоляция 
воздушная ~ ігојаге си аег / си іга де 
ает 
волокнӣстая ~ ігоїаціє Фе бЫге / фе таге- 
па! бібго5 
дёльта-асбёстовая "м ілоїаціє 4е агбезі- 
деПа , 
залйвочная ~ 12е1айе їигпаїд 
звуковая ~ у. изоляция, акустическая 
кремнийорганӣческая г» еїапзаге си $Шсоп 
мастйчная г» еѓапѕаге си тавіїс 
набивная ~ ігоіаціє де еіапѕаге 
наружная ~ 120|]айе ехіегіоагӣ 
обмазочная м» ігоіајіе си їепсиіа!& 
обмбточная ~ мо]айе арНсай ргіп 1014- 
ѕигаге 
огнестбйкая ~ ігоіаціє івпіѓив& 
оклёечная о» ігојайе аріїсаїй ргіп Пріге, 
1201айе-ѓареї : 
окрасочная · ~ ігоіайе ргіп уорѕіге 
оплёточная ~ ігоіаіе аріісаїӣ ргіп ітріе- 
ге 
отражательная — мо]айе гейесіатій 
поясная — мо]айе де сепіигӣ 
прӧбковая — ігоЈаіе аш рішій 
противовибрацибнная — (таз) ігоіа{іе 
апімібгатогіє 
противосыростная ~ ігојаге сопіга ште- 
ген! 
противошумная ~ 120]аге сопіта гротоїц- 
Ви 
г» против потёри тепла 1хо]айе 1егинсй, 

тегиао12о1айе 

резиновая г» (е, таў) ігоіаціє Фе саџсішс 
г» соединёний ігоїаге а ітбіадгіїог 
тепловая ~, ігоіаціє іегтісй 
теплостойкая ^^ іғојаге сопіга сдідигії 
штукатурная г» 1201айе де Тепсиіаїд 

изометрия Г. (сніт) іготеігіе 

изопага Г. (ліг) ігорарӣ 

изопёкта Г. (Шаг) ігоресій 

изоплёта Г. (ліан) ігоріеі й 

изопрён т. (сніт) їгоргеп 

изостата Г. (тес) сигбд ігозіатісй 

изостатйческий (тес) ігозіаїіс 

изотёрма Ї. (/екто) ілоќегтй 

изоцианат шт. (спліт) ігосіапаї 

изразёц тп. (тік) саһ, раса де іегасоїй 
прбфильный г» сабій ргобіаїдй 
прямой ~ саһій рІап& 
Угловой — саһ! де соң 

изразцбвый де саһі& 

изученность Ѓ. территории ога@ де еипоа5- 
{еге а! ипи! Іегіїогій 

изыскание п. сегсеіаге, іпуеѕііваге ; шуезН- 
ване ; эта ; ргозресиипе 

изыскания п. рі. сегсеїдгі; зшай; ргозрес- 

Нипі 

вӧдные ~ (№4) сегсеїйгі Бідгоіорісе 

геодезйческие м» (2еоа) гідісйгі реойегісе 

гидротехнические ~ (сп) зшан һіаго- 

теппісе 
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дорбжные ~ (4гит) зай репіги дгитигі 
инженёрно-геологӣческие г» (деої, 201) 
сегсеїдгі / гесипоазіегі терпісо-реоіодісе 
предпострбечные ~ (срі) знай ргетегей- 
їоаге сопѕігисіеі 
проёктные — (ср) чай де ргоіесіаге 
стройтельнье ~ сегсеїйті / уман т соп- 
ги я 
электрокоррозибнные ~ сегсеїйгі азирга 
согогіипії еіесігісе 
изыскательный 4е сегсеїаге 
изюм т. (тим) раша таге репіги еїоп 
ил т. (ША) тії; падтої 
активный — пато! асйуа{ / асіїу 
активный возвратный ^ пато! асіїу де 
гесігсшаге 
активный вспученный ^^ пйто! асіїм їп- 
Бгоѕаї 
высушенный ^^ пато! цясаї 
глинистый ~ (вео!) тї] агяїіоб 
диатбмовый ~» (2е01) шЙ си йаіотее 
обезвбженньй — пйтої дебпійгаїаї 
осёвший — тії ргесіріїаї 
хлопьевидный г» пато! Йосиід5 
йлистый пдпоїоє, 0$ 
иллюминатор т. (еїсоп) Іатіраїог 
илонакопйтель т. (аї) десатіог де пйто! 
илопровӧд т. (ейп) сопдисій де пйтої 
млосборник т. (41) соІесіог де пто! 
илосбс т. (таў) рошра йе пйто! 
илоуловйтель т. (а) зерагаїог де пто] 
илоуплотнйтель т. (7145) сотпрасіог де пд- 
тої 
имплюзий п. (амп) пару 
импост т. (агл) ітрозій 
импульс т. (тес) ітриїз, ѕос 
мгновённый - пиру 5 іпѕіапіапеш 
начальный — ітриїз ша! 
обобщённый г» пприз репегаїлаї 
г» сйлы пиру Роге! 
ударный г» ітриїз де сіоспіге, регсивійпе 
инвариант т. (тес) іпуагіалі ; (тай) питдг 
їпуагіапі 
г» деформаций іпуагіапі аі деїогтаіїві 
~ напряжённого состбяния іпуагіапі а! 
5ійгії де їепзіцпе | 
ингибирование п. деструкции (сбіт) іпрі- 
Баге а деєгадйгії 
ингибитор т. (сыт) іпрібіог 
летучий ~» іпһіриог уса 
г» окислёния шВЬйог де охійаге 
йндекс т. іпдех, іпдісе 
г» изоляции воздушного шума (ас) іп- 
дісе де ілојаіе а звопоїиіші аєегіап 
гу изоляции ударного шума (ас) іпдісе 
де ігоїаіє а гвотоїціці де 80с 
^ направленности (ўї2) іпаісе де аїгесії- 
уйаіе 
гу текучести (тес) іпдісе де Ишанме / 
де зсигреге 
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индекс 7 
^^ цветопередачи (2) іпфісе йе ігапѕті- 
теге а сшогіі 
~ чувствительности (/і2) іпдїсе де ѕепѕі- 
ЫШшате 
индикатор п. іпдісаѓог ; Пеіес(ог ; сотрагаїог 
^^ вибраций (тес) шсайог / іпгевізігаїог 
ае уїбгагії Ч 
цифровой г» (таз) іпдісаїог питегіс 
индикатрӣса Г. рассбяния (2) іад4ісаїгісе 
де дібигімпе 
индустриализация Г. стройтельства ш4изита- 
Птаге а сопзігисійіог 
индустрия Г, стройтельная іпди5ігіа соп- 
зігисуйог 
инжёктор т. (таз, іегто) іпјесіог 
инерция Ї. тепловая (іегто) тегйе ѓегтіса 
инженёр т. іпріпег 
лу проёкта іпріпег-5еї де ргоіесї 
главный ~ іпвіпег-беї 
старший ~ іпріпег ргіпсіраї 
инженёрно-геологический  ерпісо-реоіоріс 
инженёрно-стройтельный де їепліса а соп- 
зїгисіїйог 
инклинбметр т. (зео04) іпсіїпотеїги, ризо- 
ід де іпсіпаџе 
инсоляция Ё. зданий шзо]айа сіадігіїог 
инструкция Ё. по проектированию ргеѕсгір- 
Не репіги ргоіесіаге 
инструмёнт т. (1ейп) ѕсша, зсше; іпзіги- 
тепі (е) ; шпеайа 
буровой -— вагпіїшгӣ де Гога} 
высотомёрный г» (єсоа) айітеїги 
геодезический ~ (вео) іпзігитепі їоро- 
вгабіс 
деревообрабатывающий ~ 5сиїй / си де 
ргеїшсгаї 1етии! . 
забйвочньй г» шпегіїй йе Баїеге 
затйрочный ^^ опеана де дгізсиії 
затирочньй ~ для штукатурных раббт 
ѕош8 де дгізсиії реги Шшсгагі де 1епсшей 
измерйтельный ~ іпзігитепі де тази- 
гаї 
каменотёсный ~» ѕсше де сіоріїї рта 
контрольный ше» іозіготепі де сопігої 
плбтничный -— ипеама ае диівпег 
размёточный ^^ (таз, (ейп) іпзігитепі 
де {газа 
режущий ~ ѕсша азсше!оаге 
ручной ~ ѕсша тапиаїй 
слесарный — зси де 1асӣгиѕегіе 
стройтельный ~ шпейе / зсше репіги 
сопзігасій 
угломерньй су (2е04) вопіотеїги, іп5іги- 
темі / арагаї йе таӣѕигаї ппеВіигі 
инструмёнты га. рі. (1ейи) ѕсше, іпзігитеп- 
че 
ло для крбвельных работ іпз(гатепіе реп- 
їг Гастдгі де іпуеіогі 
механизированные ~ ѕсше / арагайе си 
асйопаге тесапіса 


механизированные электрические ^^ 5си- 
1е / арагаіе тесапісе си асйопаге еіес- 
тгіса 
пневматйческие ~ зсше / арагаїе рпеш- 
тайсе / си асйопаге рпецтабіса 
йнсула Г. (игЬ) іпѕиша 
интарсия Ё. (агі) пмагме | : 
интеграция Г, пространственная (агп) іп- 
тергаге зрайа!а 
интенсивность Ё. инепзиме 
гу давлёний (Шаг) имепзИайеа ргезійпії 
г движения (ѓғапѕ) пиепзнаеа ігаѓіси- 
ші 
~ нагрузки (таў) ниепзиайеа ѕагсіпіі / 
1асагсаги 
^^ нагрузки в тбчке (тес) іпіеп5іїаїса 
загсіпії иг-ии ритсі 
~ напряжёния (тес) пмепзНа!еа 1епзший 
г потбка (4!) іпіепзіїатеа Нахии 
интервал т. пиегуа!; зрайи ПЫег ; д@іѕѓата ; 
рача 
конструктивный — пиегуа! сопѕігисіїу 
интерколумньй т. (агй) іліегсоіопатепі 
инфлюбнта Г. (тес) ме де іпіїшепій 
иньектйрование п. (1ейп) ш]есйе ; іпіестаге 
г глиноцемёнтного раствора іпјесіаге си 
зоайе іп агра $1 сітепі 
за сбдёлку іпіесіаге іп дозш саразеш 
стыков швов іпјесіагеа с ииг|ог / го- 
згигіїог 
инъёкция 8. у. инъектӣрование 
ионйческий (агй) іопіс 
искажёние п. 915отзшие 
искривлёние п. Пеѓогтпаге ; йеуіеге ; аіѕіог- 
8їшпе ; їпдоіге, сигбаге ; 5їгітраге 
г луча визйрного света (ўі2) @іѕгогѕішпе 
а газе! де Гатііпа Їпоуїдог , 
г рельсовой колей (сј) деѓогтајіе а іпі- 
еї 
~ сооружёния (с5іг) деѓогтагса / сиг- 
Багеа сопѕігисіеї 
испарёние п. ([22) еуарогаге 
повёрхностное ~ еуарогаге зпрегіїсіаїй 
испбльзование п. шізаге, іпігебиїпіаге, Їо- 
Іозіге 
~ водотбка в каскаде (сл) атепајаге а 
ипиі сиг5 де ара їп сазсада 
повторное ~ воды гецИтаге а ареї 
повтбрное ~ материалов гешИНтаге а та- 
тегіаїеіог - 
оптимальное ~ ресурсов Їоіозіге оріта а 
гезигзеог 
^^ осадка ийНхаге а дерипегИог 
испытание п. (срі) іпсегсаге, уегНсаге ; рго- 
ра 
г без разрушёния (образца) їпсегсаге 
пейіѕігисіуа (а ргофеї) 
гу бетӧна на расплків їпсегсаге а Беїопи- 
Шші 1а їпійпдеге | 
г в одбметре (2201) їпсегсаге їз ейоте- 
и 7 
вибрационное ~ їпсегсаге Ја уіргайе, рго- 
Ба де уфгайе / де уібгаге 
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испытание 

влажностное ~» Їпсегсаге іа ипиаНме 

выборочное ^^ їпсегсаге рип зоп4а] / ѕе- 

1еснуа 

гарантийное ~ іпсегсаге де загапйе 

гидравлическое м» ргоба де ргеѕіџпе Іа 

гесе 

гу грунта на слвйг їпсегсаге їа Гогіесаге 
а їегепиімі 

г» грунта на срез у. испытание грунта на 
Сдвиг 

г» грунта пробной нагрузкой їпсегсагеа 
цегепа!а! си загсіпа де ргоба 

гу давленисм їпсегсаге Іа ргеѕімпе 

динамическое ~ іпсегсаге Фтаписа 

длительное — їпсегсаге де Фигаїа 

гу жёсткости шсегсаге Іа гірійіаїе 

г знакоперемённой нагрузкой їпсегсаге 
ри ѕагсіпа аНегпайуй 

компрессибннее ~, Їїпсегсаге Іа сотрге- 

шие 

г. консистёнции бетбна їпсегсаге а соп- 
зізгептеї Беїопиїиі 

г консистёнции бетбнной смёси їпсег- 
саге а сопѕіѕіепјеі атезіесиїпі йе Бе- 
оп 

контрбльное г» сопігаргоба, ргоба 4е соп- 

їгої 

копровбе г» їпсегсаге си зопега 

кратковрёменное "» їпсегсаге Че ѕсигіа 

дигаїй 

лаборатбрное ~ їпсегсаге е Іабогаїог 

магнитометрӣческое — їпсегсаге тарпе- 

їотеїгіса 


мёдленное сдвйговое ^^ іпсегсаге Іа Тог- 


Гесаге Іепій 

~ ‘моста їпсегсаге а родит 

~ на быстрый сдвйг іпсегсаге Іа Ѓогѓе- 
саге гарійй 

— на вибростбйкость іпсегсаге йе ге7і5- 
хепій Іа уібгагії 

— на вибростёнде їпсегсаге ре Бапс уі- 
Ьгапі 

г. на воспламенйяемость (тіг) ргоба де 
аргіпдеге 

г на -всесторбниее сжатие Їпсегсаге Іа 
сотргеѕіџпе їгіахіаја 

— на вынӧсливость (таз) їпсегсаге де ап- 
Фигапій / Іа ихогаӣ, ргоба де дигабіїі- 
таїе / Че авдигапій 

г» на герметичность (115%, таз) іпсегсаге 
Іа еаленае 

— на динамический изгйб шсегсаге Іа 
Зпсоубіеге йіпатісӣ 

~~ на долговёчность у. испытание, длй- 
тельное 

гл на изгиб їпсегсаге Іа іпсоубіеге 

— на изнбс іпсегсаге Іа шапга 

гу на изнбс при истирании їпсегсаге Іа 
итога ргіп їгесаге 

— на консолидацию (2е01) їпсегсаге Іа 
сотрасѓаге 

~ на коррозибнную стойкость (747) рго- 
Ъ& де гегіѕіеп{а Ја согоғіцпе 
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на коррозибнную усталость (тіт) рго- 
Ба де оБозеа]а Іа согогіипе 

на коррозию (тіт) ргоба де сого- 
топе 

на коррозию при непрерывном погру- 
жёнии (2еоь Шаг) їпсегсаге 1а сого- 
дипе ргіп ітегѕіџпе сопііпиа 

на кручёние шсегсаге 1а газисте / 1а 
тогѕіцпе 

на мёдленное сжатие їпсегсаге Іа сот- 
ргеѕіопе Іепій 

на многократный изгиб іпсегсаге Іа 
їпсоуоіеге гереїаїа з 
на модёли їпсегсаге ре тое! 

на морозостойкость (тіг) ргоба йе ге- 
дет Іа Їгів 

на набухание (реої) іпсегсаге Іа їпѓоіе- 
ге 

на надёжность (таз) їпсегсаге / ргоба 
де Паб Шшае 

на непроницаемость ргоба де сгапзе!- 
{а1е / де ппрегтеа же 

на обрыв іпсегсаге 1а гиреге 

на однорбдность строёния їпсегсаге а 
оторепії і 5їгисіигії 

на огнестойкость (миг) ргоба де ге- 
тіѕќеп{а Іа Гос 

на относйтельное удлинение їпсегсаге 
Іа аїипдіге ге]ацуй 

на поглощениє їпсегсаге Іа атогііғаге 
на ползучесть їпсегсаге Ја йеѓогтаге 
ріазіїсй зи ѕагсіпа (седаге-адаріаге) / 
Іа Пиаї а 

на прилипание (геоі, т) ргоба де 
адегепіа 

на продавливание їпсегсаге 1а ріезпіге 
на продольный изгӣб іпсегсаге Іа ИЙа- 
тај 

на проникёние кбнуса їпсегсаге 1а ре- 
пеігаге си сопи] (Іа Беѓоапе) 

на простой сдвиг їпсегсаге Іа Їогіе- 
саге ѕітрій 

на прочность при сжатии їпсегсаге де 
гелізієпіа Іа сотргеѕіџпе 

на разрбів їпсегсаге Іа гареге (рип їп- 
Ипаеге) | Іа ітасіџпе 

на растяжениє іпсегсаге Іа їпііпӣеге / 
Іа тгасіипе 

на свариваємость (тік) їпсегсаге Ја 5и- 
«4Фабійтате 

на сдвиг шсегсаге Іа ГогЁесаге 

на сдвиг консолидӣрованного образца 
їпсегсаге а ргобеї їміагіќе Іа Рогіесаге 
на сдвиг кручёнием іпсегсаге Іа Ғогѓе- 
саге рип їогѕійпе 

на сдвиг, лопастное (тіг) іпсегсаге Іа 
їогіесаге си ра1еѓа 

на сдвиг срёзом крыльчатки (іт) їп- 
сегсаге Іа Ғогѓесаге си тогіѕса си ра- 
Ісіе 

на сжатие Їїпсегсаге Іа сотргезтапе 
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испытание 
гу на скручивание Їпсегсаге Іа гёзисше 
~ на срез Їпсегсаге Іа Гогіесаге 
~ на старёние (тік) їпсегсаге Іа їтЬйігі- 
"тиге Я 
~ на схватывание (тіг) їпсегсаге реги 
ргіга 
~ на сцеплёние (сі, ігап5) Їпсегсаге Іа 
адегепій 
су на твёрдость (тік) іпсегсаге / ргоЪА [а 
дигиае з 
на текучесть їпсегсаге Іа сигреге 
на трёхбсное сжатие шсегсаге Іа сот- 
ргезіцпе Ігіахіаій 
схо на трещиностбйкость (иг) іпсегсаге 
Че гелізіепуй Ја Изигаге 
~ на удар (тіг) їпсегсаге Іа Іоуіге / ргіп 
5ос 
~ на ударную вязкость Чисегсаге (е 
гегШепій 
на упругость ргоба де еіазіїсііаїе 
на усадку (Бе!) їпсегсаге 1а ќаѕаге (а 
сітепіціці) 
~ на усталость іпсегсаге Іа обовеаій 
су на холоду (т!) їпсегсаге Іа Не 
~ нагружёнием плиты іпсегсаге де Їп- 
сагсаге ре ріасй 
~ нагрузкой (моста) іпсегсаге рип їп- 
сёгсаге (а рофшиі) 
натурное ~ іпсегсаге їп шёгипе патига- 
18 / м ям 
г» образцбв їпсегсаге ре ергиуе!е 
огневбе ~ (т) їпсегсаге Іа Рос 
гу плющёнием іпсегсаге ргіп 5ігіуіге 
пневматйческоє ~, їпсегсаге риеитаНсй 
~ под копром їпсегсаге Іа зопеїй 
^у под нагрузкой їпсегсаге ѕир загсшй 
полевбе — їпсегсаге ре їегеп / ре запиег 
полигбнное ~ Їпсегсаге ре рІаіЃогтӣ 
предварйтельное ~ їпсегсаге ргешитагя 
гу при непрерывном погружёнии ргобЯ 
де ппегяипе сопіїпий 
^^ при перемённом погружёнии ргобі де 
ітегѕіџпе аЦегпапЕй 
~ при постойнном объёме їпсегсаге заб 
уоїши сопзіапі 
приёмное — ргобі де гесеріїе 
^^ прббной нагрузкой їпсегсаге де рипеге 
зм ѕагсіпё 
разрушающее — їпсегсаге @іѕігисіїух 
— систёмы шсегсаге а зізіетийїні 
стандартное ос» іпсегсаге-зіапдагі / пог- 
тайзаїа 
статйческоє — на деформацию їпсегсаге 
Ја аеГогтайе ѕѓайсӣ 
стёндовое — (тау) їпсегсаге / ргоба Іа 
Бапс 
тепловое ^^ (тіг) 1асегсаге іегтісх 
теплофизйческое ~ (/егто) їпсегсаге 
‚ Тегтоѓігіса 
технологическое ~ ргобй (еһпоіорісй 
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типовбе г» шсегсаге сигепід 
ударное ~, їпсегсаге Іа Іоуїге / ргіп ѕос / 
іпатісӣ (ргіп Іорігі ғереіше) 
^^ ультразвуком їпсегсаге си шШиазнаее 
~ уплотняемости (реої, іегаѕ) 1тсегсаге 
Іа сотрасѓаге . 
электрбнно-акустическое ^^ 1исегсаге &е- 
сігопо-асиѕіїсӣ 
зталбнног ~ іпсегсаге-еїаіоп 
испытёния п. рі. (срі) іпсегсйгі; ргобе 
адеструктйвные ~» Їпсегсдгі адізігисііче 
государственные ~, іпсегсдгі оНс1а]е 
заводскйе ~» Їпсегсйгі фе цліпй / изтаю 
неразрушающие г» їпсегсйгі -педізігисііув 
полевые ~ грунтов їпсегсйгі йе Іегепигі 
Іа Гага Іосиїші 
ускбренные ~, іпсегсйгі ассеіесгаїс 
эксплуатацибнные м» їпсегсйгі де ехріоа- 
аге 
испытательный де ргобй; ехрегітепіа! 
исслёдование п. сегсеѓаге, ехріогаге ; зада, 
апа!і2й 
акустйческое ~» сегсеїаге асизИсй 
архитектурное ~ ѕіџііи агһіѓесіџгаї 
визуальное — ехатіпаге у12ла!8 
геологйческое ^^ ехріогаге / зташи реоіо- 
зіс (й) 
~ грунта сегсеѓаге а Кегепиїці 
гу грунта основания сегсеїаге / гесипоа$- 
еге а їегепшиі де Гипдаціе 
лаборатбрное ~ сегсеѓаге де ІаБбогаїог 
~ на модёли сегсеїаге ре то4е! 
~ хбда паводка (Ніег) за аі ргорарӣ- 
гії ипде де ушигй 
экспериментальное ~, сегсеїаге / зат 
ехрегітепіа! (&) 
исследования п. рі. сегсегйгі, зшан 
су в натуре сегсеїдгі ре {егеп 
гу для технйческого проёкта зїшаї йе рғо- 
тес - 
предварйтельные о» зшай ргешитаге 
техийческие ~ сегсеійгі / зшай ќеһпісе 
истечёние п. (№4) зсигреге, ріегӣеге (де 
Иша) 
своббдное ~ эсигреге НБег& 
гу Через водослйв зсигреге ргіп деуегзог 
г» через насадок зсигреге ргіп ајшај 
г» через отвёрстие зсигреге ргіп огібісій 
истиранме п. изигй ргіп Ѓгесаге ; гоайеге ; 
їгесаге ; абгагіцпе 
исябчник т. ѕигѕй ; мог 
~ водного питания (а!) ѕигѕй де айтеп- 
їаге си арӣ 
гу водоснабжёния у. истбчник водного 
питания 
восходящий — (яєоі) ізуог азсепдепі 
горячий — (ѓеғто) вепегаог / зигза де 
сага, зигза са а 
г тепла (ѓегто) загзй де саигйА 
г» теплоснабжёния (1егто) зигзй де аН- 
тепіаге си са]диг& 
г» электроснабжёния (2) зиг5й де аїі- 
тепіаге си епегріе ејесігіс& 





кабанчик т. (тіг) сёгатіай де Гацайй „Ка- 


Бапсік" 


кабеледержатель т. (е1ете!) Гіхаїог йе са- 


Ьш 


кабелепровод т. сопдисій репіги сабій 
кабелеукладчик т. (таз) таѕіпӣ Фе рога! 


саит 


кабель т, са а 


безындукционный — (1ее) саба есгапаї 

вантовый ~ (еітеї) саба де зазрепдаге 

(Іа сопзігисіії ѕиѕрепааіе) 

взрывнӧй ~ (1ехр, тт) са и де тіпаге / 

регги аргіпдегеа ипе! іпсйгойіигі ехріогі- 

уе 

внутренний — (61) са а (4е)- іпіегіог 

воздушный г» (еї) са а аегіап 

двухжйльный г» (еї) са а ЪИШаг / си 

доца сопдисіоаге 

двухпроводньй у. кабель, двухжильный 

~~ для наружной прокладки (61) са и де 
ехіегіог 

~~ для прокладки внутри помещений (е/) 
сабіц репіги іпзгаїації іпіегіоаге 

кручёный — (еїтеї, таз) са и си їогоа- 

пе сабіаїе 

магистральный ~ (е1) сабіш ргіпсіра! / де 

ігапѕрогі 


наматывать ~, на барабан ({ейп) а гиа” 


сабіці ре {атбиг 
наружный ^ у. кабель для наружной 
прокладки - 
несущий ^^ (74$, іғапѕ) сабіа ригійіог 
однопарный ~ у. кабель, двухжйльный 
‚отходящий г» (еі) сабіш е гатібісаціє 
г питания (е1) сабій де аїтепіаге 
питающий ~ у. кабель питания 
подзёмный ‘~. (еі) са а зибіегап / т- 
вгораї 
ге привода (таҳ) са а Фе Ігапзізіе 
присоединйтельный г» (е[) саба де гасога 
прокладывать г» в жёлобе (ѓейи) а роза 
са и] їп сапа] 
раздёлывать г» (1ейп) а АезРасе ии са а 
су связи (1@е) са а Фе 1еесотитсай 
скрученный — (таў, ігап5) сабіш 10гѕа- 
‚Ча / си їогоапе дибіе 
соединйтельный - (е/) сабій де уопсри- 
пе / де сопехише ч 
стальной омеднённый г» (таз) сабій сот- 
роппа 
токопроводящий -- у. кйбель питания 
шланговый г» (61) са Ма їп шаша де 
сайсіцс 
кабель-кран т. (таз, (гамз) тасага-Гипісміаг 
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кабельный де са ши, си / де саб 
кабельрбст т. (еї) зазйиаюг де саЫај, 5и- 
рогі де сабішгі си таі тое сопзое 
кабестан т. (таз, ігап5) сабезіап 
кабӣна Її. сабіпа ; рһегеій, сһіоѕс ; рауШоп ; 
сотрагіїтелі ; боха 
ванная г» (1151) сабіпа де. Бе 
встрбенная душевая ~ (1151) саид си 
диз їпсаѕігаї 
душевая г» (1751) сабіпа репіга ӣиѕ 
кондиционӣрованная ~ (175) сабіпд сії- 
тайхаіа 
~ лифта (іғапѕ) сабіпа де аѕсепѕог 
г оператора (сў, Шаг, таз) сабіпй де 
сотапда / де тапеугӣ 
обйтая г» (таз) сабіпа іарізаї й 
— подъёмника у. кабина лифта 
примёрочная ~ сабіай репіги ргобе 
санитарно-технйческая ~ (іп5і) сабіпа 
сеплісо-5апітагд 
~ с круговым обзбром саб та си уїгібій- 
Чаїе Тотаїд / ш юме раге 
~ Управления сапа де сопдисеге / де 
сотапда 
кабинёт т. (агл) сатегӣ де Іосги, Ыгом, 
сабіпеї 
каблированиє п. (тад) сабіаге 
каблучок т. (ай) їаіоп, спаБис 
обратный ^^ сіџрис іпќогѕ / іпуегѕаї 
прямой ~ сійбис гері 
кавальёр т. (Фғит) сауаНег, уа1 де рашіпі 
(4ерогії де рйтїпі ѕсоѕ йіп. 5ап| / ат 
аеЫеи) 
кавитация Г. (4) сауітаціе 
акустическая ~ (ас) сауцайе ‘асцѕіісӣ 
ультразвуковая г» (ас) сауцайе иНгазо- 
пога 
кагат т. (сарт) 5102 де сітр 
кадастр т. (сео) сайаѕіги 
водный ^ садазіги а! ареїог 
г- земёль садазіги ѓапсіаг 
кадмий т., жёлтый рафеп де садтій 
кадры т. рі. (ес) сайге 
врёменные — рег5опа! 2ійег 
кадуцей т. (агп) садисец 
казейн т. (спіт) сахеша 
казейновый де сагеїпа 
кайла Г. ((ейп) рісоп, па, Игийсор 
двусторбнняя ~ Игидсор аб 
^^ для мягких пород Игпасор репіги гос] 
тої 
камнетёсная ~ йай де сіорії! ріаїга 
составная ~» Игийсор си уїгі деаза 
кайлёние п. (1ейп) зАраге си йгпасориї 
кайло п. у. кайла 
кайловщик т. (ѓейп) 1Іисгаѓог е абакаі; 
сіосап Фе абаїѓај 
кала Г. (ағћ) Каја (агћіїесіига Азієї Міјосії) 
каландр тп. саїапдги, сійпіги пеїеліїог ; ѕа- 
ппаѓог 
гравировальный — (1ейп) саїапдги де эга- 
маї 
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каландр 
отдёлочный г (Ёп) смапдги де Гіпізаї 
каланча # (ағћ) Їоізог де Гос, ага де уевпе 
калевать (1ейп) а гіадеїші (сіибисйтгії) 
калёвка Її. (агп) тшигӣ, огпатепі де согпіза, 
сішис; (ѓећп) гіпдеа ргоїіїата / ѓаѕопаіа 
репіги сішбисигі 
калёвочник т. (ѓећп) гіпдеа Газопаїд / ргой- 
Јаїй (ретіки сіиБисигі) 
калёние п. (ітес) сёге 
калӣбр т. (ѓейт) саїбги, за оп 
калӣтка Ё. (еісоп) рога 
калорийность Г. ((егто) риїеге саюмйса 
калорйметр т. (/12, (егто) саїогітеїги 
калориметрический саїогітеїгіс 
калоримётрия ії. саіогітеііе 
калорйфер т. (1егто) саїогіїег ; аегоіегтаӣ, 
согр де іпейіліге, гадіаїог 
многоходовбй м» согр де іпсділіге си таї 
тиНе сігсийе 
ходовой ^^ саїогіїег / аегоегта си 
чиї 
паровой ем» саїогіїег / аегоегтй си абигі 
сйнчатьй ~ аегоегма / согр де 
іпсдідіге си рІаа / си 1атае 
~ предварительного подогрёва аегойегиа& 
си ргесаие 
спирально- -навивной — са]огИег-зегрепиий 
электрический > саїогіїег еіесігіс 
калбтта Е. (сзиб, тіп) сала 
калька Г. сас, пігіїе де са[< ; дезеп ехесшаї ре 
һігіе. де саїс 
кальцинатор т. (тік) саїсіпаїог 
конвёйерный ~ саїсіпаїог си Бапай гшап- 
14 / сопуеюг 
кальщинация Г. (тік) саїсіпаге 
кальцинйрование п. у. кальцинация 
камедь (тіг) вата, фе уереїаї 
каменйстый ріеігоѕ 
каменный де раша де гійӣгіе йіп ріаїга 
каменоломня Г. (сағ) сагіега де ріаїта 
каменотёс т. (іепп) сіоріќог де ріаїга 
каменщик. т. (ѓейп) гідаг 
каменщик-мастер т. (ейи) тефег“-/ таі- 
5їги-гідаг 
каменщик-подрӯчный т. (/епп) ајшог де 
тідаг 
камень т. (тік) раша; Ыос 
анкерный е раша де апсогај 
аспидный ~, (ео) агдетіє 
бетонный ~ Беюа Їпідгії, Ыос е Беюп 
бордюрньй ~ (кит) раша де Богёига 
бортовой лу у. камень, бордюрный 
булкокный ~ Боісуап 
бутовый ~ ріаіга бгиїй 
бутовый карьёрный ~ тоїоп 
валунный ~ Боіоуап таге 
верстовой ~ (4игт) ріаїга іпдісаїоаге / 
КПотеїгісӣ, Богой КЙотеїгіса / пестотпеї- 
гіса 












висячий замкбвый ~ (е/сот) среіе де Бойа 

рапдапій 

гипсобетбнный ~ (еїсоп, ти) біос ат 

Ьеїоп си ір505 

гипсовый ~ (2е01) вһірѕ, ріаїга де вһірѕ 

г. гранйцы отчуждёния (сі) Богпё а іті- 
теі де ехргоргіеге 

грубоокблотый ~ ріаіга с1орШй вгомег / 

Ьгиї 

грубоотёсанный ~ у. камень, грубоокб- 

лотый 

т. для мощёния (4гит) ріаїіга де рама) 

г для настйла (агит) ріаїга де асорегіге 


"я для правки (тес) ріаїга де азсийге 


тапиаій 
— для перекрытия (е/сол) рапош де ріап- 
5ем 
дробліньй ~ ріаїгй зрама / сопсазаїй 
дырчатый ~, (еісоп) Біос си рёишгі 
естёственный ~ ріаїга пашга]а 
замковий — (еїсоп) сһеіе йе бона, БоНаг 
замыкающий ~ (еїсоп) ріаїга-спеіе 
известковый ~ ріаїга де уаг 
искусственный — ріаїга агііёісіаја / ѕіпіе- 
пса 
карнизньй ~, (еїсоп) ріаїга де согпізе 
карьёрный лу рана Бима / де сагіега 
керамйческий ~ (еісоп, тё) Ыос сегатіс 
километровый = ү. камень, верстовой 
клиновйдный ~ ріаїга іп Рога де рапа 
клйнчатьй ~ (еїсоп) БоЦаг, ЪоЦаг їп рапа 
ключевой ~ (еїсоп) ріаїга де сһеіе 
кблотый ~ у. камень, бутовый 
кордбнньй ~ (сісоп) раша де ріпа 
котёльный ~ (Іегто) . сгиѕіа, ріаіга де 
сатап 
краевой гу у. камень, бордюрный 
краеугольный ~ ріаїга ипрћішага / де соц 
легкобетонный ~» (еїсоп) біос іт Беюп 
и5ог 
лекальный г» раша ргоеаа 
литбй — раша шгпайа 
линевой ~ (еісоп) Шос сегашіс де #а- 
{ааа 
ложкбвый ~ ріаїгй Бапа репіги азезае / 
си о Гаа ріапа 
лунный ~ (реої) раша де па, війпії 
межевӧй ~ (сео) Богпа де ріаіга 
мозайчньй г» рта фе шогаю 
мостовой ~ (4гит) рауеіе 
необожжённый искусственный ~ рана 
агібісіа!а пеагѕа 
непостёлистый ^ рана Ъгиіа соЦигоза 
низовой валунный ~ Боїоуапі де сагіега 
облицбвочный ~ у. камень, лицевой || 
обожённый искусственный ~ ріаїга агії- 
ісіа1а агза 
обтёсанный — рана сіорійа 
огнеупбрный ~ ріаїга гелізієпій Іа Гос 
окатанный ~ раша гошиа 
окблотый ~ ріаїгё дона / сорша 
опбрный ~ (еїсоп) ріаїгай де геагет, си- 
тіпеї 





ь 


А 


камень 


отрезной г» (1ейп) ріаіга де ідіеге / де- 
шаге 

перевязочный г» Бигізй, сагатідйа аѕеғаіа 
ре 1аї 

пилёный ~ рана таіаіа 

ПЙЛЬНЬЙ ~ ріаїга (діаїа си Іегазігаці 
плавленньй ~ госӣ / ріаїга горіїа 
плитнякбвый ~ ріаїга ра · 

подпЯтньй ~ (еїсоп) ріаїга де геатет ; 
(сп) старойіпа 

подферменньй — у. камень, опбрный 
полудрагоцённый — раша ѕетірге{іоаѕӣ 
получистоотёсанный ~ у. камень, грубо- 
отёсанный 

пбристый ~ ріаїгай рогоаѕё 

постёлистый ~» раша ріапа / си Ее де 
сопіасі ріапе 

прирблный — ріаїга пашга!а 
пустотёлый ~ (еїсоп) раша / Біос си 


дот 
пятовбй ~ у. камень, опбрный 
радиальный =» ріаігӣ гадіаїй 


рваный ^ у. камень, карьёрный 
рустбванный ~ (еїсоп) ріаїгй гозииа 
связующий ^ (сісоп) раша / біос де 
1ерд ига 
слойстый ~ (еісоп) Мос угаййсаи 
сплошибй ~, (еїсоп) Мос ріїп 
стеновой ~ ріаігӣ репіги регей 
стройтельный ~ маша де сопѕігисій 
тёсаный — у. камень, бутовый карьёрный 
точийльный г» (тес) раша абгатіуд / де 
ройдог 
тычкӧвый ~, (еїсоп) Біос ігапѕуегѕаі 
угловой ~ (еїсоп) Мос де со!ү, соаг 
фундаментный г» ріаїга де шидайе 
цемёнтный ~ ріаїгӣ де сітепі 
шйхтный ~ ріаїгй де баг]а 
шлакобетбиньй ~ (еїсоп) Біос діп Бекоп 
$1 250га 
штучньй ^> (еїсоп) ріаїгй де 1айе 
щелевой — (еїсоп) Мос си Фата 

камень-вкладбіш т. (еїсоп) задаче де ит- 
рішигй Зи рига 

камень-самоцвет т. ріаїга ргейоаза 

камера Г. сашега ; зесйе ; сеїшій 
аспирацибнная ~ (Іегто) сатега де аѕ- 
рігаціє 
бездховая ~ (ас) сатега зигай / апе- 
со14& / Гага есоц 
бункерная ~ (ейл) 1исёреге де йерогіїаге 
вакуумная ^^ (а[, (егто) сатега де мій 
варочная ^ сатегй йе ушісапігаге 1а са!а 
вентиляцибнная ~ (уеті) сатегӣ де уепії- 
1апе 
влажная ~, (15) сатега ишеда 
водопровбдная ^ (аї) сатегӣ де дізігі- 
Бийе а ареї 
водяная м» (сп, Шаг) сатега де ара 
возвратная г» ({егто) сатега де їпісагсе- 
ге (Іа сагап) 
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воздушная ~ (іп5і, таз) сатега де аег 

— волокноосаждёния (т) сатега де 
ргесіріїаге а Ибгеюг 

вхолная ~ (а, сп) сатіп де іпігаге 

вытяжная г» (іеғто, уепі) сатега де 

азртайе 

газовая ^ (5) сашега де вазе 

г ташения энёргии (с, сп) сатега де ді- 
зіраге а епегріеі 

глушительная ^ сашега де атогіїгаге 

г горёния (1егто) сатега де агйеге / де 
сотРризіе 

гу давления (сп) сатега де еспійбги / 
де сопігаргезіцпе (а 5іаміїєі) 

дезинфекцибнная — сатега де йегіпієсіів 

гу для замораживания сатега йе сопве- 
Іаге 

г для пескоструйной очистки  (тіг, 
ітес) сатега е зааге 

дробйльная ^^ (тіг) сатега де сопсазаге 

дутьевая ^— (термо) сатега де іпѕийаге 

душевая ~ (1751) сатега де дибигі 

г дюкера (21) сатега а ѕіѓопшиі іпуегѕ 

заглушённая ге м. камера, безэховая 

загрузочная — (таз) сатега де іпсагсаге 

г заключёния (агп) сатега де деїепііє 

зарйядная ~ (1ехр, тт) сатега / ѕра- 

би де тіпаге / де Їпсйгсаге (си ехріогіу) 

г Затвбров (а!, си) сатега уапеіог 

звукопоглащающая ~ (ас) ‘сатега Їо- 

поарзогбапій 

испарӣтельная ~ (Іегто) сатега де еуа- 

рогаге 

испытательная ~ (срі) сатега де іпсег- 

сӣгі / де ргође 

канализацибнная ^^ (а!) сатіп де сапаі!і- 

таге 

кольцевая ^ для отббра пара (І/екто) 

сашега іпеіагӣ репіги риа де абиг 

кондиционйрованная 7» (уелі) сатега де 

сопіціопаге 

морозйльная ~ (1егто) сатега де соп- 

зеаге / геѓгірегепій 

мусороприёмная ~ (1151) сатега де рге- 

шаге а випоїімшіці 

мусоросборная ~ у. камера, мусоропри- 

ёмная 

нагревательная ^^ (/егто) салаега де їп- 

сараге 

наливная ~» (іейп) сеіша де шареге 

насёдочная ~ (Ёп) сатега де топіаге 

напбрная ~, (сп) сатегӣ де ргезшие 

г» нормального твердёния (Беѓ, тік) са- 
тега де їпійгіге погтаја 

— обезвоживания осадка · (тіғ) сатега 
де дезпідгаїаге а патоїціці 

обжигательная ~ (сћіт, т’) сашега де 

саісіпаге 

оросйтельная — (тіг) сашега де зігоріге 

г» отббра (аї) сашега Фе рига 
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; 128 
камера 
сх отволаж 
нх ивания (т!) сатегҳ Че ите- 


отдел 
делйтельная — (тік) сатегй Че зерагаге 


Я ~ С 
| ОТ т игат ельна У, камера, нат реватель 


Отсасывающая 2, 

отстбйна я ( а 
<. УУ, ад) сатіп 

су отстбйника (ві) де Ферипеге 


т перек є 
ва яшы водопровбдная (аї, ср) 

> уапе а сопаисіві е 

е п га с1е1 Че арй 

саодеарйтельного Охлаждёния а 
"16га де. ргегасіго / де гхо 10) 
Ципагё © гасіге ргеіі- 


соіестог ае сапа|хаге 

ое о Че адисе 

ыы ^^ (т) сатегі де ері - 
і е ѕра 

ропаривания (тит, їерп) сат гана, 

ги абигіге ніна 

пропарочная —. 

їтаїаге си абиг 

пылевая ~ 


(тік, 1ейп) сатег& ае 


ае а а сһеѕопшиї 
су раббчего колесі 
6 Са (сп) с 
б атега го і 
грузочная > (тік) сатегі де о і 


распылй. 

сетне тельная м (таў, ти) сатега а 

на гне ; сабіпй де ршуегіга! й 
рацибнная ~. (ас) сатегӣ де ге. 


Бепегаге Пегто) сатега де ге- 


~ с отб 2 
, 9 перегорб 
Сатегӣ си зісапо ДКами (/егто) 


ту с 
рання (1етто) сатегі де агдеге 


скороморозйльная — ет 
е 


~ с я с 
ливной трубу (1151) сатегҳ Че ргеа 


ра 
служёб 
не сатега ае зегус1и у 
Я ~ (Пт " уе 
о І, ТІК, репу) сатегӣ 
смотровая ( 
смол ОЇ сапар ае; 
Сатіп де уігіїаге аж Б 
соединйтельна 
оед я кан ациб 
Сатіп де гасога ет КИ 
< созревания (ті 
і") сатегх 
С оно пега де тагигаге / 
спирёј 
ральная ~ (са) сашега зрігаїй 


^^ статйческого 6 
5 давлё А 
ргезшие зіатісй НИЯ (сі) сатегӣ де 


Ч са ге (ае зорі! е) 
Фильтрацибнная У (ті сатега Че Не 
й 2 
я фу МИТ ации (ге то сатега де Гиті- 
) 


= доольеобразовёния со 
ом (а) сатегі де Посигаге си де 


ВИС 17 й 
Гіса / знов то) сатегй Їгірогі- 


^^ хранёния багажд 
ге а Бара ісіог 
| = пі сн 5а5 а! есјизеј 
Бо зер (ас) сатегі Че атогії- 
еюг 


(ср) сатега де різіга- 


"У эскалатора, нат 
яжна. Я їпеї 
Ра деге а е5саЇатогиіці > У 
№ з баню; сатегй детіѕо] 
аю ЖИЩе Г. сатегі де аййрозі / де 
камин т, (х аті і 
а Г/ егто) сапип, зетіпей 


(ерп) 5рагейтог де 


к 5 Нд 
амнебетбн в. (реу) Беҝп де рая” РАЙ 


камневйлный 
з тіг 
небі ) зппійріаттй (ітіищціе Че 
камнедробйлка ғ 
ме. - (таз тії) сопсазог Фе 
а 
мы ^^ ашюсопсазог 
м сопсазог вігаїогій / си со- 
о) < ӯ 
РУпного дробления Сопсаѕог репіги 


зЇйгітаге / сопсазаге 5гозега 
ния сопсазог 
гітаге / сопсазаге таӣгипіх н 


- іа ект / сопсазаге ргітагі 
атай 77 сопсазог аеразави 
У СоПСаѕог сп гоюг 


четостийя 
пимиелонуюка Г. (тік) ргіпгатог / ѕерагаѓог 





г АТ 
кимнелробилка 1 29 КАНА) і 
Орёлиего дробления сопсазог репіги й 9 й 
Глиитиге / сопсазаге іпіегтедіагй дренажный ~ ехсауаїог де ѕап{игі де 
агепај 


‚, щековёя — сопсаѕог си Е8|с1 


Ио тен 
камиеобразный у. камневйдньй 


неотбфрник т, у. камнеловушка 
(ти) эговоН$, вгоНої 


ВИА п 
кимнетіс т, (тім) сорШюг де ріаїга , дїзро- 
Шу Фе Мейиг рака 
нимиеуборшик т. (дгит) тей репіги ріеї- 
(1елп) тапа де їпдерйгчаї рієїге (ае 


ГУ 
ип егеп) 


раге, сарсапа репіги рієїге 


камнечерпание п. (ейп) зсомегеа рлеге 
кимпанйла Г. (асп) сатрапа 
камьнийт м, (тім) мибії 
канла Г, зап]; про ; сапаї 
бимкотийи (0/7) уат Че зсцгреге елит 
проїй Че ре о ВапопогА 
боковая (е/, Чит) ҹап Іакогиї 
боковая прилорожийи һит) зай ат 
егото 
п верхней чисти откоса (с/, тит) 
сапа! уату в} лаи) кирегіог т 
полоси ДНА м (тит) зап / про де 
суйсцаге п о преїог; (сей) сала! Че дгепа) 
Че фропаг 
полоприємна я (4Фкит зап) де сыестаге а 
пре, гесеріог де ара 
подосборная — (айт зап соіесіог 


(Чгит) гіроїй де зсигреге 
дрен жийя (сп) зап} / гіроїй де дге- 
де Цгопа]; сапа! де ѕсигреге 

фи] де дагаа / де арагаге 
(еп) зат] пато 


водосточная 


пам 
забанкётная 
лайленная 


лотковообрӣаная (Чтит) ап}, шас 
мёлкая (кит, Іеках) їгопусе и зап 
рио пе (Й) 

пагорнал у, квийва, забанкётная 
оросйтельная (ај) зап] де праце 
отподнА я (ол, тит) гіроїй де зсигреге 
зап Че суасцаге 


откбса (4гит) саз 
предохранйтельная ~ у канава, забанкёт- 


ная 
придорбжная 
развёдочная 


ехріогаге 
наклонными стёнками (іегаз 


си регей іпсіїпай 
си) сапа! де унае йе 


ѕапіші деит 


(агит 
їгапбее ѕап} де 


вео!) 


с запі 
шарегоїа! 
смотровая ~ 
геуїліс 
стбчная ~ у. канава, водостбчная 
канавка Г, запі ; сапеіигӣ ; пиї ; гіроїй ; сапа! 
(таз) сапа! еіїсоїдаї ‘ 


винтовая ~ 
~ (4гит) 5апі / гіро!а де 


водоотливная 
5сигреге а аре 
водопроводящая ~ зап] репіги ара 
канавокопйтель т. (таў, [егаз) ехсамаїог 
репіги / де 5апуигі, зараюг де запуигі 


многоковшбвый ~ ехсауаюг де запигі си 

та! тиїе сире 

плужный ~ ехсамаєог си рп репіги зёра1 

запуигі 

роторный — ехсауагог де запригі си гоїог 

фрезерньй ~ ехсауаїог де ѕапүигі си {гега 
канавоочистйтель (таў, {егах) ‘таѕіпё де си- 

га{аї ргорі 
канавочник т 


Й 7 сапае 
= 5 һаг) сапа! ; сопдисій 
кимие уловйтель гл. (сп, Ат ес) ѕерагаќог де канал т (сп, акит, Шаг) сапа! ; сопдисіа, 
ваїегіе 
бетбиный ~ сапа! де Бетоп 





(тес) дай ѕресіаі& репіги 


боковой ~ сапа! Іатега! 
в вбіємке сапа! їй де ен 
в насыпи сапа! їп гатбієш 


вводный ~ сапа! де имгаге 
вентиляционный ~ (успі) сапа! йе уеп- 
Шайе / де аегај 

водозаббрный — сапа! де ргіг& 
водоотводный ~ сапа! репіги зсигвегеа 


ареї 
водоприёмный ~ сапа! соіес(ог 
іог / де гесеріе 
водосббрный ~ сапа! репіги саріагеа ареї 
водосбросньй ~ сапа! де дезсагсаге 
водяной ~, сопдисій / сапа! де ара 
воздухозаборньй ~ (уелі) сапа! репіги 
саріагеа аегиімі У 
~ воздушного охлаждения (/екто) сапаї 
де гасіге си аег 3 
выводнбй ^— сапа! айџепі 
вытяжной ~ (І/егто) сапа! де ига} ; (уелі) 
сапа! де азргайе 
газовый ~ (/егто) сапа де раге 
~ горёлки ({егто) сапа! де агадіог 
двухсекцибнный ~ сапа! си оид ѕесіипі 
двухъячёйковый ~ сапа! Ысеішаг 
деривацибнньй ~ сапа! де дегіуаціє 
~ для арматуры (агт) сапа] региги агта- 
ига 
~ для отвода дождевых вод сапе! ріџміаі 
~ для сточных вод сапа! репіги аре иғаїе 
дренажный ~ сапа! де дгепа| 
дымовой ~ (їегто) сапа! де ит 
дымовыпускибй ~ у. канал, дымовой 
жаровбй ~ (іегто) ш де Пасагӣ 
загрузочный 7» сапа! де Їнсйгсаге 
ирригацибнный ~ (сазг) сапа! де ігіваціе 
кабельный ~ (е/, іп5і) сала! / ваїегіе реп- 


єги саша 
канализацибнный ~, (21) сопаисий де са- 


пайзаге 
коллекторньй ~ (аї, іп5і) сапа! соіесіог 


контрольный ~ сапа! фе сопігої 
лбвчий ~ сапа! соіесіог (а дғепаје) ; Чгей 


соестог 
магистральный ~ сапа! тарізіга 


мелкий ~ Иво 


сесер- 
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канал 


~ навозоудалёния (савт) сапа! репіги 
еуасиагеа Бдіевагиіці 

нагорньй ~ 4геп соіесіог, ҙапұ де деѕсӣг- 

саге / де вагай 

нагревательный ~ (/егто) сапа! де 1аса]- 

заге 

необлицбванньй — сапа! песарши 

непроходнбй ~ сапа! пеуігітабії! 

обводной ~ сапа! йе сепішга 

обводнбй паводочный ~ сапа! де еуасиаге 

Іа ујіїига 

обжигательный ~ ({егто) сапа! де агдеге 

обходибй ~ сапа! де осойге 

односекцибнный г» сапа си о зесйипе 

одноячёйковый — сапа! си 5есіїшпе шпіса 

оросйтельный - (сії) сапаї де ігіваре 

осушительный ~, у. канал, дренажный 

отводной ~ сапа! 4е еуасцаге / де де- 

пуаре 

отводящий ^ сапа! де Газа 

открытый - сапа] дезсореги 

г охлаждёния (!егто) сапа! де гасіге 

паровой г» (1егто) сапа! / сопдисій де 

іпсдігіге си абиг 

перепускной ~ (21) сапа! де ѕсараге / 

де ігапзуатаге / де геЙих / де ргеаріїп 

питающий ~ (аї) сопдисіа / ‘сапа! де 

айтепіаге 

подводной ^^ сапа! / сопаицсій де ааисйе / 

де адисйипе 

подводЯящий ~, у. канал, подводной 

подпёчный ~» (сѕиБ) сапа! ѕибїегап 

полпольный ~ (аї) сапа! ѕир рагдозеа!а 

подхолный — сапа! е 505іге 

полупроходной ~ (а[) сапа! репіги соп- 

дисе, зетісігсиіабії 

приточньй "» у. канал, подводной 

приточный вентиляцибнный ~ (уелі) са- 

паї-ргіга де аег, сапа! де аег ргоаѕрӣх 

промывной — сапа! де зраге 

лу прорыва сапа! 4е егозлипе 

проходной — сапа! уїгіїабії 

распределйтельный ~ сапа! де йіѕігібціе 

ге регулирования сапа! де гевіаге (а дері- 
ішиі) 

~ реки ѕепа!, сапа! пауіваЫі (а! илеі аре) 

сборный — сапа! де соіесіаге 

сброснбй ~ сапа! Фе Чезсёгсаге / Фе еуа- 

сцаге 

сбрбсовый ~ у. канал, сброснбй 

сводчатый - сапа! Бони 

гу связи сапа! де сотипісајіе 

сливной о» сапа! де ѕсигвеге 

смотровой — ваїегіє де уігіќаге 

собирательный ~ у. канал, коллекторный 

спускнёй — сапа! де еуасиаге 

сточный ~ у. канал, сливной 

стройтельный - сапа! де деміаціє ре йтриш 

сопугисйе! Багајиічі 


— теплотрассы (1егто) сапа! репіги Іег- 
шойсаге 
тоннёльный ~ (сиб) сапа! де плие] 
трубопровбдный ^ (1751) сапа! репіги 
сопӣисїе 
тупикбвый гу сапа! іпсћіѕ Іа мп сар, сапа] 
Ғага іеѕіге 8 
уравнительный — сапа! де сотрепѕаге 
канал-хранйлище тп. (сѕир) сапа! де 510- 
сај / де штаратлпаге 
канализацибиный де сапаЙтаге 
канализация Г. (а!) сапаНтаге 
бытовая м» сапабтаге репіга еуаспагеа 
ареї тепајеге пғаїе 
внутренняя ~ гејеа де сапайлаге іпіегіоагӣ 
городская ~ сапайтаге огазепеазса 
дворовая ^^ гејеа Фе сапаМхаге йіп еже- 
пог! цпеї сіёйігі 
децентрализбванная ~ зізіет де сапаЙгаге 
дезсепігайтаїа 
комбинйрованная — зіз'єт тіхі йе сапа- 
Птаге 
лйвневая ~ сапайлаге рішуіаїй 
локальная ~» сапаНтаге Іосаїд 
местная -— сапаїаге Іосаїй 
наружная ~ ге{еа ехіегіоага де сапайаге 
непӧлная раздёльная ~ зізіет де сапаїга- 
ге рага! зерагайу 
общая ~ меш де сапайїгаге ипіїаг 
общесплавнёя ~ сапайгаге ипиага 
полураздёльная — ѕіѕіет де сапа|Йхаге 
зепизерагайу 
поточная ~ ѕіѕіет йе сапайтаге си сигреге 
ПБега 
произвбдственная ~ сапаїгаге іпдизігіаїй 
раздёльная ~ ет зерагайу де сапайгаге 
самотёчная ~ сапа[іхаге де еуаспаге вга- 
упайопа!а (а ареіог изще) 
хозяйственно-фекальная ~ 
шепаег-Ёеса1о1а& 
централизбванная ~ ѕіѕіет йе сапайгаге 
сепігајіхаіа 
канализование п. у. канализация 
каналокопатель т. (таз) ехсауатог де сапа!е 
каналоочистӣтель т. (таў) сигаког де сапа! 
канат т. (еісоп, еітеі) саб ; Ёгіпрһіе, ште 
анкерный г» сабіи Фе апсогај / де апсогаге 
арматурный ~ (Бе) саб ]и @е агтаге 
бесконёчный ~, (таз, ігап5) са и вага 5Пг- 
5И 
буровой — ({ейп) сабіи де Гога} 
ведущий 2» (таз) саба де асйопаге 
сопдисдіог 
витой — (таз) са и іогзадаї 
гибкий ~ са а Пехібі! / де =їгта 5иб- 
ге 
главный ~ (канатной дорбги) (іғал5) 
са ригійог / ргіпсіра1 (а! Ғипісшагиіш) 
грузовой ~ (та, іғапѕ) са и Фе ѕагсіпа 
грузоподьёмный — (таз) са и де гідісаге 
а загсіпії 
- двойнбй (трбсовой) свивки (та5) саб- 
Іа диріех / де сопзігисре дибіа 


сапаїігаге, 





канат 
двухпрядный ~ са а си дона їогоапе 
~ ‘для подъёмников (#ап5) са а де аѕ- 
сепѕЅог 


закрытый ~ са и іпсһіѕ 

закрытый ~ из фасбнных прбволек (е/- 

теї, таў) сабій си сошаг їпсћіѕ біп гта 

ргоїйасй 

- из тблстых прбволок саб е ѕїгта 
ргоазй 

~ из тонких прбволок са Миа е 5ігтд 
зибйге /  Пехібії 

~ крестбвой свйвки (еїтеїі, таз) їгіп- 
вһіе / сабіш ітріеці (а) їп сгисе 

круглопрядный — са и си їогоапе гоїцп- 

де р 

~ лифта, уравновёшивающий  (ітап5) 
са и е еспійгаге а! азсепзогайя 

многопрядный ~ (еітеї, таз) са Та си таї 

тике гогоапе 

натяжной ~~ (іһапѕ) саба де ігасіїипе 

несущий ~ (ігап5) са и рогаті / рима!юг 

овалопрядный ~ са Ми си їогоапе рае 

~ ограничителя скбрости лифта са аі 
йтігаїогиїці бе уцега Іа аѕсепѕог 

однопрядный ~ са и си ил ѕіприг Тогоп 

оттяжнбй ~ (еїсоп) са и Яе зазипеге 

~ параллёльной свйвки са Ми си сабіаге 
рагаїсій Я 

пеньковьй ~ (елп) Ёгїпеһіе бе стера 

плоский ~ саЫ̇ы ріаї 

плоскопрядный ~ у. канат, овалопрядный 

подъёмный ^^ (ѓғапѕ) са а де тійісаї ; 

(тіп) са Фе ехігасре 

полузакр тый — саи 5ітпрій ѕетіїпсһіѕ 

пӧлый ~ са и си зесйипе тега / ш- 

шаг 

правый — са и сараї Іа @геар!а 

предохранйтельный ~ са и де увигап{а 

приводной ~ у. канат, ведущий 

провисйющий — са и езіїп5 

проволочный - саба де 5ігтай 

біп Ёге де теїаї 

я. продольной свйвки Їгіпебіе си парен- 
шга Іопеіоаітаја 

просмолённый о» (ѓейп) Ншеше са 

вмдгопа! (а) 

разгрузочный ^ са а Пе адезсагсаге 

сигнальный ~ (еісоп, іғапѕ) са а де 

зетпаНхаге 

скрёперный — (таз) са Ма Яе зсгерег 

~ со свйвкой Ланга у. канат параллёль- 
ной свивки 

сбмкнутьй ~ са и зиар№ш їпсһиѕ 

~ спиральной свивки (е/теѓ, таз) їгіп- 
ше пиреша їп зрига!а ; са и си саб- 
Іаге їп ѕріга!а 

талевый ~ (тає) са и де раїап 

трёхпрядный ~ (еїтеї, таз) сабіш си їге 

тогоапе 

тяговый 

Нипе 


теѓајіс , 


(таз, іғапѕ са и Яе нас- 





У 
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уравновёшивающий ~ (тіп, ѓгапѕ) сопіга- 
са и де есрійбги 
якорный ~ у. канат, анкерный 

канат-компаунд т. (таҳ) са и (е сопѕігис- 
Йе) сотроџпа 

канатик т. (еітеі) югоп 

канатный де / си са/Ми / нише /їгіпебіе 

канатодержатель т. (е/соп) роса а 

канатоёмкость #. барабана (таз) сарасіїаїе 
де іпіВзигаге а Тореї / а їгоїніці 

канаторёзка Г. (Ітес) дізрогійу йе їдіаї са- 
Ьигі 

канатоукладчик т. (75) герагіїгог де саб- 
Ши 

канаты т. рі. висячего моста (рой) сабіигі 
де ѕиѕрепѕіе а табНіегиіці 

каннелюра #. (а’й) сапешга 

кант т. сапі ; тагрте; спепаг 
~ рёльса, рабочий (сі) зиргаГа{а / таг- 

біле де шсга а уме 

кантик Г. (1ейп) дгеріаг 

кантовалка Ё. (тес) сіосап-Биїегоїй ; сӣ- 
рийог репіги піїџгі 

кантование п. гёѕіџгпаге ; есагіѕаге 

кантователь т. (ѓейи) сиїбиіог, дізрогійу 
де гаубигпаге, газтагийюг 

кантовать (1ейп) а Баѕсша, а сиФаа, а 
газигпа ; (т) а сіорії їп шпрбі дгері, а 
есагіза 

кантбвка Г. (1ейп) сиїбигаге ; Їпіоагсеге, Баѕ- 
спіаге; (1т) есатіѕаге 

кантовый (е[соп) са сапі ; (іт) Нун, есагізаї 

каолинизация Г. (ти) саоіпізаге 

кап т. (рп) ехсгезсепій ; (тм) Бауцга 

камбалка Г. (еїсоп, іт) Бігай сіоріїїй си 
доца ѓе;е ріапе 

капёлла {. (ағћ) сареїй 

капельник т. (агй, еісоп) Ідсгітаг 


капиталовложения п. рі. (ес) іпуезіібії 


сопутствующие — шуезНи рага!ее 
капитёль Г. (ағћ) сарце! 
добавочная ~ сарНе! заріїтепіаг 
~ несущая арку саріїе! ригідгог аї агси- 
"Таї . 
угловая ~ саріїе! де со 


каплама Г. (агп) саріата (агћііесінға Котд- 


ше) 


капленепроницаемый  ітрегтеабії, ргоїеіаї 


сопіга рісагигіїог 


каплесобиратель т. ((егто) соесюг ѕера- 


гаїог де рсашия 
каплеуловйтель т. саріаїог де рісйіигі 
капролактам т (пм) саргоіасіата 
капрӧн т. (ті») саргоп 
капсель т. (тт) сарѕиа ; сибе де зато! 
гегастага 
этажёрочный открытый г» сарѕша деѕсһіѕӣ 
си еїај 
капстройтельство п. сопѕігис[іі сарнае 
капсюль т. Чехр, тіп) сарѕша, раза, атог- 
за 


вааще 


Ая: 
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кёпсюль-детонатор т. (хр, тіп) сарзшй 
аегопаѓоаге / деопатй 

каптаж гт. (Ріду) саріаге 

каптйрованный сара! 

капустохранйлише п. (сав) дерогії репіти 
уаг2а 

карбён т. (сніт) сагбепй (раме сотропеп- 
1й а Бійитиіці) 

карбид т. (сніт) сагђигӣ 
г», кальция сага, сагригд де са 
г» кремния (/тес) сагрогипа, сагЫшгӣ де 

зійсім 

карболйт т. (тіг) сагьоїй (тазі ріазіієй 
аѕетӣпйіоағе Баспеше!) 

карбонатизация #. (сШт) сагБопатаге 

карборунд т. у. карбид крёмния 

кариатӣда Г. (ағћ) сагіапай 

каркас т. (еїсоп) сагсаѕй, ѕсһе1еі; саги; 
озатига 
арматурный ~ сагсаѕй йе агпайтигд 
арочный ~, ѕсһеіеі йе агс 
балочно-стбечный м» ѕсһеІеї йіп ргіпаї Я 
5рі 
безрӣғельно-стбечный ге ѕсһеІеі аш вр! 
Гага ргіпаі 
брусчатый г» сагсазй де зна 
внутренний мм ѕсһеІе! іпіегіог 
вЯзаньй (арматурньй) — сагсаѕ де аг- 
таига Ісраїй 
выдвижной — (145) сагсазй атоу ИЯ 
гибкий ~ (еїсоп, таз) ѕсһејеї Нехібії 
деревянный — ѕсһеіеі біп 1ети 
лошатый и» сагсазй Фа зсіпаигі 
железобетонный ~ сагсазй ам Беюп аг- 
таї З 
жёсткий ~ зсп@ет гірід 
жёсткий арматурный ~ сагсаѕӣ гірійа де 
агтаіигӣ 
~ здания зспеени сійаіғіі 
гу из труб агюаший тибиіагі 
комбинйрованный — зспееё сотЫіпаї 
— крши 5спеїеги! асорегізшиі 
металлический — ѕсһеіеі / саги тетаїіс 
многойрусный ~ зспеісі ре ша? тике 
ета]е 
неполный ~ зспее! ниегіог 
нерегулярный — ѕсһеІеі пегевиа! 
несущий арматурный ~ сагсазй рогатій 
де агтёшга 
обнажённый ~: сагсазй арагепій 
объёмный ~ сагсазй зрайй ігіітеп 
зіопа!й 
однопролётный — зспеїсі си о дезспідеге 
однойрусный — 5сПпеієї си ип піуєі 
опорньй арматурный ~ сагсазй де агтё- 
{ига репіги геагет 
плоский и» сагсаѕӣ ріапё 
плоский арматурный ~ сагсаѕӣ р!апй де 
агтагага 
пневматйческий ~ 5сПеїсі вопабії) 
пӧлный — зспее сотрієі 


поперёчный ~, здания ѕсһеіеі ігапѕуегѕаї 

де сіадїге 

проволочный арматурньй — сагсазй де 

агтдтига Чіп гта ае ое! 

продбльный — здания зспеіег Іопейтидіпа! 

де саде 

пространственно-связевый и» зснее! ѕра- 

фа] си 24Ыгеіе 

пространственный ~» у. каркас, объёмный 

пространственный арматурный ~ сагсаѕӣ 

зрара!а де агташга 

рамно-связевый — ѕсһеіеі іп садге гіві- 

дізате 

рамный ~ зснее! їп сайге 

регулярный — ѕсһеІеї гевміаї 

ригельно-стбечный ~ ѕсһеІег йе вгіпгі ре 

Эр 

сббрный - сагсазй ргебабгісаї й 

сварной ~~~ (арматурный) сагсазй зидаєй 

(ае агт@иига) 

связевый — ѕсһе1еї сопігауїпіції 

смёшанный г» ѕсһеІеі тіхі 

составной арматурный ~ сагсаз3 Фе агтй- 

га сотриѕӣ 

спиральный арматурный — сагсаѕӣ де аг- 

ташга їп зрга!а 

стальной — сагсаѕӣ аш оје! 

стеновой <> сагсаѕӣ йе регей 

стержневбй арматурный — сагсазй е аг- 

тагига аіп Баге 

унифицӣрованный г» сагсаѕй цпіѓісаій / 

сгаіоп / (іріғаїӣ 

цельнобетбнньй ^^ ѕсһеіес де Беѓоп / т 

іпігеріте йе Бетоп 

цельный арматурный г» сагсаѕӣ де агтй- 

ига сотр!еѓӣ 

этажёрочный г» ѕсһеІеі егаіаї 
каркасно-засыпнӧй си ѕсһеІеї Я итрииага 

де рашіпі 


каркасно-насыпной у. каркёсно-засыпнбй 
каркасно-обшивнбй си зспееё Я сйргизаїй 
каркасно- панельньй си ѕсһеІеі 51 рапоигі 
каркасно-щитовбй у. каркасно-панёльный 


каркасный си ѕсһееї ; си / 4е сагсаз& 
карман т. сауіќаќе ; 1юсаз; Бизмпаг; рчпва 
воздушный ~ (Аі, 115) рипрӣ де аег; 
(тік) Баяса, іпсіџоіџпе (ае. аег) 
световой ~ (ати) піѕа де Іштіпд 
карниз т. (агл, еїсоп) согпіӣ 
арочный ~ согпіѕй агсийй їп агс / си 
агсада 
венчающий ~, согопатепі 
главный ~ согиба ргіпсіра!ӣ 
комнатный — согпіѕӣ іпіегіоагі 
консбльный у согпізй їп сопзоїй / ре 
сопзо!е 
лепнбй потолочный ^> согпба де ріаїоп 
тодсівій 
лобовой — согпіѕӣ їгошіаїд 
обогреваемый ~ согтіѕа іпсдігії А 
обшивной ~, согпізй саршзна 
открЯтый ~ согпізй деѕсһіѕӣ 


карниз 


плитный - согпіѕй ат рійсі 

потолочный ~ согпіа де ріаїоп, ѕсаѓ& 

промежуточный ~ соги!з& имегше@агй 

пустотелый ~ согпіѕӣ си сом 

е с болышйм выносом согпій си 1езНигё 
таге 5 

световой ^^ согпіѕ& Гатіпоаєд 

сплошной м» согпіѕа ріїпд 

столярный потолочный ~, согпіѕ& де ріа- 

Гоп ди]рНегеазсй 

утеплённый ~ согии5А 1егто!хо]а1А 

штукатурный потолочный ~ согпіѕӣ де 

ріаїоп іп 5госаїигдй 


карнйзник т, (Іт, {ейп) гіпдеа Ғаѕопаїй / 


ргоѓаїй / репіги ргоШе 


карийзньй де согпіѕ& 
каротаж т. (2еоі) сагоѓај 
карта Ї. Вага; (ес) #58 


аэрофотограмметрическая ~ (зео4) һагій 

аегоГоюргаттейтса 

^ в горизонталях (деоа) һагій си сигіх 
де шуе] 

~ водопользования (#4) Һагій де ғо 
Іоѕіге а ареї 

инструкцибнная е (іећп) 1194 де іпѕігисѓај 


кадастровая “~ (реод) ріап де садаѕіги 
микратная ~ тісгопагій 
немая ~ Ппагій (реоргаїїсі) тиїй ы 


нормативная ~, 115й де погтаге 

опорная — (ес) ріап аїгесіїу 
равноплощадная ~ (2е04) Багій есһіуа- 
Іепій 

слепая ~ һагій оагьй / ГАгА іпісајі 
тепловая ~ (1егто) Фавгата де Їпсдігіге 
технологическая ~ (ейп) И5а ерпоіорі: 
са 

топографическая ~, (зго) һагій горозга- 
са 

~ учёта (154 де еуаеща 

шумовая ~ (ас) вгаѓіс де аївігібшів а пі 
меїціці де 2рото! 


карта-джек Г. Багійд-потепсіатог 
картирование п. (гео) сагіаге 
картограмма Г. (сеой) сагіоргатќ 
картбграф т. (реоа) сагіоргаї 
картӧн т. (т) сагіоп, тисауа 


армйрованный ~ сагіоп агтаї 
асбёстовый ~, сагіоп де агбеві 

бельй лревёсный ~, сагіоп аіь де ета 
бйтумньй ~, сагіоп Бітштіпаї / аѕѓакаї 
бурый древёсный ~ сагіоп / тисауа 
Ьгип (й)  (сопресііопаї (й) іп раѕій ае 
істп) 


`водонепроницаемый — самой ітрегтеа- 


Бі Е 

волнистый ~, сагіоп опаша! 
гофрирбванный ~, сагіоп воїгаї 
двухслойный гофрирбванный ~ сагіоп 
Боѓгаї ре о Ѓајӣ 

дублированный г» сагіоп дир!ех 
звукоизоляцибнный - самой Ропоігоіапі 
изоляцибнный ~ сагіоп репіги ігоїіатії 





і 
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кровельный ол» сагіоп азбайаї / де Їпуе- 
[ог 

лицевой — сагіоп арагепі 

лощёный — сатіоп пеѓей / ѕайпаі / 1ц5- 
тий 

многослойный ~ сагіоп Чт таі тие 
зігатигі 

обйвочный ~ сагіоп репіги регей 
подкладочный о» сагіоп регги сйріизіге 
прокладочньй ^ сагіоп репіги рагпіїигі 
пропитанный ~ сагіоп ітргерпаї 
пятислойный гофрирбванный  сагіоп 
роїтаї си дома ?еје 

склёенный — сагіоп Їпсіеіаї 
стройтельньй ^^ сагіоп репіги / Фе соп- 
5гисрї 

теплоизоляцибнный ~, сагіоп репіги і2оіа- 
{1 теглисе 

термоизоляцибнный ~ у. картон, тепло- 
изоляционный 

тблевый — у. картон, крӧвельный 
трёхслӧйный ~ сагіоп їгір!ех 

фибровый ос» сагіоп іп Бібге 
шумопоглощаюший ~ сагіоп Ғопоађѕог- 
Бапі у 
электроизоляцибнный ^^ сагіоп @есго- 
і2оіапі 


картбнный 4е / йіп сагіоп 
картосхёма Її. Пагій-діавгаті, Нагій-єсретй 
картофелехранйлище п. (сагт) дерогії реп- 


їги самой 


картуш т. (агй) сагіцѕ (оғпатеті) 
карьёр т. (саг) сагіегӣ ; (ѓеғаѕ) вгоарӣ де 


йаргитиї 

~~ балласта Ба!азНега, сагіегй де Баїа5і 
балластный ~; у. карьёр балласта 
бутошебёночный а» сагіегй де ріаїгй зраг- 
а 

БЛИНЯНЬЙ ~ самегй де агріїй 

гравийный — Баїазійегі, сагієгй де ріеїгіє 
грунтовой ~, сагіегӣ де рати". 
известнякбвый — сагіегё де саїсаг 
каменный м» сагіегӣ де р1аг& 
мраморный — сагіегд де тагтогй 
песчаный ~ сайегй де пізір 


притрассовый ~, сагіегй ре ігазеці Фгити- 

і 

~ штучного камня сагіегӣ де ріаігй де 
тайе 


карьёрный де сагіегӣ 

каска Г. защитная (!ейн) сазсй де ргоес- 
пе 

каскад т. (Шаг) сазсаай 


су гидроустанбвок (сй) сопзігисіії / і 
(аја Відгогенпісе їп сазсаай 


кассёта Г. саѕеій 


~ автоклава Г. (тіг) зрайз де іысги т 
іпіегіогиї айіосіауві 


катакомбы Ё. рі. (агл) саѓасотђе. 
катализатор т. (світ) сәғаіғаѓог 
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катализатор 
гу схватывания (ре спіт) сагайзатог де 
риа 
ге твердения сатайтагог де іпідгіге 
катанка Ё. (ейте!) ое! Беюп їп соіасі 
катаный Іатіпаї 
катать а гоѕіоро!і, а гиіа; а Іатіпа 
катафбт т. (4гит) 5ігаї геЙесіогігапі 
категории 7. рі. конструкций, расчётные са- 
їерогіі де саїсці аїе сопѕігисі Шог 
каток т. (таз, іега5) Шоп сотрасіог, 14- 
уаш?, сШиаги ; (еісоп) го!а, раїсі ; (с5с) 
райпоаг 
автомобӣльный дорбжньй ~ гшой сот- 
расіог гийег аціоргориізаї 
барабанный — гШои сотрасіог си гатриг 
- бегунӧв (ті) сійадги Фе Іа тоага де 
Ғагітіаге 
вибрацибнный г» гшоц сотрасіог уїбгатог 
вибрацибнный прицепной ~ гиїси сот- 
расіог уіргаѓог ігасіаї 
вибрацибнный самоходный — гиои уїбга- 
гог сотрасіог ашюргорш5ат 
гладкий ~ гиїой сотрасіог си уаЦигі пе- 
{еде 
дверной -- (еісоп) писа де Бгоазса репіги 
иза 
двойной ~ пои сотрасіог си дої сійпагі 
двухвальцовый — у. каток, двойной 
~ для накатки ферм (еісоп) гоа — вае 
де гиїтепі а (1) Еегте! 
г для роликовых коньков гіпо репіги ра- 
Ипа] си гоШе , 
~ для укатки дна канав гшоџ сотрасіог 
репіги Вип ае ігапосе 
дорбжньй — гиїои сотрасіог гийег 
естёственный ~ райпоаг пашга! 
искусственный ~ райпоаг агЯЯс1а| 
кулачковый ~ гиїоц сотрасіог си сгат 
роапе, 1Ауашв си рісіог де оаіе 
лёгкий — гціой сотрасіог изог 
механический — пои сотрасіог тесапіс 
гу на пневматических шинах гціой сот- 
расіог ре рпешгі 
~ на резйновых шинах у. катбк на пнев- 
матических шинах 
одновальцбвьй ~ гон сотрасіог си ип 
сійпаги 
опорный - (еісоп) го|а Фе геагет е 
ѕргіјіп 
паровой ~ гиіоц сотрасїог си абигі 
пневмоколёсный ~ у каток на пневмати- 
ческих шинах 
подлёрживающий ~ (е/соп) го!а де зазй- 
пеге 
полуприцепной ~ гиїои сотрастог 5еті 
гетогсаї 
прицепной ~ гиїой сотрасіог гетогсаї 
ребристый — (п) гоја си пегунгі / гібаїй 
решётчатый прицепной ~ гиїос- сотрасіог 
си ргайаг, ігастає 





Флёный — у. катбк, ребристы 
учной ~ їйудіше тапиа! 
- с гладкими вальцами у каток, глад- 
кий 
~ с ребристыми вальцами (Лип) гиіои си 
уаЦигі гійате 
самохбдньй ~ гиїои сотрасіог ашорго- 
рчізаї 
самохбдньй вибрацибнный  двухвальцо- 
вый о» гиіой сотрасіог си 4онй уаїригі 
уїбгатоаге, аціоргориізаї 
самохбдньй вибрацибнный трёхвальцо- 
вый — пои сотрасіог уіргаіог си ме! 
уайцигі, ашіоргориізаї 
сверхтяжёлый ~ пои сотрасюг ѕирег- 
вгец " 
сегмёнтный ~ гиїой сотрасіог си ѕер- 
теп 
статйческий ~ гшош сотрастог зайс 
трёхосный ~ гшоц сотрасіог си ше! уа]- 
{игі 
трамбующий ~ гшои де Батеге 
Баїдогії 
тротуарный ~ гиюи сотрасіог решги іто- 
шаге 
тяжёлый ~ гшоч сотрасіог ргей 
катбк-защёлка т. (еісоп) писӣ ашотаій де 
Бгоазса 
катбк-трамббвка т. (таз, (егаз) гой 
шазша де Багатогії ратаїпіці 
каучук т. (тік) сапсшс 
акрилатньй ~ сайсіцс асгііс 
кафедра Її. проповёдническая (агл) ат- 
уоп 
кафель (тіг) саћа, ріаса де тегасой - 
кафельный де са а 
качёние п. репдуаге, озсИаге, Ба!апзаге 1е- 
5Апаге ; Базсшаге 
~ насбсом (РЁ ротраге 
качать а Ба!апза, а Іерйпа, а озсіїа ; а Базсиіа 
качающийся озсіїапі; Базсиіапі; Баапзег 
качёние п. (тес) гозіороїйге, гшаге 
качества п. рі. сашАй; ргоргіеіі, їпѕиѕігі 
акустические ~ (ас) ргоргіеї ді асизисе 
конструктйвные ~ ргоргіеїдії сопятгиснуе 
ходовые ~ (сі) сагасіегіѕіісі / ргоргіе- 
тар де гиіаге 
эксплуатацибнные — регѓогтап{е, саїй дії 
/ ргормаеай де ехріоагаге 
качество п. саіќаѓе ; Їпзибіге, ргоргіеїаїе 
~ стройтельства саШаме а сопзігисііві 
~ цветопередачи (Ёп) сайтате де герго- 
дисеге а сиіогіїог 
квадрант т. суадгапі, садгап, ѕЃегі іе сегс 
(єеоф) сйпотеїги 
квадойга Г. (ағћ) суадгіва 
квалимётрия Ё. сайтенле 
квартал т. (агй, иг) сагіег, суагіа! 
жилой ~ сагіїег де Іосиіпіе 
промышленный ~ сагіїег шдизила! 
квартира Ё. (агй) арагіатепі, Іосиіпій 
~ антресбльного типа арагіатепі Іа 
теғапіп 


реги 


квартира - 
~ в двух уровнях арагіатепі дирех 
~ гостйничного тйпа арагіатепі де Пр 
рогеїег 
двухкомнатная ~ арагіатепі си оиа са- 
теге 
двухэтажная ~ у. квартйра в двух уро- 
внях 
є» для малосемёйных арагіатепі репіги 
о Гатійе рщіп питегоаѕа 
- для одинбчек рагзошега 
~ коридбрного тйпа арагіатепі си согі- 
дог іпіегіог сепігаї 
малогабарйтная ~ арагіатепі тіс 
~ мансардного типа арагіатепі тапзаг А 
однокомнатная ~ у. квартира для оди- 
ночек 
— повышенной комфортности арагіатепі 
си сопіогі ѕрогії 
позтажная ~ арагіатепі ре еїа| 
типовая — арагіатепі Ир 
торцбвая ^— арагіателі йе сара! 
угловая ~арагіатепі де сої 
квартование п. ѕѓегішіге 
г пробы (тік) 5егииге а ргобеї 
кварц т. (2601) сиаг| 
кварцйт т. (рео!) спаци 
квершлаг т. (тіл) райете ігапѕуегѕа!а , (сл) 
Гегеаѕіга (Фе аас) 
кегельбан т. (сѕс) рорісаӣгіе, (егеп де рорі- 
сапе 
кёльма Ё. (1ейп) тізігіе 
кёлья Г. (агй) срійе 
кемпинг т. (сѕс, иғь) саштріпе 
керамзит т. (т) сһегат2ії (авгИа ехрап- 
аа) 
керамзитобетон т. (тіг) Бегоп іп агеі14 
ехрапдаїй 
высокопрочный ~, Беїоп Піп агріїй ехрап- 
Чаїд де таге геғіѕіеп{а 
керамзитопластбетби т. (тіг) Беїоп ат 
агвіїй ехрапдаїй си гадпа ѕіпїеііса 
керамика Г. (тіг) сегатісӣ Р 
архитектурно-стройтельная ~ сегатісӣ 
репіги агпіїестига 
архитектурно-худбжественная ~ сега- 
тіса агизНса 
глазурбванная — сегатіса етаЦа{& 
грубая ~ сегатіса Бгиїй 
декоративная — сегатіса Чесогайуй 
огпатеп(а!а 
жаростойкая ~ ргоди5е сегатісе геїгас- 
таге 
кислотоупбрная ~ сегатіса апіасідй 
гелізїепій Іа асілі 
пористая ~ сегаписй рогоаѕӣ 
санитарно-стройтельная ~ сегатіса реп- 
ши іпѕіаіаўі запиаге 
стройтельная ~, сегатіса де сорѕігисіе 
тальковая ~ сегатісй де гас < 
фасадная ~ сегатіса де Га{адА 
фильтрующая ~ ргойиѕ де сегатіса #1- 
їгапі; ЁШги де сегаписа 
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художественно-бытовая г» сегатісӣ реп- 
{ты десогайипі саѕпісе 
шамбтная ~ бато!а 
электротехнйческая ~ сегатіса репіги 
еіесігоѓећпіса 
ячёистая ~ сегаписй сеїшіага, ргодизе 
сегатісе сеішаге 
керамиковый (тім) сегатіс 
керамйт т. (тіг) Кегатії 
керамйческий (тіг) сегатіс / де сегатіса 
кермет т. (тім) сегтеї (таїегіа! теїаіо- 
сегатіс) 
керн т. (2601) сагоїа де ѕопӣај 
кернер п. (ітес) спегпег 
керосинорёз т. (/тес) (діеїог / зибаї си 
реїго! 
кессон т. (сл, Іепп) сһеѕоп ; (есом) саѕе- 
(а ; спезоп 
герметичный ~, сһеѕоп егтейс / еѓап$ 
закрытый г» сһеѕоп іпсһіѕ 
кольцевой — сһеѕоп іпејаг 
наплавной — сһеѕоп Поїапі 
плавучий о» сһеѕоп рімііог 
пневматический ~~~ сһеѕоп си аег сот- 
ргітаї / рпеитайс 
подвижный о» спезоп тобії 
потолочный го» сһеѕоп / саѕеїй де їауап 
ребристый -— сһеѕоп си пегушгі 
~ с отсёками сһеѕоп си сотрагіїтепѓе 
съёмный - сһеѕоп дегазабії 
тоннёльный ~ (сѕир) спезоп-гипеї 
кессбн-колблец т. (Іепп) сётіп-сһеѕоп 
кессонйрованиє п. ({ейп) ѕараге ѕиЬ сһе- 
ѕоп 
кессбнньй си / їп сһеѕоп 
кессонщик т. (їенп) сһеѕопіѕі 
кессбнщик-злектромонтажник т. (1ейп) 
«попіаїог де есріратепі еЇїесігіс йе сһе- 
ѕоп 
кизельгур т. (тіг) Кіеѕеі виг, фіаїотії 
килёр т. (ағА) сбіїег (ағлііесіиға Воташе!) 
кйма Г. (ағћ) сітахй у (еісоп) стас 
киматий т. (агй) дизая 
киноаппаратная Е. (агл) сабшй де ргоіес- 
ре 
кинозал т. (ағһ, с5с) зай Фе сіпетаїоргаї 
кинопавильон т. (агй) зшаю де таге 


киноплощадка Ё. (агй, с5с) сіпетаїоргаї іп 
аег ПБег 

кинопроекцифнная 7. (ағ) сабіпа де ргоіес- 
Не сіпетаѓовгаѓіса 

кинотеатр т. (агй, сѕс) сіпетаїоргаѓ 
двухзальньй ~ сіпетаїовгаї си бошй зай 
закрытый лётний — сіпетаїоргаѓ де уага 
асорегії А 
многозальный ~ сіпетатовгаї си таг тиі- 
ќе ѕаії 
~ с круговым экраном сіпетаїовгаѓ си 

Р есгап сігсшаг 

кибск т. (агй) сһіоѕс ; сабіпа 
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киоск 
вентиляцибнный ~ (уелі) сапа де уепп- 
Іафіе 


кипа #. (т) Баїог; №еапс, ргатаай, ѕііча ; 
угаї 

кипёлка Г. (тіг) уаг пе5їп5 
молотая - үаг`пеѕііпѕ тасіпаї 
тонкомблотая 7» уаг пезіїп5 тасіпаї Ёп 

кипёние п. Негфеге 
бурное — НегБеге віоБшага 
плёночное —_Йегфеге рейси!ага 

кипбвка Її. (тіг) Іегаге іп Баїої, Баіогаге 

кипрегель т. (зеоа) аііаайй си Іцпехӣ ; шпега 
ѓороргаѓіса 

кипятильник т. (/егто) Иегоог; ропег 
газовый г» БоПег си рате 

кирка Г. (1ейн) йгайсор 
двусторбнняя ^^ Игпасор си доца уігѓигі / 
дибіш 

кирка-кдменщика (/ейп) сіосап ае гідаг 

кирка-мотыга Г. (1ейп) зара-іїгайсор, Игий- 
сор-зара 

киркование п. (1ейи) ѕсагійсаге 

кирковать (1ейн) а зсагіїїса 

кирковщик т. (мит, таз) зсагібісаїов · 
(1ейп) зАрёюог си ігпасориї 

киркомотыга 8. у. кирка-мотбіга 

кйрочка Г. (1ейп) сіосап е 2ійаг 
двусторбнняя ~ сіосап де 2ійаг си доца 
тисНії 

кирийч т. (еісоп, ми") сагатіаа 
автоклавный ~ саёгапи4а аціосіауїгата 
алундовьй 7» сйгадтіда си ашпацт 
алюмосиликатный ~ сагапиай зійсо-аїа- 
тіпоавӣ 
алый — сагйтіай гох 
армйрованньй — сагйтіаа агтаїй 
битумйрованный ~ сдйгатідй си Ьнит 
битый — аісйгіе де сАгапиаа ; сёгапиай 
зрама 
боксйтовый г» сагатіда де Баихиа 
вермикулйтовьй — сагапиа а де уегтісиін 
водоустойчивый ~ сагатіїй гегізгепій Іа 
асіџпеа ареї А 
~ воздушной сушки сагАпиАй иѕсаіа па- 

тига 
воздушный ^^ сёгАцидА пеагѕӣ 
г» высокого обжига сёгапи4а агзй 1а 1ет- 
регаїигі тае - 

высокоогнеупорный г» сёгапиаа їпай геѓ- 
гасіагд | 
высокопрочный м» сагапиай де таге ге- 
зізіеп|а 
глазурбванный ~ сАгАпиЧаА зтаЦииа 
етаіаѓіа / віаглгаїй ) 
глинобйтньй - сдгётіаа де агбіа 
глинозёмистый г» сагатіаа де раихиа ае 
ратіїпі агдііо5 
глиношлаковый ~ сагдтідй де 2емга 
глйняный ~, сйгдтідд де агріїй 


гланяный обожжённый о» сагатідй йіп аг 
2Па агза 

двухслойный ~ сагапиай іп оца ѕігаїіигі 
двухслойный семищелевой — сагапиаа їп 
дои 5ігацигі си заре во 
диатомитовый ~ сагапиай де Фагот 
диатомовый — у. кирпйч, диатомитовый 
дӣнасовый — сагатійй паз / 5ісоаѕа 
зійей 

доломитовый ~ сагапиай де доюти 
дорожный ~ сагапи4а де рауа) 
дырчатый ~ саганиаа сеішага / си вдигі 
желобчатый ~ сагапи4аА си јеһеабигі 
жжёный ~ сагАпиай агза ў 
забуточньй ~ сагапиаа де отріиіига 
замкбвый — сагата сопіса / репіги бока 
известкбво-глиняньй ~ сагапи4а фп аг 
РИА $1 саїсаг 

известково-зольный ~ сагапи4а саїсагоа 
ѕа си сепиза 

известкбво-песчаный ~ сёгапиаа 5інсо- 
са!сагоаза 

известкбво-шлаковый ~ сйгатіай діп 25ц- 
га $ саїсаг 

изоляцибнный ~ сагапиаа ігоіапій 
изоляцибнный огнеупорный ~ сагапиаА 
геїгасіага де 12о!аге 

калиброванный ~ сагатіда саїЬгаї да 
кварцеглинистьй — сагапида де агёИа си- 
аг{оаѕа 

кислотоупорный ~ сагдтіда апіїастій 
кислый — сагапиаа асіаа 

клӣнкерный — сагапиай ае сіпсһег 
клинчатьй — Боцаг йе сагдтіаа 
косоугбльный — сагапиай обіїса 
легковесньй ~ сАгапиаа 
лекальный о» сагатіаа рго аа 
лицевой — сагапиЧа арагепід / Фе Га]ааа 
ложкбвый -— сагапи4а ре шпя 
магнезиально-хромовый ~ сагапиаа де 
сгот-тазпе?и / сгот тавпегіціса 
магнезйтовьй — сагйтідд де тадпелії 
майчньй ~ сагадтіда де огіепіаге / де ге- 
рег 

многодырчатый — сёгаииай си тийе зо! 
модульный ~ сагатіда тодціаїй 
муллӣтовый — сагатіда де тації 
насадочный ~ сагапиаа де итршиига 
необожжённый ~ сагапи4а пеагѕа 


рогоаѕӣ 


- нормального обжига сагАпиа& агѕй пог- | 


та! 
облегчённый — сагатіаа изоага 
облицовочный — сйгапи4а йе р!асаге 
репіги ріасаї 
обожжённый ~ у. кирпич, жжёный 
обыкновённый ~ сёгапиай обізпиїй Я 
огнеупорньй ~ сагатіаа геїгастага 
одинарный ~ у. кирпйч, обыкновённый 
основной — сагатійй де Ба24& 
пенодиатомитовый ~ сагадтіда ѕропсіоаѕа 
ае Чаоти 
пережжённый — у. кирпич, жжёный 
полнотёлый — сагапиай ріпа 


кирпич 

половйнчатый ~ сёгапи4а јитаіаѓе 

полуторный ~ сагапмай де ипо Я |ападтаїе 

пбристо-дырчатый ~ сдгапи4А рогоаза си 

рдйигі 

пбристо-пустотёлый ~ сагатіда рогоа- 

54 си доішгі 

пбристьй ~ сагатійа рогоаѕӣ 

поставленный на лицо сёгатійй азегаїй 
ре 1а! 

— поставленный на попа сагапи4 А азезата 
їп рісіоаге 

> поставленный на ребро сігётійа абе- 
тай ре сапі 
поставленный стбймя у. кирпӣч, по- 
ставленный на попа 

прессбванный ~ сАгапи4а ргеѕаѓӣ 

профильный — сагапиай рго аа 

прямой — сАгАпиАа огаіпага / гесіапри- 

1ага 

пустотёлый - сагапиай си роіигі 

пустотёлый облицбвочный г» сагапи4а де 

Гарадй си роіигі 

пустотёлый стеновой о» сагйтіда си роіигі 

региги лайме 

пятистённый «~ сагапмАй си -сіпсі рёигі 

ігапѕуегѕа1іе 

~ ручной формовки сАгапи4а тиа! та- 
пиа! 

~ с рифлёнием сагапи4а роїгаїд 

~ с фаской на торце сАгапи4а со ѓајеѓа 
ре зиргагаца (гола! Ў 

саманный — сһігрісі 

свбдовый ~ сёгапиай де бона 

силикатный ~ у, кирпӣч, известково-пес- 

чаный 

силлиманйтовый ~ сёгАпиай де зійптапії 

сифбнный ~» сйгатідй де / репіги сапа- 

Нгаге 

сланцезольньй ~ сагёпида Фи души 91 

сепиза 

~ со скбшенной гранью сагатіаа си ти- 
сре 1езце 

сплошибй ~ сйгатідй {Ага вот / та- 

зїіуй / рііпй / сотрасій 

стекловйдный г» сагатіда мупгібісатй 

стеклянный стройтельный ~ сагапиаа де 

засій 

стеновой ~ сагатіда репіги регей / де 

даме 

стройтельчый — сагатійа де / ремгиа соп- 

гиси 

сырцбвый "» сагАпиаа бгиїй 

трёпельный с» сагапиай де рапце! / си 

адаоз йе рапиице! (сагапй4я си ратїт де 

Тирой) 

трехчетвертной — сАгапи4а те! звегішгу 

тугоплавкий ~ сагдтідй вгеи Гигібіій 

тычковый — сагатійа азегаїй ре 1а! / т 

сигте21$ 

угловой ~ сагапиаа соаг 

улӧженный плашмя ~ сагатіаа аѕеғата їп 

шпє 
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услӧвный — сагатіад сопуепйопа!а 
фасадный ~ сагапи4а де Га|а4а 
Фасбнный ~ у. кирпйч, лекальный 
форстерӣтовый — сагапиаа ае Гогяеги 
футербвочный ~ сагатідд ае саршуте 
де саргаза!а 
хромитовый — сёгатіай сготійса 
хромомагнезйтовьшй г» у. кирпич, магне- 
зиально-хрбмовый 
частйчно глазурованный - сӣгӣтій раг 
Па! зтацийа 
четвертной ~ сёгаАпиай де ип зем 
шамӧтный г» сагатіаа де затоїд 
шлаковый ~ сагапи4А де / іп рига 
шпунтовой ~, сагап!ай си питигі 

кирпйч-сырёц т. (тім) сагдтіда сгиай 

кирпично-красный гози-сагатиди ; Бгіс ; па- 
уап 

кирпйчньй де сагатідй 

кислотостбйкость Г. (спіт) гегі5іепій 1а асігі 
/ Ла асјіцпеа асігіїог 

кислотоупбрный (с/іт) гегіѕіепі Іа асы; 
аппасіа Р 

кислотоустойчивость Г. (спіт) ѕіаріаіе Ја 
асізі : 

кислотохранйлище п. (агй) Ферогії де асіга 

кисть Г. (/енп) репѕша 
волосяная ~ репзша де раг- 
гребенчатая ~ репзи!& де ріеріепе 
колонкбвая ~ репѕша ае јаег 
круглая ~ репѕиаӣ гоѓіипаа 
лубяная ~ Ыфлпеа (ае роі) 4е рарига 
малярная ~ бідіпеа Фе удгий / гаегауй ; 
репзцій де 2иргамії 
маховая ~ МАшеа де зроїї 
плоская ~ репѕшіа Іаїд де уорѕіїоғіе 
торцбвочная ~ регіе паріег 
трафарётная ~ репѕиа-ѕаЫоп, 
репіги 2авгауей си за оп 
филёночная ~ репѕша ПШпіага / репіги 1га$ 
най 

"цирбвочная = (/іп) репѕша де / репіги 
рістига 
щетйнная ~ (Ил) репи де раг де рогс 

кисть-маклӧвица Г. (гелм) ЫФтеа раїтай 

кисть-расхлёстка {. (1ейп) репзшШа-Лаваг 

кисть-ручнӣк Г. (тепп) репз тапиаій 
плоская ~~ репѕша тапоаја Іаіа ' де уор- 
5Погіе: 

кисть-торцовка у. кисть, торцовочная 

кисть-флёйц Г. (/енп) репзоій сапафіапа / 
Іаій / де езіотраге 

кисть-шепёрка Г. у. кисть-расхлёстка 

киўр т. (енп) сіосап репіги ріаїга 

киянка Г. (Шепп) сіосап де Лети 

кладка #. (есоп) ха4дгіе; (іелп) задте, ехе- 
ситагеа Чате; азетаге; рипеге; рогаге 
армйрованная ~ сійдгіе агтаќа 
— арок тійігеа агсеіог 
безраствбрная ~ гіддгіє иѕсахӣа 
бетонная ~ 2іайпе де Беїоп 


бідіпеа 
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блочная ~ зідЯгіе @т Ыосигі 

булыжная — гіддгіе @іп раша Ыгибй 

бутебетбнная ~ хіддгіе йіп Беѓоп сісіоріап 

/ е раша Бгша 5і Беюп сісіоріс 

бутовая ~ гіддгіє Фе ріаїгӣ Бмий / зрагій 

бутовая — на цемёнте гідйгіє Фе ріаігӣ 

Ьгиїй си тогіаг де сітепі 

бутовая ~, под залив лійдгіе йе ріаїгй 

Бгиіа си паогіаг їцгпаї 

бутовая г» под лопатку гіййгіе Фе ріаїгд 

Ьгиїй ехеситаїй си тіѕёгіа 

г в два кирпича гійдгіе де доцд сйгйтіхі 

^^ в два с половйной кирпича гійдгіє де 
Чопа сдгдтігі $1 дииёайе 

~ в ёлку даче си {еѕёїига гіпдигіог їп 

їогта де М 

в один кирпич 2іййгіе де о сйг&тіах 

в полкирпича зіддгіе йе о мшёбае де 

сагапиаа 

~ в полтора кирпича 219Аг1е де о сагАпиай 
Я |штдіае 

гу в тепляках мааме іп ѕрајіц іподігії 

г» вёрст маше а гіпдигіїог 

виброкирпӣчная ~ гіЧіге си уїбгагеа сйгд- 

пог 

~ вприжйм ліддгіе ехесиїаїй Гага тпіѕігіе 
(ргіп їпјірегеа сйғйтігі ог) 

внецёнтренно сжатая ~ 2ій&гіе си сотрге- 

зішпе ехсепігісй 

гу вприсык гідагіе си гозіигі {езше 

г» вприсык с подрёзкой раствбра гійдгіе 

си гоѕіигі сигааїе 

впритык гіддгіє сар Іа сар 

впустошовку 219 е си гоѕішгі пештпрій- 

ге 

~ враспор гійдгіе їп баприг 

~ всухую у. кладка, безраствбрная 


голландская ~ гійагіе оап4е2А 

двухзахватная ~ мате си Чопа гопний 

де шсги 

двухслойная ~ майме їп аоцй зігатигі 

~ дров абегагеа / зНушгеа 1етие!ог 

железокирпичная ~~ маме агтаїй ат 

сагадтідй 

г заполнёния 21@геа штрішигії 

зимняя ~ гідіге ре тр Че 1агпа 

зубчатая ступенчатая — слайме діпіагй 

їп пере 

гу из грубоотёсанного камня тіййгіе де 
ріаїга сіорійа ги 

— из грубоокблотого камня лійдгіє де 

тоїоапе зпШае 

~ из камнёй правильной фбрмы 2ійдгів 
Чіп ріаїга де Гогтй герціаїй 

— из крупных блбков 214аме аш Ыосигі 
тагі 

гу. из тёсаного камня 2іййгіе де ріаїга сіор- 
Ша / де ріаїга де папе 

каменная ~ гійдгіе Фе ріаїгй 


і 


0 


Й 


і 


госатепіе аѕетаѓе іп ѕігаїигі 
каменная ~ с окблкой тіййгіе де ріаїгй си 
сіоріїге 
каменная ~ с подбором (сі) апгосатепіе 
аѕетаїе си тіпа 
карабурная — (сп) зіддгіє 4е Ғаѕсіпе де 
пиїеіє заи де Ігезіїе 
гу кирпича гідіге де сагатіда; (тоаш 
4е) азезаге а сагапитог 
гу кирпича без раствбра гідйгіе йе сйг&- 
тій Гага тогіаг - 
— кирпича в ёлку у. кладка в ёлку 
~ кирпича вполуприсык гіддгіє де сёг&- 
пай тіхій 
— кирпича вприжйм у. кладка вприжйм 
кирпичебетӧнная г» 21йгіе йе сагАпиай 
$1 Беѓоп 
кирпйчная ~ 21ййгіе де / Яіп сАгапиай 
колӧдцевая — дайте йіп сАгапиай си ро- 
шгі 3 
крупноблбчная — даме йіп Біосигі таг! 
крупнопанёльная ~ 2іййгіе йе рапоигі 
тагі ў 
мелкоштучная ~ 2іййгіе іп Ыосигі тісі 
г» методом термоса 2іййгіе си тогіаг саја 
мозайчная ~ гіддгіє тогаїсаїй /си гоѕішгі 
пегерціаїе 
~ на лёгком раствбре гіддгіє си тогіаг 
пог 
~ на растворе 21ййгіе си тогіаг 
~ на тяжёлом раствбре гіддгіє си тогіаг 
Бгец 
~ на цемёнтном растворе 2ідгіе си тог- 
{аг де сітепі 
надсвбдная — їітрап 
~ насухо у. кладка, безрастворная 
неармированная ~ гійёгіе пеагтагй 
несущая ~ гіддгіе рогіапій / Пе гелізїеп- 
{а 
облегчённая ~ гідйгіє ибоагй 
облицбвочная ~ гіййгіе си раса} / де #8- 
гиіаїй 
— образующая арку гідйгіе Бої / саге 
Гогтеа2А агсці 
огнеупорная ~ 24Апе геїгасіагд 
еу ограждёний лтге а їтргејтиігіог / а 
еіетепіеїог де шпрійига 
однозахватная ~ гідіге си ип Егопі е щ- 
сги 
~ основания рипеге а 1етеНе! 
гу под заливку гіддгіє си тогіаг їџгпаї 
їпіге ріеіге 
г под лопатку 21ййгіе ехесціаїй си тізігіа 
~ под расшӣвку гійдгіе си гозіигі ріїпе 
г» под скобу гідіге си 5абіоп 
подвбдная ~ гідіге ѕи ара 
подводная бутовая ~ гідйгіе де ріаїгі Бги- 
14 ѕир ара 
подэкрановая ~ (сл, іепп) раї Фе апго- 
сатеше 5иб есгап 


правильная рядовая каменная ~ майше 
Че ріаїга їп гіпдигі гершаѓе, майме араге- 
зага А 
пустотблая ~ зіддгіє си вошя 
растянутая ~ 21йгіе ѕоісіќаій Іа іпііпдеге 
рустбванная ~ гіййгіе гозший 
~ рядами 2іайгіе їп ауте 
м» с заполнёнием 21йӣгіе си итріыбигӣ 
~ с облицбвкой 2іййгіе си сӣріцѕеаі& 
~ с паропогрёвом 2ійіге зи абигі 
~ с поперёчной арматӯрой гійдгіе си аг- 
ташга (гапзуегза!& 
с продбльной арматурой 21йгіе си аг- 
танага Іопвітидіпа!д 
~ с расшйвкой швов гійдгіе си гонит 
арагепќе 
~ с злектропогрёвом 2іййгіе иѕсаій еес- 
нс 
свёжая ~ 21ййгіе ехесиіаїй гесепі 
свежеулбженная ~ гіддгіє ргоаѕрӣї азе- 
звід 
смешанная ~ 21ййгіе тіхій 
сплошная ~ 2іййгіе тазіуй 
сухая ~ 2іййгіе иѕса!ӣ / ГАга тогіаг 
теплоизолӣрующая ~ 2іййгіе репіги іго[а- 
ге їегтісй 
тёсовая (тесбвая) ~ ше Чт ріаїгй де 
сайе 
трехзахватная г» гідіге ехесиіаїй ре те! 
їгопійгі де ішсги 
тюфячная ~ (сй) зайеа е Газсіпе и5ир- 
гариза) ; 
~ фундамента лійдгіє де Ғипӣајіе 
цепная-скоростная — те гаріай їп Іапі 
циклопическая ~ дайпе сісіоріапа 
ярусно-захватная 2ідіге ехесшайа ре 
їгопіцгі Фе Іисги 
кладовая Ї. (атй) сйтага; тавале, Феролії, 
апігерогії 
кладочный (с гійдгіе 
клапан т. (1156, таз) ѕирарӣ ; уепіїї, сіарета 
(а, си) соп де їпсһійеге ; хуй 
аварййньй з» ѕирарӣ де зівигапій 7% 
автоматический ~ зпрарй ашотаі& 
амортизирующий — зирарё йе атогіғаге 
быстродёйствующий ~» зирарй | успі си 
іпспідсге гаріаа 
вентиляцибнный — (реті) сІареїа де уеп- 
Шайе 
воздуховыпускнбй ~ ѕирарӣ де еуасиаге 
а аегшиі 
воздушный — зирара | сіареїй де аег, зи- 
рара рпеитаНс& 
воздушный впускнбй ~ сіареїй е аег ; 5и- 
рарӣ де айтіѕіе Фе аег 
воздушный встрёчно-створчатый ~ ѕи- 
рара Фе аег си сіареїй Че гейпеге 
впускной ~ ѕирарӣ де айтіѕіе 
всасывающий ~, ѕирарӣ де аѕрігаһе 


уаіуа де роге, уепШ Фе зсйраге / іе еуа- 
сцаге, уа!\а е ӣеѕсігсаге 
газовоздушный ~ ѕирарӣ е ра2-аег 
газовый ~ ѕирарӣ йе ваз 

двойной — с1аре / зирара аный 
двухходовбй — уепії си доий сді 
дренажный ~, зирарй йе агепаге 
дроссельный ~ уепії! де гезаге а дебиан 
/ де Јатіпаге / зігапеціаге; гедисіїв, фго- 
зе! 

дымовбй ~ (1егто) зирарй де Тит; ге- 
Біѕіги 

дымогазовый ~ (Іегто) сіареїй / геріѕїги 
ае рах 

дымозадёрживающий — (/егто) зирарй 
де гейпеге а Ғиптиіиї 

дыхательный ~ уепії де аегіѕіге / йе гд- 
зиЙаге 

загрузочный о» сіареїй де їпсйгсаге 
игбльчатый — ѕирарӣ си ас, ас е гевіаге, 
ас обіигаїог, роапіой 

колосникбвый ~ (сў, Іегто) вгйгаг тобії 
конйческий о» ѕирарӣ сопісй 
мусороприёмный — (1151) сарасиї ригії 
(де Чезсйгсаге а ШшРиці) де вчпої 
нагнетательньй ^— ѕирарӣ 4е геѓиаге / де 
ргеѕіцпе 

наладочный ~ сіареїй де геріаге 
обратный ~ сіареїй ае гейпеге  геуег- 
уюна 

огнезадерживаюший ~ (успі) сіареїй ап- 
пос 

откидной ~ сіареїй габатабіїд 
парораспределйтельньй ~ /екто, зирарй 
Че дїзігібціїе а абигиїіці 

перепускной — зарара Фе ргеаріїп / де ае- 
гіхайе ; уепії! Фе ігесеге 

поворбтный о» сііпсһег 

подъёмный ~, сіареїдй гідісёсоаге 
поплавковый ~ уепії сш рог | 
предохранйтельный ~» ѕирарӣ де зівигапій 
приёмный ~ зирара де іпігаге / йе азргайе 
проходнбй. ~ зирара йе ігесеге / 4ігесій 
разгрузочный 7» ѕирарӣ е дезейгсаге 
разделительный ~‹ сіареїй е зерагаге 
распределӣтельный ~ уепіії / гобіпег бе 
аїѕігібиўе 

регулирующий ~ сіареїд йе гевіаге, ѕира- 
ра гершаїоаге, уапа Фе гезаге 
редукцибнный ~ гедисіог / зпрарй Фе рге- 
зіцпе, уеп де гедисеге 

м сливной трубы зирара йе ргеаріїп 
смесйтельный ~, сіареїй / ѕирарӣ | де 
атез{ес / іе атечесаге 

спускной — у. клапан, выпускной 
ствбрчатый — сіареїй Пибиге 

стӧпорный ~ ѕирарӣ ае іпсбідеге 
уравнйтельный ~, ѕирарӣ е еваїаге 


клапан-захлбпка т. сіареїй де гейпеге 
клапан-отсекатель т. зирарй Фе Біосаге / 5 
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класс т. саѓерогіе, с1аза 
г. крупности (тіг) сіаза де тагіте 
лу вивелйрования (део4) огдіп де шуе!- 
тепі 
г тбчности (7105) сіаза де ргесігіє 
классика Її. (агп) сіазіс 
классификатор т. (145, ти) сіазог 
встряхивающий ~ с!азог міргаїог 
гравитацибнньй ~ сіазог вгауајіопа1 
кбнусный ^^ сіазог сопіс, соп «аѕог / де 
сЈаѕаге 
скребкбвьй ~ сіазог си гасіеіе 
чашевый ~ СЛазог си сире 
центроббжный ^^ сЇаѕог сепігіѓив 
классификация Г. сјаѕіћсаге ; с1азаге 
воздушная — (пик) с1азаге їп согепі де аег 
гидравлическая ^^ (иг) с1азаге рідгаціїса 
го дефёктов (Іепп) сіазібісаге а деїесів- 
їог 
лу зданий и сооружёний сіазійісаге а сій- 
обісіїог $1 сопбігисційог 
многоаспектная ^^ сіазібісаге дира таї 
тине сагасіегіѕійсі 
ге по крупности (тим) зогіаге вгапшотеї- 
гіса 
лу подзёмных вод (лідг) саз саге а аре- 
ог 5абіегапе 
классифицӣрование п, сіазійсаге 
классифицӣрованный сіадіїїсаї 
классифицировать а сіазібіса 
классиийзм т. (агп) сЈаѕісіѕт 
класть а аѕеха, а рипе; а 724 
г кирпич (ѓейп) а 224 си сӣгатіаа 
клебемасса Її. (т) таѕііс, таѕӣ де При 
асфальтовая ^^ (Фғит) пазис де азіаїй 
дегтярная ^^ (гит). таѕйс де видгоп 
клееварка Г. ((енп) ргерагаге я сіеїціці ; са- 
гап репіги Біегі сіеі 
клеевйдный сіеїо5 
клеедробйлка Ё. (/енп) сопсазог де сіе 
клеемешалка Ё. ( еп) таіахог де сіеі 
клеёный їпсіеіаё 
клеесмесйтель т. у. клеемешалка 
клеешӣйтый їпс1еіає 5ї сизие 
клей т. (світ, тік) адетім, сіе 
альбумійновьй — сіеі де аїбитпіай 
водостойкий — аделім / се! гелізіепі Іа ара 
лу горячего отверждёния сіеі си Ти(анге 
Іа са! 9 
живбтный 7» сіеі апітаї 
казейновый ~ сіеі де сатеїпа 
карбамидный гу с!е! сагроатідіс 
каучуковый — сісі / зошИе Фе саисше 
контактный ~ адегіу / сіеі де сопіасі 
костный < сісі де оазе 
крахмальный ~ с!е! де атіаоп 
латексньй ~ сісі де мех 
малярный гу сіеі репіги зару ймеї 
мездровьій ~ се! де рее (обііпиі т га- 
они де ріеіе) 
меламйновый ~ се ре 6а2& Че теіатипд 


мочевино-формальдегилный / адегіу игео- 
іогта!дерпідіс 
мыльный = сісі де зарип 
порошкообразньй гу сіеі руегшень аде- 
ду / се! ш ргаї 
растительный г» сісі уереїаї 
резиновый -— у. клей, каучӯковый 
резорцӣновый — сієї бе гегогсіпа 
самовулканизующийся ^^ сієї ашгоупіса- 
паб 
силикбновый ^^ адегіу / Фе 5ійсопіс 
синтетический ^ адему / Че ѕіпіейс 
смолянёй ~ адегіу ре Баха де видгоп, се! 
газіпоб 
столярный ~ се! де Итр ме 
термопластйческий ~ адезжу Тегторіазіїс 
термопластйчный - у. клей, термопла- 
стический 
термореактйвный ^^ айеліу (егтогеасііу 
универсальный "у адеу шпіуетвза! 
фанёрный о» адему / се! репіги ріасаіе 
— холодного отверждёния сеї / адему 
си іпідгіге Ја гесе 
эмульсибиный ^^ айедіу їп епіцізіе, сю! 
етиїізіопаї 
клёйкость айедіуйаќе, адегепій, уїзсогіїате, 
ршеге йе адегіцпе / де Їпсівіеге 
клейнтфлястер т. (Фгит) сајир, рауеа де 
ріаігӣ (де 9Ж9Ж8 ст) 
клёить (/епп) а їзс1еіа 
клёмма Ё. (е[, еітеі) Богай ; сіетӣ ; Бгаагй 
клепёло п. (ітес) сіосап де піші! 
клепйльщик т. (стеї) пібшіог 
клёпанный (сте) пои 
кленёть (тес) а пиши 
клёпка 5. (стеї, (тес) ге; (т) зірей, 
доавӣ 
ло впотай пішіге си пікигі си сар їпесаї 
паркетная ~ (фи, т) іатеїй де рагсһеї, 
га 
пилёная ^^ (іл, Іт) Іатавій дебнала 
пневматическая ~ пікшіге си сіосапиї 
риештайс Ў 
потейная ^ у. клёпка впотай 
~ прессованиєм піїціге рип ргезійпе 
удёрная — пііџіге ргіп сіосапіге 
клётка Г. се! ; рйігацеї, ріййгаї ; сизсё, сой- 
ме; (т) зиуё їп сгисе 
балочная — (еїсоп) гејеа йе вгіп2і 
блочная ~ проёзжей части (4гит) ге- 
ва де вгіпгі а рай сагозабіе 
~ кирпича (тіт) знуй де сйгйтізгі 
лёстничная ~ (агй) саза ѕсйгій 
лёстничная внёшняя ~ (агі) саза ѕсйгіі, 
ехіегіоагё 
лёстничная внутренняя ~ (ағћ) саза зсё- 
гії, иценоага 
лёстничная незадымляемая о» (агй) саза 
зсйгії, еапза 
лёстничная подвальная ~ (агй) саза ѕсйгіі 
ѕирѕоішіиі 
лестничная чердёчная (агй) саза зсйгії ро- 
диміці 


клетка 
ябстничная звакуацибнная ^— (агл ) саза 
зсдгії де еуасиаге 
— лифта (агй) саѕа Шешіші/ а азсепзо- 
гиїці, рифи! аѕсепѕогшиі 
клёщи рі. (тес) сієўе Д 
гу для листового желёза сіебіє йе арисаї 
1аа 
> для заклёпок сейме репіги піхигі 
ло для перенбса рёльсов (сі) сезе репіги 
деріазагеа зіпеіог 
— для труб (ее йе {еуі 
дыропробивные — сезе Че регѓогаї 
зажймные "м сіедіє Че 5ігіп5 Е 
кузнёчные — себе де Гог]а / де бегагіе 
рёльсовые г» (с/) сейме де ігапзрогіаї те 
сварочные ~ (зи) сіедіє репіги зидаї 
трубные — «еде де {еауа 
универсальные 7» сіебіе-раїепі 
цепные — себе си Іапі 
клещи-кусачки рі. (ітес) сІеўе де їдіаї ѕїгтё 
клёящий сієіо5, Папі, айедіу 
кливаж т. (леоі) сііуај 
клин т. рапа 
брусчатьй и» (с/) рапа си зесйипе дгер- 
гаперіціагда 
верховбй (плотины) < (сп) ишшрійига 
ае атоме (а бағајиіиі) 
грунтовой ^^ (сл, вео!) рапа де рӣтїпі 
(зи Гипаайе, їп. согри! ага щи!) 
двойной ~ рапа ачу / си 4иЫа іпсіпаге 
деревянный ^^ (еісоп) рапа де Іетп 
заанкеривающий ~ (е/соп) рапа де апсо- 
гај 
замыкающий ~ рапй де Йхаге / де Біосаге 
крепёжный о» (еїсоп) рапа / сіахега де 
азат аге 
натяжной ^^ (таз) рапа де рипеге Іа 1гас- 
йипе 
нейтральный ступёнчатый =» рапа пеига 
їп пере 
низовой ^ (си) ширйиагй де ауа! (а Ба- 
гашиш!) 
— свбда (еісоп) БоЦаг 
клинёц т. (еісоп) БоЦаг ; (агит) зрій 
клинкер т. (тіг) сіїаспег ; сӣгӣтіай де сйи- 
спег 
алйтовый г» сПаспег аїніс 
дорожный ~ сіїпспег репіги агитигі 
белӣтовый — сіїпспег Бейис 
повёрхностный ~ сіпсбег де ѕиргаѓа{ӣ 
портландцемёнтный ~ сйпсһег де сітепі 
Рогіїапа 
рассыпающийся 7» сіпсһег лаб 
цементньй - сіпсһег де сітепі 
клинкеризация Г. сіїпспегігаге 
клӣнкерный йе сііпсһег 
клинкерование п. у. клинкеризация 
клинкероустойчивость Ѓ. огнеупоров (иг) 
гелізтепіа татепа]е]ог геѓгасіаге Іа ас[ічпеа 
сілсһегшіиі 
клинкет т. (сп) сіїпспеї, уапе!а; уапе пис! 
їп рагШе есіџ2еіог 
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клиновйдный сипеіѓогт ; їп Ѓогта де рапа 
клиновӧй си рапа 
клинбметр т. (15) сіпотеїги, арагаї де 
шйзигаг рама ‘ааа ог 
клинья рі. зелёные (игр) зрації уег?і 
клӣрос т. (агй) зігапа 
клуб т. (агп, свс) сішб 
клубенёк т. (т) пойотіїаїе 
ключ т. (тес) сһеіе; (ліг) ігуог 
гу арки (еісоп) сһеіа агсиїші / а Бобії 
ле &рочной плотйнь (сп) сһеіа Багајшиі 
їп агс 
восходящий ~ (а) Имог азсепае 
гаечный м» (с, ітес) сһеіе репіги рій- 
Ще / бхӣ / де йгіоапе 
гаечный английский м» сһеіе ипуогза!а / 
геріабіїй / Ггапсе7а 
гаечный двусторонний ~ спеіе (біхй) фиб- 
1а 
гӣечный односторонний — сһеіе (ха) 
зітріа 
гаечный разводнбй ~ спее гевіабіїй (Ггап- 
сей) итшуегза1а 
гаечный торцбвьй г» сһеіе шшбціатдй 
газовый ^^ (1751) сһеіе де вате 
гибочный г» сһеіе репіги Ладоге 
— для квадратных гаек спее репіги рае 
рагате 
замбчный — сһеіе де Іасаї 
пневматӣческий м» сһеіе (си асйопаге) 
рпештайсӣ 
путевой ~ (сі) сһеіе репіги зіпе 
лм» свӧда (еїсоп) сһеіа Боції 
стрёлочный г» (сі) сһеіе Фе тасаз 
гу тоннбля (туннёля) (еісоп) спеїа ВОНИ 
шие! 
торцбвьй и» сһеіе їабиіагда 
трубный — (1711): сһеіе репіги {еуі 
трубный цепной = (151) “еде си ап} 
репіги {еуі 
штанговый г» Ѓигсӣ де ргӣјілі / де ргіпдете 
ключевйна Ї. раига спей 
клямка Г. (еїтеї) сіап{а 
кляммер т. (еітеї) авгаѓа 
кнехт т. швартовьшй (1ейп) баба де асозіаге 
книгохранйлище п. (агп) фФерозії де саг 
кнӣца 7. (еітеі) вмзел . ' 
кнбпка Ё. Ъшоп ; ріопега 
глухая се Биїоп Их 
планшётная ~ ріопега де ріапбеїд 
- противоветровая ~ (еітеї) ећегтеа де 
Пхаге 
сигнальная ~ Бшоп де ѕетпаізаге 
м управления Ъшоп де сотапай 


коагулйрованиє п. (спіт) соарміаге 
гу водбі (аї, іп51) ітаќагеа ареї рии соа- 
вміаге (ргесіріїаге) 
коагулируемый соавміабії 
коагулянт т. (світ) соаршапі 
коагулятор т. у. коагулянт 
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коагуляция Г. (12) соавшаге 
дробная ~ (12) соаршаге Хгасріопаїй 
кислбтная — (сыт) соаршаге си асізі 
самопроизвольная — (світ) соавніаге 
ѕропіапё 
кобылка «Ё. (тії) сагапиаа репіги ѕође 
ковёр т. соуог(” 22 8475 72 ОС 
гидроизоляцибнный г» (#20!) сомог Бідгої- 
20іапі 
иглопробивной — (Ёп) сомог регіогаї 
- из керамической плитки (Ёп) соуог 
іп рійсі де сегатісй 
изолирующий г» (еі, 201) сомог ідоіапі 
кровельный — (еїсоп) сомог е асорегіге 
нетканный — (/іп) сомог пецевці 
рулбнный — (/іп) соуог їп гиісигі 
стружечньй ~, (е/сот) соуог бе їаіаб 
тканый ~ (/іп) соуог {еѕиї 
ковка Г. (ітес) Гогдаге 
кбвкость (пиес) Г. ҒогјаЫіаќе, таїсабіїйате 
кӧврик т. соуог (ѕ/ғаѓ зиБйге) 
повёрхностный — (іл) зігаї де асорегіге 
ковш т. (таз) Бепа; сира, сйм; іпвигӣ ; 
(енп) сапсіос 
~ бетоносмесйтеля сирі а та!ахогици йе 
Беїоп 
грейферньй — сира арисйіоаге / си вһеа- 
ге, вгаіѓаг 
грёйферный ~ с гидравлӣческим управле- 
нием ртаййг си сотапай шагаийсй 
двухчёлюстный ~, сира си доші Ее 
дозйрующий ~ сирій йе дохаге 
гу драглаина сира бе ігарний 
загрузочный -— Бепё де їпсйгсағе 
^^ землербйной машйны сира а тазіпії 
Че ѓегаѕатепќе 
~ Канавокопателя сира а зарйгогиїці де 
ѕапјигі 
многочелюстной грейферньй ~, ргаіёйг 
си ша! шиНе Ёасі 
опрокйдывающийся ~ Бепй Базсиіапій 
погрузочный ~ сира Фе їпсӣгсаге 
^ с гидравлическим управлёнием сира 
си сотапай Рідгаціса 
~ соткрывающимся днищем сира си Гипа 
тЫ 
саморазгружающийся ~ сира / Бейё ашо- 
деѕсагсӣіоаге 
скреперньй ~ / ~ скрёпера Бапй йе 
ѕсгерег 
створчатый - сара си їасһіхйог 
штукатурньй ~ (їенп) сапсіос 
~ экскаватора сира / Бепё де ехсахаїог 
элеваторный ~ / элеватора Бепй / сир 
Че еіеуаїог 
ковш-драглайн т. (таз) Бепа а агавіїпеї 
ковш-лопата т. (таз) саира-Ппригй 
ковш-сбкол т. (/ейнп) сапсіостаіа 
ковшбвый си сирӣ 
когти т. рі. єбеаге 
монтёрские — (1ейп) вНеаге е рісіог 
(репіги игсаї ре 5ійрі) 


кожкартбн т. (/іп) сагіоп ппнайе де рые 
кбжух т. (таў) сагсазй ; сие; сароїй ; тап- 


а 

вытяжной — (успі) сагсазё Фе азрігаців 

глухой ~ сагсаѕй егтеїісӣ 

гу дымовой трубы (/егто) тата а созани 
де Тит 

< затвбра (сп) сагсаѕ& а уапеї 

защитный ^^ (реті) таѕсӣ / таша Фе рго- 

тесре 

звукоизолирующий — (таз) сароїй де іго- 

Јаге Ғопіса / 4е іпзопогігаге 

~ паровбго котла (тегто) тапіа а ипиі 
сатап де абиг 

~ перехӧда трубопровӧда (1егто} шЪ де 
ргоїесіїе Іа сопдисме 

предохранйтельньй ~ тапа / сийе / 

сагсаѕӣ ае ргогесііє 

спиральный — (сй) сатегй 5рігаїй 

теплоизоляцибнный — (1егто) тата їег- 

тоігоіапій 

тбпочный ~ (1егто) тапіа а ппиї Госаг 


кбзлы рі. (Іейп) саргӣ ; сарга їгйзигії 


гу вагонетки (/гапѕ) саргӣ Фе уавопеь, 5и- 
рогіагі а!е сине! уагопетиіці 
— крана (таз) сайги а! тасагаіеї 
монтажные — (ѓейп) теред де топіа| 
козырёк т. (е/соп) сорегіїпа ; уплегя 
~ вальцбвого затвбра (сії) сіосш 5іаміїві 
сійпагісе 
ветровой ~ арӣгӣгоаге йе уїпі 
~ дымовой трубы (/егто) дебіестогиї со- 
5ціці де Гит 
защитный и» сорегіїпі / уігіегӣ де ргоесйе 
консбльный ~, сорегііпа їп сопзо!& 
опёртый — сорегипа гехетаїй 
откидной ~ (сл) сіареїй (Па ип ѕійуйаг зай 
іа ип багај) 
отражательный — дебіесіог 
противоослеплящий ~ уіліегӣ де ргоесйе 
солнцезащитный — сорегіпй рагазо!агА 
спицевбій — (сп) 5ідуіїаг си асе ре сгеазіа 
Багајшиі 
коконосушилка Ё. (сазг) иѕсйіог де сосопі 
коктёйль-холл т. (ай) за!й репіги сосїей 
кол т. раг, {@ги$, {еара ; ріспеї, јаіоп 
пикётный - (сеоа) {аги де рісһеѓај 
колас т. (агит, пи’) сойаз (БИит тгивег) 
коласта Ё. (т!) соіа5ій (таїегіа! ріазтіє реп- 
ти тоасіагеа оғпатепішіиї) 
колебание п. (тес) озсИайе, уїбтаців ; уагіа- 
Не ; Ба!аизаге ; ігерійайе 
боковбе ~ озсіїаце / \Ьгайе Іаїегаїй 
вынужденное ~ озсПайе / угайе Ғогјаїй 
Тпігебіпиїй 
гармонйческое ~ озсПайе / уїбгаціє агто- 
пісй 
главное ~ обсіїаціє / уїбгаціе ргіпсіраїй 
гу громкости (ас) уапайа іпіепзії дії зипе- 
тиі 
~ давлёния озсПайе Фе ргеѕіџпе 
затухающее ~ озсНайе  утайе атогії- 
таіа 


колебание 


звуковбе ~ (ас) оѕсіПајіе асиѕіїсӣ 

механйческог — озсПайе тесапісй 

~ мбшности (еі) уапайе де ршеге 

~ нагрузки уагіаце йе загсіпа 

основное — озсЦайе шиадатениай 

перехбдное г» озсЦайе ігапліїогіе 

своббдное — озсПайе ПЬегӣ 

сезбнное — (Ш!) уапайе ѕетопієгӣ 

сббственное ~ оѕсіа{іе ргорме / НЬегӣ 

^ температуры ({егто) уатайе йе 1етре- 
гагига 

термическое — (Іегто) озсЦайе Іегтісй 

упругое ~ озсЦайе е1азйса 

~ уровня грунтовых вод (/іаг) озсЦана 
піуеїшіці ареюг зи Мегапе 

< числа оборбтов (таз) уагіаціа / озсИа- 
Па ыгане! 


колебания п. рі. (тес) озсИаи, уіїбгагції ; 


уагіабії ; ігерідафі 
изгибно-крутйльные ~ осіїації / уібгації 
де їпсоуоіеге си гйзисіге 
изгибные о» о5сііації де іпсоуодіеге 
квазилинёйные ~ оѕсі1а{іі суазИицаге 
круговые г» обсііації сгсшаге 
крутйльные ^— оѕсЏа{іі де іогѕіапе / е 
газисіге 
линёйные ^^ о5сіїації шаге 
маятниковые ~ 05сі1а{іі репашаге 
нелинёйные — обсіїації пейпіате 
непериодйческие — озсНай: переносе 
параметрические ~ озсіїаці рагатеїгісе 
периодйческие — озсПаШ регіодісе 
поперёчные о» озс|Иа{и ігапѕуегѕаје ` 
продбльно-изгибные ~ озсіїації Іопрігиді- 
пас зі де їпсоуоіеге 
продӧльные — озсИай Іопвігадіпаіе 
самовозбуждающиеся м» озсі|ації апіоехсі- 
таїе / айіоїпігеціпиіе 
синхрӧнные ~ о5сіїдції ѕіпсгопе 
случайные ~ озсИа|й аїеатогії 
смёшанные ~ оѕсіПа(іі сотриѕе 
угловые ~ озсіїації ппрріціаге 
ультразвуковые —  о5сіїації шігаѕопоге 

колебательный озсіїапі, озсіїаїог 

колебаться а озсіїа ; а ѕе сіёйпа ; а уїбга; 
а уагіа 

колёблющийся о5сіїапі, о5сіїаїог ; уїбгаїог; 
уагіабі! 7 

колёно п. (ейте!) сої, сої де {гахй; шЬ 
сиграї 
двойное — сої дибій 
— дымохода сої Фе Бигіап 
переходнбе ~ сої гедисюг / де гасогдаге 
плавное — сої си гахӣ таге 
раструбное г» сої си цій / си тапѕоп 
соединйтельное ~ сої е Іерйішгӣ 
гу трубопровода сої йе сопдисій 
г- трубы сої Фе {еауй 
фланцевое ~ сої си Напзй 

кблер т. (и) сшоаге, уорзеа, пиапій е 
сшоаге, оп 
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колесӧ п. (таѕ) гоа!а 
зедбмое — гоаїід сопдизА 
ведущее — гоаїй сопдмсаюаге 
зубчатое — гоаїй дицай 
клиновое ~ гоаїд де Ігапзтізіє репіги 
сигеа ігарегоїдаїд 
раббчее ^^ гогог ; гоаїй тоїоаге / тоїгісе 
тяговое ~ (таз, іғапѕ) гоаї& де 1гасйипе 
ходовбе — (сі) гоаїд аїеграїоаге ; (таз) 
гоа1А де гиіаге 

колея Г. сае ; есагіатепі ; Ёйра$ ; саіе, шие 
дорожная ~ (агит) Гаваз аі дгитиїці 
железнодорожная ~, (сі) есагіатепі а! 
ипеї Ний де саїе Тегаїй 
нормальная ~ (сі) есагіатепі погта! 
рельсовая ~ (сі) са1е си $іпе 
узкая — (с) есагіатепі / саїе іпризі (й) 

кбли-йндекс т. сточных вод (аї) соїі-іпдїсе 
а! ареіог иғаќе 

кбли-тйтр т. сточных вод (21) соі-ііги а] 
ареог изаїе 

кблка Г. (елт) деѕрісаге ; ѕрагреге 
г» кирпича (1ейп) сіоріїге а ‘сӣгӣті2ії 

кӧлкий саге зе еѕрісӣ / зе ѕрагре изог ; їп- 
гераїог 

коллектор т. соіесіог 
арочный ~ (еїсоп) соесюг Бойи / т 
Бона 
бассёйновый канализацибиный м» (а!) со- 
Іестог а! Багіпиїші де сапаНтаге 
ВОДОСТОЧНЬЙ - (а!) сапа! де соіесіаге а 
ареюг теїеогісе 
воздухораспределйтельный г» 
соЈесіог іѕігібиіќог е аег 
воздушный - (гто) соієсіог де аег 
дренажный ~ (сб) агеп / сапа! соіесіог 
загородный — (41) сапа! соіесіог йе еуа- 
снаге їп аїага огази я 
канализацибнный ~ (а!) соіесіог де сапа- 
аге 
каптажный о» (а!) ваІегіе де саріаге 
ливневый ~ (а/) соіесіог репіги ара де 
ріої югеппа]е 
магистральный ~ (аї) соіесіог ргіпсіраї 
общий ~ подзёмных коммуникаций соіес- 
ог репега! а] согпипісафійог зибіегапе 
основной — у. коллёктор, магистральный 
отводной ~ (аї) соіесіог де еуасиаге 
~ пара (1егто) соїссіог Фе ариг 
разгрузочньй ~ соесюг де Чезсёгсаге 
распределительный ~ (аї) соіесіог де @ї51- 
ирине 

коллодий т. (спіт) соо 

коллбид т. (спіт) соіосій 
защитный г» т. (світ) со]о1а Фе ргоѓес- 
Не / ргоїесіог 

коллбидный (сййт) соіоідаї 

коллювий т. (яеоі) соул 

коловорбт т. (Іенп) бигећіш си соагій 
грудной — соагЫа си ріеріаг / ае ріері 


(1егто) 
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коловорот 
я с трещбткой Бигебіи си соагъа $ сіїспеї 
колода #. (1т) Бишс, Бизіеап 
дверная ~ (еїсоп) Біос де иа 
оконная ~ (еісоп) Біос де Ѓегеаѕіга 
колодец тп. (сп, №) сАтш; рих, Ипйоа 
абиссйнский — ри ѓцђаї / абізіпіап 
артезианский ~ .ри{ / ИпИпё агіегіап (4) 
береговбй — (сѕир) сётіп де та! 
буровой ~ (1ейп) ри} де Їога| 
вантузный канализацибнный ~ (а!) сётит 
Че деғаегіѕіге аї сапаїігдгії 
водобойный ~ сатегё де дїзіраге а епегріел 
водопоглощающий ~ риу аб5огіапі 
водоприёмный - (41) рщ де саріаге а 
ареї 
~ водопроводной сёти (а1) сйтіп аї геје- 
[еї де айтепіаге си ара 
водосборньй - (а) риф соестог 
водостбчный ~ ри де зсигвеге 
грунтовёй ~ ри} (Инна) 
грязевой канализацибнный — (а!) сйтіп 
де роге а сапаНайги 
дождеприёмный — (а!) гесертюг, йе ѕсигве- 
ге а аре!ог ріиміае 
дренажный. ~ рн] де дгепај 
кббельный ^^ (сзиб) сатега де угавеге 
реиши сабіцгі, сатега де / репіги сабы, 
риї де сабіш 
канализацибнньй .— (а!) сйтіп бе сапа1і- 
таге 
контрольный канализанибнный ~ (24) са- 
ии де сопіго! аі сапайтаги 
линёйный канализацибнный ~ (а!) сатіп 
йе айтіатепі а! сапай2Аги 
напорный - у. колбдец, артезианский 
м» опорожнёния (а!) сатіп ае войге 
оєбдочньй — (а!) стіп де десапгаге 
осушйтельный ~ ри; де ерицізтепі 
отстойный — (21) ри! / сётіп йе десап- 
(аге; риј десапіог / уегіїсаї А 
перепадньй канализацибнный — (аї, іпзї) 
сйтіп де гиреге де рапій а! сапаіхагії 
перепадный смотровой ~ (2/1) сйтіп де 
уіт\іќаге їп сазсада || 
поворбтньй канализацибнный ~ (аї, #75) 
сйтіп де зспітраге а дігесіієї де сапа- 
таге 
приёмный ~ ри соіесіог 
промывнбӣ канализацибнный — (аї, 15 
сёліа де зра!аге а! сапайаги 
разгружающий ~ ри де дгепаге Фе 
деѕсйгсаге 
распределительный " ри{ сатега де 
фесібире Ф 
регулирующий смотровой — сйтіп де уі2л- 
(аге де гевиіагітаге 
сборный ~ у. колбдец, приёмный 
смотровой канализацибиный — (а!) сйтіп 
де у”Иаге `2 сапайагії 








трубчатый — рир ифбщаг / шбаё (си 
діатеїги! де іа 10 іа 30 ст) 
узловой канализацибнньй ~ (ад) сатіп 
де сапаїїаге де имегзесйе 
фильтрацибнньй — ри} Гійгапі 
фильтрующий канализацибнньй ~ (а) 
ри; ҒШгапі ‘а! сапаіхагіі 

колбдён-фильтр т. (сл, #14") рир вбійгапі 

колодка Ё. (есоп, таз) забої, ра; (еі) 
р!асё, герієїд 
анкерная ~ забої де апсога) 
~ рубанка (Іт, іенп) согр Че гіпдеа 

колбк т. |дги5 

колокбльня Ё (агл) сіороїпіїд 

колонка {. соїоапа, Ъ уегіїсаї 
буровая ~, (елп) соісапа де Йога) 
ванная — (175) сагап де Бае 
водогрёйная (для ванны) — (1151) їпойігл- 
гог де арӣ (репіги Баіе) 
водоразборная ~ (іпзі) сооапё де дізігі- 
Бийе а аре!; рига де арӣ, һіагапі 
газовая водогрёйная ~ (#751) сахап де баіе 
си вате 

колонна Ё. (агй) сооапй, 5р ; (еісоп) топ 
талі ; 5101р 
безраскбсная двухветвевая ~ р си доий 
гатогі {ага Фаропае 
бескрёновая ~ зір де Вай РАгА рой 
гшапі 
~ винтовой лёстницы $ры| сепіга! аі 8сй- 

гії їп зрігаїд 

витая ~ соіоапӣ (огѕайаїй 
водонапорная ~ (01) сазіе! де арӣ 
гладкая ~~ союапа пееда / зсИу1зий 
готйческая составная ~ 51р рос сотриз 
грибовйдная — $Шр-сшрегса г 
двойная — $р дибій 
двухвётвенная ^^ 5р си ошӣ гатигі 
двухконсбльная ~ 5р си доцй сопѕоіе 
двухярусная — 5Шр ре доий піусіе 
дорйческая ~ соїоапй догісй 
железобетбнная ^^ 5р / союапй де Бегоп 
ажтаг 
железобетбнная ~ с кбсвенной арматурой 
соіоапй ат феќоп агтаї си агтёгиг8 ігап5- 
уегзаїй їп зриа!а 
забетонйрованная металйческая ~ 5ІЙр 
тегайс Беїопаї 
монйческая ~ со!оапа іопісй 
каменная ~ соїоапа діп даме де ріаїгй 
каннелйрованная ~ со!оапй сапеіатй 
комбинированная ~ соіоапё сотЫ пай 
конденсацибнная ~ (ѓегто) соіоапй де 
сопдепзаге 
корйнфская ~ союапй согтисй 
крайняя — 51р 4е тагріпе 
~ крана (таз) “ри! тасагаіеі 
крановая ~, 5р 5ирогі а! родий! гиіапі 
крестбвая — 5їЙр си зесИипеа їп Гогтё 
де сгисе ; 
ложная ~ Ир / союапй Їаі5 (й) 
маятниковая ~ зр репашаг 


металлическая ~ (сте, еісоп) 5р тега- 


Пс. 


колбнна 
многозтажная ~ $Ир си мат тине муее 
многоярусная ~ у. колбнна, многозтаж- 
ная 
монолитная от» $Шр топо!і 
несущая ~ 5р рогіалі 
обнажённая ~ $Шр арагепі 
одновётвенная ~ $Шр 5ітрій 
одноконсбльная о» $Шр си о сопзо!А 
однозтажная ~ 51р си / ре ип ѕіпеиг 
піує! 
одноярусная ~ у. колонна, однозтажная 
опбрная — со!оапа / зр де геатет 
отдёльно стоящая — 51р і201аї 
передвижная механизированная ~ (/елл) 
соіоапӣ тесапігаїа тобіїа 
поворотная ~ (7а$) соісапй топіапі 
готапу (А) 
~ поворотного крана (таз) со!оапа та- 
сага!еі гоїтоаге, саіагр де тасага 
подкрановая ~ 5101р заб вгіпда де гиіаге 
полая ~ 51р шшаг 
предварительно- напряжённая — $Шр рге- 
сотргітаї 
пристенная — 5Шр Іераќ де регеге 
промежуточная ~ 51р іпіегтедіаг 
равнопрбчная — ќе/сол, тес) со]оапй де 
ера! гелізтепій 
равноустойчивая ~ (еісоп, тес) ур де 
заб Ииае ипИогта 
раздёльная ~ 51р сотри5 
раскбсная двухветвевая — у. колбнна, 
двойная 
решётчатая ~ $Шр си 2йбгеіе 
рифлёная ~ соіоапй сапеай 
ростральная ~, со]оапё гозігаїй 
рустицированная ~ у. колбнна, рифлёная 
рустбванная ~, со!оапё гиѕііса 
рядовая — $Шр сигепі де ѕегіе 
~ с каннелюрами у. колӧнна, рифлёная 
сборная ~ 5р ргеГабиса 
сварная — соіоапӣ / 5101р ѕида‹ (4) 
сйлосная ^ (сағ) сей, / соїоапа бе 
$107 
сквозная ~ у. колбнна, решётчатая 


составная ~ союапй / зШр сотриѕ (й) 
сплошная ~, соїоапа / р ріп (4) 
средняя — 51р шефап 

стальная «сквозная ~ (стер еісоп) $Шр 
де о{е! си забгее 
стройтельно-монтажная — (ейп) еспірй 
де типсіїогі репіги соп5ігисріі-топіа) 
ступенчатая ~ союапа іп ігеріе 
ступёнчато-консольная ~ 51р сы сопѕо!& 
їп пере 

термодиффузибнная ~ (іегто) сооапё 
де іѓихіџпе їегтіса 

торцбвая — 5р де сарйї 

тосканская ~ соіоапӣ (оѕсапӣ 
трёхчетвертная ~, соіоапӣ де ігеї 5вегіигі 
трубчатая — Ур шаг 

угловая — 51р де соц 
центрально-сжатая ~ (еісоп, тес) Ш 
сотргітаї ахіаї 
ТО рісрпопаг 
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колоннада Г. (агй) союпада 
колоннообрёзный ш Ѓогта аде соіоапа 
колосник т. (ѓеғто) Багй (ае ягйїаг) 
колотушка Г. (ѓіейл) сіосап де Іетп, багӣ(ог, 
Ьдідгог-Ї пдездіог 
жӧлотый еѕрісаї, 5ріпіесаї, сгараї 
колочёние п. (тенп) Бамеге 
колпак т. сарас ; са1ота ; йот ; сасімій ; Боїй 
аспирацибнньй ~ (уепі) поїй де азригайе 
вентиляцибнный ~ (уелі) роза де уепійа- 
пе 
воздушный о» (еїсоп) сасіша де уїпі 
вытяжной "У (әуелі) Вой де еуасцаге 
защитный ^- трубы (Іегто сӣсіша де 
ргоесйе а созшит де Гат 
колумбарий т. (атл сојитбаг 
колун т. (1, ѓейл) торог дезрісйог " реп- 
їги деѕріса! 
кбльшек т. (2е04) ріспеї, іаїоп., |дгиз 
кольматаж т. (№4) сойтатаге’ соїтаїа), 
їпбипдаге си 0101 
кольматация Г (#147) соїтагаге (1ейи т 
десйе си погої 
кольцо п. ше]; сегс, уегіва ; гопде!а ; за1фа 
азимутальное ~ (вео4) сегс огіготаї " 
атітитаі 
асбёстовое ~ (Іегто) вагпИмга де атбеѕї 
ввёртное — (еїтеї) беісіце 
годичное — (іт) іпе! апиа! (Іа ил агроге 
~ для колодцев (еїсоп) еіетепі сігсшаг 
ргеїабгісаї репіги рии 
~ для закреплёния плашки (тес) ше] 
репіги Яхагеа ЁШегеі 
- для придания жёсткости (е/сол, та; 
ше! де гірідігаге 
~ жёсткости у. кольцо для придания жё- 
сткости . 
заземляющее — (еі) ше] де |ераге Іа ра- 
паїоі $ 
испытательное ~ (таз) іпеї де їлсегсагі 
91патотелсе 
калиберное ~, (тах) саїїги-іпеї, іпе! де 
еїаіораге 
клинкерное — (тіг) сігспіго! сііпсһегииі 
неразрёзное опорное — (еісоп, таз) ше! 
де геагет сопйпии 
— обдёлки (сзиф, пт) те! де сиуеіа) 
де зизйпеге 
гл обдёлки тоннёля (сбиБ, тіп) те! де 
7 за5рпеге а їопеішіиі 
опбрное ~ (еїсоп) ше] де геағет 
пятовбе ~ (сѕир, еісоп) ше! де Іа па5- 
{еге а Бои 
разрезнбе опбрное о» (еїсоп) ше де геа- 
гет ѕесііопаї 
растянутое опорное ~ (еїсоп) іпе! де геа- 
тет {епѕіопаќ б 
сжатое опорное ~ (есоп) іпе| де геахет 
сотргітаї і 
стяжнбе ~ (тес) Бг&ага соНег , 
іпе! де ѕігіпреге / де Рогіаге 
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кольцо 
установочное ~ (тес) ше! де топіаге / 
де гевіаге / де бхаге / е геБога 
шламовое — (тіг) сігсціші раѕіеї 
~ щита (ѓелп): шеш з8сиїшіці 
~ щита, ножевое (1ейи) іпе! де ійіеге а 
зситиїці 
~ щита, опорное (/епп) ше! де геатет 
а] сии 
колясочная Ї. (агћ) іпсареге-репіги сагис1оа- 
ге де сори 
ком ш. (тіг) Биївдаге, сосоїоб, Бої 
командование п. (№14) соїдй Фе сигреге 
комбайн т. сотріпӣ 
бетонйрующий — (фе!) сотЫіпа де Бе- 
їоапе 
путевой ~ (сі) сошьша Че сае 
комбинат т. сошріпаї 
горно-обогатйтельньй — согабіпаї де їш- 
Бровд ге / ргерагаге а тіпегешиі 
деревообрабатывающий ~ сотЫіпаї де 
ргеїшсгаге а Јетпијші 
домостройтельный г» сотЫіпаі репіги соп- 
5ігисій супе 
заводостройтельньй ~ сотЫіпаї де рге- 
Габгісаїе репіги сопѕігисјіі іпдизігіаїе 
~ крӯпно-панёльного домостроёния сот- 
ЫпаЕ де рапошй тагі репіги сопѕігис- 
їі сіміе 
лесопильный ~ сотЫіпаї а] іпаџиѕігіеі де 
сһегеѕіса 
промышленный ~ сошЫпаё іпаиѕігіа! 
стройтельный ~ сотЫіпаї. де сопзігисрі 
теплйчный ^ сотріех йе ѕеге 
комбинезон т. сотБіпегоп, заїореї й 
кбмель т. (шт) сардіші вгоз а! Бизісапи- 
Ші ; рісіог де зШр; доза 
г свёи (еїсоп) сари! ріїоїціці 
комкй Г. рі. віошегиіег, Биівдгі, сосоіоа5е 
комкование п. у. комкообразование 
~ цемента (пи) Гогтаге а Биїддгіог де 
сітепі 
комкообразование п. (тіг, ѓегаѕ) Гогтаге де 
віошегиіев, Гогтаге а риївагіїог 
комковатый (22) бгапиціаг; ріотегџшаг, си 
Биївагі 
комкодробитель т. (/егказ) агат ог е 
Бан 
коммуникации Г. рі. сотипісаці, Іердішгі 
городскйе - сё де соптилпісаціі ш%Ъапе 
инженёрные — сошашса іпеіпегезії 
подзёмные — сё! де сотипіса{іі зи егапе 
г связи сапа! Фе іерагига 
транспортные — сотшипісајі де ігапброгі 
коммутатор т. (е/) сошшаог 
гу оператйвной связи сошшаюг репіги 
Іеваїигі орегайуе 
телефонный ^— сошшагог Ісіеїопіс 
комната (агі) сатега 
бытовая ~ сашега аде 21 
~ встреч ѕа!а де гесер[іе 


г» дневного пребывания у. — бытовая: 
жилая ~ сатегӣ де Іосції 
изолированная ~~ сатегӣ ѕерагаій 
музыкальная — за! де тилісдй 
общая ~ сатегӣ сотипд 
проходная ~ сатега де месеге 
рисовальная ~ заїд 4е Пеѕеп 
спальная ге аогиНог 

кбмната-сейф Г. (агй) сатегд-веії 

кбмната-шкаф Її. (агл) дебага 

комнаты рі. (аг) сатеге 
смёжноизолированные — сатеге саге со- 
типіса іпіге ее 5і ац іпігёгі зерагаїе 
смёжные — сатеге сотапіаѓе 

компактность Ё. (игЬ) аепѕіќаѓе 
объёмно-планирбвочная ~~ ргай йе оси- 
раге а 1егепийи 

компаратор т. (/тес) сотрагаїог 

компас т. 65014, сотраѕ 

компаунд т. (миг) атеѕіес ; (еі) сотроипа 

компенсатор (а, {егто) сотрепзаїог 
гибкий — сотрепѕаіог еіазііс 
лйнзовый ~ сотрепзаюг Іепіїсціаг 
лирообразньй — Нга іе дйатаців 
манжетньй — сотрепзаюг-тапзоп 
металлический гибкий — сотрепзаїог те- 
табс еіазііс 
накладнбй ~ (с/) сотретпѕаќог си есіїзе 
л-образный г» сотрепзатог їп гогшй де іг 
сёльниковый г» сотрепзафог си ргезвагпі- 
тога 
— трубопровбла сотрепѕаќог Фе сопдисій 
угловой — сотрепѕаіог йе сої| 

компенсация Ї. сотрепѕаге 

комплевый (іт) де сіоаіӣ 

кӧмплекс т. сотріех 
аграрно-промбинленный ~ сотріех арго- 
іпацѕігіа! 
агропромёниленный у. комплекс, агрёрно- 
промышленный 
архитектурный — сотріех агһііесіџга1 
~ бытовбго обслуживания сотріех йе де- 

ѕегуіге 

гостиничный ~ сотріех Боейег 
жилбй — сотріех де Іосиіпе 
ге зданий сотріех де сіёаігі 
наўчно-производственный — сотріех $#- 
шийс $1 де ргодисйе 
научно-технический — сошрех ќеһпісо- 
ўш с 
произвбдственный, сельскохозяйственный 
г» сотріех артісо! де ргодисйе 
промілшленньй ~ сотріех іпацѕітіаї 
птицевбдческий — сотріех ауїсої 
складской ~ сошрех йе дерогіїате 
стройтельный ~ сошрех де сопзнасй 
сценический — сотріех ѕсепіс 
теплӣчно-парникбвый — сотріех де ѕеге Я 
тгазадпце 
территориально-прирбдный — сотріех іе- 
гітогіаї патигаї е 
территориально-произвбдственный ~ со- 
тріех ќегіїогіа! де ргодисне 





комплекс 
торговый — сошрех сотегсіа! 
энергетический — сотріех епегрейс 

комплект т. ѕегіе ; вагийига, сотр!еь їгыѕй ; 
апзатб а, 5еї 
-= инструмёнтов (/тес) ігиѕй е зсше 
монтажный - (ѓеһп) зеё согрієї репіги 
топіа| 
поставочный - (ес) зе де Нугаге 
релёйный ~, извешателей тревожной сиг- 
нализации (175 таз) апзаш № йе геее 
репіги ѕетпаћһғаге де а!агюй 
технологический г» есһіратепі іеһпоіоріс 
~ чертежей проёкта (срі) зеё де йеѕепе 
аіе ргоіесішіші 

комплектация Г. материальными ресурсами 
(ес) азівигаге си гезиг5е шаейае 

комплектность Е. поставки (ес) апзатіш де 
Пугаге 

комплектбвочная Г. (ага) за де сотр1еѓаге 
а сотепліїог 

комплювий т. (ағ) сотрішуїй 

композйщия Г. (агй, игЬ) сотротіўе ; соп- 
іои 
архитектурная — сотроғ іе агһіїесіцга!& 
архитектурно-планирбвочная — сотрогі- 
е агійестигаї-игбапізіісй 
асимметрӣчная ~ сотроғ іа азітеїгісй 
градостройтельная г» сотрогіфіе шфап!5- 
цей 
динамическая — сотрогіїїе діпатісд 
компактная ~, сотрогіїїє сотрасій 
многоплановая ^^ сотрозііе шинйіріапда 
объёмно-пространственная ~ сотрогіїїв 
зрайаїа їгійітепѕіопаї& 
осевая ~ сотрогіїйе ахіаїй 
пространственная ~ сотрогіе зраціаїй / 
їгідітепзіопаїй 
своббдная ~, сотромИе Нрегӣ 
симметрӣчная — сотрозШе зітеїгісй 
статйчная ^^ сотрохИе 51аїісй 
ступенчатая ~ сотро2 іе їп мере 
фронтальная ~ сотро2і {іе ошайй 
ярусная ~ сотрогіфе їп геріѕіге огітоп- 
тае 

компонёнт т. согаропепій ; (е{етеп!) сотро- 
пепі, сопзйшейе 
модульный — (еїсоп) еістепі тодціаг 
стройтельньй ~ (еїсоп) вістепі 4е соп- 
ѕігисйе 

компонёнты т. рі. сотропепѓе 


~ деформации (тес) сотропепіеіе деїог- 
тайеі : 
— ландшафта (агл) сотропепќе ае реїза- 
ішиї 
~ напряжённого состояния (тес) сот- 
ропепігіе їепзійпії 
~ перемещения (тес) сотропенее де- 
рІаѕагіі 

компонбака Ї. сотЫіпаге ; ағапјаге ; вгираге ; 
атріазаге, дізрипеге 
блочная ~ (агИ) атріазаге їп Біосигі 
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г сооружёний (агћ) аїсдішіге а сопѕїгис- 
{Шог 
компрёссия Ї. сотргеѕіџпе, сотргітаге 
г» грунта  (єеої) сотргеѕіџпеа зо 
компрёссор т. (1ейп) сотргеѕог 
многоступбнчатьй ~ сотргеѕог си ша] 
тше пере 
осевбй — сотргезог ахіа! 
передвижной — сотргеѕог ігапѕрогіаБії 
пусковой — сотргеѕог йе детагај 
ротацибнный ~ сотргеѕог гоїайу 
компрессорная Г. (агл) ѕќаўе / са! а сот- 
ргеѕоагеіог 
комфорт т. сопѓогі 
акустический ~, сопіогі асизіїс 
производственный ~, сопіогі іпдизігіа! 
световой — огай де Нипіполіїаїе 
тепловлажностный ~, сопѓогі һійгоѓегтіс 
тепловой — сопіогі їегтіс 
комфбртность Г, эга е сопѓогі 
конвёйер т. Балаа гай / Ігапзрогіатоаге ; 
їгапброгіаїог ; сопуеег 
вакуумный пневматйческий ~ (Ікап5) 
ттаперогіог рпептайс 
вертикальный ~ (таз) їгапѕрогїог уегії- 
са! 
взвешивающий ~ (тіг) ігапурогіог йе сїп- 
таги 
вибрацибнный ~, (Ігапз) тапзрогюг уїб- 
гаюг 
винтовой м (тих) (гапзрогіог еНсо1аа! 
т» водного твердёния (тік, (евп) Нще 
репіги іпёйгіге т ар& 
— воздушного твердёния (тіг, Іейт) Нше 
репіги їнідгіге їп аег 
гидравлический ~ (ётес) тапзрогюг рід- 
гашіс 
гравитацибиный — (йғал5) Ігаперогіог вга- 
уйаопаї 
двухвинтовой — (ап) ігапѕрогіог си 
.доца зпесигі 
~ двухсторонней полирбаки (іейп) Ише 
си роНхаге Бііатегаїй 
~ двухсторонней шлифовки (ейл) Нше 
де яеғијге БНагегаїдй 
двухценной ~ (тіп, іғапѕ) ігапѕрогіог си 
Іапі дсбіш 
желббчатьй — (1ейп) ігапѕрогіог си 
івпеаб 
загрузочный ~ (Райз) Бапай іпсйгсйтоаге 
звеньевой г» (ігап5) ігапѕрогіог си Пап} 
инерционный — (Ігап5) ігапзрогіог си 
шегие у 
канато-лёнточный ~, (ігапѕ) ігавзрогіог 
си са и зі Бапда 
качающийся — (тіп) ѕсос озсНаии ; (паи) 
їгапзрогіог озсііапі 
КОВІШОВЬЙ — (тіг) ігапѕрогіог си сире 
криволинёйный — (ігап5) тапзромог 4е- 
Іогтаї / сиграї ' сигЬййпій 
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конвёйер 
ленточно-цепной ~ (Ігап5) ігапѕрогіог си 
бапа $1 Іапі 
ленточный г» (?галѕ) їгапѕрогіог си Бапа, 
рап4а ігапзрогіоаге 
люлечный ~ (ѓгапѕ) ігапзрогіог пр сАгисюг 
многогоршбвый .— (тіг) сісуаїог 
пластинчатый — (тіг) ігапѕрогіог си рійсі 
подвесной — (тіг) їгапѕрогіог ѕиѕреп- 
даї 
полировальньй с» (тіг, іенп) Шще де ро- 
Пхаге У 
полочный ~ (тік) ісапѕрогіог си гаїцигі 
~ предварйтельного твердёния (тиг, 
1ейп) шие репіги їпійгіге ,ргеййтіпага 
рӧликовый — (тіг) ігапѕрогіог си гое 
г со стальной лёнтой (тіг) ігапѕрогѓог 
си Бапай Фе офе! 
го сцепнам прйводом (ігап5) ігапѕрогіог 
си Іапригі 
сбтчатьй г» (тіг) ігапѕрогіог си 5іїе 
лу сухбго формования (ліг) іпіе де вог- 
таге иѕса{ӣ 
сушильный — (тіг) ігапзрогіог де изсаге 
шлифовальный — (ти) Шие де $еѓиіге 
шнёковый г» (ти) ігапѕрогіог ейсо!4а! 
цепной — у. конвёйер, звеньевой 
червячный ~ у. конвёйер, винтовой 
конвёйер-питатель (тіт) ігапѕрогіог айтеп- 
таїог 
конвектор т. (/егто) сопуесюг 
плинтусный ~ сопуесюг де ріїпі 
электрический г» сопуесїог еіесігіс 
конвёкция Г. (7/2, (егто) сопуесйе 
естёственная ~ сопуесйе паѓига!& 
свободная г» сопуесіе Бега 
тепловая ~ сопуесйе їегтісй 
турбулёнтная с» сопуесйе пишет 
конверт т. (ѓейи) саргА Фе ѕсһеіа 
кониёртер п. (е/) сопуегіїгог, сопуегіог 
конгломерат т. (201) сопріотегаї 
конденсатоотводчик т. (/егто) зерагаїог де 
соп4еп$ 
конденсатопровод т. (/егто) сопдиса де 
сопдеп5 
мбкрьй ~ сопдисій де сопдеп5 іпесаїй 
сухбй ^^ сопдисій де соп4епз изсаа 
конденсатор т. холодйльной машйны (/ег- 
то) сопдепзатоги! таѕіпіі Гивогсе 
конденсатосборник т. (/егто) гехегуог де 
сопдепз 
конденсация Її. (2) сопдепзаге; сопдеп- 
зацє 
капельная — сопіепѕаге їп рсаши 
контактная — сопдепзаге рип сопіасі 
плёночная ~~~ сопӣепѕаге їп рейсша 
смёшанная ~, соп4епзаге тіхіа 
кондиционёр т. (уепі) арагаї / авргераї Пе 
сопдійопаге а аегаци 
автонбмный ~ араг" зиэпот йе сопаї- 
Попаге а аегиіці 


вёкуумный — арагаї де сопіђіопаге зиб 
у 
комнатный ~ арагаї де сопаїнопаге Пе са- 
тега 
- косвенного испарйтельного охлаждё- 
ния арагаї де соп@Йопаге а аегшиі си 
гасіге іадігесій ргіп еуарогаге 
неавтонбомный ~ арагаї пеаціопот де соп- 
дійопаге а аегшиі 
~ окбнного тйпа арага! фе сопайіопаге 
де Ѓегеаѕіга 
пённый ^— арагаї де сопайіопаге а аеги- 
Іші си ѕритӣ 
~ прямбго испарйтельного охлаждёния 
арагаї де сопӣііопаге а аегиіці ргіп еуа- 
рогаге 
радиаторный — арагаї Фе сопіопаге Пр 
гадіатог 
центральный г» аргеваї сепіга! Фе сопаї- 
Нопаге а аєгиіці 
зжекнибнньй г» арагаї де соп4Цюопаге а 
аегшиі ргіп ејесіе 
кондиционйрование п. 
аціопаге, сітайғаге 
г вӧздуха сітайғаге / сопіціопаге а ае- 
гиіці 
г» вбздуха, автонбмное сопайіопаге аціо- 
пота а аегиіці 
~ вбздуха, водовоздӯшное сопіціопаге а 
аегшиї си аег $! ара 
> воздуха, двухканальное сопаййопаге а 
аегиїші си сапа! диБій 
гу вбздуха, индукцибнноє сопайіопаге а 
аєгиїші ргіп шаисйе 
г. вбздуха, комбинйрованное сопло те 
сотбіпаїй а аегшиі 
г-вбздуха, комфортное сопайіопаге а ае- 
гшиі репіги сопіогі 
~ вбздуха, круглогодичное сопаїопаге а 
аегшиі ре `їоаіа регіоада апшиі 
г вбздуха, мёстное сопаціопаге Іосаіа а 
аегиіџі 
~ вбздуха, многозональное ии 
тиійгопаїй а аегиіці 
г» вбздуха, однозональное сопаюпаге 
топотопа!А а аегиіџі Ы 
~» вбздуха, одноканальное сопаїйопаге а 
аегийи си ип ѕіприг сапа! 
г» вӧздуха, полное сопјіопаге. їоїаіа а 
аегиїці - 
г-вбоздуха, технологическое соп@Шопагё 
терпоіорісй а аеги 
кондиционӣровать а соп@ опа; а сптпайта 
кондуктор т. Фізрогійу / Бисзй де єбіЧаге 
групповбй г (ітес) дізрогіїйу де рај 
т вгир 
гу для укладки арматуры (агт) 915ро- 
7ійу репіги азехагеа агтаӣтигіі 
монтажный — (1ейп) саце / іпзігисіи- 
пе де топіа) 
конёк т. (агл, еісоп) соапій, сгеаѕій 
г- крвиши соатӣ а асорегізційі 
наклбиный =» соагай іпсіїпата 


(уепі, іегто) соп- 


конеферма Е. (савт) Їегта Че са! 
конец т. сараї, ехігетіїаге ; 


міг, сар ; 5#1г510 
пате а уесіо- 





гу вектора (той, тес) ехіге 
гоі Е 

высаженный г» (ейпеЁ) сарді іпргоѕаї / 
геғшаї 

жёсткозалёланный г» (есоп, тес) сара! 
іпсазігаї 71219 

зайнкеренный г» (еісоп, тес) сарёі / 
ехігетіате апсогаї (8) 

залёланный ~ (еЇсоп, тес) сараї їпсаѕігаї 
зашемлённый конец, задёланный 
кабельный ^^ (еїтеї, еї) сараї де саба 
клиновой м» (еїсоп) сараї / ехігетіїаїе 
азсиції (8) їп рапа 

кривой ех (веоӣ) рапсі де 1ейге іп согъа 
г пёчи, загрузочный (ѓегто) вога де 





УЕ 


іпсдгсаге а сиріогиїмі 
гу пёчи, разгрӯзочный сар де дезсагсаге а] 
сиріогшиї 


лу пёчи, холбдный 20п& гесе а спріогиїші 
г под фаску (еісоп) сар 1йіаї оріс 
подкатанньй гу (еітеї, іпѕі) сарё! гейиѕ / 
зеи (1а 4еуі) 

свободноонёртый г» ехгемиае пара ге- 
тетаїё 

свободный — ехігетіќаіе НБегӣ 

м схватывания (еї) 5бїгоїї аї ргіхеі 
шарнӣрно-опёртый ~ сара си геахет 
агіїсиїаї 

шарнирвый ~ сараї агіісшаї 


конкбрс т. (алй) за! де герагИхаге а сй- 


ідгогіїог 

конолатить (тес) а сани 

конопатчик т. (тес) сдізіатаїог 

конопётка Г. (ітес) сдідГатціге 

конопачение п. у. конопатка 

консерза еация Г. сопѕегуаге, рйзітаге 
архитектурная ^^ сопзегуаге агһіїес(цгаіа 
ке памятника сопзегуаге а ипиї топитепі 
~ раббт сопѕегуагеа Іисгӣгііог Зпігегиріе 


консервйрование п. у. консервация 


ле древесйны сопзегуаге / ргоесйе / іта- 
ргезпаге а Іетпиіиі а 


пресносухбе ~ сопзегуаге ргіп изсаге 


консистёнция #. (Бер тіг) соп5ізіепій 


— бетона сопѕіѕіепа Бетопиїші 
— бетонной смёси сопѕіѕіета атемесийви 
де Беюп 
нёжная ~ сопзізіепій тоаіе / Ипа 
жёсткая ~ сопѕіѕїеп{й уїгіоаєй 
относйтельная м» сотѕіѕѓіепіё гејайуй 
пластйчная ^^ соп5ізїелій ріазіїсй 
плӧтная ~ сопзізгепій (аге 
консистӧметр т. (таў, пы’) сопѕіѕіотеіги 
консолидёция ї. (8е0#) сопзойдаге, їпійгіге, 
сотрасіаге / їпдезаге а ратіпіигіїог сое- 
тдуе 
анизотрбпная ~ сопѕоідаге апілоігорӣ 
вторйчная гу сопбоїїдаге зесипдага 
— грунта сопзоЙдаге а Іегепи!ші 
первичная г» сопѕо!ійаге ргипага 
фильтрацибнная ~ сопѕоідаге рип еуа- 


149 





КОНСТРУКЦИИ 


сиагеа ареїог 5иБіегапе 

консбль Г. (еісоп) сопзоїй, зарогі, Ъга} 
анкерная ~ сопѕоЇ& де апсогај 
вертикальная ~ сопѕо!а уегіїсаїй 
круговая ~ сопзо!й сита 
опорная ~ сопзо!й де геатет 
протизовесная г» (таҳ) сопѕо!а си сопіта- 
Бгешіаїе 
г ствола сопзо!а їгипсбішіці 

консӧльный іп / си сопзо!а 

константа Ї. (тах) сопбіапій 
г. затвердевания (бетбна) іпдісе де іпій- 
гіге (а Беїопийїиці). 
м. пластичности (бетбна) іпдісе де ріазії- 
спае (а Бегопиці) 

конструйрование п. (срі) ргоіесіаге ; сопзі- 
гите ; аїсдіціге 
сейсмостбйкое г» ргоесаге апйзезнисй 
худӧжественное о» деѕірп 

конструйровать а ргојесїа ; 
а|саци 

конструктивйзм т. (ағћ) солѕігисіїуіѕт 

конструктивный сопѕігисійу 

конструктор т. солѕігисіог, ргоїесіапі 

конструкторский де ргоіесіаге 

конструкции 7. рі. солѕігисјіі ; 5ігистигі ; еіе- 
тепіе де соп5ігисії 
алюминиевые ^^ утисший де аїштіпій 
армированные ^^ сістепіє йе сопѕігисўіі 
агтаіе 
армолеревянные ~ солѕігисііі де 1ета аг- 
тає 
армохаменные ~ сопзігисїі агтаќе де 21- 
дАпе де ріаїгё 
армокирпӣчные ~» сопзігисіії агтаѓе е 
т\ййгіе де сагатійй 
армопанёльные ^^ 5ігисіогі дій рапоигі 
агтаїе 
армоцемёнтные ~ ејетепіе йе сопзігис- 
И де сітепі агтаї 
арочные и» сопзігисіії / тис їп агс 
асбоцемёнтные — сіетепіє е сопзігисрі 
де агбосітепі 
балочно-стбечнье ^^ їгисіцгі йіп 8гіпаі 
$1 $ р 
балочнь ~ зігисішгі йіп ром 
безметальные ~ сотпѕігисјіі Гага еїетепіе 
шеавсе рогіапіе 
безраспорные ~ зігистигі Ейгй ітріпрегі 
Іаќегаіе 
безкаркёсные ~, сопягосй їйга ѕсһеЈег 
бетонные ~, сопѕігисііі аш реїоп 
блочные о» сопугис ат Ыосигі 
большепролётные ом» ѕїгисішгі фе / си йеѕ- 
спійеге таге 
бревёнчатые ^^ сопзїгисрі йіп Іетп гоїипа 
брусчатые — сопбігисіїї іп Ыгпе 
бутобетбнные с» сопзігисрі діп Бетоп сіс- 
Їоріап 
вантово-балочные — 5ігистигі Фа вп 
ре сабішгі 


а сопзігці; а 
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конструкции 
вантово-стержневие а» утиспий Фа топ- 
запії зі са 
вантовые с» сопзігисіїї ре сабіигі 
вибропрокатные — еієтепіс де сопѕігисіі 
@іп Беюп агілаї ехесиіаїе рии угоа- 
тіпаге 
висячие — соп5ігисіїї ѕиѕрепааїе 
воздухоопбрные о» сопзігисій риеитансе 
вспомогательные м» сопзігисій аихШаге 
гвоздевые ~ солѕігисіі йтЫпаќе сш сше 
гибкие а» Угосцит НехЬНе 
гидроизоляцибннье г» еетегие де сопзі- 
гисўїі пійтоідоіаїоаге : 
гидротехнические — сопзігисіїї Нідгоїеб- 
пісе 
грунтовые ~, сопѕігисіі Фе / ат ратїпі 
декоратйвные — ејетепіе ае сопѕігисіі 
десогайуе 
дбрево-земляние ге сопоїгисрії біп 1ети Я 
рашіпі 
деревянные ~, сопзігисіїї Фи ети 
дошатью о» сопбігисіії біп зсіпдигі 
ёмкостные ~: сопѕігисіі е аеро аге 
жаростбйкиє гм сопигиси геїгастаге 
железобетбнно-клееные ос» зігисіигі ат 
Беїоп агта? їпсівіаів 
железобетонные — сопѕігисіі ат Бегоп 
агтаї 
железокирпйчные ~ 8ігистигі агтаѓе ат 
214агіе 
жёсткие — ѕітисіџгі гіріде 
~ заводского изготовлёния 
ргеѓабгісаїе 
звукопоглошакицие ~, еіеттепіє йе сопѕі- 
гисії ѓЃопоађѕогБапіе 
~ из сбрні мёнтов зігистигі аш ее- 
тепіе ргеѓаБгісаѓе 
кабельные > у. конструкции вантовые 
‚ каменные ~, сопзігисіі біп 2ійӣгіе де ріакгх 
каркасно-засыпные — сопѕігисій си сагса- 
зй шаріша си таїегіа! ргапшіаг 
каркасно-листовые ~, сопзігисіії си сагса- 
за 51 рапоигі дїп юе 
каркасно-обшивние ~, сопбігисіії ат саг- 
сазе сйріи 
каркасно-па 
са5е-рапоигі 
каркасно-щитовяе а сопзігисіії си зсіеїв! 
$1 рапоџгі 
каркасные о» сопбігисійї си ѕсһеіеі 
кессбнные — сопбігистії сһеѕопаіе 
кирпичные ~ сопсігисіії аі маме фе 
саганиая 
клеегвоздевые ~, ејетепіе йе сопзігис- 
Її ішбіпате си сієї Я сше 
клеешитые — сопѕігис[іі сизше 51 їпсіеіаѓе 
клеёные — сіетепіє е сопзігисії їпсіеіаѓе 
клёпаные — еіетепіе де сопзігисрі пі- 
тийе 
кованые — ејетепіе Фе сопѕігис|іі Ѓогјаѓе 


сопзігисрі 








ге 






льиые — сопѕігисі іп саг- 


комбинйрованные — зігисіцтї сотріпате 
комплексные ~» зігистигі сотрієїе 
консольные — 5ігисбигі м / си сопзай 
корббчато-шахтные ~ зігисішгі си ЯгаБиге 
сепіга! 

корббчатые — сопѕігисііі їп спезоп 
кружально-сётчатыг — зігисіигі генсшаге 
крупноблочные ~ сопзігисії біш Біосигі 
тагі і 

крупнопанбльные су сөпхігисіі ат рапоигі 
тат! 

крупнопролётные — у. конструкции, боль- 
шепролётные 

купольные о» ѕігисіигі т спроій 

лёгкие — сопѕігисііі изоаге 
лёгкобетбнные ~ сопзігисрі іп Бетоп иѕог 
листове — сопугаси ат юе 
массйрные ~ сопзігисіії тазѕіуе 
металлические — соп5ігисіїї | 5ігистигі те- 
гайсе 

металлодеревянные а» зігисіигі біп етп зі 
тега! 

монолйтные — сопзігисії топоше 
мостовые — 5ігисіигі де ройигі 

мягкие — у. конструкции, воздухоопорные 
надувные ~ у. конструкции, воздухо- 
опорные 

ненесушиє о» зїгисіигі перомате 
неразрезные — ѕігисішгі сопіїпце 
песгорёемые — сопѕігисіі ірпіёиве 
несущие — 8ігистигі рогіапіе 
облегчённые ~ у. конструкции, лёгкие 
оболбчечные — ѕігисішгі ат рідсі / рїп2е 
зибгі 

объёмно-листовае — зігисіигі зранае іп 
то!е 

ограждающие ~, ејетепіе де їпсһійеге 
ограждающие деревянные — ејіетепіе де 
іпспідеге діп ети 

ограждающие каменные —> сістепіє йе 
їпсћійеге із ріаїтӣ 

ограждбтощие металлические ~ еешеше 
де іпсћідеге шеёаНсе 


бпьтнье — сопѕігисійі ехрегітепіаіє 
панёльные — сопзігисіії біп рапопгі 
перекрёстно-ребристые — зігистигі йе ге- 
тіѕіеп{а. си петуйшгі їпсгисіѕаѓе 
пластмассовые - еістепіє йе сопзігис- 
Пі аіл тазе ріазіїсе 

плёночно-каркасные ~ 5ігистигі ренешаге 
си 5сПеїіеї 

плёночные со зігисцигі рејісшаге 

плбские — 5ігисіигі ріапе / ріапаге 
плбские сплошные ~ ѕігисіцгі ріапе соп- 
паце 

плоскостные о» у. конструкции, плоские 
пневматические ~ у. конструкции, возду- 
хо-опбрные 

пневмовёнтовые — сопзігисіії / ѕігисёшгі 
рпеџтайсе ре саит Ң 
пневмокаркасные — сопѕігисіі / 5ігистигі 
рпешпаісе си зевает 





конструкции 


пневмоопбрные ~ сопѕігисіі рпейтагсе 
де геахет 

подвесные 2» у. конструкции, висячие 
подвижные — сопягис шоБИе 

гу пострбечного изготовлёния сопзігисіії 
си еістепіе ехесиіаїе їп бапйег 
предварӣтельно-напряжённые — ејетепіе 
де сопѕігисїі ргеїепзіопате 
пространственные — ејетепіе йе сопѕігис- 
{1 зрайае 

пустбтные о» ѕігисішгі си воіагі 
раздёльные — сопѕігисііі аш еістепіе ѕе- 
рагаїе 

рамно-арочнье ~» 5ігисіигі їп сайге $ 
агсе 

рамно-панбльнье "м 5ігисішгі іп сайге я 
рапоигі 

рамные — зігисіигі їп сайге 

распӧрные — 5ігисішгі си сопігауїпіціге 
ребрӣстые — еїетепіе Фе сопзігисіїї си 
пегуий 

решётчатые ~ сістепіе йе сопзігисії си 
забгее 

рубленые ~ у. конструкции, брусчатые 
ряжевые — сопзігисіії / эгисний @ т сй- 
ѕоаіе 

самонапряжённые ~, сопѕігисіі ашіоѓеп- 
зіопаїс 

самонесушиє ~, сопзігисії ашіорогіапіе 
сбӧрно-монолӣтные о» сопѕігисіі біп еіе- 
теще ргеѓабгісаїѓе 5і еіетепіе ішгпаѓе ре 1ос 
сббрно-разббрные ~ сопѕігисүіі ргеїабгі- 
саїе детоша Це 

сбӧрные ~ у. констрӯкции заводского 
изготовлёния 

свайно-ряжевые — 5ігисіигі йіп сйѕоаіе ре 
роі 

свайные — 5ігисгигі ре рой 

сварные о» сопѕігисіі зида{е 

свӧлчатые м» ѕігисіцгі їп Бон 

связевые ~ у. конструкции, распбрные 
сгораемые г» соп5ігисіїї шЙатаБИе 
сейсмические ~ сопути И геліѕіепіе Іа 
ситетиг 

сейсмостбйкие — у. конструкими, сейсмй- 
ческие 

сётчатые о» у. конструкции, кружёльно- 
‘сетчатые Ў 
силикатобетбннью — сопѕігисіі ат Беюп 
зійсосаісаг 

сквозные ~ у. конструкции, решётчатые 
складные — 5їгисіигі рИатие 

складчатые о» ѕігисіигі сшае 

слойстые — @етеше йе сопзігисіїї їп 
зігаїигі (запаміси) 

солнцезашитные — сопѕігисій рагазоіаге 
составные — ѕігисішгі сотризе 

сбтовые ~ 5ігисіигі сейШаге 

сплошные ~ 5ігисіиті сопйпие 
стабилизйрующие ~ соп5ігисіії сопзоНаае 
стальные — соп5ігисіїї / зігисіигі йіп ое! 
стандартные ~, соп5ігисіїї 5іапдагдїгате 


151 КОНСТРУКЦИЯ 


статйческие неопределӣмые — 5ігисіигі 

{айс педеїегтіпае 

статически определёмые а» игасни чанс 

дегегтіпате 

стеклоблбчнью ~ сопзігисії аш Мосин 

де 5исіа 

стекложелезобетбннью о» сопзігисії ат 

Бегоп агтаї я зной 

стеклянные м» сопугасй @т зной 

стержневые ~» 5ігистигі йіп Баге 

стройтельнье — у. конструкции, архитек- 

турные 

стропйльнье — еетеше е сопзгисй 

ае ѕаграпїа 

структурные — еетеше ѕігисіцгаїе 

струнебетбнные — сістепте діп Ъеюп аг- 

таї си соагае 

тёнтовые лм» 5їгисійгі Пр сот 

теплоизоляцибнные ос» еетепие Фе соп5ї- 

гисіїї гегтоігоіатіе 

< тйпа оболбчек 5ігисіигі йе (їр ріасй / 

ріпха зибйге 

типовые — сопягис р 

тканевые ~ сопзігисіії {еше 

тонкостённые о» сопѕігисііі си регей зи- 

Игі 

тонкостёиные пространственные м» сопѕі- 

гисії зрайа!е си регей зи ит 

трёхслойные — 5ігисіогі си геї мания 

трубчатые — 5ігистигі шаге 

трудносгораемые — сопѕігисіі вгеи іпба- 

табіїг 

упругие ~ 5ігисіигі еіазтісе 

усйленные ~ 5їгистигі гатпбогзаїе 

утеплённые ~~ сопѕігисіі Тегтоігоіатів 

фахвёрковые — ѕігисішгі дїп раїапій 

гу ферменного тйпа у. конструкции, ре- 

шётчатые 

цельнометаллӣческие у. конструкции, ме- 

таллӣческие 

холӧдные ~ сопѕігис(іі петсйшие 

шарнӣрные — ѕігисгигі. агіісишаѓе 

шйтые ~ сопѕігисіі сизше 

шпрёнгельные ~ ѕігисішгі си @тапи 

щитове ~ у. конструкции, панёльные 

экспериментальные ~ у. конструкции, 

бпытные 

ячёистые ~ у. конструкции, сбтовые 
конструкцибнньй ѕігисїџга!, ае чтасный 
конструкция Ё. сопзігисре ; 5ігистигда 

глино-плетнёвая ^^ сопзігисіїє де Їпарієті- 

сига де пшее си агёПа 

закрытая ~ (еісоп, таз) сопзёгисйе спе- 

зопаїй 

камьшийтовая ~ сопѕігисјіе йіп рійсі де 

УЕ 

крепёжная ~ (есоп) загратий 

литая ~ (таб) сопѕігисіе їџгпаї& 

надсвёйная -— ѕиргаѕігисіџгӣ ре ріїојі 

полурешётчатая — сопугисие де гаБгее 

їп Гогиа де К 











ий 
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конструкция 
сборная железобетьнная и» сопзігасціє ргеѓаБ- 
гіса:а аш Бегоп агтаї 
смёшанная ~ сопѕігисіе тіхій 
контакт т. сопіасі ; Іердїига ; айпреге ; сир- 
Іаге ; јопсјіцпе, сопехійпе 
контактор т. (е1) сопіасіог 
контейнер тп. (/гал5) сопіаїпег 
каркасньй — сопіаїпег си сагсаза 
прутковый — сопіаїпег си уегвеіе 
складной — сопіаїпег ріїабії / ріїапі 
сухогрузный ~ сопіаїпег репіги таїегіа! 
иѕсаї 
щитовой — соп{аіпег си’ рапоигі 
эластичный г» сопіаїпег ПехИ / еазйс 
контёйнер-грёйфер т. (/гап5) сопіаїпег-вгаї- 
ГАг, сопіаїпег арисдйіог 
контейнер-плошадка т. (ігап5) сопіаїпег- 
ріаїогта 
контейнеризация Г. (ігап5) сотаіпіхаге, ігап- 
зрогі іп сопіаїпеге 
контора Г. оѓісіц ; Бігой ; авепйе 
~ материально-техийческого снабжёния 
(ес) оѓїсіц де аргоуігіопаге си таїѓегіаіе 
теппісе і 
рембнтно-стройтельная ~ ипиа(е йе гера- 
‘га-сопягиас и 
стройтельная ~ Бігоц де соп5ігисції 
контракция Ё. (тес) сопігасііе, сопігасіаге 
контрастность Її. (вео) вгай йе сопігазі 
~ освещёния сопігазіці Питіпагіі 
контргайка Г. (еітеї, таѕ) сопігарішіа 
контрвал т. (сё) сопігайір 
контрдёмба Г. у. контрвал 
контрклйн т, (еісоп) сопігарапё 
контрналӣчник т. (агл) зрае 
контроллер т. (е1) сопігоіег 
контроль т. сопігої 
архитектурно-стройтельньй ~ сопіго! аг- 
Вцестига! я дег сопѕігисјіе 
банковский — сопіго! Бапсаг 
визуальный — уегіїїсаге уігиаіа 
~ вскрытием участка шва уе саге ргіп 
аеѕѓасегеа ипеі рогйци! а ѕийигіі. 
входной — сопіго! де іпігаге 
выборочный с» сопіго! ргіп зопаа| 
г» вьІСВерливаниєм уегіїїсаге ргіп раџцсіге 
выходной - сопіго! Пе іеѕіге 
гамма-лучевой "- сопігої си гае вата 
геодезйческий ~ сошго| реоделіс 
государственный  архитектурно-строй- 
тельный (ГАСК) ~ сопігоіші де зай реп- 
ти агииескига Я соп5ітисфії 
инвестицибнный ~» сопіго! а! іпуеѕі Шог 
г качества бетона сопігоїці саШё и бе- 
гопиіці 
гу качества бетонной смёси сопігоїці са= 
ша атезіесціці де Бегоп 
г качества сварных соединёний сопігоїші 
саша пиБтагИог зидае 
лабораторный ~ сопіго! де Іабогагог 


магнитографійческий ~ сопіго! табпеїо- 

ргаїїс 

механйческий г» сопігої тесапіс 

первичный ~ сопіго! ргейтіпаг 

полный ~ сопігої сотрієї 

пооперацибнньй ~ үегійсагеа Иесаге 

орегайипі 

предварйтельньй — сопіго| ргеуепіїу 

предупредйтельньй ~ у. контроль, пре- 

дварительный 

г прочности бетбна уегіїїсагеа гелізіеп- 

[еі Бегопиїці риѕ їп орега 

технический — сопігої| іеппіс 

г температуры сопігої а! {етрегаиги 

ультразвуковой — сварных соединёний 

сопігої си иигазипее а! їпбіпагіїог зидае 
контрӧльник т. уегійісагог 
контротражатель т. соп(гагеЙесог 
контррёльс т. (с/) сопігаѕіпа 

мостовой ~ сопігаѕіпа ае род 
контрфорс т. (агл, еісоп) сопігаїогі; си- 

Іее ; Ир ае Їпійгіге 

арочный — сопігаїогі їп агс / агеції, агс- 

Ьшапі 

висячий — сопігаїогі ѕиѕрепааї 

волютообразный г» сопігабогі іп Гогта де 

моїцій 

~ моста (еїсоп, гит) сціее а родици 

— плотины (сп) сопігаѓогі а! Багајшиі 


кбнтур т. сопіиг ; сігсції ; ргобі| 


верхний ~ карьбра (саг) сопіиг ѕирегіог а! 
ипеї сагіеге 

гибкий опбрный ~ (еісоп) сопіиг Пехібії 
де геахет 

жёсткий опорный о» (еїсоп) сошиг пла 
де геахет 

заземляющий ~ (еї) сігсції де ітратіп- 
{аге 

~ карьера (саг) сопіцг а! сагіегеі 
опӧрный — (еїсоп) сопіцг Яе ѕргіјіп 
предёльный г» карьёра (сағ) сопійг Ипа! 
а! ипеі сагіеге 

г» фильтрации (№4) сопічг де НИгаге 





кбнус т. соп 


анкерный ~ (еісоп) соп де апсогај 

- выноса (реоі) соп де авесйе 

~ для испытания бетбнной смёси (Бег) 
соп репіги Їпсегсагеа атезіесиіці де 
реќоп 

г. насыпи (сў, агит) соп а! гатбіеніці, 
(1егаѕ) соп де їаіша 

го бсыпи у. конус насыпи 

г трёния (тес) соп де Їгесаге 

гу зрбзии (2е01!) соп де егогійпе 


конусность Г. сопіскаѓе 
конусный сопіс 
конусомёр т. (1145) арага! де таѕигаї сопі- 


сіі 
конусообразный сопіс, їп Ёогтӣ де соп 
конференц-зал т. (ағћ) за! де сопіегіпіе 
конфигурация Г. сопЯзигайе 

г факела (Іегто) сопіїдигаца Пасагіі 


й 


конфбрка Г. (Іегто) осі де ріка, сарас Іа 


осбіці зобеї де зщ 


конфузор т. (іп5/) сопіилог, а)ша) сопуег- 


сет 


кбнха Г. (ағћ) асорегіў іп Ѓогта де зетіси- 


ро!а 


концентрат т. (7/7) сопсепігаї 


- из под фильтра сопсепігаї гегиНаї ат 
ИИгаге 


концентратор т. (тік) сопсепігаїог, арагаї 


де сопсепігаге 

барабанный — сопсепігаїог си гатбиг 
запечньй — шлама сопсепігаїог де зіат іп 
ѕраѓеіе сиріогиїці 

магнитный ~ арага! йе сопсепігаге тад- 
пейса 


концентрация Г. сопсепігаціє, сопсепігаге 


весовая — (т!) сопсепігаге ргауітеїгіса 
горизонтальная — (т!) сопсепігаге огі- 
з2ота!й 
~ загрязнёний сточных вод (а) ргаа де 
рошаге а ареїог ие 
критическая — нанбсов (Лліаг) сопсепіга- 
Не смисй а аїшуїипіїог 
~ нанбсов (№14!) сопсепігаціє а аїшуїцпі- 
Іог 
~ напряжёний (мес) сопсепігаге де 1еп- 
5ішпі й 
г» населения (иг) Чепзиаеа рориіареї 
объёмная — (т!) сопсепігаціє уоіите- 
їгіса / уоіитіса 
равновёсная ~ (/і2) сопсепігађе де есбі- 
ги 
удельная ~ (/і2) сопсепігаціє зресійсй 
концентрировать а сопсепіга 
концентрический сопсепігіс 
концепция Її. сопсеріїе 
конькбвый йе соата, Фе сгсазій 
конюшня Г. (саҳ) ргаја репіги са! 
кооператив т! соорегацуд 
жилищно-стройтельный ~ 
репіги сопѕігис[іі де Іосиіпе 
координатбграф т. (де00) соогдопаїоргаї 
координаты Ё. рі. (711) соогдопате 
врёменные ~. (вео4) соогдопате ргомігогії 
геодезические ~ (вео) соог4опайе рео- 
аетісе 
осевые -» соогдопаїѓе ахіаіе 
пространственные ~. соогаспае зрайае 
координация Ё. (145) соог4опаге 
модульная ~ соогдопаге тодціага 
модульная ~ размёров соогіопаге тоди- 
Іагд а йітепѕіцтіог 
копал т. (сіт) сораї (гайпа паіигаіа) 
копалка #. (1ейп) опеана йе 5араї 
копаниє п. (1ейп, ѓегаѕ) ехсауайе, зардїцга 
копатель т. (1ейи) ѕараѓог ; ехсауаїог 
копать (1ейп) а ехсауа ; а ѕара 
копёр т. (таз, Іепп) зопе; таі; Бегбес 
безрёльсовый — ѕопеій (анѓоргоршѕаій) 
Гага зіпе 
безукбсньй ~ ѕопеій Їйгӣ. сопігауімішгі 
вертикальный м» бегрес уегИса! 


соорегайуа 
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взрывной — зопей си ехріогіе 
дизельный г» зопе!а П\езе! 
г для забйвки свай зопеёй репіги Баци 
ро 
— для набивных свай ша! репіги ріод 
шгпай ре Іос 
машинный о» зопе тесапіса 
механйческий ~ у. копёр, машийнньгй 
~ на базе автомобиля 5опегй тошаа ре 
заза аціо 
г на базе трактора зопе{а топіаїд ре ігас- 
{ог И 
г на базе зкскаватора ѕопеій топіаїй ре 
ехсауатог 5 
наклонный и» 5опеїй їпсійпай 
паровой — Бегрес си абиг 
плавучий ~ зопеа рииоаге 
поворбтньй - зопе{а гоШоаге 
рёльсовый = зопега ре пе 
рёльсовый г» на базе поворбтной телёжки 
зопеїй ре 5іпе топа! ре сӣгисіог гоі- | 
(ог 
рёльсовый )- на бёзе неповорбтной те- 
лёжки ѕопеій ре япе топіаїа ре сёгисіог 
пегоїог 
ручной и» ѕопеій де тіпа / си сотапай 
тапиаід б 
самоходный = ѕопеіа ашоргоришѕаїй 
свайный - у. копёр для забивки свай 
копрбащик т. (ѓейп) тесапіс Іа іпзтаїара 
ѕопеїеі 
копоть Г. (Іегто) Гипіпвіпе 
копьёвйдный (тіг) азресі Іапсеоіаї 
копьеобразный (т/х) іп Їогта Пе Јапсе, 
Јапсіѓогт 
кора Г. у. корка 
корд т. соагЧа; сога; са и 
ло из стекловолокна сога Чт Ёге де зйс1а 
капрбновый - сога Аш саргоп 
хлопчатобумажный ~ соагай / саб їех- 
11 (а) 
кордон т. (агй, сісоп) Ба, согфоп ; рим 
кбрень т. гадас!та 
— шва (сте!) бата 5идигії 
коридбр т. согідог, сшоаг 
воздушный взлётно-посадочный гу (сагр) 
сшоаг аегіап ае Яесоіаге 9 аїегітаге 
обхолный — сшоаг е осойге 
пересадочный ~ (с/) согідог де хгапзрог- 
даге 
переходный 
ае гасогЧаге 
подзёмный подхбдный ^- (сў, сзиб) согі- 
дог зиМегап йе ассеѕ 


ге (сі) согійог де ігесоге , 


распределительный ~» (сі) согіайог дізігі- 
Бийог 

сквозной - (агп) раза] 

сортировочный го» (пи’) сапа! де ѕогіаге 


, тупиковьй ~ (агл) согідог си о ѕмеџга 


пигаге / іпѓапааї 
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котельньй де / си сағапе 
- І 
котёл п. ([егто) сатап 


асфальтоварочньй ~ (4гит) сатап де 
торії аѕѓа!ії 

батарёйный — Баїегіє де сагапе 
битумный передвижной ~ (агит) сахап 


срепіги Біт деріаѕаЫ! / тобії 


битумоплавйльньй - (4гит) сатап де 

торії БИшт 

варочный ~ сатап де бегі 

водогрёйный ~, сахап де арӣ саай / де 

їпсӣ!21# ара 

водотрубньй — сагап си {еуі де арӣ 

водотрубный — с вертикальными трубами 

сатап си {еуі де ара, уегиса\е 

водотрубный ^- с избгнутыми трубами 

сатап си {еуі де ара сиграїе 

водотрубный ~, с поперёчным расположё- 

нием барабана сахап асуаїиціаг си їат- 

бъг {тарзуегза] 

врашающийся ~ сахап гоїатіу 

газотрубный ~ сахап си еуі де разе / де 

йшт, сахап ідпітибиїаг 

гипсоварочньй ~ (тіг) сагап репіги агде- 

гез єрірзиіші 

горизонтально-водотрубньй "» сахап си 

темі де ара, огігопіае И 

двойной ~ с жаровыми трубами сазап 

азы си шит! де Йасёга 

двухбарабанньй — сағап си дої ‘ати 

двухжаротрубный — сахар си доца Биг! 

де Насага 

^^ для варки битума (агит) сахап де юри 
Бит 

~ для отоплёния сагап йе іпсдігіге 

~ для пропарки древесйны (іт) сазап 
репіги абигігеа Іетпиїші 

жаротрубный "» сахап івпіїшбиїаг / .де 

Пасйга 

запарньй ~ сатап де абигі 

камерный ~ сатап си сатегй де арӣ 

корнзалййский ^^ сахал си 6 де Йасагй, 

сахап Согима! 

ланкашӣрский ^^ сатап ІГапсаѕћіге / си 

доцй таЪишг де Пасйга 

~ Леффлёра сагап ое ег 

г- малой производительности саап си 
дебії тіс 

многосекцибнный ~, сагап еїаіаї 

г на мазуте сахап си Госаг репіги р&- 
сига 

— низкого давления сахап іе абиг йе 
јоаѕа ргеѕіџпе 

г обогреваемый змеевикбм сағап: репіги 
іпсділіге си зегрепипа 

однобарабанньй ~ салап си ша зіприг 

татбог 

одножаротрубньй ~ у, котёл, корнвалӣй- 

ский 

отопительный -— у. котёл для отоплёния 

паровой — у. котёл, запарный 


паровой водотрӯбный ~ сатап асуаїшби- 


Іаг / си {еуі де арӣ 

паровой — с внёшней топкой сазан де абиг 

си Госаг ехіегіог 

паровой -- с внутренней тбпкой сахай де 

абиг си Госаг іпіегіог 

передвижной -бӣтумо-плавйльный ~ 

(агит) сатап тобі де юри Ыт 

пролётный ^ сағап си пп 5іприг сапа! 

репіги вазе агѕе 

противотбчный г» сағап іп сопігасигепі 

прямотбчный ~ сатап си сисшайа ді- 

гесій а ареї 

радиацибнньй ~ сахап си гадіафіе 

~ с автоматической топкой сагап си гер- 
Іаге ашіотаїй 

- є внутренним перегревателем сатап си 
зиргаїпейіхіїог имегюг 

— с ВЬІНОСНОЙ ТОПКОЙ сагап си Госаг їп 
соп5оід 

~ с дымогарными трубами сағап си "їемі 
де Тит 

г. с естёственной циркуляцией сағап си 
сігсиіайа пагитаїй а аре! 

с многократной принудйтельной цир- 
куляцией сагап си сисШайа Гоца 
шиар!а а аре! і 

е С наддувом сағап си агдеге 5иб ргезшие 

г с нёсколькими газохбдами сагап си 
таі тие сапаїє регги рахе агѕе 

-- с пароперегревателем сагап си ѕирга- 
Зпсдігітог 

~ с ручной тбпкой сахап си аїтепіаге 
тапиаій 

~ с цепной решёткой сагап си рг&аг Іапі 

ги с электрообогрёвом сатап си Їпсдізіге 


еіесігісй 

- среднего давлёния сагап йе тедіе 
ргеѕішпе 

стационарный битумоплавйльный ~ 


(Чит) сатап Их де торге а Бігитиїші 

цельнокамерный ~~~ саап топобіос 

цельносварнӧй — сахап іпіерга! зада 

~ центрального отоплёния сахап де їп- 
саге сепігаіа 

шотландский — сагап Ѕсоїсһ 


котбл-утилизатор т. (1егто) саап гесире- 


гаїог 


котлоагрегат т. (ѓеғто) аргераї йе сатапе 
котлован т. (201, ѓеғаѕ) ехсауайе, вгоара ! 


зарёигй де Рипдайе 

~ под зуб ядра плотйнь (сп Ігапбеє 
зиб ріпіепш діаїгаєтеї Багајшиі 

~ фундамента (єгої) эгоарё де Гипдаціє 


котлованокопатель т. (таў, ѓіеғаѕ) зйраюог де 


вгорі 


котловина Ё. (сео!) дергезійпе, уаіе, сдідаге 
котлонадзбр т. іпзрестогаїиі репега! де соп- 


їгої а] сазапеіог / а! арагаїеіог саке Гипс- 
Нопеагі заб ргезішпе 


коттедж т. (агй) міїй 
кбуш т. (7745, ѓіғапѕ) рапа фе азівигаге а 


сабіціці, сёи$, оспі де 1езаге 


кочегар т. (іегто) ѓосћізї 
кошара #. (саг) ѕаіуап, 5Йпаӣ, зіаці репіги ої 
кбшка Г. (таз) ріѕісй (дїзрогійу де десіап- 


заге) 

^2 свайного мблота ріѕіса де Іа Бегбесці 
зопеїеі (аїзрохійу де десіапзағе а Бегбе- 
сиіиі ѕопеіеі) 


кбички Ё. рі. ((ейп) соЦагі ; вһеаге 
кошма Її. стройтельная (тіг) різіа де соп- 


зігисйе 


козффициєнт та. соеѓісіепі, Ѓасіог ; карогі, 


вгай 

г» армирования (агт) соеѓісіепі де агта- 
ге 

лу безопасности (срі) соеѓісіепі йе ѕіби- 
гапій 

ло бокового давлёния (ео!) соейісієпі де 
ргезтапе Іаїегаід 

^2 боковбго расширёния (5е0{) соећсіепі 
де їтріпвеге 1ацега!& 

ду бурймости (тіп) соеїїсіепі де регіо- 
гаге 

г влажности (Шаг) соеіїсіепі де шіді- 
таїе 

лу водонӧсности (Підг) соеѓісіепі де зсиг- 
зеге а ареї 

г. водопроницйемости (№4) соёѓісіепі 
де регтеађіїіаѓе 

~ водослӣва (№4) соеѓісіепі де деуег- 
ѕаге 

лу воздухопроницаемости (/і2) соеіеіепі 
де регтеабійаге Іа аег 

гу воздухосодержания  (геої, зеої) іп- 
дісе / ргосепіа) / сіїга а() рогіїог 
гарогіа: (8) 1а шпіїаїса Пе уоїшт 

го впйтывания (Підг) соебісієпі де іпбі- 
тгаціе 

лу вскрыши, кбнтурньй (саг, тт) сое- 
їісіепі де деғуеііге / де дезсорегіаге ре 
"сопішг 

лу вскреши, предёльный (саг, тіп) сое- 
бїсіепі тій де Фезсорегіаге 

лу вскрыши, текущий (сағ, тіп) соеїісіепі 
сигепі де дезсоретіаге 

гу выделёния тепла (1егто) соеЃсіепі де 

девајаге а сдіЧигії 

выхода (тіг) гаадатепі 

вязкости, динамический (№4) соей- 

сіепі де уївсогіїаїе діпатіса 

лу вязкости, кинематйческий (шаг) соє- 
Ғісіепі де уїѕсохіќаіе стетайсй 

ду гидравлической устойчивости (шаг) 
соейсіепі де зіабійтате һійгашіса х 

гидротермйческий ^ (#4) соећсіепі рі- 

дгоїегтіс 

гу глубины заложёния фундамента (5е- 
ої) соєбісієпі а! айїпсітіі де ѓопдаге 

-» давлёния грунта (5е01) соеѓісіепі де 
ргеѕішпе / де їтріпзеге а Зои 

я» динамйчности (теє) соеѓісіепі де д- 
патісітаїе 

лу дисперсности (/і2) вгаа де дізрегзіє / 
* де фіѕрегѕаге 


і 


1 
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лу диффузии (/і2) соебсіепг де діїитів 

лу долговёчности (таб) соейс1еп а! дига- 
їсі де вегуісіш / де Рапсйопаге / де 
Лигабіїйате 

~ дросселӣрования (№47, іегто) соей- 
сіепі де ѕігапршаге / Фе обішгаге / де 
Јатіпаге 

лу естёственной освещённости (Л2, #781) 
Ғасіог де Шитіпаге паѓџгаій 

„о жёсткости (тес) соеёісієпі де гірідіїаїе 

лу жёсткости основания (2е01) соеѓісіепі 
де гірійкаіе а їегепшиі де Гипдаге 

~~ загружёния опӧр (тес) соейісіепі де 
Зпсйгсаге а геагетеіог 

~ запаса у. коэффициент безопасности 

~ запаса освещённости (1151) соейсіепї 
де зікигапій а итіпайціці 

г запаса прочности (тес) соеѓісіепі де 
зірагапій Іа гелізіепій 

~ заполнения (таз) соеѓісіепі / Ѓасїог 
де штріеге 

г» зарегулйрованности расходов водо- 
хранйлища (сп) соеїїсіепі де териіагі- 
таге а дебіїціші Іасиіці де аситшаге 

— застройки (иг) соейсіет: / депзіїаїе 
де сопзгисйе 

лу затекания (Аг) соеѓісіепі ае сигреге 

- затухания (ас, тес) Ѓасіог де аїепцаге 

гу звукопоглощёния (ас) соеїїсіепі де 
абзогірйе асизіїсй / а зипеїціші 


г- звукопроницаємости (ас) соейсіепі де 
репеігаўе зопога - 

^^ мзнбса (таз) соебісіепі / іпдісе е 
и7агА 

г использования (таз) соейсіепі / Гасог 
де шіййтаге 


„х испбльзования машйнного парка (ес, 
таз) соебісіепі Фе иИШхаге а рагси- 
їі де тазіпі 

лу испӧльзования прочности (тес) соей- 
сіепі де Гоюзше а гехіѕіеп(еї 

^2 использования производственной 
мощности (таў) соебісієпі де шіїйгаге 
а сарасіїдціі де ргодисйе 

х использования территбрии промбш- 
ленного райбна (игр) соеѓісіепі де Їо- 
Іозіге а ипиі їегіїогій іпдизігіа! 


— истирания (таз) соеїісіепі де мама 
рип їгесаге 

> кавитации (Н2, Ш4г) соећсіепі де са- 
упайе 

кажущийся — полёзного действия (таз) 

гапдатепі арагепі 

гу качества Расіог де сашае 

ду колебания соеѓісіепі де озсНайе 


я» комплексной механизации (ѓейп) сое- 


бісієпі де тесапітаге сотріехӣ 
> конденсации (гегто) соебсіемі де соп- 
депзаге 
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козффициёнт 


~ концентрации: напряжения (срі, тес) 
соеѓісіепі де сопсепігаге а 1епзши!ог 

~ крепости пород (ве01) соебісіепі 4е ге- 
гізіепјӣ / де їйіеге а госіїог 

~ линёйного набухания (2207) соебісіепі 
де ит аге Нтага 

я линёйного расширения (/егто) сое- 
Ғісіепі Фе фйагаге Нпіага 

~ линёйной усадки (егто) соеѓісіепі 4е 
соштасйе іпіага 

~ механизации труда (/енп) соегісіепі де 
тесапідаге а птипсії 

механйческий ~~~ полезного дёйствия 

(таз, тес) гапдатепі тесапіс 

~~ нагрузки (таў) Гасіог де ѕагсіпа 

~ надёжности (таў) соећйсіепі де ѕіви- 
гапій іп ѓопсііопаге 

‘~ наполнения (таз) соеѓісіепі / ега 
де итріеге $ 

~ насыщёния Известью (миг) соєбісіепі 
ае зааагайе си уаг 

~ неоднородности грунта (єгої) соей- 
сіепі де пеоторепиае а ратйииаци 

~ неравномерности потреблёния | (лі, 
іп5і) соебісіепі де пенпіїогтіате а соп- 
зитиіі (де ара) 

~ несущей спосббности (срі, сео!) соеїї- 
еп! / іпдісе де рогіапій (а саїсиіші 
загсіпії сгіїїсе) 

г обжатия (тес) соебісіепі йе гедисеге 
(а ипеі 5есііипі) 

~ общего дополийтельного времени (ес) 
соейсіепі а! (ітриіоі пергодисну 

~ объёмного расширёния (іегто) соей- 
сіепі де дйаїаге уопиленлей / сибісй 

объёмный ом соеїїсіепі де уоішт 

~ одновремённости дёйствия приборов 
(таў) соейсіепї де ѕітиќапейќаіе а 
ѓипсопагіі гесеріогіїог 

я» одновремённости теплопотреблёния 
(іегто) соеїісіепі бе зипиНапейае а 
сопзитий де саига 

~ однорбдности материала (тіг) соей- 
сіепі де оторепігате а таїегіаїшіші 

опытный ^^ (срі) соєбісіепі ехрегітеп- 

та! / ргасіїс 


~ оребрёния (1егто) соеїїсіепі де пег- 
мигі (тарогіці іпіғе зиргаїща си пег- 
уигі ўі ѕиргаја{а пегеай) 

г оснастки (їейп) соеїісіепі / егай де 
іпдезігаге (си иїйај) 


отклонения (срі) соебісіепі е демеге 
откоса (Тегаз) рапіа / соєбісіепіші їаіи- 
Ши 

~ отражёния (/12) соеїїсіепі / зке де 
геНеже 


ошибок соєбісіепі / Ѓасіог е егогі 
очистки воздуха (успі) іпдїсе йе ригі- 
бсаге а аегииі 


і 


і 


і 


і 


~ паропроницаемости (7/2, Іегто) соей- 
сіепі де регтеабіїтате іа уарогії бе 
ара $ 

~ перегрӯзки соеѓісіеп де ѕиргаѕагсіпӣ , 
бе ѕиргаѕоһсаге / е зиргатсагсаге 

~ перемешивания (ий) соеїісієпі де 
атезіес 

~ перехбда к производным расчётным 
сопротивлёниям (Прі) соебісіепі бе ге- 
сеге Ја гетіѕіеп[е егіуаіе ім саюш 

~ поглощения (#2) соебісіепі де ађѕогь- 
ре 

~ податливости основания (ягої) соеѓі- 

сіепі де сопіргезібійгате а! Ғопайеі 

подачи (№4) соебісіепі де дебії 
подвигания заббя (ес) соебісіепі де 
їпаіпіаге (а јғопішиі ае шсги) 

— полезного дёйствия (таз, тес) гапда- 
тет 

г полёзного дёйствия котёльной уста- 
нбвки нетто (/егто) гапдатепі пе 
а1 іпзіаіанеї де сагапе 

— ползучести (тес) соеѓісіепі фе сигреге 
Іепіа / де Лиа) " 

г» поперёчной деформации (тес) соећ- 
сіелі де деғогта{іе Іаїегаїа, соеѓісіеп- 
тиі ші Роіз5оп 

поправочньй ~ соећйсіепі 4е согесііє 

поправочный — на тбнкость помбла (т) 

соебісієпі де согесйе а Біпеції де т&сіпаге 

~ пбристости (грунта) (2е0ї) соебісіепі / 
вгад ае рогозиме (а! рітіпіціці) ; 
(пфаг) сіїга рогіїог 

~ постёли (2е01) тоаш / соебісіепі де 
геасіїшпе а 1егепици де Гипдайе, сое- 
Псіепти! раїніці де Еапдайе 

гу потёрь (еі) соеѓісіепї | Гасіог Фе ріег- 

дегі 

преломлёния (/і2) іпдісе де гегасие 

преобразования соеѓісіепі йе (гап5- 

Ғоғтаге / Фе сопуегѕіџпе 

г». приведёния (таз, тес) соеїїсіепі Фе ге- 

дисеге 

проводимости (еі) сопдиснь име 

продольного изгиба (тес) соейстепи де 

Патра| 

~ прозрачности (7і2) єгай Фе ігапѕрагеп- 
ГА 

~ проницаемости (#14) соебсіеті де ре- 
пегайе / йе регтеаБіаѓе 

~ пропорциональности (таг) Їасіог де 
ргорогйопаШае 

~ пропускания сзёта (/і2) ѓасіог де ігап- 
ѕтіѕіе а Шитіпії 

~ просачивания (#4)  соеїїсієпі е 
штЯНгаре 

— прочности (тес) соеѓісіепі йе гегіѕ- 

їета 

пучения (геої) соеѓісіепі де ишЙаге 

равномерности соеѓісіепі де шпіїогті- 

те 

~ разбавления (сййп) соебісіепі де @1н- 
Пе 


2 


і 


14 


і) 


бі 





коэффиниёнт 
~ размёра (та!) соеїїсіепі , Гастог аі- 
тепзіопаї 
— размыва (2е01, сео!) соебісіепі 4е его- 
типе 


~ размягчаемости (хе01) соебісіепіші са- 
расиаи де іптиіеге 

~ размягчёния (вео!) соеѓісіепі де їп- 
шшеге 

~ размягчёния материала (тіг) соей- 
сеш де шшшеге а тагегіаїціші 

г разрыхлёния (ѓелл, Іега5) соеїїсіепі де 
аЙпаге 

— рассёяния (2) соеїїсіепі де аізрег- 
зе 

~ растворимости (сліт, /і2) соебісіепі 
де золы шате 

~ растяжёния (тес) соебїісіепі ае: їп- 
бпаеге 

— расхӧда (водослива) (Нійг) соебісіепі 
де дебії (а! аеуегѕогиіиі) 

= расхбда отверстия (ліг) соеЃісіепі де 
ріегӣеге ргіп вот 

расчётный — (срі) соеїїсієпі Че саїси! 

г» расчётной длины (срі) соеїісіепі а] 
Ічпрітіі де саїсиі 

— регулирования (сл, Піаг) соебісіепі де 
гершагіхаге 

~ регулӣрования стбка (сй, ША") соей- 
сіепі де гез]аге / де герміагігаге а 5сиг- 
вегії 

~~ релаксации напряжёний (тес) соей- 
сіепі де гёахаге а 1епзшии 

~ самоиспарёния (2) соебісієпі де аџ- 
{оеуарогаге 

ге светопропускания светового проёма 
(із) соебісіепі де (гапзтізіе орйса а 
їаіпії ` 

г» свободной повёрхности (тес) соей- 
сіепі а! заргаГе]е! ПБеге 

— сдвйга (тес) соеЃісіепі де Ѓогѓесаге / 
де Іџпесаге 

сейсмӣческий - (срі, тес) Расіог ѕеіѕтіс 

~ секундной неравномёрности расхбда 
(під) соебісіепі де пецпіѓогтіїаѓіе а 
дебітиїші ре 5есипай 

~ сжатия (Підг) соеїісіепі де сотргеѕіцпе 
(а јеѓиіиі) 

~ сжимаемости (тес) соеѓісіепі де сот- 
ргезь ме 

— скольжёния (тес) соеїїсіепі де апе- 
саге 

скоростной — (#14, таз) соебісіепі е 

уЦетА 

г смённости (ес) соеѓісіепі де з5спіт 

~ смёшивания (т) соеѓісіепї іе ате- 
зїесаге 

г» сопротивлёния соеѓісіепї йе гегіѕіепја 

— сопротивления свай (2601) соебісіепі де 
гетіѕїепій а рПоог 

~ сочетаний нагрузок! (таб) соеѓісіепі де 
сотЫпаге а ѕагсіпіог 

— спроса (е1) Тастог Фе сегеге 
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г. стабильности русла (№аг) соесбісіепі 
де згабійтате а аїБіеї 

~ статического трёния (тес) соейсіепї 
де {гесаге 51аїіса 

г стбка (Шаг) соеѓісіепі йе ѕсигееге 

г структурной прочности (тес) соей- 
сіепі йе геліѕіепа а 5ігисТигії 

суточной ~ равномёрности водоотведёния 

(а1, іпѕі) соейісіепі де ипіѓогтіѓаѓіе а дебі- 

тиші гіїпіс де аре чае 

суточной ~ неравномерности расхбда 

тепла (1егто) соеїїсіепі де пепийогтиае 

71піса а сопзатици де сдідига 

гу сцеплёния (таў, тес, ігапз) соеѓісіепі 
ае айегеп{а 

~ температурного изменёния объёма 
(кто) соеѓісіепг де аЙаайе іегтіса 
усіштеїгісй 

~ температурного расширёния (іегто) 
соеїїсіепі де дійакаціе 1егписа 

температурный ~ (/і2) соейсіепі де їет- 

регаига 

температурный ~ расчётного сопроти- 

влёния (тес, (егто) соеѓісіепі а] геляеп- 

{еі де саїсиі Ја ќетрегаѓига 

гя температуропроизвбдности — (1егто) 
соеїїсіепі де аНилуйае 

— теплового расширення у. коэффициёнт 
температурного расширёния 

~ теплового режима (/егто) соеѓісіепі 
а) герітиїіці ќегтіс 


— теплоотдачи излучёнием (егто) сое- 
Нсіепі де седаге де сдідига ргіп гадіа- 
Че 

— теплоотдачи конвёкцией ( іегто) сое- 
йсіепі де седаге де саЧига рип соп- 
уесйе 

~ теплопередачи (1егто) соебісіепі е 
ігап5тізіе Тегитса 


~ теплопоглощёния повёрхности ({егто) 
соейсієпі де абзогЬше де сдідига а! 
зиргаГе{е1 

ге теплопотёрь (1егто) соеїїсіепі де ріег- 
деге саїогіса 


г». теплопроводности ({егто) солен ае 
сопдиси Шнае їегтіса 

^^ теплоусвоёния (1егто) соеѓісіепі де 
абзогЬНе а саги 

~ теплоустойчивости (1егто) соебісіепі 
де за шае 1егписа 

~ теплофикации (хто) соейсіепі е 
{егтойсаге 


термодинамйческий ~ полёзного дёй- 

ствия (ѓегто) гапдатепі гегтодіпатіс 

ге тбчности предварйтельного напряжё- 
ния арматуры (агт) соећсіепі де рге- 
сле а ргеїепзіопагії агтадіигії 

г трения качения (тес) соеѓісіепі де 
Їгесаге Іа гозіовоїїге 





























КОЭФФИЦИЕНТ 


коэффициёнт 

У трения покбя (тес) соегісіепі де Рге- 
саге Іа герацѕ 

~ трения скольжёния (тес) соебісіепі де 
Ггесаге Ја аїцпесаге 

~ турбулёнтности (під) соеѓісіепі де тиг- 
Ьшелій 

^ тяги (таб, кап) соеѓісіепі йе ігас- 
рипе \ У 

7 увеличения (рера) соеѓісіепі Че атрії- 
Псаге / де штанге 

` Увлажнения (тіг) соеѓісіелі де ите2лге 

У удлинения (тес) соейсіепі де аїшп- 
Ріге 

у уклона (папу) соєбісіепі де рапій 

мо укрытия (ѓа) соегісіепі де адарозіїге 
(а уегзатіціиі ав уа! ориз уїпіийці ) 

~ Уплотнёния (вет, гехаз) соеѓісіепі де 
сотрастаге / Фе сопзоПааге 

7 Упругого неравномёрного сжатия 
(тес) соеѓісіепі Фе сотргеѕіцле ејаѕісй | 
пейпіїогтд 
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о равномёрного сжатия (тес 
соейслет! де сотргезіипе сё 
с зипе еіазис - 
м еазиса ит 
` Упругого сдвйга "тос) сов, 
Гесаге е|азИсй 
` Упругости тес) соебісіепі йе еїазтісі- 
таге Ка, 
< 
уравновбшивания (тах і 
ві $, тес) соейс 
де еспійїбгаге «а 
` Усадки (зеоі, тес) соеѓісіені Че соп- 
аспе Пе ігаѕаге . 
м условий анкерӧвки (ели) соеГісіепіші 
сопЦіїйог де апсогаге 
` Условий работы (лейт) соеїїсіепі де 
сопаци де исги 
` Усталости (тес) соеѓістепі де оБозеа]й 
устойчивости на выпучивание (веог) 
соейслет Фе згабіїйате Іа шт аге 
- устойчивости при продбльном изгибе 
(тес) соеїїсіепі де зтабіате Іа Натьа] 
я фундамента на сдвйг 
8е01) соебістепі де згабійтате а Рипаа- 
пе! Іа аїшпесаге 
утечки (лісе) воебістепі 
ёчк п де рега 
зсарйгт діє ты 
фильтрации (шаг) совбістепі фе Ёга 
пе де регтеабіййате 
фбрмы (део!) Еастог 
та 
~ сие подошвы „Фундамента (2е01) 
Й сое тет Че їогтй а гари де Рипдаре 
ОЛОДИЛЬНЬЙ — йегто) соебісіепі Ргіро- 


«пт де Гог- 


сое сети йе Гог 


часовой ~ неравномёрности водоотведё 
ния (аі, 1151) соеїїсіепі де пецпіїогті й 
а Чебішіці огаг де аре игаїе од 
часовой — неравномёрности расхода теп 
ла (їегто) соебісієпі де пейпіїогтітай ў 
Че и! огаг де сдідига Р 


г чувствйтельности соеѓ; 
! ейсеп $ 
и 1 де зеплбі- 
~ чувствительности глин к сушке (рео? 
пи!) соебісіепі де 5еп5зії ; 
Їог Ја изсаге 
~ шероховатости соеїїсіепі йе гивогітате 
экономичности квартиры іпдісе де есо 
пописпае а арагтатељіціці 
~ экскавации (тегаз) с і 
газ оеѓіс 3 
о степг де ехса 
су эксплуатации (ей, і 
1 хелп) соеѓі 
ехріоатаге З 
~ эффективности ( бі 
ес) соеЙсепЕ д 1 
же тепг де ейса- 
~ эффектӣвности ‚ производственных 
фондов (ес) соеѓістепі де еРістепій а 
Гопдаигіїог де ргодиспе 
> эф стій с 
эфф ктивности теплообмёна Пегто 
сое слет Че еЙсасцаце а зепитБи!ит 4 
саїдига і 
со яркости (/і2) соебістепі де 5їгдійсіге 
Гастог е шиипохнате 
крабб т (ағд) сгозе! 
край т. тисше, тагелле, Богаига, сара ті 
1а, ехігетнате 
> выработки (1егах  тагріпе а ехсауайеі 
77, дороги (лит) асозіатепі 
скошенный — (е/соз 
я 2) тисі У 
ЗО те Гебіта, ем 
кракелйрование п. (п 
кракле п. Геи! віажигії 
кран т. (775/, таз) гобіпеї, Нідгапі 
їал5) тасага, род гаи! 
аварййньй ~, тасаг: 
а де адиог. к } 
ицегуеп те : дане: б 
автомобӣльный ~ ашотасага 
башенный — тасага-шги 
башенный передвижной ~ на автомобиль 
ном шассй тасага-шг а У 
«шоп тобі 
Ж ре ашюса 
башенный передвижной ~ на гусенйчном 
рУ тасага-їшгп тобіїй ре $епИе 
ашенҹ̧ый передвижной - на пневмоко- 
в ходу тасага-гигп тобиа ре рпейгі 
ашенньй передвижной ~ на рёльсовом 
До тасага-їигп си деріазаге ре 5те 
ашенный поворбтный — 
і тасага- 
усіапій а 
В м 
башенный самоподъёмный 
ашогіїсйоаге 
башенньй стройтельный 
реп!ги сопѕіғисри 
башенный — с горизонтальной стрелбй 
тасага-шги си Бга{ омхонга| 
КУ без вылета тасага Гагй Ыга 
нтовый мачтово-стреловбй — тасага 
сагагр си сабійгі Фе апсогаге 
вентильный — гобіпег си успі 
м зу (а, 1154) гобіпег ‹ вига 
ара, гапг; соїоапд де ап 
„ара айтепі 
арӣ; сіѕтеа і и. 
водомёрный — (пзу, таз) аротегги 
водопрббный ~ гоыпег де сопго! 


ѕсогопге 


таз, 


тасага- итп 


тасага-Гиги 


зйїТаге а агртіе- | 


кран 
водопровбдный ~ горіпе де ара 
воздухоспускной ~ гобіпег де еуасцаге а 
аегши | де ма 
воздушный ~ гобіпег Че аєгізіге 
впускной ~ гобіпег йе еуасиаге 
сагсаге 
выпускной ~ у кран, впускной 
гидравлический ~ тасага Підгачіса 
грёйферный ~ тасага си рга аг 
грузоподьбмньй ~ тасага де гійсаї 
грязевой ~ горіпеї де ригјаге 
гусеничный ~ тасаге ре ѕепне 
- двойной регулировки гобілеї си дићи 
геа} 
двухконсбльный ~ тасага си доца сопѕое 
- для спуска уепи! де роге / де еуасиаге 
дорбжньй — тасага гийега 
дроссельный ~ гобіпег де геріа) 
железнодорожный ~ тасага Гегоутага 
~ тасага ситрапа 
масага де Тшсагсаге 
Че оргіге 


де е 


журавлё вый 
загрузочный = 


запориый = гобіплег де по Чеге 

- кабельного тйпа тасага Гимсшаг ре 
сарі А 

кабельный у кран кабельного тйпа 

катучий тасага еиїати А 5 

козловий тасагасарга 


колёсный — тасага ре гой 
колёсный ~ на пневмоколёсном ходу та- 
сага ре рпейгі 

консбльный ^ тасага іп .сопѕоіа 
коисбльный ^ для отдёлочных работ та- 
сага їп сонзо!й репиги Іисгӣѓі де Гіпізаге 
контактный смывнбй ~ гобіпе! аё зра!аге 


ри аразаге 
концевой — гобіпег Ггоплаї 
копрбвый зе тасагачвопеї й 





тасага си тарле 


магийтный 
тасага си сагагя / 


мАчтово-стреловой 
си Ир 
мачтово-стреловой подкосный ~ тасага 
си сагагро Я гапе іпсїїтаї 

мачтовый ~, тасага-сатагу 

мачтовый вёнтовый ~, тасага-сагагв 
Реггіск си сабіигі 

монтажный ~ тасага де запиег 
мостовой -» с поворбтной стрелбй рой ги 
Іапі си Багй ігапзуегзаїй іиспапій 
-мостовбй грёйферный ~ род гиіапі си 
вгаіѓаг К 
лу на автомобйльном ходу тасага ре ѕаѕіи 
ашо 

— на гусеничном ходу у. кран, гусенич- 
ный 
на рёльсовом ходу тасага ре пе | 
на тракторном ходу тасага топтаса ре 
їгасіог 
настённый ~ тасага де регее 
неповорбтный 7» тасага пегогіїоаге 
гіетабіій 

лу общего назначёния тасага де иг Бепе 

га! 


1 


і 


песо 


1! РДісйопаг 
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обходньй - горілеї де бураѕѕ 

однобалочньй мостовой ~ тасага си 
чапеига рипа н 
- отключёния ответвлений гобіпеї де іп- 


стаеге 
паровой запорный — гобілеї де іпсбидеге а 


о 


абигиїці й 
перевалочный тасага йе йеѕсагсаге $1 
іпсагсаге 

перегрузочный - кпасага репіги (гапзфог- 
даге 


передвижной кабельный -—— тасага тоба 
си сабішгі 
переставнбй ~ тасага дер!азариа 
переставной самоподъёмный ~ 
деріазабіїй ашогідісагоаге 
питательный ~ гофие де аййтеліаге, 
пневматйческий ^ тасага рпеџтайса 
поворотный ~ тасага ріуоганій / тигпалій; 
(1151) мапа гокайма 
поворбтньй туалётный ~ гобіпег-соЦаєг 
погрузочньй — тасага де іпсйгсаг | 
погрузочно-разгрузочньй о» на грузовом 
автомобиле тасага репіги іпсагсаге-дез- 
сйгсаге ре ашосатіоп; 
подвесной — рой ғап зизрепаа( 
подъёмный ~ тасага 
пожарный ^ рига / горіцег де іпселаїн 
ползучий ~ тасага сдуйкдїоате = 
полноповорбтный ~ тасага си гойге сот- 
р!е!а Е 
полукозлӧвый ~ тасага ѕетісарга 
полупортальный ~, тасага-5етірогаї 
понтбнньй ~ тасага рішийоаге 
портально-стреловбй ~ тасага-рог‹а! си 
га} - 
портальньй ~ тасага-рогча! 4 й 
предохранйтельный 7» гобіпеі де ѕіригата 
~ присоединёния гобіпеї йе сиріаге / 1е- 
рАшга У 
прицепной ~ тасага ре гетогса 
пробковый ~ гобіпеї си сер 
продувочный - у. кран, грязевой 
проходной ~ гобіпеї де (гесеге 
путевой — (сі) тасага де Нпіе 
путеукладочньй ~ (с/) тасага йе абетаї 
са!е Я 
радиальный ~ тасага гайіа!іа , си деріаза- 
ге гадіаїд 
разгрузочньй ~ тасага фе девсагсаге; го- 
пе! де Чезсёгсаге 
распределйтельный г» гобіпег де а фийе 
регулирбвочный ~ гобіпеї де геріаге 
регулирующий ~ у. кран, регулирбвочньй 
зрёльсовый ~ у. кран на рельсовом ходу 
ручной ~ у. кран с ручным приводом 
> с большӣм вылетом стрелы тасага си 
Ьгар де дезсрідеге таге 
~ с горизонтальной стрелой тасага си 
бга огігопіа! 


тасага 
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кран 
гу с грейферньм захватом у. кран, грёй- 
ферный 
гу с канатно-скребковым ковшом тасага- 
агавііпа 
~ с качающейся стрелой тасага си бга| 
о5сіїапі 


~ с передвйжным противовёсом тасага 
си сопігавгеціате тоба 
гу с перемённым вылетом тасага си Бгаї 
уагіабі! 
гу с поворбтным кругом тасага си ріасй 
хигпалій 
гу с подъёмной стрелой тасага си бгаў 
тобії / си газа е асицие уагіабіїд 
~ с постоянным вылетом стрелы тасага 
си Бга} сопѕќапі / Их 
<> с ручным приводом тасага си сотанай 
тапца!8 
г» с телескопйческой стрелой тасага си 
Бга{ їеіеѕсоріс 
гу с шарнйрной стрелбй тасага си Бга| 
агіїсиіат 
~ с экскаваторным оборудованием таса- 
га-ехсауаїог 
сальниковый ~ гобіпеї си ргезеагийига 
самомонтирующийся ~ тасага аціотоп- 
табиа 
самоподъёмный — тасага аціогідісйоаге 
самоходный ~ тасага ашюоргоршза!й 
гу свободно стоящий на колбнне тасага 
ре соїодпа 5 
сливной — гобіпеї Фе роЇіге / Фе еуасцаге 
складской о» тасага де Йерогії 
скоростной ~ тасага гарідй 
смесйтельный ~ гобіпеї йе атеѕіес 
смывной ~ гобіпеї де ѕрйаге 
спускной ~ у. кран, сливнбй 
стационарный, ~ тасага ѓіха 
~ с телескопической стрелой тасага си 
Бгаф {еезсор1с 
стбпорный - у. кран, запорный 
стреловӧй ~ тасага си Бгаї 
стреловой поворотный ~ тасага гоїйоаге 
си Бга{ 
стреловой самохбдный - на автомобйль- 
ном шассй тасага си Бга{ ашоргоршѕаѓќа 
ре аціосатіоп 
стреловбй самоходный - на гусеничном 
ходу тасага си Бга{ аціоргориізаїй ре зепИе 
стреловӧй самохбдный ~» на пневмоко- 
лёсном ходу тасага си гај ашоргоршѕаїй 
ре рпейгі у 
стреловбй — с гуськом тасага си Бгаф 5і 
‚ сар ргеїипаіїїог 
стройтельный %-„тасага де сопугиси 
телескопический ^— тасага Іеіезсорісй 
тракторный и» у. кран на трёкторном ходу 
трёхходовӧой г» гобіпеї сш {геі сё 
туалетный — гобіпеї репіги Їауоаг 


Угловой ~ у кран, поворбтный туалётный` 


укладочный — тасага зИуиНоаге 
универсальный — тасага ипімегзаій 
шагающий ~, тасага разйоаге 
электрический ~ тасага еіесігісй 
кран-балка т. (1145) тасага-ргіпай 
кран-бетоноукладчик т. (таў, Бе!) тасага 
репіги гигпаї Беїоп 
кран-воздухораспределӣтель т. (Іенп) гобі- 
пеї дізігіриог Фе аег 
кран-деррик т. (7145) тасага Юеггіск (ріуо- 
їапій си Бгаф о5сйані) 
кран-перегружатель т. (таз) тасага ігап5- 
Бог4ог, тасага репіги ітапѕЬогӣаге 
кран-тренбга т. (Тейп) тасага-ігеріед 
кран-трубоукладчик т. тасага де Іапзаї 
сопаисѓе, Іапзатог бе сопаиме 
кран-укладчик т. (ейл) тасага-5Нуйийог 
кран-укбсина т. (таў, іеһп) тасага-сопзо& 
кран-штабелёр т. у. кран-укладчик 
кран-экскаватор т. (таў, ѓіелп) тасага-ехса- 
уаїог 
крановщӣк т. (ѓейп) тасагавіц 
крановый де / си тасага; де си гобіпеї 
красйльньй Пе уорзи 
красйльня Г. уорѕіїогіе 
красйтель т. (спіт) соіогапі; рівтепі 
голубой молибдёновый — аїбазіти де то- 
ПЬаеп й 
голубой спиртовбй — аїбазіги йе а!соо! 
зелёный метйловый ~ уег4е де теі 
кислбтный ~ соїогапі асій 
кубовый ~ соїогапі де саай 
окислйтельный ~ соїогапі Че охійаге 
протравнбй — соіогапі де тогйапѕаге 
растворимый ~ соіогапі зошЬИ 
твёрдый - соїогапі зона 
ёрный анилӣновый — певги де апііпа 
красить а уоргі, а соога: а 2иргӣмі 
гу по трафарету а 2иргаү ирд забіоп 
краска Ё. (спіт) уорзеа; сшоаге; (ПЙп) уор- 
ѕіге, соїогаге 
акварёльная ~ уорзеа асцаге!& 
акрилатная ~ уорѕеа ре Бад йе гаи ас- 
гійсе 
алкйдная ~ уорѕеа ре Баха де гӣѕіпі аїсні- 
дісе 
алюминиевая ~ уорзеа Фе аїштіпій 
антикоррозибнная ~ уорзеа апіїсогозіуй 
асфальтовая ~ уорзеа де Ы вит 
атмосферостойкая ~ уорѕеа ѕїіаЫІХ Іа іп- 
{етреги 
бензостойкая ~ уорзеа гетіделій Па Беп 
тапа 
битумная ~ уорзеа Біштіпоаєії 
блестящая ~ уорзеа іџсіоаѕӣ 
брбнзовая ~ уорзеа йе Бгопа 
быстровысыхающая .~~ уорзеа си изсаге 
гаріаа 
быстросбхнущая ~ у. краска, быстровы- 
сыхающая 
винйловая ~ уорѕеа уіпійса / ре Ба2й де 
Уілі] 
вӧдная ~ у краска, акварёльная 





РЕИС 





краска 

вбдно-известкбвая ~ уорзіге си арӣ 51 маг 

вбдно-клеевая ~ уорѕіге си арӣ 5і сІеї 

водостбйкая — уорзеа гелізгепій Іа арӣ , 

тагоїира 

водоупбрная ~ у. краска, водостбйкая 

водяная ~ у. краска, акварёльная 

~ в порошкё уорѕеа їп ргаї / ѕџр Гога де 
ргаї 

высокопрочная уорзеа ае таге гедыеиа 

высокотермостойкая ~ уорзеа гегі5тепій 

Іа ‹етрегасигі мане 

грунтовочная ~ вгипа, уорѕеа де эгипаии 

густотёртая ~~ уорзеа рай 

дезинфекцибнная ~ уорзеа деліпіестапідй 

декоратйвная ~ уорзеа десогануй 

~ для внутренних работ уорзеа йе іпіегіог 

~ для древесины уорѕеа репіги Іетп 

~ аля защиты от гниения уорьга 4е рго- 
гесіе сопіга риїгегігії 

игнистбйкая ~ у. краска, огнезащитная 

жароупбрная ~; уорзеа геліѕгепій Іа с1иг& 

звукоизоляцибнная ~» (ас, спіт) уорзеа 

Гопоїгоіагоаге 

звукопоглащающая ^ (ас, сліт) уорзеа 

ГопоабѕогБапіа 

земляная — сшоаге де рати 

известковая ~ уорзеа йе уат 

казейновая ~ уорѕеа йе сахетй 

каучӯковая ~ үорѕеа ре Баха йе самсіцс 

кислотостойкая — уорѕеа геліѕёепій Іа 

асіі / апііасідй 

кислотоупбрная ~ у. краска, кислотостбй- 

кая 

клеевая ~ уорзеа Фе / си сіеі 

кбкильная ~ у. крёска, игнистбйкая 

крбющая ~ (Йп) уорзеа Фе асорегіге 

лаковая ~, уорзеа де Пас 

латексная ~, уорѕеа де Іаїех 

летуче-смоляная ~ уорзеа ре Базі Фе ви- 

дгоп 

люстровая ~, (/іп) уорзеа де Іиѕігиії 

малярная ~ (п) убрзеа репіги хиргйуеіі 

малярная ~, для внутренних работ (Ёп) 

уорѕеа репіги хиртауей іпїегіоаге 

малярная ~ для наружных работ (п) 

уорзеа репіги харгауей ехіегіоаге 

маслорастворймая ~ уорѕеа зошЬИ& їп шел 

масляная ~ уорзеа є ціеї 

масляно-смоляная — уорзеа ре Баха фе 

ще! $1 табіпі 

минеральная ~ уорѕеа пилега!й 

мбющаяся ~, уорѕеа Іауабіїд 

~ на минеральной оснбве у. краска мине- 
ральная 

надглазурная ~, сшоаге йе #]ахага 

надглазурная керамйческая ~ сшоаге се- 

гаписа реѕіе віагигі 

несмываемая ~ уорзеа іпдеїсбіїй (саге пи 

роще Її 5еагза) 

огнезащитная ~ уорзеа ідпіїцей / Фе рго- 

{әсе сопіга Госиіш 

огнейстбйкая ~ у. краска, огнезащитная 
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перхлорвинйловая ~ уорѕса йіп регсіогигй 
ае ройуїпії 
плотная ~ уорзеа 4еп$й , сопѕіѕіепій 
^ подглазурная — сиіоаге ѕир ріағигӣ 
подглазурная керамическая ~ сшоаге се- 
гатісй заб рІатигӣ 
покрывная ~ у. краска, кроющая 
поливинилацетатная ~, уорзеа іп асеѓаї 
ае роїуїпії 
полимёрная ~ 
гаш ѕіпѓейсе 
полимерцемёнтная ~ уорзеа йіп сітепі 51 
га5іпі зииейсе 
полистирбльная ~ уорѕеа іп ро!іѕіігеп 
полиуретановая — уорзеа (іп ройигееп 
прозрачная ~ уорзеа їгапѕрагепій 
‚ протектбрная силикатная ~ уорзеа йе рго- 
з Тесйе си 5ійсацї 
противогнйлостная ~ у. краска для за- 
щиты от тниёния 
светопрбчная. ~ уорзеа гегізїелій Іа Іитіпй 
светящая(ся) — уорѕеа ГозГогезсепта 
свинцбвая ~ уорзеа де ріштЬ 
сигнальная ~ уорзеа 4е зетиаНхаге 
силикатная ~ уорзеа Фе зШсай 
составная — уорзеа сотризй 
стройтельная ~ уорзеа репіги зиргйуе!і 
стройтельная масляная ~ уорзеа де ше 
репіги хизгауей 
сухая ~ уорѕеа-ргаѓ 
тёмперная ~ уорзеа 1етрега 
термостойкая — үорѕеа ѓегтогехіѕгепій 
термочувствйтельная — уорзеа іпаісаїоаге 
де саЧига / їегтотеїгісй / гегтовепзібіїй 
г. Тёртая ~ уорзеа ргерагаїй / {гесаёй 
`_ фасадная ~ уорзеа репіги Гагайй 
‚ фунгицидная ~ уорзеа Ғипрісійй 
цемёнтная ~, уорѕеа де сітепі 
цинковая ~, уорзеа ре Ба2й йе тіпс 
з электропровбдная ~ уорѕеа @ес!госопацс- 
тоаге ї 
г эмалевая ~ уорзеа йе етаїї 
2 эмульсибнная ~ уорзеа етиізіопаїй 
эфироцеллюлбзная ~ уорзеа ре Баг де еѕ- 
- тегі де сейо2а 
краскодувка Г. (Ёп) рлзю! у) риуегіхаїог де 
уорзеа 
краскомешалка Ё. (/іп) таїахог / атеѕїесӣ- 
ог де уорзеа 
краскопровбд т. (Ёп) сопдисій де уорѕеа 
краскопульт т. (и) різїої Фе уор5ії 
краскораспылйтель т. у. краскодувка 
краскотёрка Г. (/їп) таїахог де уорзеа, тая- 
па де Їгесаї уорзе 
жерновая ~ тазша си ріеіге репіги Їгесаї 
уорзе!е 
краснина Її (іт) гоѕеаја Іетпиїш 
краснозём т ( 2е0ї, вео!) рапіїпі / 801 го5и 
красочность Г. Борёе де сиіогі, соІогіѕіісӣ 
красящий соїогапі 
краткосрбчность Ё їегтеп ѕсигі 


уорѕеа йіп роїїтегі , ат 
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кратность Г. Гасіог, ог@т де птиНіріїсітате 
го воздухообмёна (17151) Їгесуєпіа зсПіт- 
Би! де авг 
- полиспаста (таб) Гастог де тпийіріїсаге 
а! раїапиїиі 
~ фотоуменьшёния (фео) гарот йе ге- 
Чисеге а Ѓоѓіоргайеі 
крафт-мешок т. (т/^) зас де гие Кгай 
крафт-обёрткќа Г. (те) ШМгие-зиМаг реги 
атраїаї 
крафт-целлюлоза Г. (тіг) сеішогӣ-ѕшѓаї, се 
101024 1аге 
крашение п. уорѕіге 
крейцмёйсель т. (іенп) данй іп сгисе 
кремальёра Г. (таз) стетайега 
крематорий т. (агп) сгетаїогій 
кремёнь т, (2601) зіїсх, сгетепе, Піпі 
крёмль т. (аг, игБ) КгетИп (Тогійгоща ога- 
ушиг) 
кремнезём т, (2601) Мох! Фе зійсій, $Шсе 
пылевйдный ~ се ршуегиепій 
кремнистый =1ісіоѕ 
крен т. (8601) їпсіпаге (а /ипащіеі) 
поперёчный — їпсіпаге їғапѕуегѕаїй 
продольный ~ іпсііпаге Іопрігийіпа!ій 
крень Г. (іт) ехсетисиме; сгезіеге ехсепогі- 
са а їтипсрішійці 
крепёж т. стройтельный (1ейп) ѕргациіге 
їп сопзігисіії 
крепёжный де Йхаге 
крепида Г. Йха{ог 
крепйльщик т; (тіп, ейп) типсіїог саге 
ехесиїй Јисгӣгі де ѕиѕіпеге 
крепить (тл, /ейп) а Яха. а сопзойда. а 
эургаци, а эришиь а зи те 
крепление т. (тіп, ейл) Ихаге; ѕргіјіћіге; 
ургациїге, гідідігаге; зизйпеге; агтаге (Іа 
заіегії, заратикі); сопзойдаге (у. 5і крепь) 
амортизйрующеє ~, зи5йпеге атогіаїй 
анкерное ~ апсогаге 
арочное ~, ѕиѕјіпеге си агсе 
— берегов (сп) сопзоНааге а таїигіїог 
бетонное ~ зизйиеге де Беїоп 
болтовбе ~ Нхаге си 5игибигі 
венцовое ~ на бабках зизИпеге си садге 
5і рорі 
венцбвоє сплошное ~ 5иц5|іпеге си саге 
їп девіз 
су венцовой крёпью зизИпеге си сайге 
винтовӧе ~ у. крепление, болтовбе 
водонепроницаемое ~ (еїсоп) ргоесие 
ппрегтеаб Иа; (тіп) зизйпеге ипрегтеа А 
г» вразбёжку зизИпеге їп сітригі 
врёменное — сопзоїдаге / ѕиѕұіпеге рго- 
уізогіе 
гвоздевбе ~ ИЙхае їп сше р 
горизонтальное — ѕргіјіпіге опхоша!й 
~ горных выработок ѕиѕ{іпеге а асгагИог 
шниеге 
деревянное ~ за5Ипеге си Іетпйгіе 
гу деревом у. креплёние, деревянное 


жёсткое ~ Йхае у зизтпеге гіріда 
< забивной крёпью агтаге си раїріапее, 
зизИпеге сёртиуиа / ргіп рагипаеге 
си Їгівдгі 
забивибе косбе — зизИпеге си раїріапзе 
шейпае 
забивнбе прямбе ~ ѕиѕ|іпеге си раіріапѕе 
Фгеріе (ејеѕсорісе 
заббйное — сопзойааге а шпеї зараїиті 
(тіп) зизипеге а ипш абата) 
заострённое — ѕиѕіпеге си р азс {Иа 
~ защемлениєм (плиток) Пхаге ргіп їп- 
сазігаге (а рійсііог) 
~ земляных выработок зрг/пигеа Шшсгйгі- 
1юг тегаяеге 
земляных стёнок зргідіпігеа реге|Пог 
|исгагог 1егаѕіеге 
~ кабеля апсогајш сабіміці 
- каблучкбм (плйток) Їїхаге си сибис 
(а рійсіїок) 
каменное — зазИпеге 214114 5 
~ кладки, бездомкратное ѓіхаге а гійдгіві 
Гага аїшогиї сгісиіці 
- кладки, домкратное Йхаге а 2ійдгісі си 
аїшоги! сгісиіці 
клеевбе ~ (плиток) Пхагеа ргіп Пріге (а 
ріасіїог) - 
~ кольцевыми тюбингами агтаге / 5и5и- 
пеге іп ше! іпсПі5 з 
~ кострбвой крёпью зизйпеге си зпуе 
~ котлованов ѕргіјіпіге а регеціїог вгоріїог 
ае Гипдаціе 
` крестовыми тюбингами зизіпеге си (и- 
Ыпвим іпсгисізаїе 
- крбвли туннёля соизойдаге / агтаге а 
тауапиїйі цпиї попе! 
кустовбе ~ ѕиѕ{іпеге си 3 р! абегаці іп вги- 
ригі 
лёнточное — ѕиѕјіпеге си садге де Јетп т 
сітригі 
металлическое ~ ѕиѕіпеге шегаНсй 
монтажное ~ Пхаге Фе томај 
гу на лотках (плиток) гізідігаге ре гадіеге 
Га рійсійок) 
> насухо (нлйток) йхаге иѕсага (а рійсйок) 
неразббрное ~ сизипеге педетопанбіїї 
ге обсадными трубами хиба), зизипеге си 
бигіапе де тибај 
~ откӧса сопзоН4агеа талии 
панёльное — сиусіа) де рапоигі 
гу перевязкой Нхаге ргіп Іерӣїигӣ 
- перекладами агтаге си саге їп сітригі 
плетнёвое — сопзоНЧаге си рага Фе пиіеје 
податливое — сопзоНдаге ејаѕіісд: (тіп) 
ѕиѕ пеге еіаз5гісй 
ту подкбсами Яхайе си сопігаѓіҳе 
постоянное ~ ѕиѕјіпеге / агтаге деѓілійуй 
^ проводбв дюбелями ѓіхаге а сопіцсіогі- 
Іог си дїіигі 
- проводбв приклёиванием Нхаге а соп 
Чдисіогіїог си аделімі 
~ проводбв спиралями Йхаге а сопаисіо 
гіїог си ѕрігаіе 


креплёние 
пространственное — (1ейп) соптаутииге 
распорное ~ (/ейп) ѕргіјіпіге си сопігаѓіѕе 
- рёбрами (плиток) (1ейп) сопзоНааге 
ргіп пегуиг! (а рійсіїог) 
` руднйчных выработок зизНиеге + агта 
ге а шсгагИог тіпіеге 
свайно-йнкерноє ~ ѕргіјіпіге си рйон 51 
апсоге 
свайно-распорное ~ ѕргіјіпіге си рйой Я 
сопігайісе 
свайное ~ ѕргіјіпге си рНой 
свбда (туннбля) зргійпігеа , зизИпе- 
геа / агтагеа Боції (Іипеіціці ) 
свӧдчатое — зи5Ипеге Бона 
~ свбдчатым тюбингом сиу@а} де сіпіге 
смёшанное ~ зизйпеге тіхій | 
силошнбе — ѕргіјіпіге сопйпий , їп 4ез5 
~ с потолбчным настйлом зизйпеге си 
саршягеа кауапиі 
~ с прозбрами ѕргіјіпіге си іпіегяції 
стекла (1ейп) Ихагеа реатигіїог 
стен(бк) котлованов сопзоїїдагеа реге- 
{Шог ехсауаШог 
стержневбе ~ сопѕоіійаге си Баге 
стбечно-анкерное ~ ѕргіјіпіге си рорі $1 
апсоге 
стбечное ~ ѕргіјіпіге си рорі 
стбечно-распбрное м» ѕргіјіпіге си рорі 5і 
солігаѓіѕе 
< стойками ѕрёіпеге си $ру 
~ тоннёля зизИпеге а пеши! 
~ тюбингами ша} 
угловбе ~, НыйгИига / сопзоНдаге їп соц 
усйленное ~ зизйпеге сопзоїідата / іпійгігй 
=- фашйнами (сп) сопзоНдаге си Ғаѕсіпе 
фланцевое ~ йхаге ргіп Яапз& 
` шахтных стволбв зрийшгеа рщигИог 
де тіла к 
шахты тібингами ѕиѕпегеа шпи рщ 
си сиуеае 
шпунтбво-йнкерног ~ ѕргіјіпге си ра!ріап- 
5е Я апсогаге 
шпунтовбе ~ ѕргіјіпіге си / де раіріапѕе 
шпунтбво-распбрног ~ ѕргіјіпіге си раї- 
ріапѕе $1 сопігаѓіде 
~ штангами сопѕо!ійаге си / ргіа Ше 
щитовбе ~, ѕиѕіпеге си ѕсиѓигі 
креплённый сопѕо!ідаї, їпійгії | 
‘крепость Ё. (агл) сеїаіе, Іогійгеа(а, (деоі, ве- 
о, тіп) ійгіе, гегізіепій 
— порбды (ӣгіа / гелізїепіа госії 
крепь Г. (сзиБ, еісол, тіп) ѕргіјїп, ѕргіјітге; 
зизИпеге (у Я креплёние) 
анкерная ~ зизИпеге ргіп апсоге 
вёерная ~ 5ргійпіге / ѕргіјіп їп Ғогт& де 
еуапіаї 
веерообразная ~ у. крепь, вёерная 
венцбвая ~ ѕиѕ{іпеге си сайге 
врёменная — ѕиѕјіпеге ргоуіғогіе 
вспомогательная ~, ѕиѕ{іпеге зесипдагй 
гидравлическая м» ѕиѕіпеге си 5р Під- 
гашісі ) 
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горизонтальная рамная ~ ѕиѕ пеге си сай- 
ге огігопіаїв 

горизонтальная ~ с прозбрами зи5|іпеге 
огігопіаїй си ѕсїпдигі 

горизонтальная сплошная ~ зизйпеге огі- 
20піаїй сопйпий 


і деревянная ~ зивНнеге іп ети 


железобетбнная ~ ѕиѕіпеге ат Бегоп аг- 
таї 
жёсткая ~ ѕргіјіпиге ѕиѕілеге гіріаа 


` забивная ~ ѕргіјіп (ге) си раїріап5е 


забивная вертикйльная ~» зизНиеге си ра!- 
ріапѕе уегіісаіе 

забивная косёя < ѕиѕјіпеге си ра!р1апзе 
їасійпате 

заббйщицкая — ѕиѕ(іпеге де абата| 
каменная ~ ѕиѕіпеге адий 

кирийчная ~ зизипеге си гід Чт сйгатіа 
комплёктная ~ ѕиѕ{іпеге си сааге сотріеѓе 
кострбвая ~ ѕиѕіпеге си зйуе 
кружальная ~, ѕиѕўпеге си сіпіге 
кустовая ~, 5изіїпеге си тйпипсћі де 8ЙЙрі 
металлическая ~, ѕиѕіпеге тегаїїсй 
механизйрованная ~, ѕиѕ{іпеге тесапха 
многоугбльная ~ зизйлеге роЇіропа!й 
надтоннёльная — ѕргіјіліге деазирга Боції 
(ипеішиі л 
необорачиваємая деревянная — саргизеаій 
дг Іетп р1егац!а 


- бградйтельная механизйрованная ~ виѕ-` 


пеге тесапізаій де ргоѓесіе 
опережающая ~, ргезизииеге 

опускная — зизИпеге си ёгиѕй (Мегоаге, си- 
хеЈај вИзапе 

органная ~, зизИпеге їп огёй | 

откбсная ~ заИпеге си $ р! їпсііпајі 
передвижная ~ зизИвеге тобі! 
передовая ~ 5и5іпеге їпаіпіаій 
перекрышная ~, зизИпеге де зиграге ‘їй 
асорегі$ 


` перемещёемая ~ ѕив{іпеге Черіавабіїй 


пневматйческая ~, ѕиѕјіпеге риеитаНсй 
податливая — ѕргіјіпіге / зи5ріпеге ејаѕіісй 
подвесная — 5изіпеге зизрепда!й 
подкружальная ~ ѕргіјіпіге зиб сімте 
полигонйльная ~, ѕиѕјіпеге ройвопайй 
посёдочная ~ ѕиѕіпеге Фе їаѕаге 
постоянная ~ ѕиѕўпеге регтапепій 
предварйтельная ~, ѕиѕўіпеге ргоуіхогіе 
призаббйная — зизНиегеа гоп и! де аба- 
а) 

рамная ~, ѕиѕ{іпеге си садге 

распбрная — зизйпеге їп сітригі 
рудничная ~ ѕиѕілеге тіпіег& 
свӧдчатая ~ ѕиѕұіпеге Бона 

сегмёнтная ~, зизИпеге зертепіаій 
смёшанная ~ ѕргіјіп (ге) тіхі (2) 
сплошная — їпідгієигӣ сопіїпий; (тіл) ѕ0и8- 
Йпеге сопіїпий / т Пеѕіѕ 

срубовая ~, зизНпеге си сайге 

станковая — 5изїпеге си эсне& 
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крепь 
стропйльная ~ зи5Ипеге ииагиа 
тоннёльная ~» ѕиѕ[іпеге а Ггипеїшійі 
тоннёльная анкерная ~ зизйпеге ргіп ап- 
согаге а пеши 
тюбинговая — ѕргіјіпіге си Бои 
шарнирная ~ ѕргіјіпіге агисша1а 
шарнйрно-арочная ~ ѕиѕ{іпеге си Боїа аг- 
Псшаїа 
шахтная ~ ѕиѕ{іпеге / ѕргіјіпіге а риа 
шпунтовая»-- сопзойдаге / ѕиѕ{іпеге си ра!- 
рІапѕе 
щитовая ~ зазитпеге си =сиї 
эластичная ~ ѕиѕ[іпеге е!азйса 
ящичная ѕиѕ{іпеге си зйуе итриие си 
зегії 
крест т. (175 тає) сгисе 
раструбный ~ сгисе Пе тапѕоп 
флёнцевый — сгисе си Папе 
крест-тяга т. @авопа]а Фе їепѕіџпе 
крестовйна Г. гатібісаціє (їп) сгисе; зирог їп 
сгисе; (сі) шипа (ае їпсгисіҳаге) ` (ете, 
іпѕі) гашИЯсайе їп сгисе (їп (еауа) 
гу глуховбго пересечёния (сі) шипа де 
їгамегзаге, гауегза аи а 
крестообразный сгисібогій, іп Ғогтаӣ де сгисе 
крестоцвёт т. (агп) огпатепі іп Гогтй де 
Поаге 
жриб т. (сп) сг, сара! Фе саріаге а аре! 
кривая Г. сигій 
адмабатйческая ^^ (1егто) сига адіаба- 
цей 
батиметрическая ~ (#4) сигідй Бакітеї- 
гіса 
верёвочная ~ (тес) сшгЪаӣ їипісціага 
виброкомпрессибнная ~ (1егаз) сигід де 
уіргосотргеѕіцпе 
внешняя (свбда) ~ (агл) ехігадо5 
внутренняя (свӧда) ~ (агй) іпігайоѕ 
вӧгнутая - (таї) сага сопсауй 
лу вынӧсливости (тес) сигіа де гетіѕіеп- 
1а Іа обоѕеаја 
выпуклая ~ (та!) сигра сопуеха 
гидрографӣческая ~- (Підг) сага Бідго- 
згабіса 
гипсографӣческая г» (Нік) сигій һірѕо- 
шенлса / һірѕоргаѓіса 
гранйчная ~, (тес) сигій де {гопйега 
гу гранулометрӣческого состава (т!) 
сигід / ФаргамА вгапиїотеїгіса 
г» давлёния (давлёний) (вео!) сигба де 
ргезіцпе / ріезотеїтіса 
г декомирёссии (тес) сигФа де десот- 
ргеѕіџшпе 
депрессибнная — (#14) сага де дергезіе 
(а зиргаїеігеі ИБеге а ріпгеї ареї ѕиђіегапе) 
г. деформации (тес) сигЪа де деїогтаціє 
~ изгибающих момёнтов (тес) сигба 
тотепієїог їпсоуоіеіоаге 
изотермическая ~ (іегто) сигба ігоїегті- 
са / де їетрегаѓига сопзіапій, ігоїегта 


интегральная ~ стбка (ліг) сигфа іпіе- 
вгаіё а дебітиіші 
~ инфильтрации (1:4) сигЬа де іпбійгаге 
~ истошёния стока (Піх) сигба де 5саде- 
ге а дебітеіог 
~ завйсимости осадки грунта от нагрузки 
(сп, 4гит, веоі) сигіа ѕагсіпа-їаѕаге 
~ замёренных расходов (пік) сыгба 4е- 
неїог шазигае 
~ заполнёния (Шаг) сага де нтріеге 
~ затухания (тес) сага де атогИзаге / 
де мепиаге 
интегральная ~ (Піду) сигба уаїогіїог си- 
тиате 
интегральная ~ стока (#4) сигба ѕсигве- 
ги " дебщеюг ситиіаїс 
х иссякания (114) сигіа де сигреге реп- 
іги регіовда ѕесеіоаѕӣ 
- истощения (а) сага де гесеѕішпе 
компрессибнная ~ тес) сигра де сот- 
ргеѕімпе 
кбробовая ~ (агй, гит, сен) ситЪА / агс 
іп РогизА де тіпег бе с0$, сигЬА си їгеі сепіге 
~ крупности (тіг) сигба вгапиіотеїгіса 
> моментов (тес) сигра шотемеюг 
~ набухания (2е01) ситЪА ае ишЙаге 
~ нагрёва (тіг, іегто) ситба ае іпсділіге 
~ нагрузки (тес, таў) сигЪА 4е ѕагсіпа / 
де їпсӣгсаге 
~ напряжёние-деформация (тес) сиг- 
Ьа деогтане-епзшие 
гу напряжёний (тес) сигба їепзійпіїог 
непрерывная — (та) сага сопііпий 
~ нормального падёния (деої) ргобії де 
еспійьги 
~ обеспёченности (ес; сигба де ѕіршгата 
обратная ~ (сі) сопігасигід 
~ объёмов грунта (1егаз) сигба уоште- 
Іог де рашіпі 
огибающая ~ Мора (тес) ситЪА шилзесй, 
іпідзигдтоагеа Ци Мог 
> бползня (сео, веоё} сага Фе ашлесаге 
г осаждёния (Піаг) сигБА де зедітепіаге 
~ бси свбда (агй) сигБа ахиіці Боції 
~ охлажлёния (1егпю) сагіа де гасіге 
переводная стрелочная ~ (сі) сигоа де 
{гесеге де шаса7 
~ поворбта (сі) сшгба Фе уїга| 
~ погрешностей (таў) сагба егогіїог 
~~ подпбра (Шаг) сагба де гети 
г- ползучести (тес) сигід де Поа) 
полбгая ~ сага йпа / си газа таге си 
рапіа ашсе 
~ поперечного расширбния (тес) сигЬа 
Че Паіѓаге ігапзуегзаїд 
предёльная ~ (тес) сого пиа (де ѕіви- 
гапа) 5 
~ прогибов (тес) сигба завейюг де шсо- 
уоіеге 
— продолжйтельности расхблов (Шаг) 
сигра дигае! дебиеіог 
путӣ (сі) сагба сай 
равного объёма (712) сигба уопииайи 
сопѕїіапі 


2 


і 


= 


кривая 
— равной освещённости (12) сигЬа де Іш- 
тіпогіїаїе ераїй 
— равной сйль света (72, 1151) сига де 
іпіепзігате ера!а а Іштіпії 
~ равной яркости (/і7, іпзі) сага де 120- 
їатілапій 
— разгрузки (тес, таз) сигій де деѕсаг- 
саге / де геуепіге 
г» растворймости сигъй де зошЬШае 
~ расхӧдов воды (№4) сага Нтппітиеї 
г1сй, сигба дебікеіог 
резонансная ^ (тес) сигідй де гетопапід 
руководящая ~ сигій ргіпсіраїй 
г» свободной поверхности (#94) сигра 
зиргаїетеї Шбеге 
свода (агй, еісоп) сита а Бои 
связи (Шаг, тай) сита де Іератага 
сжатия у. кривая, компрессибнная 
ситового анализа у. кривая крупности 
скольжёния (тес) сигба де ашпесаге 
спада (лаг) сага Че деѕсгеўеге / де 
зсадеге 
сплошная — сита ріпа 
— срёзывающих усйлий (тес) сигба а 
Гогуеїог (йістоаге 
— стбпени отъёма (14) ситд а ртади- 
ші де солями 
— стока (Підг) сага де сигреге / де дебії 
~ суммарного стбка (Піаг) сага ицерта- 
1а де дері 
тарирбвочная ~ (тӣй5) ситЬаӣ де еа]опате 
— текучести (ліг) сита де їиідїтате 
температурная ~ ({егто) сиг де їетре- 
тай 
г торможёния (таз) сигіьа де йгіпаге 
г уровня (гео, Шаг) сатЬа де піуеі, їо 
һірѕӣ 
усйлий (тес) сигЬй а ебогіигіїог 
усталости (тес) сагій 4е обозеаїй / дк 
гехібіепуй Іа оБоѕеа1& 
~ центров тяжести (тес) ситфа сепітеїог 
ае ргешае 
характеристйческая гу сигій сагасіегіѕ(іса 
яйцевйдная ~, сигфа оуаід 
кривизна Ё. сигфига 
геодезическая ~ (реоа) сигФига реойегіса 
двоякая ~ (таі) сигрига дмЫа 
~ дугй (та?) сагбига агсяни (е ситфа) 
г оболбчки (тес) сигбига тетігапеї 
плоская ~ (таї, тес) сагрига ріапа 
— по крбмке (Іт) сигбига ре сапі 
г поворота (таў, ігап5) сатбига а уігаји- 
їі 
г путй (сі, 4гит) ситфита а сай 
г свбда (атй, ейсоп) сагбига Боци 
г. траектбрии (тес) ситЬига а 1гаесюге! 
кривонбжка Г. (срі) ікдрдіог репіти - сиге 
кривые Г. рі. сигіе 
~ распределёния (та!) сигбе де тераг- 
пе; Фаргате е Чізігібціє 
лекальнье ~ (срі) сагіе де гасогӣаге / 
їгазе си Погагиї 


ЕЯ 


і 


і 
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смёжные ~ (сі) сигбе сотбтае , їп 
Гогтй де тіпег де со5 
— уровня шума (ас) сигфее піуеїціш е 
2ротої 
крӣп т. (тес) Яша) 
крипоустбйчивость #. (тес) гетіѕіепіа Іа їїи- 
ај; седаге Їепід (Ја сітепі) 
крӣпта Ё. (агй) сгірідй 
криптопбртик т. (ағА) сгірій си рогіїс 
кристаллизация #. сгіѕѓаігаге 
лу волокон (миг) сгіѕќаіғаге а Нгеюог 
кристаллический сгізіаїйп, де сгіѕіа! 
критёрий па. сгіїегій 
кинематический ^ (145) сгцегил сіпета- 
Ис 
г. надёжности (таў) сгіїегіц де явигал{а 
г оптимальности сгиегил де оріїтігаге 
| — оптимальности,  детерминйрованный 
у сгіїегій декегтіпапі де орНпихаге 
~ оптимальности, стохастйческий сгіїе- 


| гій ѕѓоһаѕііс де ‘орітітаге 


~ оцёнки качества сгіїегій де еуашаге 
а сашаи 
~ подобия (Нійг, тес) сгіїегій де зип - 
садіпе 
— тредбльного состояния (тес) сгіїегіц 
де ѕѓаге шпиа 
~ прочности (тес) сгіїегій йе геыета 
- разрушения (тес) сгіїегій де гиреге 
> сопротивлёния у. критёрий прочности 
статический ~ (тес) стгіїегій айс 
гу устойчивости (тес) сгиема де забій 
хаїе 
~ эффектйвности (ес) сгіїегій де ей- 
сіепіда 
крӧвельный Пе асорегіге 
крбвельщик т. (/епп) типсиог саге ехесиіа 
асорегізиі ; Иаг ; ўіпӣгіїег ; пісһіріц 
крбвля +. (еісол) асорегіҳ, іпуеїноате ; (тіп) 
ч асорегі, Фауам 
^ асбестоцемёнтная ~ туеШоаге йіп агросі- 
тепї 
аспидная ~ їпуе!іќоаге йе агӣеліе 
бесчердачная -» асорегі$ Гага рой 
бесшовная ~ іпүеііїоаге сопіїпий / Тага 
гозїигі 
волнистая ~ іпмейтоаге йіп еетете юп 
диіаїе / опдиїата 
гладкая ~ їпуеіїоаге пеѓейӣ 
глинокамышӣтовая ~, їпуе1іќоаге @т 5їиЇ 
си Ци 
глиноплетнёвая ~ іпуеїйоаге Чіп ітріе- 
йхига де пшее си Ци 
глиносолбменная ~ іпуеігоаге йіп ші си 
раіе 
гонтовая ~ шмеШоаге @іп / де $8 
деревянная ~ шуеШоаге іп / йе 1етп 
драночная ~ туешоаге діп / де 5іпагіїа 
желёзная ^^ асорегі$ теѓајіс 
жёсткая ~ їпуеіїоаге гівіаа 
заливная -— іпуеійоаге Тагпаїд 
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кровля і 
~ из желобчатой черепйць пуе!оаге де 
оїапе 


мастичная ~ шуеШоаге 4е тазііс 
мягкая ~ (еісоп) туеШоаге ПЙехібіїд 
обратная ~ туеШоаге-егазй 1еѕіаїй 
орошаемая ~ ілуешоаге 51горі(ӣ 
плёночная — іпуеійоаге рейсшага 
плӣтчатая ~ шуеШоаге Аш рісі 
плоская ~ асорем-егазй, асорегі$ ріап 
полбгая ~ асорегі5 си раша ацісе / Ипа 
рубербидная м» туеШоаге діт тибегоїй 
рулонная ~ муешоаге Ши таїогіа зп ли 
пит / діп самой Біштіпоб 
~ с плоскими скатами асорегіѕ си рапіе 
ріапе 

~ со скатами асорегіз сц рате 
соломенная ~ шуеШоаге йе рае 
стальная ~ асорегі$ теайс 
стеклянная — іпуейтоаге Фи 51114 
стружечная г» туеШоаге йіп 91рс! де Іетп 
тесовая ~ іпуєїтоаге йіп ѕсїпаџгі 
толевая ~ шуешоаге Ат сагіоп дидгопаї 
тростниковая ~ їпуеіоаге діп / де тезие 
черепйчная ~ їпуеїйоаге діп / де изза 
чешуйчатая ~ шуешюаге (Фи пе) їп 
Гогтй де 50121 
шйферная ~ 1пуеШюаге іп / де агаеме 
зксплуатируемая ~ (4гит)-шуевоаге сіг- 
си!аб а 
эмульсибнная ~ (агит) ЗпуеШоаге ат 
етиізії Біцтілоаѕе 

крольчатник т. (сазг) удіїег ; аййроѕі репіги 
іерогі Че саѕӣ 

кром т. (агй, иль) Кгот (селіғи Тогий- 
са! а! уесй ог огазе гизез!) 

кромка Г. сапі, тагеше, тисріе, Богдига 
1419 
~ водослйва (сп) сгеаѕќа еуегсогиоі 


? 


входная ~ (1951) тисһіе йе іпігаге (Іа о. 


іпѕіаіаіе) 

входная ~ сифбна (ілі) Биза зіїопиїші 

~ для украшения (аги) пшигӣ 

закруглённая ~ сапі / тагріпе гошии (й) 

необрёзанная ~ (1т) салі пеціуй 

обрёзанная ~ (т) сапі пПуй 

острая ~ сапі / тагріпе азсщи (А) 

— отрыва (Нідг) тисше, де деѕргіпдеге 
(а сигетиіці) й 

поперечная — шисше їгапѕуегѕаїй ; (таз 

1419 Ігапзуегзаї 

гу проёзжей части (Флит) Богдига рації 
сагозабіїе 

режущая ~, (таз) 1815, тисбіє 1йіеіоаге 

ех с фальцем шагаше / тисріє си ац 

г» с фаской тагріпе си Гай, шасые 
" Тазопагй 

скбшенная г» шагріпе / шисШе тезиа 

с» стыка (зи) тисһіе а тагрши де йт- 

іпаї 
ге уступа (еісоп) тисше а шпеї (геріе 


кромлех т. (ағл) сготіер 


крон т. (спіт) уорзеа тіпегаїд раїбепд 


жёлтый ^ раїбеп де сгот 
свинцовый ~ сготаї де ріитЬ, уорѕеа 
тіпегаіа ваїбепа де рать 
цинковый — сготаї де гіпс, уорзеа пише 
гаїд ваїбепд си гіпс 

кронцйркуль т. (срі) сотраз де вгозіте, 
БаїТизіги 

кронштейн т. (акй, еїсоп, таз) сопзо!й 
зирогі ; бгаї 
изоляторный штыревбй ~ (еїсоп сопзо! 
1201аѓоаге 
кабельный ~ (еїсоп, таз) зиром 
1а репіти сабіи 
качающийся ~ (таз) зирог! озсіїані / реп 
ашаг 
опорный‘ ~ (е[соп) сопбоід 
геатет 
откидной — (таѕ) ѕирогі габагабії 
~ светофорной площадки (сў, агит) соп- 

501а р!аФогте! зетаїогиїші йе Го1юзет- 
паізаге 

стеннбй ~ (еїсоп) соп5оїй де регеѓе 
угловбй ~ (еісоп) согпіег де Ихаге 
упорный — (та) ѕирогі оргіїог . де 
ѕргіјіп 
шарнйрный - (таз) сопзоїд 
агиси!а1(&) 

кросс т. (гі) іпсгисізаге їпіге лій р 

кротование п. (с/) Чгепа] ѕіѕзіел сіг, аге- 
пар-сі гій 

крошёние п. (ті) ГАгАтЦаге, тагипиге, 5#4- 
гітаге 

крошка Г. єгдипіе, вгапиій, сіоб 
алмазная ~ (1ейп, ітес) риїбеге де діа 
тапі 
каменная ~ (агит) сгібіигй 
керамическая ~ (тіг) риїбеге де сйгдтідй 
мраморная — (тіг) риїбеге де тагтигӣ 
рёзиновая ~ (т) саасшс Гайтцаь Ё8- 
ташгй де саисшс, йеҙеџгі тастае де 
сайсійс 

круг т. сегс 
абразивный — (тес) ріаїгй абгажуа , 
де ройхог 
азимутальный ~ (5е04) сегс агітитаї 
огігопіа! 
алмазный о» для рёзки твёрдых сплавов 
(1тес) ріаїгд аде. йіатапі репіги Ша / 
геїегаї аһаје иге 
ведущий — (Ітес) ріаїгй сопдисдіоаге 
(Іа гесийсаге Гага сепіге) 
вертикальный г» (вео4) сегс уегйса] 
вращающийся врезной ~ (ітес) 415с го- 
{айу е 11а: 
вращающийся — сцёны (сс) раса іџгпап- 
їй а ѕсепеі 
горизонтальный ~ (вео4) сегс огігопіаі, 
шпе!а де аїйпіатепі 
делйтельный ~ (ітес) сегс дімігог 


сопзѕо- 


ѕирогі де 


ѕирогі 


круг А 
довбдочный ~ (І тес) 915с де гесийсаё де 
Пивігий 
затбчимй о» (тес) ріаїга де аѕсији 
~ катания (таҳ) сегс де гиїате 
~ Мӧра (тес) сегси! (Па) Мойг 
наждачный о» ((тес) Фіѕс де гесийса! 
де втігене! , 
накатный = (таз) 415с де гијаге 
накладной — (тау) діѕс зиргариз 
-- напряжёний у. круг Мора 
опбрно-поворбтньй - (таз) сегс пе] 
де зрмут $1 гойге 
поворбтный гу (таз) сегс / ше] де гойге , 
раса гоглапій 
поворотный, ~ сцёны (с5с) у. круг сцёны, 
вращающийся : 
полировальный ~ (іп, ітес) 415с де 1№5ї1- 
тий 
сегмёнтный абразйвньй ~ (/тес) дїзс аЪ- 
газу си зертепй 
гу сравнёния (отсчёта) сегс де геїегіпідй 
угломёрный ~ (гео) аһдаад, сегс апаад я 
фасбнньй ~ (/іп, (тос) діѕс ргобіїаєї / де 
гесіййсаї 
шлифовальный ~ у. круг, абразйвный 
круги т, рі. (лиг) ег / ое]! гопа (1а- 
тіпа!) 
круглёние п. гогипіїге 
круглогубць рі. ((епл) сіебіє си Їдісі го- 
тападе 
кругляк т. (іт, тіг) таега! Іетпоѕ Бгої; 
Їсти гогипа 
кружёло п. (агй, тіп, Іенп) сіпіги 
~ арки сіпіги а! агсийи 
сббрно-разббрное ~ сіпіги іп @етеме 
ргеѓађгісаїе 
стбечное ~ сіпіги си сопігаѓіѕе 
кружальньй де сіпіги 
кружевообразньй д4апіеїаї 
крупка Г. (длит, п’) сгіб'ога 
крупноблбчный Ч Ыосигі таг! 
крупногабарйтный де, вабагце тагі 
крупнозернйстый тасгозгапщаг, си вгапше 
там А 
крупноигбльчатый тасгоасісшаг 
крупнокристаллический тасгосгіѕіаіп 
крупнопанёльный іп рапоџгі там 
крупнопбристый тасгорогіс, си рогі тат 
крупноразмёрный Яе / си йітепѕіџпі таг! 
крупносерййный е таге ѕегіе, їп ѕегіе таге 
крупность Г. пійгіте 
г. заполнйтеля (тіг) тагіте а авгевам- 
їі 
— зёрен (тіг) дішепзіцпе а ргапиеІог 
кондицибнная ~ (т!) шагипе тахіта 
тоега!й / аапиза 
г помӧла (т) Ппее де тасіпаге 
крутизна Її. рапій ; їпсіїпаге ; тӣгітеа гатреї 
— волны (Нідг) сигбига уаїціці 
двойная ~ (агит) їпсіїпаге 1:2 
— кривой (та!) рапіа а сигБе 
~ откоса (4гит, іегаѕ) раша а таїц2міці 
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переменная ~ (1ега5) раша магіабіїд 
предёльная ~ (кит, іеғаѕ) рама Йтид 
~ склёна ‘(2е01} раша уегѕапішіиі 
крутить а їпуїгії ; а газисі, а їогѕіопа 
крутка Ё. (тес) шпвпі де тогѕіцпе / де 
гаѕисіге р 
круткомёр т. (тес) тог5іотеїги 
крутой абгирі, си рапіа гереде 
крутопадающий си їпсііпаге таге, аргирі 
крутящий ае їогѕійпе, е газисіге ; іпуїгійог 
круча Г. рама аргиріё 
кручёние п. (тес) іог5ійпе ; тогзопаге, гӣ- 
ѕисіге 
свободное — іогѕіцпе Прегй 
~ сооружёния їогѕіипеа сопѕігисјіеї 
упругопластйческое — (огѕіџпе е1аѕіоріаѕ- 
Пса 
чистое ~ 1ог5іоме ригд 
кручёный тог5іопаї 
крылб п. агірӣ ; Напс; (ћійғ) рае& 
~ антиклинали (260!) Папс де апісііпаї 
^^ дверной пётли (еісоп) агіра Баіатаіе]ог 
де ия 
~ здания (агй) агіра сіддігії 
обратное ~ складки (2е01) Напс іпуегѕ 
откӧсное — (моста) (рой) апра 506 опећі 
(а родині) 
гу плотйны (сл) агіра Багадїиійі 
подвёрнутое ~ (ясоії) Папс зсиїипааї 
гу разводнбго моста (роа) агіра родшіші 
Баѕешапі 
раскрывающееся ~ моста (рой) ігауее 
Базсшагиа а родици 
‚су семафора (сі) бга| а! зетаїогиіші 
гу стены (еЇїсоп) агіра гіди 
крыльевой 4е / си агірі 
крьюльцо п. (агп) сегдас 
крыльчатка Г гоїог; тогізсй ; ейсе; уепії- 
Іаїог ; ріціца-Йитиге 
~ водяного насбса (аї, 1151) пила рот- 
ре! де ара 
крыть а асорегі, а 1пуей 
г» гӧнтом -а 1туей си 51а 
г» /черепйцей а муей си ИА 
~ шифером а 1туей си агастіе 
г» щепой у. крыть гбнтом 
крыша Ї. (агй, еісоп) асорегіз 
арочная ~ асорегіз іп агс / агсції / Бони 
баллонная ~ резервуара (215) сарас зієгіс 
а] гегегуогиіці 
бесстропйльная ~ асорегіз-Іегаєй, асоре- 
115 ріап 
бесчердачная г» асорегі$ Аг рой 
вальмовая ~ асорегі$ їп раїги раше, си 
социгИе їеѕіїе 
вентилйруемая совмещённая г» асорег!$ 
си рой уепійаї 
висячая ~ асорегіѕ зизрепдаї 
двухскатная ~ асорегіз іп доша раше 
застеклённая ~ асорегі$ си веатигі 
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крыша 


зубчатая ~ асорей$ іп аіл де Ѓегӣѕігаџ 
консӧльная г» асорегі$ їп соп5оїй 

крутая — асорегіз си рап{А таге 
купольная ~ асорегі$ іп сиро!а 
мансардная. г» асорег$ тапзагдаї 
многоскатная ~ асорегі5 си та! тие раме 
невентилируемая совмещённая — асорегі$ 
си рой пеуепійаї 

односкатная ~ асорегіў си о (ѕіпвигӣ) 
рапій / си о арӣ 

остеклённая ~ асорегі$ е заса 

отлӧгая ~ асорег! си рапій ашсе / Ипа 
пилообразная 7» у. крша, зубчатая 
пйльчатая ~‹ асорегі$ їп 5едигі 
плАваюшая ~ резервуйра (2751) асорегі$ 
річйог де гехегуог 

плоская ~ асорегіз ріап 

полувальмовая ~ асорегіз си Чоий раше 
51 соїригі їебіїе 

полущипибвая ^ у. крыша, односкатная 
разббрная ~‹ асорегіз детошаб! 
раскрывающаяся ~ асорег!$ саге ѕе 4ез- 
стае 3 А і Я 
г с высбким подъёмом асорегіѕ си рапіа 
таге 

22 с гонговой крбвлей асорегі$ си їпуеі- 
{саге де $14 

гу с крутыми скатами асорегі$ фирма / 
си рапій гереде 

лу с разжелобками асорегіз си ої 


— с фонарём асорегіз си Іштіпаюг; їш- 

тіпаїог 

сводчатая — асорегіз Бо 

скатная ~ асорегі$ іпсіпаї 

складчатая ~, асорегіз сиќаг 

сферйческая ~ асорегіз зіегіс 

тёплая ~ асорегі$ си ігоІайе їегтісӣ 

тёсовая ~ асорем$ іп 5сіпдигі 

холодная ~ асорегіз Гага ілоіаціє їегтісй 

цилиндрическая ^ асорегі$ сіпдгіс / їп 

Бока 

чердачная ~ асорегіз си рой 

четырёхскатная ~, асорегі$ си раїги рапіе 

шатрбвая ~ асорегіу їп Ѓогтӣ де сог! 

шёдовая ^^ асорей$ їп Гогий де уе 

щипцбвая г» асорег!$ си оой раме (т 

4оиа аре) 

крыша-терраса {. (агћ, е!соп) асорег5-1егаза 

крышка #. сарас 

лобовая ~ (#75 тау) сарас їгопіа! ; (е/- 

соп) 214 гота 

г. люка (еїсоп) сарас а! їгареї 

неподвйжная ^^ (іп, таб) сарас бх / 

йхаї 

откидная мм (іпзі, таз) сарас габаїабії 

поднимающаяся ^ (1156, таў) сарас тобі 

г сифбна (іп) сіорогиї вібопиіці 

го смотровбго колбдца (еїсоп) сараси! 
мги де уігііаге 


крюк тп. сігіїє 
~ арматурного стержня (агт) сігіеші ба- 
геі агтаѓигіі 
буксйрньй ~, (Ігап5) сігіїв де гетогсаге 
грузовбй г» (таз) сігів де ѕагсіпӣ 
грузоподъёмный ^— у. крюк, грузовой 
двернбй ~ (е!пе!) сігір фе шуй 
дверной ~ с петлёй (еітеї) сігіії де 
иѕӣ си Баса 
г» дверной пётли (еітеї) Іогаїбаг 
двойной ~ (еїтеї) сігів Ысоги 
двурбгий ~ у. крюк, двойной 
двусторбнний о» у. крюк, двойной 
— для креплёния труб (ейте!) сиНв реп- 
{ти Ихагеа шЪФигИог 
я» для перенбски рёльсов (сў) Чеуе реп- 
ги ігапзрогіаї 5іпе 
лу жёлоба (еітеі) ств де јвһеар 
запорный ^^ (ейтеї) сиё / 28уог де 
іпсрідеге, Гога1аг з 
захватньй ^ (ейтер сігіїв де ргіпдеге 
канатный г» (еітеї) сігіїв де саб м 
когтеобразньй ^^ (Іепп) сітіїв си рћеаге 
однорбгий ~ (ейте!) сігіїв си ип 5іприг 
согп 
пластӣнчатый х (еїтеї) сие 1атеаг 
поддёрживающий ^ для трубопровода 
(еітеї) сігіір репіги {еуі / репіги соп- 
дисе 
подъёмный — (таб) сігів репіги табіпі 
де гідісаї 
прицепнбй ~ (іғапѕ) СТИЕ де гетогсаге 
прямой — (ете!) гих дгері 
^^ с резьбой (еїтеї) сігійв си Ше! 
ех с ушком (еітеї) сігійр си осі 
сцепнбй ~ (Ітап5) сігіїв де їгасйџпе / 
де сираге 
трӧсовый - у. крюк, канатньй 
тяговый г» (іғапѕ) сігів де ігасјіџпе 
цепной ~ (ігапѕ) сігіїв де 1ап} 
шарнйрный — (їғапѕ) сігіїв агісшаї 
крючбк г. (еітеї) тӣхог ; сігір 
ветровой г» сігійв де уїпі 
закладной у. крюк дверной пётли 
запорный ~ у. крюк, запорный 
кряж т. (т) Бибієап, Бибас 
фанёрный — Бибіеап репіги їигпіг 
шпальный ^— Биуеап репіги ігауег5е 
ксилбл т. (сһіт) хіїеп 
ксилолӣт т. (тіг) хйоїії 
кубатура Г. сиба) (уоішти! їп тем сибі) 
надзбмная ~ здания сиба) ѕиргаќегап аї 
сваи 
ббщая ~ здания сира) їоїа! а! сійдігії 
подзёмная ~ здёния сиба) ибієгап аі 
‚ сідадїгії 
„2 помещёния уо\шт аї іпсарегії 
кубизм т. (агл) сит 
кубовая 1. (йт? ѕа\а репіги сагапе де йег ара 
кубовёя-стерилизацибнная #. (іпзі) зай де 
Ніегі 5і мег тат ара: 
кувалда Г. (1ейп) Ъагоз, сюсап таге / втец 
кудёль Г. (тіт) сі 


кузнёц т, Йегаг, ог]ог 

> ручной кбвки (тес Ғогјог, Негаг де 
Гог]аге тапиаїій 

кузница Г. (тес) Гог]Апе, Пегагіе 

кузов т. (1ғапѕ) Бепё ; сийе ; заза 
опрокйдывающийся — (сї) сийе Базсшап- 
1: (ігапѕ) ріаївогта Ђаѕсшапіа 

кукурузохранйлише п. (савт) Ферогії де ро- 

гиті 

кфла Г. (агл) смій (аг'йесіита Котапіеі) 


кулёк т. (таз) сата ; сгафо!, Бас; Раса 
зажимнбй ^ (ітес) Бас Пе 5ігіпреге 7 
де ргіпдеге 

кулуары т. рі. (ай) сшоаге, согідоаге 


распределйтельнье ~ сшоаге де сотраги- 
тепіаге 

куль т. (тіг) зас де говојіпа 

кумарбн т. (спліт) ситагопа 

купальня Ё. (сѕс) різсіпа 

купол т. (аг, еісоп) сироїй, Бома ` (яеоі) 
дот ; (тіп) Бока 
византийский — сироїй Бігапійта 
воздухоопбрньй ~~ сиро!й ропіата 
волнйстый ~ сироїй опаміаїй 
вспарушенньй ~ сироїй си рапдапійує 
геодезйческий пластинчатый ~ сиро! ве- 
ойетісй 1ате|ага ‚ 
гладкий ~ сироїй пееда 
заветренньй г» сироїд [егиа де уїпі 
звёздчатый ~ сироїй їп 5іса 
збнтичньй ^ сиро! си сорегіпӣ 
конйческий ^— сиро!ё сопіса 
луковичньй ~ сироїй БшЫѓогтаӣ 
многогранный ~ спроїй роіедгіса 
многоугбльный г» сиро!а ройгопа!а 
параболӣческий г» сироїй рагаБойса 
поворбтный г» сироїй шоБИа / тигпаїа 
подъёмистый ^ сароїа ШНаїй 
полбгий м» сиро! ріеобіїїй 
полушаровбй ^^ сароїй ѕетіѕѓегіса етіѕ- 
Ѓегісӣ 
ребрасто-кольцевби ^^ сиро!а си пегуийгі $1 
шее 2 
ребристый и» сиро! си пегуџгі 
сборный г» сиро! йір еіетепіе ргебабгісаїе 
светопрозрачный ~ сиро!й гапзіцсіда 
сётчатый ^ сиро! гейсшага 
складчатый ~ сироїй сша 
стрёльчатый ~ сирої їп ошуа 
сферический и» сироЇй ѕЃегіса 
тонкостённый г» сироїй си регей ѕибўгі 
усечённый ~ сироїй їгипсһіаіё 
шаровой ~ у. купол, сферйческий 
эллиптйческий ^^ сиро! ейриса 


купол-оболбчка т. (агй, еїсоп) сароїй іп 


ріпаа заЪйге 


купольньй си / де сиро!й, м Ѓогта де 


сиро!а 


купорбс т. (світ) зат, уйгіої 


мёдный ~ (сАіт) заМаг де сирги, раса 
уїпаїа 

курватура Г. сигбига 

курвиметр т. согбітеїти 
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курдонёр т. (агл саме фе опоаге 

курзал т. (агй; сѕс) за де сопсеме їп 
зайипе 

курйтельная Її. (агп) Ёштоаг 

курйцы рі. (агп) Кигій 

курум т. Кагиий, гогепі де ріеіте 

курятник т. (сазг) со1е{ де гаи 

кусак т. (атл) сизас (агриесита Котдпіеі) 

кусачки рі. ((ейп) сіебіє де їдіаї 
прбволочнье ~ себе де 11а! ѕігта 

кусковатость 7. (миг) сотрогійїе вгапиїотеї- 
пса 

кусковбй іп Басёй, їп саїшригі, їп риївагі 

куст т. свай (е/соп) тар де роў (4е ап- 
соғај) 

кусторёз т. (4гит, таҳ, іегаѕ) таѕіпа аде 
(йїаг агрцӯй 

кухендӣз т. (алй) кипепаїх (агНійесіита А5зі- 
еі Міјосії) 

кухня Ё. (ағћ) Бисатагіе 
грязевая ~ (агП, сѕс) сатега де ргера- 
гаге а патоїційі 
домбвая ~ Бисйійгіє де Мос 
жилая — Бисдїдгіє Іосиїбіїд 
общёственная ^^ Бисйїйгіе де сапііпа (риф- 
са) 

кухня-буфёт Г. в квартйре (аг) Бисаане- 
риїеї іп арагіатепі 

кухня-нйша Г. (ай) піуд-Бисйійгіє / де вай 

кухня-столовая Г. в квартире (агп) Бисатагіс- 
зибгарегіе ш арагіатепі 

кухня-шкаф Г. у. кухня-ниша 

куча Ё. (тіт) вгдтада, тогтап ; ќеапс, 5йудй 
22 шихты (т) вгйтайа де їпсйгойтита 

куста Г. (вео) ѕігисіцгӣ де Таш їп ітеріе 

кэприбрь т. (атй) саргіог (агНИесшга Ко- 
тапіеі) 

кювет т. (дгит, еїсоп) гівоїй, 5апі де ѕсиг 
Беге 
боковой г» (4гит) гіро1а Іаїегаїа 
лу дорбги (4гит) сазій 
— с обратным уклбном (агит  тівоїй си 

сопігарапій / си рапій іпуегза 

кювёт-резёрв т. ушйренньй (1егаз) вгоарй 
де їтргитиї 

кюветокопдтель т. (таў, (егаз) тазта де 
ѕйраї гідоїе / апт 

кюветосчистйтель т. (таў, ѓегаѕ) сагаціїог де 
запіигі 

кяхрӣз т. (сп) Кеагіг (пей репіки ѕсоаіе 
геа ареї зибіегапе) 





лабиринт т. (агй) Іабігіаі; (таз) Іабісіпі, 
дізрохійу іп зісапй, сатегй си Ясапе 
лаборатория Г. 1аБога!ог 
аналитическая ~ Іабогаїог йе апатА 
гидротехническая ~ Іабогаѓіог рідгогенпіс 
испытательная ~ Іабогаїог фе їпсегейгі 
передвижная ~, Іабогаког тобі! 
> по испытанию материалов Іарога‹ог 
Че шсегсаге а таїегіаїеіог 
полевая ~ Іарогаіог де запиег 
полевая передвижная ~ Іабогаїог тобі 
де запйег і 
стройтельная г» іабогаїог де ѕапііег де 
сопзігис(ії 
учебная — Іабогаїог де зшай/@1дасйс 
лабрадбр т. (реоі) Іабгадог 
лабрадорӣт ш. (сео!) 1абгадоги 
лёва Г. (ве!) 1ауё ; (тіп) абаїа) 
базальтовая ~ Їауй БахаНиса 
лавина Г. (веої, Шаг) амаіапза ; 1ауіп& 
‚ лавинорёз шп. ет де (йіеге/ діѕіраге а ауа- 
1апбеюг 0 
лавра Г. (агл) 1ауга (тпапазіїге де ргіт ғатв) 
лага Г. (еїсоп) вгіпхіѕоага ; ќаіра де Іета 
лагерь т. (арага ; Іардг 
барачньй ~ багасатепі 
лаз т, (есоп) вога де мігікаге/де ассеѕ ; 
ейтій 
вентиляцибиный ~, (сісоп, уепі) вога де 
уеп айе 
смотровой ~ (еїсоп, іпѕі) вага Фе уНаге 
лу сухопйрника ({егто) рага де ассез а 
ѕиргаїпсё12огиіиі си абигі 
лак та. (сыт) Лас 
акриловый ~ Пас асгійс 
алкйдньй ~ іас (ре фахй) де гадта а1- 
спідісй 
антикоррозибиный ~ 1ас ргокесіог сопіга 
согодійпії : 
асфальтовый ~ Іас де аа 
бакелйтовый ~, Іас де Баспешй 
битумный г» Іас де Бит 
— воздушной сушки Пас си иѕсаге Іа аег 
го горячей сушки іас си иѕсаге їп сиріог 
грунтбвочньй — ргипа, 1ас де ргипа 
> для внутренних работ 1ас репіги 
Іисгагі іпіегіоаге 
~ для наружных работ 1ас репіги №шсгаг! 
ехіегіоаге 
защитный ~ Јас де ргоѓесђіе 
звукоизоляцибнный ее Лас Ропоігоіапі/ 
іпѕопогіхапі 
изоляцибнный ~ Іас ігоіапі 
кислоупбрный ~ 1ас апіїасід 


копёловый ~ (ас йе сора! 
кремнийорганйческий — [ас де $Шсоп 
масляно-смоляной ~ 1ас де гёзшё я ше’ 
ре Баха де шение 51 соїоїопій 
масляный г» Пас де ще 
мебельный ~ Пас репіги плобіїй 
г -«морбз» Пас јіугаїі/сгіѕха! 
г на оснбве синтетических смол 1ас ре 
Баха де гйдіпі зіпіегісе 
огнестбйкий ^^ Іас шипов 
- отверждающийся кислотбй (ас іопкйгії 
си асій 
отдёлочный — Іас репіги Гпізаге 
паркётный ~ Іас репіги рагсбеї 
печной ~ Іас репіги ѕобе 
покріївочньй — Іас де асорегіге 
прозрачный ^ Іас ігапѕрагепі 
пропйточньй ~, Іас де ітргерпаге 
силикбновый ^ у. лак, кремнийорганй- 
ческий 
скипидарный ~, Іас-іегерепііпда 
смоляной ~ Пас де соіоїопіц/си газшй 
спиртовой ~ Пас де зрігі, ѕрігі-Јас 
пеллюлбзный ~ 1ас сеїміогіс/де сеіш024 
эмалевый ~ Іас-етай 
ЗПОКСЙДНЬЙ ~ Іас ерохійіс 
лакирование п. (Ди) Ійсціге 
— валиком Ійсиіге си гшош 
г окунанием 1&сиіге рип ітег5іцпе 
пневматическое ~~~ Ідсціге ргіп ѕігоріге си 
раю 
~~ пульверизацией 1Асише ргїт ршуе- 
гігаге 
лакировать (/іп) а 1йсиі, а йа си Пас; (те) 
а ріағига 
лакирбвка Г. (п) Ійсиіге (у. 51 лакирова- 
ние); (тіг) ріатигаге 
декоратйвная ~ Ійсиіге десогатіудй 
лакобумага Ё, (тіг) Юіїгіїе Ійсиіїй 
лакоткань Ё. (тіг) {езашга 1асийа 
ламбрекен т. (агй, Дт) ІатЫгесһіп 
лампа Ё. (е) іатра 
вакуумная ~ Іатрё си уій 
вибростбйкая' с» Іатрӣ геліз(епій Іа уїбга- 
вії 
м высбкого давлёния, газоразрядная 
1атрё си Чезсёгсаге сівсігісй їп рах де 
па ргеѕіџпе 
г высбкого давлёния, ртутная 1атрё си 
уарогі де тегсиг Іа ргеѕіџпе їпайй 
газопблная ~, Іатрё/ (ир си раз 
газосвётная ~ Іатрӣ си дезсагсаге їп раз 
гёлиевая ~ Іатрӣ си НеНи 
декоратйвная ~ Іатрӣ десогайуй 
г для приборов Іатрӣ репіги арага!е 
~~ дневного света 1атрќ&. лиза 211еї 
дуговая ~ Іатрӣ си агс 
зеркальная — Іатрӣ си ор\іпхі 
ленточная ~ іатра си Бапай де удіїгат 
люминесцентная ~ Іатра Іитіпіѕсепій 
миниатюрная ~ Іатраӣ тіпіатигаїд 
~~ накаливания атра си іпсапдеѕсеп{й 
напольная ~ Іатрӣ де рагдозеа!а 


Р 


лампа 
настольная ~ Іатр& йе таза 
натриевая ~ Іатрӣ си уарогі де паїгій 
небновая ~ Іатра си пеоп к 
паросвётная ~ 1ашрё си уарогі де теа] 
паяльная ~» (І тес) 1атрќ де При 
перенбсная ~ Іатрӣ рогіаїйуй/де уїпі 
прожёкторная ~ Іатрӣ де ргоесйе 
— с металлической нитью 1атрё си й- 
Іатепі теїаііс 
светонаправляющая ~ (еі, {ейп) 1атра 
си геЙесог 
я смёшанного света Јатра си шпила 
тіхіа 
трубчатая разрядная ~ іатра шага 
си дезсагсаге 
ламповая Ё. 1Аатраче, сатегӣ де дерогіїаге 
а Ѓеіпагеіог 
ландшафт тп. реза} 
антропогённый - реза} ашгоровепейс 
архитектурный - реза] агпіїестигаї 
городской ~ реза) шгбап 
деградированньй ~ реіѕај дергадаї 
культурный — реза) сгеаї са игтаге а 
ицегуелйе! опти 
охраняемый гу реіѕај ргоїеуаї 
урбанизйрованньй — реіѕај шгбапігаї 
ландшафтовёдение п. зи реіѕајшуі 
ланцёт т. чертёжный (срі) ріапосій де де- 
5еп 
лапа Її. Ыга}; тра; рісіог, Іаба; (еітеї) 
вһеагӣ ; (1ейп) опеана де ѕсоѕ сціє 
анкерная` ~ рһеагӣ Фе апсогај 
заершённая ~ ѓаїра зігіаїй 
нагребающая ~ (аў) Ъга} де іпсагсаге 
г якоря 5Пеага апсогеї 
лапидарий т. (агй) Іарідагій 
ларёк т. торговый спіозс сотегс!а] 
латекс т. (тіг) 1аіех 
латерйт т. (сеоі) меги 
лафёт т. (ри, т") 5сіпфига ргоаѕӣ, дшар, 
ира Я 
лацмен т. (еїсоп) @вроиу де ргіпдеге а 
та Иог де ріїопі 
лебёдка Г. (таз, іғапѕ) това 
автоматйческая — ігоїйи ашіотаї 
барабанная ~ 1тойи си іатбиг 
буксӣрная - шопа де гетогсаге 
буровая г» ігоіи де Ѓогај/де зопаа 
гидравлйческая ~ ігойи һійгашіс 
двухбарабанная — \тоНи си @оий іоре 
лу для подъёма шлюзовых затворов (сі) 
{Гойи регги уапе 
ге землечерпалки (Лтес) ігоїи де йгарӣ 
кабельная — ігоїїц си са 
канатная ^ у. лебёдка, кабельная 
г. копра Ігоїці ѕопе{еї 
копрӧвая - у. лебёдка копра 
крановая ~ ігоіи фе тасага 
лифтовая ~ тоНи де аѕсепѕог 
монтажная ~; (1ейп) шопа де шопа} 
навесная -> (/енп) їгойи ѕиѕрепдаї 
настённая — топа де регеїе 
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однобарабанная ~ їгоїи си ци зіпрог 
татБог 
одновальная ~ (ѓелл) тоби/вгатс си оп 
зіпвог ах 
папильонажная — (йтес) уїпсі де дгава 
передвижная ~ ігойи тобії \ 
пневматйческая ^ (тіл, ігап5) їгойм 
рпецтатіс 
подвесная ~ у. лебёдка, навесная 
подъёмная ~ мой Фе гідісаї 
приводная г» (1ейп) ігоїйи/вгапіс (асііо- 
паї) тесапіс 
реверсйвная гу ‘гойи геуегзіЮі! 
ручная ~ (ѓел) ігоїйи/вгапіс тапма] 
рычажная ~ (ѓейп) ігойи си рігрћіе 
— с тяговым канатом тойи со саи де 
\гасйиле . 

скрёперная ~ (гоїїц де зсгерег 
стационарная ~ ігоїи бх 
трёхбарабанная ~ Ігоїїш си 1те! іатриге 
тракторная г» (1ейя) ігойш ре іғасіог 
тяговая ~ ігойи де ігасіїипе " 
фрикцибнная ~ Ігоїш си #гіс[іџпе 
злектрйческая — ‘тоНи еіесігіс 

лебёдчик т. (ѓіейп) тасагавій 

левада {. (сарг) радос 

легковёс т. (т) сёгапидаА рогоаза/ 
изоага/си воїогі 

легковёсный де вгеша(е тіса 

легковозгораемый и5ог шНатаь 

легколетучий изог усіайі 

легкоплавкий иѕог #1216 

лёдник т. рһе{ӣгіе 

ледорёз т. (сп) ѕрагрһеј (Іа ройигі, зіймі- 
Іағе еіс), ріпієп, еріш; (Фғит) :ауапрес 
выносной ~ ѕрагрһеј ауапзаї 
ге шатрбвого тйпа зрагепеї си рами раме 

ледоспуск тп. дізрогійу де еуасџаге а рћеўіі, 
еуаспа{ог йе вћеа{ӣ А . 

ледостав тт. (#4) сопбеаге, ргіадеге іп 
сгизій де бһеа{й, Гогтаге а шапці рой де 
рһеа[&, їпрһејаге а шпеї аре сигедіоаге 

лежӣль Г. (агит) рійй 

лёжень т. (еїсоп) Чара, їаїра . іпѓегіоагӣ, 
Іопегіпӣ ; 1етп гоїилд 1е$ії 
опбрный ~ іаїра де геазет 
продбльный г» ‘ара Јопріќифіпа1ӣ ; (с/., 
агит) Іопетіпй 
сплошной о» їаїрӣ сопіїпий 

лёзвие п. (ѓейп, ітес) 185 ; ата 

лёйка Г. (агит) рИме де 5сигреге 

лекало п. ѕаЫоп, саїїбги де Гогиё/ргоШаь, 
Погаг 
откӧсное ~ (іеНп, іеказ) забіоп де їаіитигі 
радиусно-угловбе ~ (1ейп). за оп де рго- 
Ше 

лектбрий т. (аг) Іесіогій, 5аїй де сопіегіте, 
аша 

лён пі, горный (тт) агбеѕі 

лента Г. Иде, Бапай ; рапйНсй ; Бгій ; согӣоп ; 
соНег ; (веоа) рапріїсй горотегісй 





бы, 
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лёнта 
абразйвная ~ (/тес) Бапай арбгагіуй» де 
5Їебиії 
бетбнная ~ (2201) Гипааців де Беїоп соп- 
їйпий 
гипсокартбнная — (тіг) Ме де вбірзо- 
сагіоп, Бапай де сагіоп си ірѕоѕ 
железобетбнная ~ (еїсоп) сизтег ат 
Бетоп агтаї 
землемёрная — (оеой, тії) рапріїсй де 
тазигаї ре їегеп 
изолйрующая ~ (еі, 1201) Бапай ігоіатоаге 
конвейерная -- (таз, гапу) Бапай де 
ігапурогіог 
кренёжная ~ (21соп) Ба де сопзоНдаге 
мёрная ~ (веоа, тів) рапвіїсй де тйби- 
гаї, гшеа 
стыковая ~ (ейп) Бапай де егапѕаге/ де 
асорегіге а гоѕбипіог 
транспортёрная — у. лента, конвёйерная 
уплотнӣтельная — у. лента, стыковая 
фрикцибнная ~ (тах) Бапай де Їгісііипе 

ленточный. їп Гогта де Бапай 

лёпка Г. (атл, Піп) тойеіаге, тодеіаі 

лепной (агл, ўіп) огпатепгаї, ѕси1рхаї 

лепнина Г. (агл) сіцЬас 

лёпщик т. (1ейм) 1рзозаг 

лер т. (с5иб) (ипе 

лёрка Г. (/тес) Бас де ШНаї, Нега 

лес т, (іт, тік) 1етп, татегіа! Іетпо5 
бракбванный г» етп гебшіаї 
водоохранньй о» рё@иге 4е ргоќесіе а 
ареіог 
~ воздушной сушки Іепп ‘изсаг 1а аег 
долгомёрный ~, Іетп пе, таїегіа! Іет- 
поз ае Фітепзійті тагі 
жороткомёрный — Іетп зсигь зсигідгигі 
крепёжный — 5спеїдгів, Іетп репіги аг- 
таге 
круглый стройтельный — Іетп гошиаа де 
сопѕїгисўіі 
крупномёрный — 1етп си атеіги таге 
лиственный — Іетп йе Ғоіоаѕе 
пилёный з» Іетп есагізаї, сһегеіеа 
прямоствольный "» таѓегіа] 1етпоз «гері 
руднйчный ^— (әт, тіп) Іетп репіги аг- 
таге 
свайный - Іетп репіги рйой 
свежесрубленный — 1етп уегае 
строевой — 1етп 4е сопзёгасйе 
толстомёрный — 1етп ргоб 
тонкомёрный — 1ети вибріге 
хвойный — Пети де гйзіпоазе 

леса т. рі. (еїсоп, 1ейп) зсней; еѕаѓойај 
башенные — зспеїй-гигеїй, зсвей-ниги 
безболтовые — еҙаѓойај Ғйгӣ зигиригі/ї- 
та шоапе 
блочные — ѕсһе!&-Ы̇ос 
висячие "у ѕсһеїй биврепазй: Іеавдп 
выпускные — зспеїй їп сопѕоїй 





деревянные — ѕсһе!й іп Іетп 
инвентарнье — ѕсһеїа ЧетогиабИй (ғеи- 
ийтаьиа) 
катучие ~ зсней гиіапій 
консбльные ~ зснеый їп сопѕої& 
коренные — ѕсһе]& оБіѕпиііа/ ха 
металлические — 5среїй теѓайсё 
монтажные — зспе Фе топа} 
передвижные — зсвей тоБИ& 
переносные — зспе!й деріазабіїй 
подвесные — 5сПеїй зязрепда я 
поддерживающие — зсне!й фе зибііпеге, 
еѕаѓойај 
подъёмные ~ у. леса, передвижные 
сбӧрно-разбӧрные — у: леса, инвентар- 
ные 
стройтельные ~ 5спеїй репіги сопуїгисбії 
струнные подвесные — зсреїй ѕиѕрепдаїй 
ре саит 
телескопические — 5сісій Теіевсорісй 
трубчатые — 5спеїй шьщагй 
универсальные ~ ѕсһеїй ппіуегзаї й 
леса-стеллюги т. рі. (/ейп) зспеїй ігап5 
рочабиа 
лесовбз т. (17, ігап5) сатіоп ГогезНег 
лесозавбд т. їабгісй де спегезіва 
лесоматерийл т. (Іт, тіг) тпаїегіаї Іетпоб 
(у. 51 лес) 
— в дёле таїегіа! етп0$ їп Шсги 
деловой — Іетп де Інсги 
кантӧванный -— шаема| Іегтапоѕ есагіѕаї 
крепёжный — Іетпӣгіе Фе зизйпеге 
кривоствбльный ~, тпагегіа! !етпоз ат 
їгипсбійгі сигбаїе 
крупнослойный ~, таїегіа! Іетпоѕ си 
5ігагигі ргоаѕе } ғ 
необработанный — таїегіа! Іетпоѕ Бгиї 
неокорённый — Іетп песо 
неотёсанный — Іетп песіорій 
обрабӧтанный ~, таема! Іетпоѕ рге- 
Іисгаї 
пилёный — таїегіа! Іетпоѕ есагіѕаї 
подёлочный ~, таїегіа! 1еттоѕ Фе Тісги 
полукруглый ~, Іетп зетігоїипі 
столярный — таїегіа! Іегтпоѕ де (їтрійгіе 
стрбганый — спегезіеа/Іетпдгіє веший 
стройтельный ~» Іетп де сопугасйе 
сухбй — таїегіа! 1етпоз изсат 
сучковатый - 1етп си пойигі 
сырой — 1етп уег4е 
тёсаный — таїегіаї Іетпоѕ сіоріїї 
толстомёрный — тпаїегіаї Іетпоѕ ргоѕ 
тонкомёрный — таїегіа] 1етпоз зиБйге 
лесопилёние п. (іт) дебіїаге а Іетпиші 
лесопилка Г. (іт, 1ейп) јоавйг йе ат би$- 
Тепі ; Їабгісай Фе сһегеѕіеа ; раїег 
лесосклад т. дерогії де таїетіаіе 1етпоаѕе 
лесосушийлка #. (іт) изсйюме де Лета 
лёсс т. (яеоі) \оеѕѕ 
лестница Ё. (еїсоп) зсага 
аварййная ~ зсага йе ауагіе/йе зеситіїате 
~ без просвёта между маршами зсагй 
си Ігеарій $1 сопіга їгеарідй 


«У 


лёстнина 


винтовая ~ ѕсагӣ їп зрігаїд/їп еПсе 

висячая ѕсагӣ ѕиѕрепіаіё 

витая у. лестница, винтовая 

внутренняя — ѕсагё Ниеноагй 

внутриквартирная ~, зсагА іпіегіоагӣ м 

арагіатепі 

гу вприрӯб, деревянная ѕсагй іпсазігаїй 
аш Іетп 

вспомогательная ~, ѕсагӣ зесипаагй 

входная ~ ѕсагӣ 4е іпігаге 

двйжущаяся ~ зсагё гиіапій, езсаїдіюг 

двухмаршевая ~ 5сагй си 4оий гатре 

железобетбнная — ѕсагӣ іп Беїоп ага! 

забёжная - у. лёстница, винтовая 

запасная — сага де зідигапій 

гу из сббрных элемёнтов зсагё аш еіе- 
тепіе ргеїабгісаїе 

консбльная ~ 5сагй їп сопѕо!& 

криволинёйная ~ 5сагй си ‘гашра сигЬ& 

маршевая — ѕсагӣ сигепій 

металлическая ~ зсагА тегаїісй 

многомаршевая — зсагй си таі тие 

гатре 

монолитная железобетбнная ле зсагй ат 

бегоп агтаї топоїі! 

набивная ~ ѕсагӣ шопоїії 

навесная ~ у. лёстница, висячая 

назбмная ^^ ({еғаѕ) зсагй ре та 

~ на косоурах ѕсагӣ си хапоџгі 

~ на плитё зсага ре рас& 

г» на приббинах, деревянная ѕсагх де 
Іетп си ігеріе гегетаѓе ре ргаригі 

наружная ~, ѕсагӣ ехіегіоагӣ 

^ на тетивах зсагй ре уапеџгі де Іетп 

~ на центральной колбнне зсагё си хр 
сепіга! 

одномаршевая ~ ѕсагӣ си о гатрӣ 

основная ~; ѕсагӣ ргіпсіраїй 

парадная ~ 5сагё ргіпсіраїд / е (Іа) Гафааа 

подвесная ~ у. лестница, висйчая 

пожарная ~ зсага де шсепаа 

прирезная деревянная -— зсагА е 1еши 

си їгеріе іпсазігате т уапригі 

приставная ~, зсагА тобі /ѕітрі& 

прямая — ѕсаѓӣ агеар/си гашрё агеаріа 

распашная ~, ѕсагӣ си ой агірі 

гу с перекрёстными маршами зсага си 
гатре іпсгисізаїе 

сборная ~ ѕсагӣ ргеїабгісаїй 

складная — зсага ріалій 

служёбная ~ ѕсагӣ де зегуїсіц 

спасательная ~ ѕсагӣ Фе ѕајуаге 

спиральная - у. лёстница, винтовая 

съёмная о» ѕсаг& Фетопіабіїї 

трёхмаршевая ~ зсагй си {те гатре 

фасадная — у. лёстница, парёдная 

ходовая ~ зсага де ассез 

пбкольная ~, ѕсагӣ е рагіег 

чердачная ~ зсагй е рой 

чёрная ~ у. лёстница, служебная 

четырехмаршевая ~, ѕсагӣ си раїги гатре 

шлюзная ~ (сі) зсагй де есішай 





175. линия 


шпйндельная ~ зсагй си регее шефап 
звакуацибнная ~, зсагй је еуасиаге 
лёстница-стремянка Ё. (1ейп) зсага дмбід 
лёстничный де ѕсагӣ 
летучесть Г. усіатійтате 
летучий уо!а 1 
лечёбница Її. (ағћ, с=с) запазога 
лешалка Г. (тік) ріаігӣ сопсазайй де Гогта 
ріата 
лёщадь Її. (агі) рай; (тіт) Іеѕрейе, даїй 
ливень т. ауегз&, ріоаіе тогепна]& 
ливнесбрбс т. (си) вигӣ де сапа! репіти 
ріої гогепііаїе 
ливнеспуск т. (сй) деуегзог репіги ріої їо- 
гепраїе 
лизёна Г. (1ейп) тіѕігіе 
ликвидация Г. Ис! аге ; еуаспаге 
= переббров грунта (Іеказ) еуасџаге а 
зигршзий! де раёшйи гетшіќаб аа $8- 
ранит 
лиман т. (вік) йтап 
МНОГОЯРусньй ~, Шпап си етаїе/ етауаї 
пойменный ~ ітап де шпсй 
склбновый — Шпап си уегзащі 
лимб т. (745) сегс вгадаь т 
лимит т. Нший - 
лимниграф т. (йійг, таз) Штпіягаї, Нтапі- 
теги іптеріѕёгаќог 
лимнимётр тп. (24, тё) Штпітекги 
лимнология Ё. (№4) йтопоїоєів 
линейка Її. (срі) пей, Ппіе 
логарифмйческая ~, гівій Іорагіїтісй 
масштабная — гів1& Бгадаіӣ/гейисѓоаге/ 
си ѕсагӣ 
счётная — ИЯ е саїса! 
линии #. рі. Цай 
силовые — (тес) Ний де Рог{8 
линия 7. шие 
автоматйческая — (1ейп, (тес) шие аціо- 
шанхаа 
автоматическая сварочная г» (зи) шие 
аціотаїа Че зидигА 
— балки, упругая (тес) Нпіе еазцся а 
мпеї ргіплі 
г» безопасности (пробзжей части дорб- 
ги) (Яғит) іпіе де зівигапій (а рації 
сагозабіїе а ағитиіиі) 
визирная — (~ визйрования) (геоа) ше 
де уіғаге 
вихревая — (Нідг) Шие Тигбіопагі 
гу влийния, обобщённая (тес) ие ас 
іпйшепій вепегаіғагӣ 
<= влияния, суммарная (тес) Шие де іп- 
Ниепій іпіергаїй 
су внутреннего очертания (есоп) шие а 
нигадози и Боції 
водонапбрная ~ (114) шие ріеготеїтісй 
ту водопровбдной сёти, магистрёльная 
(а) сопіисі& тавізігаїд а геїеіеі йе аН- 
тепіаге си арӣ А 
~ водораздёла (сл) Не а ситрепеї ареюг 
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линия 
~ всасывания (а!, іпзі, шаципе де аѕрі- 
гарне 
выносная ~ ксрі) Шме арчідгоагеу йе гареї 
геодезӣческая ~ (рео) ме реойеғіса 
гранйчная ~ Шие Шта 
грузовая ~ (тес) 1іпіе Фе їпсӣгсаге 
~ давлений (И, таз) Шие де ѕагсіпа 
де ргезіцпе, сигд де ргеяипе 
действия сйлы (тес) дігесііа оге, 
Шпіе де асіџпе а Гог(е! 
дисдокацибнная ~ (тік) Шме де Аізіо- 
саге 
дренажная ~ (сп) ісазеці дгепарціш 
железнодорбжная ~ (с/) Шие де саїе Ке- 
газа 
жирная г» (срі) шие їпіагіїа / іпргобаїдй 
гУ задёржки (/еіе) Шие де іЇпіїггієге 
~ застрбйки (агй, геод) аїйпіатепі де 
соп5ігисЦї 
~ затопления (№) Шие де шесаге 
зрительная ~ (реой) име Фе мігаге, газа 
мімаїй 
зубчатая береговая ~ (4) пів де {гт 
сгепеіаїй 
~ излома (тес, тіг/ Шпіе а гиріигії т 
а зрамиги 
~ изогбна (яеод) ие іговопаід 
исхблная- ~ (ео) айпіатепі іпіца! 
кабельная — (сі) іме де сабіш 
конёчная ~ (реоф) аїпіатепі Ипа! 
~ кбнтура сечения (тес) Шие де сопіиг 
а зесИний 
координацибнная мбдульная ~ (игр) 1- 
піс соогӣопаѓоаге тойшага 
королёвая ~ (слу іпіе а биѕсиіиі ‘а рга- 
ви! (Іа есГиге) 
красная ~ (игр) аііпіеге ; аїпіатепі ; ї- 
ие гозіе 
лицевая ~ зданий (агі) а\ицеге де ѓа 
{298 
магистральная — (4, ағит, сп) тарі 
зїгаїй ; йпіе/сопдисій ргіпсіра!й 
магистральная телефонная — (/гіе шие 
ргіасіраїй (еіеѓопісӣ 
лу метрополитёна (сі, сеир) піс Че 
теїгой , 
~ нагнетания (а[, 1158) таЦипе де ге- 
Рмаге 
~ наиббльших касательных напряжё- 
ний (тес) іпіе а гепзіцпіїог ѓапвеп- 
Па!е тахітє 
~ найменьшего сопротивлёния (тес 
Пите де тіпіта гегізгепій 
напорная ~ (175) іле ріеғготеггісӣу де 
ргезішпе 
~ начального напбра (іп5ї) соїй ріего- 
теїѓгісӣ іпіфіаја 
нейтральная ~ (тес) Шие | ахй пешга 
нивелирная ~ (реоӣ) Шие де піуеї тепі 


нулевая ~ (таї, тӣйѕ) Шие хего / Фе ге- 

бегіпід 

~ обрыва (тес, тіг) Шие йе гиреге 

однопутная ~ (сі) Шие си саіе зійпрій 

осевая — (тай) (іпіе ажа!, ахё 

основная ~ (с) Шие ргіпсіраїй 

отвёсная ~ (ейп) шне уегиса!а, іг си 

річтЬ 

отводная ~ (сй). Шие / сігсиїї де ема- 

сиаге р 

> откбса (ѓегаѕ) Шше а каїшаміш 

отсёсывающая ^- у. линия, всасывания 

~ падёния (рео!) іпіе де раша 

~ пересечения (та!) Ише де Ниегзесие 

~ перехбда, видимая (Фғит) Нпіе де га- 
согдаге арагепідй 

- перехбда выемки в насыпь (/егаз) И- 
ше де ргапца їпіге Че еи Я гатбіец 

~ перехбда, невйдимая Не Фе гасогдаге 
пу БИА 

~ повреждаемости шие де йегегіогаге 

> потенциальной энёргии (№, тес) 
шие ріеготеїгіса 

потбчная ~ производства (/ейи) шие де 

ргодисйе їп их 

привязочная ~ Не де геїегіпій 

~ проводной связи (/сіе) шие де геіе- 
сотипісаце си біг 

- проводной связи, воздушная (ее) 
ипе аепапа де кгіесотипісабії 

> проводной связи, кабельная (/е/г) 1ї- 
піе де їеіесотипіса{[іі си са № 

- проводной связи, стбечная (1ее) 11- 
ше аегіапӣ де ггіесотипіса( ії ре сопѕоіе 

~ проводной сийзи, столбовая (1ее) 11- 
ое асгіапй де кеіесотипісації ре ѕ1йрі 

продольная прерывистая ~. (4гит) 1- 

ше Іопріќидіпа!і& іпігегирідй 

продольная сплошная ~ (4гит) Шие 

Іопеієидіпаїй сопипий 

пробктная ~ (срі) Нпіе де ргоіесі 

< простирания (2еоі) Шие а ѕігабиіш 

прямая ~ (таг) піс дгеарій; (с)? аі 

піатепі 

пунктирная ~ (ср, Шме рипсіаїй 

~ равных потенциалов (#4 тес) Їй 
ше у сигБа еспірогев паї 

радиорелёйная ~ (ее) шие Че гайіоге- 

1еи 


радиотелефбонная Иёе, шие гадіоге-, 


Іебопісй 

~ разграничбния Нше Птігагоаге 

~ раздела (таз) Шие е зерагаге 

размерная ~ (св) Шие де соїй 

разметочная — (ітес) Шие е ігазаге 

разбмкнутая — (сі) Ише аезспіза 

~ разъёзда (сі) Шие де еуйаге 

распределйтельная телефбнная ~ (е/е) 

Шпіе гејеѓопісё Че дїзігібифіе 

~ регулирования застройки (нг) іме 
де айпіатепі а соп5ігисрійог 

~ сборки (1ейп) Шие де топіа) 

~ сбрбса (яе01) Шиа Тапе/ де ГаШеге 


линия 

~ сварки (5и4) аха согдопиіш де зидига 

~ связи (Іеіе) шие де теіесотипісадії 

~ связи, абонёнтская (/е/е) іпіе де або- 
паї 

~ связи, служёбная (Іеіе) шие йе зегмі- 
сти де кеїесотипісарі 

- связи, соединйтельная (/е/е) Шме де 
шіегсотипісаціє 

~ сгиба (гейп, Ітес) \іпіе де ріеге 

силовая ~ (/іх) шие де Тома 

~ скольжёния (реоі, тес) име / зирга- 
бага де аїапесаге 

соединйтельная ~ (е[, іп5і, ѓеіе) бте де 

гасогааге 

сплошная ^— (ср) іпіе сопипийё 

средняя ~ (та) шие тефапа 

ступенчатая ~~ (ср, таз) Шие ргайаѓа 

г стыка (ейп) шие де Їтбіпаге, Шла 
сизйшгй сар Па сар 

таксофонная телефонная ~ (ее) шие 

де (еІеѓоп рибіїс (си (ахаге) 

~ тепловбго потока (/сгто) шие де Пих 
тегтіс 

технологическая ~ ((ейт) шие (еһпоіо- 

Бісӣ 

< тӧка (Підг) Ша сигепішіші 

~ тбка фильтрации (#4") шие де шЕИ- 


тере 

— трубопровбла (а[, іп5!) (газеці сопацс- 
геі 

< удара (тес) йігесе де бос / Фе сіос- 
піге 


~ Узкой колей (сі) Шме Їпризій 
упругая ~ (тес) Ише / ахӣ еіазіїса 
~ урёза воды (Підг) Ипа таіџиі ареї 
~ уровня (Шаг) Шие де пімеї 
~ условного уровня (хеоай) ріап де сот- 
рагайе 
фасадная ~ (агн) шие де Рацайй 
ходовая ~ (еісоп) Шиа раѕшиі (зсдгії) 
— цёнтров (№4, тес). ма сепігеїог 
цепная ~ (тар тес) 1Апй$ог 
~ шва (5и4) Ша сиздіигії / задиги 
патунтовая ~~~ (е/соп) регеїе де раїріап5е 
штрихпунктйрная ~ (срі) шие діп Ппіціе 
я рипсіе - 
~ электропередачи (е/) Нпіє Фе ігаперогі 
а епегріеі еіесігісе 
лийния-выноска Ё. (срі) Шие де гареї 
линкруст т. (ти) Ппсгиѕій, хон 
линблеум т. (тіг) Ипоеииа 
алкйдньй ~ Ппоеит ре Баха Яе гізіп 
аһійгісе 
безоснбвный · ~ Ііпоіешт {Ага зирогі 
глифталевый — Шпоїешт вИйаНс 
двухслойный ~ Нпоеим си йоий иганит 
многослойный ~ Поофеит си 8ігабигі 
тийріе 
многоцвётный 7» Ипоецт шпийісоїог 
— на теплозвукоизоляцибнной основе 
Ппоіеит ре 5ирогі іегтоігоіапі $1 ап- 
Чѓопіс 
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~ на тканевой основе Нпојецт ре зироге 
- лехі г 
однослойный ~ Ппоіешт си ци. 5іпРиг 
зігаї 
олноцвётный ~ Цпоент ицпісоїог 
поливинилхлорӣдный ~ Ппоівємт роісіог- 
уіпійс . 
полиэфӣрный ~ Ппоеит ре Баха де гӣ- 
зіпі ройезейсе 
резйновый ~ Ппо!еит сайсіисаї 
электропроводный ~ Ппоієцня еіесігосоп- 
бисіог 
липарит т. (ео!) Прагії 
липкий Нрісіоѕ ; сієїо5; айегіу ; айегепі; 
опсіцоѕ (а шмат) 
липкость Ё. айетіуіаге ; опсіпохігаїте (Іа Іцфгі- 
Пат!) 
~ грунта (2е0|, (егаб) адетімікатса ра- 
паи! 
лир т. (е{соп) Фаизигааа 
лист т. Ёоаіе ; Ёа ; (тё") табій ; Гоа, (01а, 
р!аса 
асбестоцемёнтный волийстый ріасй 
опдаціаєй де агбосітепі ? 
асбестоцемёнтный профилйрованный ~ 
. Раса рго Ша де агбосітепі 
волнйстый ~ Гоае опаша!й / рога 
гипсокартонный ~, ріасй де ір5о5 сагіо- 
пай 
горячекатаный ~ та Ма Іатилаїа іа саїі 
гофрирӧванный г» (аа роЁга!& 
дюралюмйниевый г» сабід де дигаїитіпіц 
желёзный ~ гаыа де Нег 
жёсткий ^— Ѓоаіе гіріда 
заполняющий ~ Ѓоаіе де ипрійцига 
защитный ~, Ѓоаіе де ргоесйе 
каландрированный — Юае са!апагаий 
катаный м» (аба Іатіпаєй 
клёверный ~ (агит) иШог Ятшегзесие 
їп јоғтӣ де вой) 
кровельный — (аба е асорегі$ 
маршрутный ~” (ап) Ѓоаіе де рагсигв 
металлический ~ іаЫій 
мостовой — їабій репіги ройцгі 
облицовочный ~ Ѓоаіе/ріасӣ де Гіпізаге 
обшивной — ріасй / {аЫй де сдйріицбіге 
~ обыкновённого. профиля Ѓоаіе / (аЬ 
де ргоѓіі погта! 
огнезащитный — раса де ргоесйе ітро- 
їгіча Госици, Роаіе де гелізїепій Іа Гос 
оцинкбванньй ~ 1аЫй тіпсаїа 
— перекрытия, скользящий (еісоп) асо- 
регіїог де фоапйй р!іѕапі, ѓоаіе вИзап!а 
а ріап5еціці 
перфорированный ~ р!аса г (аа регѓо- 
гаїй 
плоский — Їоаїе / {аа ріап& 
полуволнистый ~ Їоаїє / (аа зепиоп- 
ашата 
г проекта, заглавный (срг) Гоае де шіш 
а ргоіесіціш 
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лист 
~ проекта, титульный (срі) сорегіа іпіе- 
поага а ргоіесіціці 
~ прозрачной крбвли ріаса репіги асо- 
регі$ ігапѕрагепі 
рифлёный ~ 1аЫа 5ігіаїа ; Гоме сапеїаїй 
г» составной балки (еісоп) шипа егітоіі 
сотриѕе 
тиснёный ~ Ѓоаіе ѕавгіпаій / рго аа 
толстый — Гоше / 1аМа вгоаза 
тонкий — Гоме / аа заБйге, Гоце 
~ уплотнения (е1соп) їаЫа / #014 ае 
еѓапѕаге 
~ усиления (еїсоп) їаЫа / 101а де гат- 
Гогзаге 
г» усйленного профиля Гоме / 1аЫа си 
ргоЁ Таги 
фасбнньй — їабіа / ї0]а Газопаїа 
футербвочньй · ~ Гоше Фе сарае 
холоднокатаный ^^ {01 Іатіпаїй Іа гесе 
г шибна їоїд 5гапіуата 
экструдированный ~ Ѓоаіе -ехігийаѓа 
листоватость ї. (гео) ѕіѕіо2аѓе 
листовой іп їаЫа, аіл бої 
лист-распорка Г. (еісоп) та А-@чанйег 
литёйный 4е шгпаге 
литой тагоаь гаміаї 
литопон г. (спіт) Шороп 
литб а шгиа 
литьё п. (Беї) ішгпаге ; ріеѕе пипае 
базальтовое - (тіг) ріеза їигпаїа їп Ба- 
тай 
лифт т. аѕсепѕог, її 
больничный ~, аѕсепѕог репіги Боіпамі 
грузовой ~ аѕсепѕог Фе тадгѓигі 
грузопассажӣрский — аѕсепѕог репіги 
регѕоапе $1 таїѓегіаіе 
~ непрерывного дёйствия аѕсепѕог “ра- 
1ег позіег" 
пассажирский ~ азсепзог / і де рег- 
ѕоапе 
скоростной — аѕсепѕог гар! 
товарный ~ аѕсепѕог йе шагРиг! / де та- 
Тегіаїе 
лифт-зкспресс т. аѕсепѕог гарій 
лицо п. юридическое (ес) регзоапа јигійісӣ 
лицбвка Г. (Пи, (ейп) їдциіаій ; ітігасаге 
личина Ї. (еітеі) $19 
г» дверного замка ріаса йе зіригапій а 
Бгоаѕіеі 
личнӣк т. (фи, ѓейп) гіпдеа де ѓаш 
лоб т. заббя (тіл, іега5) сараё топа! а! 
ишпиї абаїѓај 
лӧбзик т. (Іт, іенп) Ѓегӣѕігйш де ігаѓогаї 
лобовой Їгопіа! 
ловйтели т. рі. (таз) оргіќіоаге, забой 
~ кабины лифта оргіќоаге е зідигапій реп- 
{ти сабіпа де азсепзог 
ловйтель т. (та5) оргіїог де зіригапій 
г» подъёмника оргиог е зієигапій 1а 
Ши 


ловушка Ё. сигѕй, сарсапа ; А1зромиху де сар- 
таге; ргіпайіог < 


монтажная ~ (ейи) дізрогійу де єНі- 
даге 


лӧджия Г. (агй) Іоєвіа 
ложа Г. (агй) 1оја 


~ бенуара Іоја Іагегаїа рагіег 
гостевая ~ 1ю]А а оаѕреог 
осветительная ~~ Ю]а репіги Шитіпаї 
судейская ~ 10ја а агбігіїог 

ложбина Г. (ягої) фергезішпе де їегеп, їпсе- 
риї де уйсеа, їауер 

ложе п. раї; Ғара$; таїсӣ ; сиісц5; іоса5; 
ае 
~ потбка (4) рай ип гіз 

ложка Г. (1ейп) шчаайе де Іагғіге а даиги 
де бога] 

ложкӧм (положёние кирпича) (еїсоп) ре 
Іаї (роге а ипеі сагатй и) 

ложок т. (еісоп) Іапіег, гіпа іп ішпе ; сапе- 
шга (а сооапа) 

локализация #. Іосаітаге 
~ утёчек (а, іпѕі) Іосаїйгаге а ріегаегі- 

Іог (ае ара) 

локоть т. (еїсоп) ргоріеа ; ргіпаа зсигій де 
хаге 

лом т. (1ейп) гапеа ; дака 
острый ~ (ѓелп) га? 
пневматический ~ (714$) дана де сіосап 
рпиентайс 
роликовый ~ (іенп) гапза ре гое 
электрический г» (таз) дака де сіосап 
еіесігіса 

ломать а ѕрагре ; а шве ; а ѕігіса ; а дезіасе 
-— каменную кладку (1ейп) а дезіасе 21- 

дата 

лӧмик т., монтажный ({ейп) гапей де топ- 
таге 

ломка #. ѕрагреге ; гиреге ; деѕѓасеге 
~ камня (т) ѕрагвеге а ріеігеї 
~ мостовой (агит) дерауаге 

лӧмкий сазапі, Ёгаёі 

лонгарӣна Е. (еісоп, род) =гіпаа Іипеа ; Іоп- 
Бгіпа 
распёртая ~ Іопегіпа апігеѓоатеѓа 

лонжербн т. (е/соп, рой) Іопіегоп 
балочньй ~ Іопјегоп-ргіпаа 
дополнительный ~ Іопјегоп Ба!5 
неразрезной ~ Іопјегоп сопіїпиш 

лопасть {. (таз) рае{а, раа, агіріоага 
винтовая ~ рае еһсоійаіа 
встречная — ра1еїй іпуегѕа 
режущая ~ Іатаӣ де їйіеге 
смесйтельная -— раіеіа е атеѕїесаї 

лопата Г. (ѓейп) Іораїй, сатта ; (таз) Нп- 
ига, сира Е 
грейферная ~ сира вгаїїдгиіці 
дренажная ~ ехсауаїог си сира репіги 
зараЁ дгепа|є 
механическая ~ ехсауаїог си Шприга 
механйческая обратная ~ ехсауаїог си 
Пивига іпіоаг5а 





лопата 
механйческая прямая — ехсамаїог си 
Пприга дгеарій 
обратная ~ у. лопата, механйческая об- 
ратная 
прямая ~ у. лопата, механйческая пря- 
мая 
совкбвая ~ (їепп) іораїа-сапсоїс 
ШТЬКОВаЯ ~ ехсауаїог си Баїопеїй 
~ экскаватора іприга ехсауатогиїці 

лопата-струг Ё. (таз) ехсауаїог де піуеїаї 
тегепиї 

лопатка Г. Іор&ўса ; райе!а; (агл) Нгепда 
— каменщика (1ейп) тпіѕітіе 
штукатурная ~ (1ейп) ша 

лоток т. (еїсоп) ієпеаб; иво; сапа!; 
(таз) ]впеаБ, ѕсос 
~ акведука, несущий (сй, рой) рой сапа! 

де аредисі 

бетбнный — гівої& / сапа! / ібпеаб де Ъе- 
гоп 
бетонный ~ для прокладки кабеля сапа! 
де Беѓоп репіги рохагеа сабіигіїог 
бункерный — (оборап 
водоизмерйтельный ~ сапа! Фе тйзигаге 
а дебісиїиі 
водоотводный ~ јұһеар е 5сигреге; са- 
па) де зсигреге 
водоприёмный ^ сапа! де гесерйе 
водосбросньй ~, сапа! / јеһеаь де еуа- 
спаге / йе Чезсагсаге а ареї 


гидрометрический ~» івбеаб Бідготеїгіс- 


дренажный ~ сапа! де дгепа| 
загрузочный ~» ієпеаб / по! де ай- 
тепіаге / де їпсӣгсаге 

измерйтельный ^ сапа! / јеһеаЫ е та- 
зигаге а деи 

крытый ~ сапа! асорегії си Чае 
ливневый ~ про репіги аре рюмае 
г» навозоудалёния (савт) івпеаб репіги 
еуасиагеа Баїсвагиїмі 

перепускнбй ~ сапаї Чеуег5ог 
писсуёрный — (1751) Про! де ріѕоаг 
поворбтньй ~ ієпеаб гогаїу 
подводящий ~, гро! / јећеаЬ де адисйе 
прибордюрньй — гіроїа де Ъогдига 
приёмный — сапа] де соесаге 
разгрузочный ~ івпеаб де дезсётсаге 
сбросной ~ у. лотбк, водосбросный 
сливнбй ~ ієпеаб 4е ѕсигреге ; про! @е- 
уегзоаге / Че еуасиате 

~ тоннёля про!а де пе] 

транспортный ^- (ап5) }епеаБ йе їгапѕ- 
ром 

гу трубы “ео! де Бигіап 

Уличный - про эзнада!& 
электротехнӣческий — јеһеаб ригідіог де 
сабіигі еіесігісе 


. лубрикатор т. (745) мпейтог, Ішігісаїог 


лудйть (тес) а собіїогі, а 5рої 
лужёние п. (тес) соѕіїогіге, ѕроіге 
лузга Ї. (тіг) сор Фе зетице 
луковица (ағћ) асорегі$ т Биїб 
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лукохранйлище п. (саєг) Ферозії йе сеара 
луч т. (12) газа А 
-визирньй ~ (реоӣ) гага уігмаїй 
звуковой — га2ӣ асизіїса 
световой ~ гата де штта 
сердцевйдньй — (т) таза тедиага 
тепловой ~ (іс, іегто) газа гопе де іп- 
Пиєпій їегтіса 
лучеиспускание п. (№2, гаФайе; етізіцте 
де гате 
лучистый (112) гадіапі 
лущёние п. шпбна (іт) дегиіагеа Ғигпігоімі 
лушёный (1т) дегиіаї 
лыжа Її. (сісоп) Ирка 
люк т. Ѓегаѕігиіе / ваџга де сопіто!; даига 
"де зрайаге ; вига е уігіїаге ; вацгӣ де ас- 
сеѕ ; рига ; тара ; сһерепе (іа зиб5ої) 
аварийный — (еісоп) 1тара де еуасиаге 
вентиляцибнньй ~ (уемі) рига де уепи- 
Јаўіе 
грузовой ~ (еісоп) вига е тавате 
котёльный ^ (ѓеғто) ваига де зрааге а 
сазапи и, рига де уіїхітаге 
половой ~ (с, есоп) їгара йе ройга / йе 
Гил, сһерепр 
разгрузочный ~ (еїсоп) гига де ӣеѕсӣг- 
саге 
световой — (еісол) \итіпаїог, рига де йи- 
тіпате 
смотровой ее (еїсоп) вига / Гегеаѕіга фе 
сопігої, вига / сперепе / 1тарА де уігіїаге 
люкарна Г. (еїсоп) Тисагпа 
люкополъёмник т. дїзрогіїу де гійісаге а 
сперепаиіці 
люксмётр т. (т&) шхтегиа 
люлька Г. (іепп) эспей араға 
Іеарӣт 
монтажная — ѕсһеіа де тоша} 
подвесная ~ ѕсһе!іа зизрепдаа 
подъёмная — пасе!а де ѕсһеій ѕиѕрепаїӣ 
разборная ~ 5спеїй детотиа Ия 
складная — сне! рііапій 
люминатор т. (еїсоп) іатіпаїог 
люминесцёнция +. (22) іатіпізсепій 
люминофбр т. (712) іштіпоїог 
люнет т. (]12, реоӣ, (тес) Ішпеїй 
лючбк т. ост 
г для отбора проб (срі, вео!) огібісій 
репіги імагеа ргобеюг 
люфт т. (таў) јос, пиегзини, іи, @5аща 
боковӧй — јос Іаїегаї 
осевой — јос ахіаї 
радиальный — іос гадіа! 
лягушка Г. (4гит, іегаѕ) Бгоазса (де їпӣе 
ѕаї) ; (іеһп) сіета / Бгоазса де їпійп5 саб- 
ш 


ѕіѕёет 


! 








мавзолей т. (а7й) таизоей 
магазйн т. (ай) тарати; таралле 
встрбенный ~, тарағіп іпсогрогаї 
отдельно стоящий ~ тавазіп зерага! 
пристрбенный ~ таза апеха! Іа о соп- 
зікисіе 
магазинйрование п. іптавагіпате 
г цемента (Ігап5) дФерогіїаге а сітеп- 
шиї 
магистраль Г. (сі, гит) тавізігаїй, агіега 
ргіпсіраїй де сігсиіаціеє, саїє де сотипі- 
сайе ргіпсіраїд ; (а/, сп, 1150) сопдисій 
ргіпсіраі4 
автомобйльная ~ ашозѕігайй 
автомобӣльная городская ~ аџіоѕігадй пг- 
бапа 
внутригородская ~ тата! огазепеазсй 
вбдная ~ саїе ргіпсіраїд де їгапѕрогі ре 
ара 
водопроводная — сопдисій ргіпсіра!а де 
ара ; 
второстепенная ~ тарізігаїй зесипдага 
взлётная ~ (сагр) ріѕїа ргіпсіраїй де десо- 
Јаге 
воздушная ~ сопӣџосій ргіпсіраіа де аег 
газовая г» сопдисій ргіпсіраїй де раге 
-> горячей воды сопдис!а ргіпсіраїа де ара 
саіаа 
~ канализации сопаіцсіа де сапаПгаге 
главная ~ агіегӣ ргіпсіраїй де сігсиіаціє 
городская ~ агіега ргіпсіра!а де сігеціаце 
игбапа 
железнодорожная ~ таріѕіга!а ѓегоуіагд, 
саїе ѓегаїа ргіпсіраІа 
кабельная ~ (еї) іпіе ргіпсіра/ӣ де са и! 
кольцевая ~~ таріѕігаіа іпејага 
— непрерывного движения амега ргіпсі- 
ра! си сігсиїаціє сопіїпий 
обратная ~ сопіисіа ргіпсіраіа де геїиг 
~ общегородского‘ значения агќегӣ де сіг- 
сшШайе де ітрогіапій игбапа 
питающая ~ сопдисій / «гіта ргіпсіраіа 
де айтетаге 
подающая ~ сопдисід а де адис- 
Не / де аітетаге 
подводящая ~ сопдисід ргіпсіраїй де 
адисйе 
радиальная ~ агіега гадта!А 
г. районного значёния агіега де сігси- 
Ламе де ітрогіапій гаїопаїд 
распределйтельная г» (єї, 1151) амега / 
сопдисій ргіпсіра!а де дїзігібире 
~ регулируємого движения агіегӣ де ге- 
вміагізаге а сігсиайеі 


сквозная ~ агіега фе репеїгаціє 
скоростная городская ~ тавізігаїд игбаиа 
гаріаа Й 
~ скоростного движения агіега ргіпсіра!іа 
де сігсиїаце де таге упеха 
транзйтная ~ таріѕігаіа де Ігапгії 
тупиковая ~ Шие Їегаїа іегтіпиѕ 
магистральный ргіпсіраі, таріѕіга! 
магнетоскбпия Г. тарпеїоѕсоріе 
магнит т. тарпеї 


грузоподъёмный ~ (таз) еіесіготарпеї 


гійіс&їог 
крановый ~ (таз) тарпеі де тасага 

магнитный (/2) тавпеїїс 

мажущий опсіцоб 

мазар т. (аги) тазтаг (агпійестига АЗзіеі 
Мійосії) 

мазать а шпре, а репѕша 

мазель Г, (/т, (ейп) дака 1аій обісд 

мазут шт. (1егто) расига, тали, 
нефтяной — расига 
высокосернистый ~ расига си сопіпиї 
таге де зи 
малосернӣстый - расига си сопіпиі гедиз 
де зи № 

мазутопровод т, сопдисій де расига 

мазь Г. ипѕоаге, ипяцеи 


гелациа 


канатная ~ (та$) цизоаге репіги саба 
смазочная - (таз) ипзоаге сопяжей“ 


шлифовальная ~ (пес) раз абгагіу& 
майдан т. (агй) таійап (ағ/ііесіиға Аѕіеі 
Міјосіі) 
майблика Г. (ті) тадойса 
макадам т. (4гит) тасадат 
битуминбзный ~ тасайат аѕѓаііс 
гудронйрованный ~~~ тасабат ұийгопаї 
дегтевбй г» у. макадам, гудронйрованный 
макадамизация Г, шасадапихаге 
макание п. ітегзійпе, шициеге, сиѓипдаге 
макет т. шаспе!а, тойеі - 
макётная Ё. аіеіег де тасПпеїе 
макетирование п. тпаспетаге 
плоскостнбе г» тасһеѓаге ріапа, ргоіесіаге 
ре шодее ріапе 
макрокливаж т. (2201) тасгосіуај 
макроклимат. т. таєгосіітаі 
макрокоррбзия Г. тасгосоготіцпе, согоғіцпе 
тасгоѕсоріса 
макросейсмйческий тасгоѕеіѕтіс 
макроструктура Г. тасгоѕігисішга 
макрофӣзика Г. тасгойса, Пса тасго- 
зсорісй 
максимум т. тахіт, тахітит 
гу нагрузки (е1) загсіпа "Че уїгі, тахітиі 
загсіпії 
~ тепловой нагрузки (1егто) загсіпа їег- 
тіса тахипа, шахипи] ѕагсіпіі 1егписе 
г» электрической нагрузки (сі) тахітиі 
загсіпії еіесігісе 
малка Г. (1ейп) еспег гегіабіі / шоб 
маловбдье п. (Підг) аре тісі, ейај 
малодебӣтность #. (піаг) дебії тіс 
малоземёльный си рапйи{ рийп 





малозбльньй си сопйпи{ гедиз Че сепиз& 
малокалорййньй си сопрпиі тіс де саги 
малолегированный ЗаЪ аһаї (о/е/) 
маломёрный де фітепѕіцпі іпѕи ісіепіе 
маломӧщный де тіса риїеге 
малонаселённый си роршайе гага 
малопродуктйвный си. ргодисіїмітаїе гедиза, 
де тіса ргодисйунме 
малорастворймый рийп зошЬИ 
малосвязный си соегіцпе зіаба 
малосбльный рийп ѕӣгаї 
малоуглербдистый си сопИпиЕ гейиѕ де саг- 
Боп 
мальта Г. (т) бит уіѕсоѕ 
мальчик т. (сі, тіп) рор 
маляр т. (Пи) гаргау 
манёвренность Її. градостройтельная (агй, 
ить) тій де оғіеліаге а сізаїгіїог 
маневроспосббность Її. сарасіїате де тапёугӣ, 
мата иае 
манеж т. (с5с) тапеј 
~ для лёгкой атлетики агепа де аЙейзт 
~ для пробы и случки (сарг) тапеј де 
ргофй 5і топій 
конноспортйвный г» тапеј репіги һіріѕт 
цирковбй — тапе| де сігс 
манётка Г. тапеїй / рігрһіе де сотапай 
манипулйрование п. тапіриаге 
манипулятор т. тіпиїгог, тапірша(ог 
г» крана тасагабій 
манипуляцибнная 8. (сѕс) заїй Фе ігаѓатепі 
маноконтрбллер т. (745) їпігегирйгог де 
ргезішпе тахіша 
манбметр т. (т дз) тапотеїги 
г абсолютного давлёния тапотеїги де 
ргезшие абзоїцій 
внербидньй ~ тапотеїги апегоїй 
бензйновьшй ^^ тапотеїги де Бепзіпд 
водянбй ~, тапоте(ги си ара 
воздушный ~ тапотеги де аег 
~ высбкого давлёния тапотеїги де пана 
ргезшие 
динамический г» тапотеїги діпатіс 
она ~ тапотеїги дЁеген- 
на! 
с» для пара тапотеѓги де абиг 
жидкостный ^^ тапотеги си Іспід 
компрессибнный ~, тапотеїги си сотрге- 
зшпе, јојй Мас Гео 
контактный ~, шапотеїги де сопіасі 
котёльный ~ тапотеїги репіги сағапе 
масляный ~, тапотеїги де ше! 
мембранный ^ тапотеїги си шелфгапй 
^^ низкого давлёния тапотеги де јоаѕӣ 
ргеѕіџпе 
образцбвьй — тапотеіги еѓаіоп 
пружинный — тапотеіги (Воиг4оп) си 
агс / си @етеме ејаѕіісе 
резистйвньй — тапотеіги си гелізіепій 
ртутный — тапотеіги си тегсиг 
самопишущий — тапогтеїги їпгеріѕігаќог 
г С дисковой диаграммой тапотеїги си 
діаргата-дізс 
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~ с успокойтелем тапотеіги си атогії- 
20г 


шинный ~ тапотеіги регги іпсегсагеа 

ргезиий Іа рпешгі 

электроконтактный ~ тапотеїги си соп- 

{асе еіесігісе 

злектроразрядньй ~, тапотеїги си йеѕ- 

сагсаге єїесігісй / де 1ошхаге 

эталонный ~ у. манометр, образцбвый 
мансарда Г. (огл) тапзагай 


мансардный тапзагдат 
маншби т. (іт, таз) тапзоп, тиїа 
марблӣт т. (тім) тагЫ (ріасй іп зна 
соіогаїй ітійпа тагтига) 
марка 8. тагсӣ ; саШќаїе ; ѕетп, герег 
г асбеста (тіг) тагса аг2бевіціці 
базисная ~ (рео@) герег де Батй 
< бетона (тіг) тагса Беїопиіці 
~ бетбна по водонепроницёемости (миг) 
тагса Бегопційі дира ітрегтеабіїтаїе 
~ бетбна по морозостойкости (т) таг- 
са Беїопиіші дирӣ гелізіепіа Іа іпвреї 
~ бетбна по прбчности (тім) тагса Бего- 
пиїші дира гетіѕќема тесапісй 
~ битума (тіг) бр де Бішшт 
визйрная ~ (єе0д) пигА 
заводская ~ тагса Габгісії 
— кабеля (еі) зресібісаціа са ии 
г. крестовйны (сў) тагса іпітії 
нивелйрная ~ (2еой) тагсй де пімейтепі 
~ отправйтеля (с/) шагса ехредііогиімі 
-> раствбра (т) тагса тогіагиїці 
г. рубербида (тиг) пр де сагіоп Біїштіпаї 
~ стали (гітеї, тіг) тагса / саШацеа 
оеш 
~ стройтельного издёлия (еїсон) тагса 
еетеп ии е сопѕігисўіе 
~ стройтельного раствора (ті) тагса 
тогѓагшиі де сопугисйе 
~ стройтельных элемёнтов (еісоп) тагса 
еіетеліеіог де сопѕігисјіе 
уровия паводка (№4) герег де миага 
цемёнта (тг) шагса сітепішіиі 
центра геодезйческого пункта (2еоа) 
герег а! сепігиїші рипсёщи реофезіс 
штукатурная ~ (/іп, тіг) гаагса їепсиіеійі 
г щебня (тіг) саНёмеа рієїгеї зраме 
г злектрбда (зи) саїйагеа еіесігодиїці 
маркёр т. (вео@) тагсаїог 
маркёрный йе тагсаге 
маркетрӣ (п) тагсһеіагіе (торс) 
маркӣза РГ. (агй, еісоп) тагсһі2й 
маркировать (ѓейп) а тагса, а їпѕетпа 
маркирбвка Г. тагсаге, татсај, їпѕетпаге 
~ аэродрома, дневная (сагр) тагсај де 
21 а| аегорогіцјиі 
г аэродрбма, ночная (сагр) тагсај де 
поаріе а! аегорогішиі 
дорожная ~ (4гит) тагсај гайег 
г» краской (ѓелп) тагсаге си уорзеа 


сей 








МАРКИРОВКА 182 бесконёчная ~ таза шйпий 
4 у вбдная ~ (№4) таза Фе ара массйв 183 МАСШТАБ 
маркирбвка волокнистая ~ (ти) таза ИБгоазА закладочньй ~ (1ега5) гатЫеи ` 





~ накаткой (1ейп) тагсај си гшюш 
маркшейдер т. (тіп) їоровгаѓ де тіпа 
маркшейдгрӣя Г. (тіл) (ороргайе тіпіега 
марчеван т. (марчеванка) (сў, еісоп, тіп) 
тагсеуапїй (хсїпаиғй, ашар) 
марш т. (еісоп) гатрӣа (ае ѕсагӣ), ращеа 
ипеї ѕсагі пите Фопа родезіе 
лёстничный ~ гашра ае ѕсагӣ 
междуэтажный лестничный ~ гашра де 
ѕсага їпіге еа]е 
подвальный лестничный ~ гатраӣ де зсага 
де вибої 


ребристый лёстничный ~ гашра Че зсага 
си пегуцгі 

складчатый лёстничный ~ гатра де зсага, 
ріапіа 

цёльный лёстничный ~ гатраё ае ѕсага 
іпігеавй 

цокольный лёстничный 7» гашра ае ѕсага 
Іа рамег 

чердачньй лестничный ~ гатра де сага 
Іа род 


маршалйт тп. (тік тпагѕаіма 
маска Г. тазса 
противопылевая ~ (тік таѕса сопіга 
ргаѓшиі 
противофильтрацибнная ~ таѕса Фе етап- 
заге 
маскирование п. таѕсаге, сати аге 
маскировать а таѕса, а сати а 
маскировка Г. у. маскирование 
маслёнка Г. (ттаѕ) шпраїог, ргеѕог 
масло п. ме! 
антикоррозибннос ~ и ргоїесіог сопіга 
согогіипії 
антрацёновое ~ шеї апігасепіс 
дегтярное ~ ціеї де видгоп 
- для смазки форм ше! репіги иибегеа 
Прагеюг 
древбсноє г» ше де ети 
каменноугольное — цієї де Һай 
льнянбе — цієї де т 
сланцевоє — цієї іп убит 
смолянбе ~ у. масло, дегтярное 
соляровое ~ ше! ѕоіаг 
эфирное — ше! еѓегіс 
маслозаправщик т. ашостяегий репіги І0Бг1- 
Папі 
маслонепроницаемость  йпрегтеабійтаге Іа 
ше! 
маслообразный ше!0$ 
маслоотделӣтель т. зерагаїог де шеи 
маслоочистӣтель т. ЯНги де цієї 
маслорастворймый зом! їп ше! 
маслостбйкий гегізіепі Іа асџипеа шел 
маслоуловйтель т. саріаїог іс ше! 
маслянйстость Г. опсішогітате 
маслянйстый у. маслообразный 
масляный де ше! 
‚ масса Її. (№2) таза, (тік) раза 


горная ~ (тіп, іегаз) таза де госа 
горючая ~ (1егто) таза . сошояз НИЯ 
~ грунта, объёмная (е0) тазі уош- 
теггісй а зоЇїційі 
грунтовая ~ (веой, іегаз) таза іегепшіиі 
губчатая ~ (пик) таза ѕропеіоаѕё 
густая ~ (ниг) таза сопзізгепій 
древёсная ~ (Іт) рама Фе ети 
залйвочная ^ (тіг) таза Фе итріеге 
изоляцибнная ~ (тії) таза / таїегіа! 
репіги ігоіайе 
кабельная г» (тік) таза де ЪИшт репіги 
ігоїагеа сабіигіїог 
керамйческая ~ (тік) раза сегаписА 


керамйческая литёйная - (т) раза ` 


сегаписа кигпаєд 

керамическая порошкообразная м» (тік) 
таїегіаї сегатіс римегшепі 
компаунловая ~ (т) таза Бігитіпоаєд 
сотроипа 

конструктивная ^ (таз) шаза пей 
многокомпонёнтная теплоизоляцибнная 
- (2201, ти) забзгапій де ігоїабе гегтісй 
си шаг тиі сотропепії 

насыпная — (тиг, Їегаз таза йе моїшт 
(4Мепзіїаїе арағепій) 

неоднорбдная ~ таза еіеговепа 
обмазочная ~ (Ни) таза де шмеш 
общая ~ таза топа! 

объёмная ~ таѕй уоитенясй 
однорбдная -— таза отовепё 
оседающая ~ (Аі) таза саге зе іа- 
ѕеа24 / зе зедипегиеа2А 
пенокерамическая ~ (тіг) таза сегатісӣ 
зропр1юазА 

покрбвная. ~ (Йи) раза Пе асорегіге 
пбристая ~ (пыг) таза рогоаз& 
порошкообразная — (тім) зибзіапій ри! 
уегиїєпій / ѕир ѓогта де риФеге 
приведённая ~ (тес) таза гедиз& 
прокалённая ~ (тіг) таза саісіпаїӣ 


пропйточная ~ (сліт, Іт, тіг) рама де . 


ітргеєпаге, ітргевпапі 

рабочая ~ тбалива таза де Шсги а сош- 
Бия аа 

тестообразная ~ (тік) таѓегіе , таза 
ѕир Гогша де раза | 
тонкокерамйческая ~ раѕід сегаписа бий 
тошая ~ раѕіа девгезаїа / ѕіаба 
удельная — таза ѕресійса 

фарфбровая ~ раза де рог{еіап 
фильтрацибнная ~ таза ИИгани& 
формбвочная ~ (1ейп) таза де шодеаге : 
ае Гогтааге 


массажная Г. (агй, сзс) ѕаіа фе таза] 
массив т. Ыос, таѕіу топо 


бетонный — тазу йе Беїоп 

~ горных порбд таѕіу йе гост зіїасоазе 
грунтовбй — тазу де ѕоішгі 

жилой ~, апзатЫБи де юсиице 





зелёный — 5райи / топа уегае 
лесной ~ топё їштрадигіїй, таѕіу радиго$ 


массйвность Ї. пазімітате, гобиѕїеѓе 


— конструкции з5габійаїе / гоБиѕїеје а 
сопѕігисїеї 
массовый де таѕдӣ, ре зсага таге 
массомялка Ё. (тіг) ргеза 
вакуумная ~ ргеза си ма 
винтовая ~ ргезй си теїе 
массообмён т. (сліт, Н2) ѕсһіть де таза 
массопередача Г. (сліт, 2) їгапѕѓег де таза 
мастабо Г. (атћ) тазіабо 
мастер т. (ес, Іенп) таїзіги 
буровой — шаги де Рога) 
дорбжный ~ (сў, дгит) рісһег ; теухог де 
пище 
смённый — тайги де 5спіт 
старший ~ таіѕіги 5еї / ргіпсіраї 
мастербк т. (/епп) тіѕігіе, дгоїіа 
г для затӣрки гоја / тізігіє де дгізсції 
— каменщика с круглой кромкой @гойа / 
тіѕігіе де 244аг си тагріпеа сигіа зап 
тотапай 
плоский ~ дгоїїд / пизие ріаїй 
мастерская Ї. аїеіег 
авторембнтная ~ а!ейег Че герагаї ашо- 
уећісше 
арматурная ~ агеіег репіги / де Ғаѕопаі 
ојеІ-Беїіоп 
архитектурная ~ аїејіег де агһіїесіџга / де 
ргоіесіаге агнИесига!а 
бурозаправочная ~ аеНег де азсицфії ѕѓге- 
деІе / заре 
бутафбрская ~ аїеіег Фе Ьиїаѓогіе 
деревообдёлочная ~ а{еПег де ргеіисгаге а 
1етлии 
дорбжно-рембнтная ~ аїеїїег де іпігеціпе- 
ге гийега 
жестяная — бпісһірегіе 
живописно-декорацибнная ~; аїеїег де 
рісїитӣ ўі Чесогайии 
инструментальная ~ аїеіег йе ѕси1ёгіе 
механйческая ~ аїеіег тесапіс 
механорембнтная ~ аїеїїег тесапіс е 
герага{и 
опалубочная ~ а!еШег де соѓгаје 
плӧтничная — аїеһег е іиеһегіе 
рембнтно-механйческая ~ у. мастерская, 
механорембнтная 
сбброчная ~ аїейег / һаа де топіа) / 
де азатріаге 
слесарная ~ Ідсатїизегіе, аїейег де Ійсати- 
ѕегіе 
столярная — аѓећег де іїтріӣгіе, Итр!ате 
токарная ~ аѓеіег де зігопрйӣгіе, =ігипвагіе 
учёбно-произвӧдственная г» а{еНег-соа!а 
де ргодасйе 
мастика #. (тїт) таѕііс, тіхіштй ; сеага де 
ивігиїї 
асфальтовая — тазйс / тіхіигі азбайніс (4) 
битумная ~ тазйс Біїштіпо5 


битумно-каучуковая 7» шазйс Біёитпіпоѕ си 

сапсшс 

батумно-латексная 7» тазйс Біяштіпог си 

Іаѓех 

бӣтумно-полимёрная — тазіїс Ьнашіпоб 

си роійтегі 

герметизйрующая ~, таѕііс йе ебапбаге / 

де орѓигаге а гозгигіїог 

гидроизоляцибнная ~ тазіїс де һійгоіхо- 

Іаге 

горячая ~ шазіїіс (аріїсаї іа) сад 

горячевая ~ у. мастика, горячая 

лёгтевая ~ тазНс де рийгоп 

лёгтевая кровельная ~ тазНс де видгоп 

репіги асорегіз 

дбгтеполимерная ~ таѕііс де рийгоп си 

роїйтегі 

дёгтешлаковая ~ тазйс де ри@гоп си 2ри- 

га : 

дифенилкетбновая ~ тазііс де діїепіїсе- 

їопа 

лу для терметизёции стыков у. мастика, 
герметизирующая А 

т для заполнёния швов таѕііс репіги 
штріегеа / оБішгагеа гозішгіїог 

ме для мрамора сеагӣ де Іиѕігџії тагтигӣ 

-> для натйрки паркёта сеага де Тизігиії 
рагспеї і 

заливочная - у. мастйка для заполне- 

ния швов у 

защитная г» таѕііс де ргоїесіе 

изоляцибнная ~ таѕііс ігоіапі 

казейновая — таѕііс де сахешла 

клёящая ~ тазйс йе Шрії / адему 

коллоксилӣновая ~~ шазйс де соіохійий 

крбвельная — тазіїс репіги іпуеійогі 

кровельно-гидроизоляцибнная ~, таѕііс 

де е{апбаге а 1пуеШотИог 

кумарбновая ~ тазйс де сшпагоп 

кумарбно-каучуковая ~ тазіїс йе сита- 

гоп си сашсійс 

приклёивающая ~ у. мастйка, клёящая 

приклёивающая крбвельная ~, таѕііс де 

При репіги іпуеійогі 

резинобйтумная — таѕііс Біѓитіпоѕ си 

сацсіис 

резинодёгтевая — шазйс де сацсіцс Я 

вмдгоп 


тиокбловая — таѕііс де Тіосої 
уплотняющая ^ у. мастика, герметизй- 
рующая Е 
холодная -» тазіїс аріісаї іа гесе 
мастйковый де тазйс 
масштаб т. ѕсагӣ, ѕса!й ; ргорогйе ; атріоаге ; 
еза!оп ; Ффітеп5іцпе 
вертикальный ~ 5саїд уегіїсаїй, ѕсага їпӣ1- 
тог 
горизонтальный ^ 5саїй огігопѓа!й, ѕсага 
шивиойЙог 
графический ~ ѕсага ргайсӣ 
~ заложёния ѕсага айіпсітіог 
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масштаб 


линёйный - зсагА Шпіагд 

натуральный ге тагипе 

зсага 1/1 

поперёчный ~» ѕсагӣ (ягадаїй) гапзуегза! 

продольный ~ 5сага 1опёнид тай 

~ производства атріоагеа «абгісацієї 
ргодисйе! 

стандартный ос» ѕсагӣ ѕіапіагаіға:й 

< съёмки (гео) ѕсага геісувиіці 

~ увеличёния зсага де танге 

~ уменьшёния 5сага де пу!сзогаге 


ѕсага папа], 


масштабность Г. (аг) ргорогйолащае 
мат т. (еісоп, тії) говойта; зайса; (е/) 


ргез де ігоіаціе 

гидроизоляцибнный ~ заПеа 4е еіапѕаге 
ћіагоігоІаїоаге 

звукоизоляцибнный ~ зайеа Ѓолоїгоіапій 
/ Їопоігоіаїсаге 

‹ изоляцибнный лм ѕакеа і2оїапій 
минераловатный ~ заМеа іп уаїй тіпега- 
Ја 

нетканый ~ горојіпа паезиа 
прошивнбй ~ горојіпӣ` сизшій, рига ат 
ИЬге 

стекловатный ~ зайеа іп уаА де 5псій 
стекловолокнйстый ~ говойпа іп Гге де 
зіісій й 

теплоизоляцибнный ~ заМеа 1егто!2о]а- 
гоаге 


материёл т. (т!) таїегіа| (у. я мате- 


риалы) 
абразивный ~ тагегіа! абгазу 
амбрфный ~ таїегіа! атогі 
анизотрбпный ~ тагегіа! апігоігор 
бйтумный ~ таїегіа! аѕѓайіс 

в натуре (срі) йаїе де ре тегеп 
~ верхнего строёния путй (с/) таїегіа! 
репіги ѕиргаѕігисіџга сай 
взривчатый -- (/ехр) ехріогім 
водонепроницаемый ~ таќѓегіа! перегтеа- 
191 
волокнйстый — таїегіа! бібго5 
вспомогательный — таета! апх!Шаг 
герметизйруюший ~ таїегіа! де еѓіапѕаге | 
де обіигаге а гозіагіїог 
гибкий — шаег!а| Пехібії! 
гидроизоляцибнный - таїегіа! Бідгоїго- 
1а1ог / Һіагоѓир 
гипсовый ~ таїегіа) іп 511$ 
гравийный ~ (с, дғит) Баїіа5і ; реїгіў Бгиї 
гранулйрованный — таїегіа! вгапиіаї / 
їп вгапціє / вгаип{о$ : 
графический ~ (ср!) таїегіа! єгаїїс 
грунтовой — плаїегіа! ратйиоз / де ра- 
тілі 
гӯбчатый — таїегіа! 5ропріоѕ 
дёгтебитумный ^— таїегіа! де рийгоп Біга- 
111105 
дефицитный ~ шаїегіаї деїїсіїаг 
добавочный“ ^^ тпаіетіа! Фе адао5; айаоѕ 


древесноволокнистьшй г» таїтегіа) ат Е ге 
де ети 

древеснослойстьй ~ таїегіа! діл 1етп 
зігайбсаї 

древесностружечный — таїегіа! 4 аѕсһіі 
ае Іетп 

дырчатый ~ таіїегіа! регіога! 
жаропрӧчный — таїегіа! геїгасіаг ‚ ге- 
т451епі Ја Гос 

жаростбйкий су У. материал, жаропроч- 
ный 

жёсткоупрочняющийся ~ таїегіа! гідід 
де есгиіѕаге 

заббечный — (1ехр) таїегіа! де Бигау 
закладочный - (4ит) таїегіаі репіги 
гатЫејаї 

заполняюший < таѓегіа! де итріиигӣ, 
Піег, аргеваї 

звукоизоляцибнный о» тагегіа! Гопо12о]а- 
тог / Ёопоїігојапі / іпѕопогігапі 
звуконепроницаемый ~ таїегіа), асизіїс 
пегі М 

звукопоглощающий ~ таїегіаї ѓопоабѕог- 
рапії | 
зернйстый ~ у. материал, гранулӣрован- 
ный 

извлеченньй ~ (/еғаѕ) таѓегіа! ехсауаі 
ехітаѕ 

изоляцибнный — таїегіа! і2ојапі 
изотропный ~ тагегіа! ігоігор 
инёртный ~ таїегіа! іпегі 

карьёрный ~ (саг, іегаѕ) такегіа! де ехса- 
уайе / де сагіега 

карьёрный неотсортирбванный ~ (саг, 
ітес) таќегіа! йе ехесціїє пезогіаї 
квазиупругий - таїегіа| суазівіазіїс 
кислотостойкий ~ таїегіа! апіїасід  ге- 
тіѕіепі Іа асігі 

кислотоупорный ~ у. материал, кислото- 
стойкий 4 

кондицибнный ~ таїегіа! адесуа! с̧оп 
їогт ргезсгірреї 

конструкцибнный ~ таїегіа! репіги ѕігис- 
тигі рогіапіе 

крепёжный ~ (с5нфб, тіп) шмепа! де 
сопзоНааге / Фе зргацлиге 

кровельный - таїегіа! репіги іпуеіогі 
лесной ~ таїегіа! Іетпоѕ 

листовой ~ таїегіаі іп №01 , рафапай 
локально реагирующий ~ таїегіа! си геас- 
іе Іоса1а 

мелкоштучный ~ таїегіа! таги 
мелкозернистьй уплотнённый г» (/егаз) 
таїегіаі си вєгапиіаціє бпа сотрасіаї 
набйвочньй гл» таїеғіа! де штрійтига 
навалочный ~ таїегіа! іп угас / удгзаї 
некондицибнньй ~ таїегіаі пеайесуаї / 
песогеѕрип24їог ргеѕсгірі Шог 
неоднорбдный — таїегіаі пеотовеп 


несжимаемый ~~~ таїегіаї іпсотргеѕ1Ыії . 


неупругий ~ таїегіа! пее]азИс 
обйвочньй ~ таїегіа! де саршяге 
облицовочный — татегіа! де ріасаї реп- 
їгы Ѓа{ада / де Ппізаї 





материал 

облӧмочный о» (т!) аһсйгіе ; (зеоі) та- 
їегіа1 деїгіпс 

обтирочный. ~ шатегіа! де зўіегѕ 
обшӣвочный ~ у. материал, обйвочный 
огнестойкий — шаепа] леіпатаЫі! / івпі- 
Ғор / гетіѕїепі Іа Гос 

однорбдный — таїегіа! отореп 
органоволокнӣстый ~ таїегіа! йіп ге 


г огвапісе 


пластйческий — таїегіа) ріазіїс 
повторно-испӧльзуемый ~ таїегіа! геїо- 
Іо5ібії / гесісіаї 

поглощающий ~ тлаіета! абѕогралі 
полевой — (ср!) дате де 1егев ; таїегіа! 
де сатрапіе 

полимёрный ~ таїегіа! йіп ройтег 
полирбванный ~ таїегіаі уго 
полирбвочный ~ таїёгіа! 5іеїиії 
полупронинаемый ~ таїегіа! ѕетрегтеа- 


Д 


пористый ~ таїегіа! рогоѕ 

порошкбвый - таќегіа! риіуегиіепі 
лорошкообразньй ~ у. материйл, порош- 
ковый а 

посыпибй ~ штагегіа) де асорегіге / де 
аўегпеге 

предохранительный ~ таїегіа! де ргоїес- 
пе 

предпроёктный ~ (срі) талема] доситеп- 
таг репіги апіергоїіесі 

прессбванньй ~ таїегіа) ргезаї 
природный ~ таїегіаі паїимга! 
прирбдный каменный ~ таїегіаї діл ріаїга 
пасига!а 

проницаемый ~ таїегіа! регтеабії 
пруткӧвый — таема! їп Баге 
пылевйдный ~ у, материал, порошковьій 
раздроблённый — таїегіаї $ та! 
размельчённый ~ тпа!егіа! тагипИ! / Їд- 
гітітат 

размываемый — (кит, Ша’) таїегіа! 
егоданбії 

разнорбдный ~ тагегіа! е1еговеп 
растяжймый — таїегіаї ехісп5ібії 
рулонньй — таїегіа] їп зиїогі / М ги- 
Іоџгі (репіки іпуеШШогі) 

рыхлый — (ѓеғаѕ) таїегіаї абіпаї 
связный ~ (деої, Іеказ) тпаїегіа! соетлу 
связующий — таїегіаї Напі, Папі 
связывающий ~ у. материал, связующий 
синтетйческий ~ таїегіа] зииейс 
слойстый ~ шаейа! 5(гагібісаї 
смазочный г» (таз, ітес) їабгійаті, та- 
їегіаї де шпдеге, ипѕоаге 

‘стеклянный ~» ргодизе / таїегіаіе ат 
$ис1а 

стеновбй — таїегіа! репіги регей 
стройтельный 7» таїегіа! де / репіги соп- 
зігиспе 

сыпучий — таїегіа! ршуегиелі / Ггіабії / 
уёгѕаг 

сырьевой 7» таїегіе ргітй 
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теплоизоляцибнный г» таїегіа! їегтоіхо- 


їапі 
термопластйчный - таїегіа! гегторіазіїс 


тягучий ~ таїегіа! дисій! 
упрочняющийся ~, таїегіа! де сопзоН- 
даге 
упругий ~ шацепа! ејаѕііс 
упругоидеальнопластический — таема] 
еіазторіазіїс 14еа1 
упругопластйческий г» таїегіаї еіазіоріаз- 
не 
упругоупрочняющийся ~ таїѓегіа! еіазіїс 
їпідгії 
формовочный ~ таїегіа! де Їогтаге 
футербвочньй — таїегіа! де саргизії геї 
гасіаг 
хрупкий — таїегіа! сазапі 
цементирующий ~ таїегіа! де сітепіаге 
штучный — таќегіаі іп БисАай 
электроизолянибнный г» таїегіа! еіесігої- 
20Їапі 
ячёистый ~ таїегіа! сеїціаг 
материаловёдение п. зап! таїегіаїеіог 
материалоёмкость Ї. уоїшт / таза де таїе- 
па! іпвіобат 
материалоёмкий си сопзат е таепае 
материйль т. рі. (тіг) таїегіаіе (у. я ма- 
териал) 
акустические ~ таїегіа! асизис 
акустические прокладочные ~ таїегіаї 
аси5йс іпіегсаїаї 
акустические отдёлочные ~ таїегіа! асиз- 
Пс десогайу 
асбоцемёнтные ~ таїегіаїє де агбосітепі 
асфальтовые ~ таїегіаје азбаПісе 
безоснбвные ~ шайейайе Гага ѕирогі (т 
Той) 
беспокровные — таїегіаїе Гагй зігатигі де 
асорегіге 
беспокрбвные крбвельные -— таїегіаіе 
репіги муеШог! Гага ѕігаїигі Фе асорегіге 


битуминбзные с» тпаїегіаїс Ыпиишоазе 
битумно-полимёрные — штаїегіаїе Біїцті- 
поаѕе си роїїтегі 

воспламеняющиеся ~ шаетае ілатабі- 
іе 

дорожные ~ таїегіа! гайег 
дренйрующиє — таїегіа! де агепаге 
искусственные — таїегіаіе агійісіаіе 
исходные ~ для проектирования срі) 
Чаїе ша репіги ргоіесіаге 

каменные ~ таїегіаїе йіп раша 
керамические г» ргодизе сегатісе 
лакокрасочные ~ (спіт, тіг) морзёе 
металлокерамӣческие ~ таїегіаіс теёа!о- 
сегатісе 5 
минераловатно-сыпучие — таїегіаїе Їйгі- 
тісіоаѕе іп уаїй тіпегаїй 
неорганйческие ~ (спіт) ргойиѕе / та- 
їегіаје тіпегаіе 
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материалы 
несгораемые — тшаепа!е пеіпіїатабіе 
несортирбванные тагегіаїє пезогіате 
огнеупбрные — таїегіаїс геїгасіаге 
органйческие — (сйіт) ргодизе / таїе- 
гіаїе ограпісе 
отдёлочные ~ тпаїегіаіе де Ёіпіѕаге 
плиточные — тпаїегіаіе їп рідсі 
подкладочные ~ таіегіаіе-ѕирогі 


— с рёями саќагр си уегрӣ 

г со стрелой 5р / соіоапй си Пеза 

^ с оттяжками 5р си Нгапй 

сплошная ~, ріїоп ріп 
сплошностёнчатая ~, ріїоп си іпіта ріпа 
телевизибнная — ріїоп йе іеіеуіғішпе 
трелёвочная — ріїоп де 5изйпеге а сабіціші 
трбсовая — 51р репіги 5изрепдагеа сабіш- 
ші 

трубчатая ~ ріїоп шшаг 

угловая ~ роп де со 


машина 


вибропрокатная ~ (тіг) таѕіпӣ уїбгапій 
бе уаЦии 

виброударная ~ табіпй угорегсшагий 
виброформбвочная ~, (тік) таѕіпӣ уїб- 
гапід де Ѓогтаге, таѕіпй де Гогтаге ргіп 
угар 

водоотлӣвная ~ тазшй де ерпіѕтепі 
водоподъёмная — тазіпа е гійісаг у де 
ѕсоѕ ара 

воздуходувная ~ (релі) уепалог 
волнирбвочная — (ті) таѕіпӣ йе опашах 
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— для испытания на кручёние (срі, таѕі- 
па де іпсегсаї Іа {огзіџпе 7 
> для испытания на разрыв (срі) тазіпа 
Фе Їпсегсаї Іа гиреге/1а їгасіїипе 
~ для контактной сварки, автоматиче- 
ская (5и4) таяяй аџќотаїх решги 
5идаї ргіа сопіаєі 
- для контактной сварки, ручная (ѕиа) 
р таѕіпа тапиа!А репіги зада ргіп соп- 
таст 





мачта-антённа (/е/е) #. рИоп-ап{епй врубовая ~ (тіп) Бауег2а; (ри) тазіпд 
машикули рі. (агй) піеѓегеге де Їїтібіпаї | де ча! їп ети репіги їт- 
машина Г. (таз) таѕіпй (у зі машины) паг! 


для мытья полов тазша репіги зраїаї 
рагдовей 


скобяные ~ агіісоІе йе Негаме 
матёрчатый Пе рт7А 


матирование п. (ейт) тідішіге 

матица Г. (агл) рипа де гауап 

матовый таї, орас, Гага Іиѕіги 

маточник т. (с/) ара ѕирегіоагӣ ; (сзиб) 
ріеза де сопѕоійаге їп шие! 

матрица 8. (тар тес) таїгісе 

маты рі. (еїсоп, таг) зайее 
деревянные — (миг) табії де 5ірсі 

мауэрлат п. (еїсоп) созогоаЪй 
верхний — соатӣ, соѕогоабӣ 5препоага 

махалля (ағл) таћаја (аглііесіипа Аѕіеї Міј- 
Іосії) 

мачта Г. (е/сол) ріїоп, 51р; ргорќеа ; рор 
іпай Іа ѕаграпіа ипи! иги ; сагаге; 
А-образная — 51р їп Гогшйё де А 
ажурная ~ сатаге іп 2абг@е 
бетонолйтная ~ (Іенп) їигп / ріїоп де 
Бегопа); (єісоп) 5ійр / ріїоп йе Бегоп 
-- буровбго станка (ѓейп) роли! (гоіи- 

и: де Гога] 
выдвижная монтажная ~ (1ейп) эр / 
{иги (е]езсорс де топіа| 
~ дёррика (та$) со[оапӣ / $ри таса- 
гаїеі Юеггіск 

инвентарная ~ (ейп) рор Фе іпуспіаг 
~ копра (Іенп) ропи ѕопеѓеї 
металлическая — (ели) ріїоп тегаїіс 


метеорологӣческая — ріїоп шееого!ов1с 
многоярусная ~ роп апсогаї Іа таї шие 
піуејигі 

монтажная ~ (ейл) роп / саѓагв де 
топа) 

~ на оттяжках ріїоп си (ігалії 
неподвижная г» роп Йх 

одноярусная ~ ріїоп апсогаї Іа ип 5іприг 
піуеї 


периферййная ~, ріїоп регіїегіс 
погрузочная ~ (Іейп) роп (а1@5рошйуи- 
Іі) де іпсйгсаї, ѕйвеаїй а тасагаіеі 
подвижная 7» (ейп) їшгп / ріїоп / 
50р гиіапі 

причальная ~ роп 4е апсогаге / е 
асозіаге 

радморелейная ~ ріїоп гадіогеїси 
расчаленная ~ ріїоп апсогаї 

решётчатая ~ ріїоп си 2АБгее 
сигарообразная — роп їп Ѓогтӣ де {іваге- 
«а 

~ с кронштейном зійр си сопзо!й 


абсорбцибнная холодильная — (1егто) 
табіпа Їгірогіїїсй си абзогЬНе 
арматурно-навйвочная ~, тата де їпід- 
ѕигаг агтёшга 

арматурно-сварочная ~ тайшй йе зидйаї 
агтдашга 

базовая — тазіпа де Бай 
балластирӧвочная ~ (сі) таѕіпй йе Би- 
гаї / ае Баіазіаї - 
балластовыгребная — (сі) тазіпй де сйгаг 
Баїазші іп са1е 

балластодренажная ~» (сј) таѕіпй де Ба- 
Іазіаге 5і агепа} 

безнасбсная ассенизацибнная — (а!) ац- 
гоуідапіог ЁагА ротрӣ 

бетоноотдёлочная ^— тазшй де Гіпізаге а 
Бетопиіші 

бетоноукладочная г» табіпй де гшгла! Бе- 
топ 

бетоноукладочная ~ с уплотняющим виб- 
робрусом тауий Фе игпаї 5і сотрасіаї 
Бегопиі ргіп уіргаге 

биговальная ~, шабіай де Бієції / де іп- 
до 

брбмисто-лйтиевая холодйльная ~ (/ег- 
то) тафіпа Ғгівогібіса си Ьготигӣ @е Нни 
бурйльная — та$іпй де регѓогаї, регіога- 
(ог; таўіпа де Рогаї, Ғоге2й, ѕопіе2& 
бурйльно-крановая — иїіаі де Гогаё си та- 
сага 

буровая — іпѕіаІајіе де Гога] 
бурорыхлйтельная ~ Ёоге22 де 5їйгітаге / 
е дегаєгераге 

бурофрезерная ~, тазшё йе вйигії $1 Ёгега‹ 
вакуумформбвочная ~ (тіг) тазша Че 
Гогтаге си уасиит 

ведущая ~, шійаі ргіпсіра! Фе сопѕігисііі 
вибровакуумная листоформбвочная — 
(пиг) тазіпа мібгоуасцит репіги Фогиагеа 
їойог 

вибрацибнная ~ таѕіпй уіргаѓоаге 
вибрацибнная отдёлочная ~, таѕіпй уіЬ- 
гапід де їіпіѕаге, уїбгобінізог 
вибрацибнная уплотняющая — тазшй уір- 
гапід де сотрасіаї, таѕіпй де сотрасіаї 
ргіп уібгарі 

вибрацибнная шлифовальная ~~ таѕіпӣ 
де $Іеѓий уіргаѓоаге 

вибробуровая — ша} де фога} уіргаѓог 





вулканизацибнная ~ (т) тазіпй де уш 

сапіғаї 

газорёзательная ~ (ейт) тазшй 4е 1йіаї 

си вах 

газосварочная о» (за, (ейп) тазшй де 

ѕийаі си вазе 

гвоздезабивная ~ (!ейн) тазіпд репіги 

Баші сше 

гибочная ~ таѕіпй йе їпсоуоіа! ае 

сигбаї 

гибочная ~ трубопровбдов (іл, Ітес 

тазиа де їпдої! сопдисіс 

гидравлическая ~ тадіпі Підгаціїсй 

глинорастйрочная ~ (тік) таѕіпй де ЇД- 

гітцаї агріїа 

глубинная виброуплотняющая — таза 

уіргапій 4е іпіегіог, регу гатог 

грузополъёмная — таѕіпй ае гідїсаї 

грунтосмесйтельная — (т!) таїахог де 

ратіпі > 

грунтоуплотняющая — тазша де сотрас- 

тагеа зо и 

гусеничная ~ уеһісш ре ѕепіїе 

дизель-трамббвочная ~ таз$іпа де сотрас- 

їаї си тоїог діезеї 

< для бестраншёйной прокладки трубо- 
проводов гпазіпй репіги роғагеа соп- 
дисієїог Гага запіигі 

` для бетонйрования канёлов тазіпа 
репіги Бегопагеа сапаїеіог 

~ для выполнёния декоратйвной штука- 
турки тауша репёги геаНхагеа 1епсше- 
Ш десогайуе 

~ для высвёрливания сучкбв (1т) та- 
ўта репіги іпферйгіагеа подигіїог 

— для` газовой резки у. машина, газо- 
резательная 

~ для гнутья труб (/тес) таѕіпа репіги 

їпаоії {еу 

~ для деаэрации (а!) тазіпӣ репіги ае- 
таегаге (а ареї) 

~ для длинномёрных грузов тазла реп- 
їги ігап5рогіці еіетепісіог Фе сопѕігис- 
11 №12 

~ для испытания на истирание (срі) та- 
зіпа де іпсегсаї Іа аБбгатійпе 

су для кротбвого дренажа тазшё репіги 
Чгепа) зибіегап / репіги агепај-сігща 


для нанесёния битумной маєтйки на 
крбвле тазѕіпӣ репіги аріїсагеа таѕііси- 
Іші де Ыши ре асорегіѕ 
для нанесёния горячих битумов тазі- 
па репіги аріїсагеа Бішппигіїог саїде 

` для нанесёния защітного слбя тата 

репти аріїсагеа зігаїціці ргоѓесќог 

для нанесёния изоляцибнных пласт- 

масс таза репіги аріїсагеа тазеюг 

ріазіїсе ізоіатоаге ң 

~ я нанесёния клёя табіпа репіги ар- 
Нсагеа сіеіціші 

- для нанесёния красок тазшй репіги 
аріїсагеа уорзеїеіог 

~ для нанесбния мастйки. табіпй ретги 
аріїсагеа тазіїсиіці 

~ для нарёзки резьбы тазіпӣ репіги Гіе- 
тат 

- для натяжбния половых пластмассо- 
вых фольг таѕіюй репіги ш@идегеа 
(оіййог де таѓегіаіе ріазіїсе 

- для непрерывной сварки (стег, за) 
табіай де зыда! сопііпий 

- для обезвоздушивания (тім, тазшй 

Фе Чегаега? / йе уасцитаї / бе ма 

для облицбвочных работ тазіпй репіги 

шсгаг де ріасаге 

для отдёлки повёрхностей  шазша 

репіги атепајагеа ѕиргаѓе{еіог 

для отдёлки полбв тазшй репіги Гіпізаї 

рагаозей 

- для очистки полоз тадтё репіги си- 
га{аё рагдозей 

~ для планировки откбсов тазшй репіги 
піуеїагеа ќѓаіиғигіїог 

з для подготбвки кровли тазтА репіги 
ргедййгеа шуеШоги 

~ для подготбвки повёрхностей под 
окраску шазшй репіги ргегайгеа зи- 
ргаїсреіог Фе уорзи 

` для подготбвки сварочного шва таѕіпӣ 
репіги ргерайгеа гозіогіїог е задигА 

- для полирования полбв шазшй репіги 
щугий рагдозен ў 

~ для раббт по заполнёнию дверных 
проёмов таупй репіги аўегагеа изИог 

- для работ по заполнёнию окбнных 
проёмов таута репіги аѕетагеа Ге- 
гезігеіог 


ГА 
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машина 


~ для разгрузки табіпа репіги дезсёгсаге 

~ для раскатывания и приклёивания ру- 
лбнных крбвельных материйлов та- 
ўпа релёги дегшагеа 5і Ірігеа таїе- 
гіаїеіог їп гиїоигі реги Їпуєійогі 

м для резки асбестоцемёнтных плит с 
вращающим диском тақпа репги 
їдієгса рійсіїог Фе агбосітепі си іѕс 
гогайу 

- для рёзки труб с возвратно-постугій - 
тельным движениєм таѕіп& репіги (й- 
ів еуі си тіѕсаге гесШиме айегпапій 

~ для сварки арматуры (иа) тазий 
репіги зй@аг агтанаг! 

~ для сварки пластмассовых материйлов 
(зи) тазша репіги зидагеа таїегіаіе- 
1юг ріазіїсе 

г» для скручивания стренг (/тес) тазіпа 
де сабіаг / де іогопаї 

^ для слесарных раббт (1тес) тазшй 
репіги Іисгӣгі де 1Асйтизене 

~ для стекбльньх работ тайшй репіги 
Шсгйгі де шошаге а реатигіог 

гу для столярных работ (Іт) тазіпі реп- 
їгу Іисгӣгі де їтрі&гіе 

~ для стыковой сварки. арматуры (зи) 
таўіпй репіги ѕидаї аглійгигі сар Іа сар 

~ для сушки основания крбвли тазшй 
реги иѕсагеа ѕирогішиі де муе!Шоаге 

^^ для тбчечной сварки (зи) таѕіп& йе 
5идаї ргіп рипсѓе 

м для транспортйрования бетонной смё- 
си тазша репіги ігапзрогіці Беопийи 

ту для транспортйрования раствбра та- 
зіпа репіги кгап5рогій! тогіагиіці 

^/ для тонкослӧйной штукатурки тазшё 
репіги аріїсагеа Іепсиісійог їп га 
зшбрге 

^^ для удаления штукатурки тазша реп- 
їги ЧезГасегеа (епсшеШог 

^^ для укладки дренажных труб тазий 
Че роза! сопдисе / шригйе де дгепа| 

^ для устройства асбестоцемёнтных и 
черепичных крбвель тазшй репіги 
сопѕігис(іа іпуешйогіїог ам ахросітепі 
я иже 

^^ для устройства бордюрного камня 
тата репіги ехесшагеа Богдигіїог 

^ для устройства жёсткой крбвли тазіпй 
репіги ехесиїагеа іпуейогіїог гівіде 

^ для устройства магистральных трубо- 
проводов таушй репіги Іисгйгі ае 
сопаисе таріѕігаіе 

^ для устройства подпорных стёнок 
таўіпй репіги ехесшагеа  есгапеіог 
ѕиЫегале 

су для устройства покрытий полов тазшта 
репіги топѓагеа їтігасдатіпісі дибите- 
1е]ог 


гу для устройства полбв тазша регги 
ехесціаї дизитее 

~ для фрезерования: пластмассовых ма- 
териалов тазий репіги ехагеа таїе- 
ста!е]ог ріазіісе 

~ для фрезерования поверхностёй та- 
зіпа репіги Їгехаї ѕиргаѓеје 

гу для штукатурных работ тазшя репіги 
Іисгаӣгі де 1епсше! 

дозирбвочная ~ (тік) дотагог 

дорбжная ~ тазшй гайегй 

дорбжно-рембнтная ~ тазшй йе герагаї 

агитигі 

дорбжно-стройтельная — гпабіпй де соп 

зігисіїї гийеге 

дробйльная ~ (тік) табіпа де Ейгітцаї 

дробильно-сортирбвочная — (тіг) тазіпа 

де Ёйгіпіаг $! де зома! 

заглаживающая ~ таѕіпӣ де пеехи 

загрӯзочная — шазшй де їпсйгсаї 

задирочная дисковая ~ тазіпй де Кіпізаї 

си дізс р 

зазйрочная ~ тазшй де зсіімізії 

закладочная ~ таѕіпй де гаш ейа! 

затйрочная ~ у. машйна, зазйрочная 

землербйная ~ тазшй Фе ѕйраї / (ега- 

зіегай / репіги (егаѕатепіе 

землербйно-планирбвочная ~, тазшё де 

5йраї зі пімеїаї 

землербйно-транспортная — тазий де 

5драї зі ігапзрогіаї 

землечерпальная ~ (йтес) дгарӣ 

землечерпательная ~, у. машина, земле- 

черпальная 

зенковальная ~ (тес) тазша де хепсий 

известегасйльная ~ (пыг) табіпй репіги 

зііпвегеа уағшиі й 

изоляцибнная ~ трубопроводов (4201) 

тазша ае ігоїаї сопдисів 

испытательная ~ (срі) таз де у репіги 

іпсегедгі 

кабелеукладочная ~ тадіпй репіги рога! 

саЫигі 

камнекбльная — (п!) таушйё де ѕрагі 

ріаш& . 

камнеобдблочная ~ 

Газопа! ріаєгій 

камнеобрабатывающая универсальная 

(пт) та$іпй ипіуегѕаій репіги ргеіисгаѓ 


(ти) тазіпд де 


ріаїга 

камнерёзная ~ (тіг) таѕіпй де (аг 
ранга 

камнеубброчная ^ тазіпй де Їпсйгсаї 
ріаїга 


клепальная г» (ітес) таѕіпй де пішії 
ковшбвая погрузочная ~ тазшй де Їн- 
сйгсаї си сирй 

компрессибнная холодйльная ~ (1егто) 
табіпа ѓгірогійіса си сотргевог 
компрессибнно-вакуумная ~ (тіг) та- 
зіпа де уіа $1 де сопаргезійпе 
конвёйерная — ігапѕрогіог 


—> 


машина 


контактно-сварочная > (и) 
ае зада! ргіп сопіасі 
краскотёрочная ~ (миг) таза де Їгесаї 
уорзае 

крепёжная ~ (іт) тауша де ргешсгате 
а іетпиїці де зизіїпеге 

круглосеточная  листоформбвочная ~ 
(тт) тазта си сійпдги репіги Ғогтагеа 
їойог 3 і 
лентосварочная ~ (за) таутА де зада! 
Бепгі 
лёнточно-формбвочная ~ 
де Рогтаї Беплі 
ленточно-шлифовальная ~ (гтес) таѕіла 
де ели Беп21 

маркирбвочная ~ таўпй де (газат Бепгі 
мессйльная ~ (тіг) Егдпоїпійог, таахог 
метательная ~ таѕіпӣ де агипсаге (а та- 
їеғіаіиіиі) 

метательная ленточная — тазшй де агип- 
саге си Бапай 

многотбчечная сварочная ~ (5и4) таутй 
де ѕоида јп та! тие рипсте 

мбечная ~ (1751) тадіпй де ѕрй 1а! 
мозайчно-шлифовальная ~ тата де 
Павігийї / 4е Ёгесаї тоха!с 
мусороубброчная - (ілѕ/) таѕіпй ае 
5ігіпѕ витої ; Бепа репіги фипої тепајег 
намбточная — табіпй де іпійзигаї / де 
гаї 

насбсная ассенизацибиная -- (а1) аміо- 
уійапјог си ротра 

натяжная ~ (агт) тазша Фе Іепзіопа! 
однотбчечная сварочная ~ (5иа) тата 
де зада! їпіг-ип 5іпдиг рипсі . 
отдёлочная ~ (/іп) табіпй де Гіпізаї; 
(агит) Їйїпізог 
отбпочная 2» (4ит) таѕіп& де геїіорії 
очистная ~ трубопровбдов (/ейтп) тазіпа 
ае сигдіаї сопдисе 
паркетоотдёлочная ~ 
рагспетиі А 
паркетострогАльная-— тазіпй Фе газспеїаї 
рагспетиї 

паркетошлифовальная ~ табіпй де 105- 
1гий рагспетиі 

пароэжёкторная холодильная ~ (егто) 
тадіпа РивойИса си ејесіог йе абиг 
паяльная ~ (ітес) таѕіпй де При 
пескодувная — (пит) тазшй йе за а! 
плоскосёточная  листоформбвочная ~ 
(1ейп) тата си 5іїдй репіги Тогтагеа 
ГоПог 

плоскошлифовальная ~ тазшй де 5іебиїї 
ріапа 

повёрхностная виброуплотняющая ~» та- 
па де сотрасіаї Іа ѕиргаѓацӣ ргіп уїбгації 
погрузочная ковшбвая ~ таушта де їп- 
сагсат си Бепй 

погрузочная ~ с загребающими лонА- 
тами шаута де іпсйгсаї си Бга|е арисй- 
їсаге - 


табіпа 


(ті) таута 


таята де Ипа 
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погрузочно-разгрузочная — шазшй де 

исёгса1-4езсагса! 

подбӣвочная — (сў) шазта е Бигаї 

подметально-убброчная о» табіпй де под- 

гагат 

подъёмная ~ тазіпа де гійісаї 

пожарная — табіпд де 51іпѕ шсепай 

полйвочная ~ табіпд / ашосёиеглА де 

гори 

поливочно-мбечная ~» таѕіпй де гори 

51 зраіаї 

полирбвочная ~ шазшй е Нізігий 

~ полусухбго формования (пи’) тазий 
регги Газопаге зетіцзсаїй 

посудомбечная — (11151) тата де зраїаї 

уазе 

правйльная ~ (агт) тазшй де їпдгеріаї 

прицепная ~ тазшА гетогсаїй, гетогей 

проволоковязальная ~ (а’т) тауша де 

Іераї гта 

пропйточная ~, (17) тазіпй де ітргерпаї 

прохбдческая ~ (си, тт) тауша де 

іпаїпіаге 

путевая — (сј) тазіпд де еѓесіџаї Јисгӣгі 

де саїє 

путеподбивочная ~~ 

1гауегзе 

путеукладдчная ~ (С/) таудта де рога! 

саеа 

пылеубброчная ~ (тиг) дізрогійу де дез- 

ргёѓијіге - 

развальцбвочная ~ (1тес) тазша де 

тапагіпат / е ГАЦин 

разгрузочная ~ дезсйгсйіог 

размёточная ~ у, машйна, маркировочная 

разрывная ~ (ср, тес) тазта де Їпсегсаї 

Іа шипдеге 

раскладочно-подборочная ~~ тата ае 

5огіаге-дізігібціге 

режущая ~ (тес) таѕіпй де а! 

резательная ~ у. машйна, режущая 

рельсогйбочная - (сі) тазшй де їһ- 

соуота{ / де сигбаї уте 

рельсоправйльная ~ (сі) таѕіпй де т- 

дгеріаї ѕіпе 

рихтбвочная — (сі) таѕіпй йе праге а 

зіпеї 

рбликовая ~ (тес) табіпа си гое / си 

уа игі 

рбликовая листоправйльная ~ 

тазшй си гое де Їпагеріаї табід 

рӧльная ~ (1тес) таѕіпй си гое 

рубйльная ~, (тік) таяиё де тагипй! , 

Че їосаї 

рубйтельная — у. машйна, рубйльная 

сваеббйная — шазшй де Беге / де ріап- 

їаге / де шНвеге а рПоог 

сварочная ~ (зи) табіпй / арагаї де 

зидаї 

сварочная стыковая ~ (5иа) тазіпа де 

5идаї сар Іа сар 


сі) тазша де Бигаї 


(тес) 
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машина 
сверлйльная ~ (ітес) таѕіпа де рдигії 
свёртывающая ~ (ітес) тазша де їпід- 
5игаї 
склёпывающая ~ (/тес) таѕіпа де пігиії 
смесйтельная ~ у. машина, мессйльная 
снегоуборочная ~ таѕіпй / уеһісш е 
сигара? гарада 
г- со встряхиванием (тт) таѕіпа міб- 

гагоаге 
сортирбвочная ~ (тіг) тазіпа Фе ѕогѓаї 
строгальная ~ (т) таѕіпа е гіпдеіаї 
стыковая листосварочная — (5и4) тазта 
Че ѕидаї 1а а сар Іа сар 
г» сухого формования (тш) таѕіпй де 
Гогтаге іп пізір изсай = 

сушильная ~ (миг) таѕіпа йе иѕсаї 
точечная электросварочная — (зма) тая- 
па де задає рии рипсѓе 
трамббвочная ~, тазшй де сотпрасіаї / 
де БА юги / де іпдезаї 
трамбующая - у. машина, трамббвочная 
трубоформӧвочная ~ (тік) тазша е 
ѓогтаї їшбигі 
углогибочная ~ (ітес) тазіпд де шаой 
соЩигі 
углоправйльная ~ (/тес) тауша йе т- 
дгеріаї содигі 
ударная ~ тазіпа де ѕос / де асйипе ргіп 
ѕос 
ударно-вращательная  сверлйльная ~ 
((ейп) таѕіпа де рёцгіг гоѓорегсибатій 
универсальная планирбвочная — с те- 
лескопйческой стрелой тазшй ипіуегзаїд 
де піуеіаї си гаї їејеѕсоріс 
упакбвочная ~ (т) табіпа де атбаїаї / 
де їтрасһеѓаг 
уплотняющая ~ тазіпад де сотрасіаї 
формбвочная ~ (т!) тазша де Гогтат 
фальцевальная ~ (тес) таушта де їп- 
ой / де Рации 5 
фрезерная ~ для дерева (Іт) шазша йе 
.Ёгехаї 1ети 
холодильная ^^ (1егто) тадзіпа Їгірогіїісй, 
Їгідогіїег 


холодильная абсорбцибнная - (1егто) 
табіпй Ёгірогірепа / Ёгівогіќег ргіп аб- 
ѕогЫе 

холодйльная вакуумная — (Іегто) тазий 
Ёгірогівева си уіа 

холодйльная компрессибнная ~» (іегто) 
табіпд Ёгівогівеп& си сотргеѕог / си сот- 
ргеѕіипе 

холодйльная пароводяная ~, ( 1егто) 
шауша ігірогірепа си уарог! де арӣ 
холодильная фребновая эжёкторная — 
(1егто) тазша Їтірогідепй си ејес?ог си 
їгеоп 

шлифовальная ~ (Ни, ітес) тазий де 
зіеїції ; роНхог 


шлифовальная ~ для террацо таўпё де. 
УеРий рагдозеа!& де тотайс Тигпаї 
шпалоподбӣвочная ~ (сі) тазштй Фе фига! 
їгауегѕе 
шпунтовая ~ (1т) тазіпа де їтбіпає їп 
1атба я ишс 
штабелёвочная ~ (т) таѕіпё Фе 5бімиїї 
штабелирбвочная — у. ~, штабелёвочная 
штукатӯрно-затйрочная - таѕіпй де 
їепсиі $1 де ѕсЇіуіѕії 
злектросварочная — (зи) тазий де ѕийаѓ 
еІесігіса 
машйна-центрифуга т. (тіг) сепігіѓирӣ 
машинйст т. (/епп) тесапіс, орегаїог 
я» гравиесортирбвки (т) типсіїог Іа 
табіпа е ѕогіаге, таѕіпіѕі з5огіаїог 
~ стройтельных машӣн (/ейп) тесапіс 
Іа шаје де сопягисйе 
машинка Г. взрывная (/ехр) ехрютог, ехр- 
Іодог р 
машинный 4е тазшй, тесапіс 
машиновооружённость, Ї. рга@ йе доїаге си 
та$іпі, м2езтаге Теппісй 
машйны {. рі. (таз) тазиий (у. я машина) 
гу вдавливающего дёйствия таѕіпі си 
асйипе рип ргеѕаге 
г. вибрацибнного дёйствия таѕіпі си 
асіуїшпе уїбгапій 
~`для арматурньх работ таѕіпі репіги 
Іџсгагі де агтаќига 
~ для бетбнньх работ таз 
Іисгагі де Беїоапе 
^^ для выработки электроэнёргии таз 
репіги ргодисегеа елегріеі весилсе 
г» для дорбжно-стройтельньх работ та- 
зіпі репіги Ішсгагі де сопзігисрії де 
дгитигі 


репіги 


~ для земляных работ тауш! репіги . 


Шсгдгі де ѕараї / 1исгӣгі ќегаѕіеге 

~ для инженёрных сооружёний та$іпі 
репіги сопѕігисіі іпріпеге$ії 

— для карьёрных работ табіпі репіги 
сагіеге 

~ для малярных работ таўіпі репіги 
Іисгӣгі де уорѕіќогіе 


— для нанесёния битума и гравия та- 


зіпі репіги аріїсагеа Бігатиїці 5і ріеїгі- 
шиі 

~ для нанесёния битума и рулонных ма- 
теридлов таз! репіги аріїсагеа Біти- 
тиці $1 таѓегіаіеіог їп гиїоигі 

~ для нанесёния битумных мастйк та- · 
5іпі репіги аріїсагеа таѕіісшиі де Бі- 
шт 

~ для отлёлочных работ таѕіпі репіги 
Писгдгі де Біпізаге 

~ для перевбзки литбго асфальта тпа5іпі 
репіги ігаперогій! пихети азіанісе 

~ для планирбвочных работ таз! реп- 
ти Іисгагі де піуеіаге 

~ для вогрӯзочно-разгрӯзочных работ 
тазии- репігы Тисгёгі де їпсӣгсаге- 
Яеѕсӣгсаге 





| 


машины . 

гу для подогрёва литбго асфальта таѕіпі 
репіги іапсділігеа штіхіигіїог азѓаНісе 

— для послемонтажных работ в зданиях 
тазіпі репіги Ішсгагіїе де Ѓіпіѕаге дирё 
топа} іп са 

~ для послемонтажных работ в зданиях 
с лёгкими ` внутренними стёнами 
таз! репіги Іисгагі де Гицза]е дирй 
топќај іп сІайігі си регей аезраион 
уѕогі 

~ для послемонтажных работ в зданиях 
с лёгкими наружными стёнами та- 
зіпі репіги Іисгагі де бпіѕаге аирӣ 
топіа) їп сІайігі си регей ехіегіогі 
50 

~ для. приготовлёния битумных мастик 
табіпі репіги ргеєдіїгеа таѕіісигіог 
де Бит 

< для приготовлёния крбвельных работ 
та$іпі репіги Іисгӣгі де пуеШом 

м для производства сжатого вбздуха 
(1ейп) табіпі репіги ргодисегеа аеги- 
Ци согаргітаї 

м» для ситехнйческих работ тазѕіпі 
репіги Іисгагі де іп5гаїації ѕапіёаге 

~ для стройтельства дорбг тазіпі репіги 
сопѕігисјіа дгитигіог 

~ для стройки вёрхнего стробния же- 
лезнодорбжного путй таѕіпі репіги 
сопѕігисіа ѕиргаѕігисіцгіі сйіі Ѓегаѓе 

~ для транспортировки битумных мас- 
тик табіпі репіги Ігапзрогіці тазйси- 
гПог де Бійшт 

~ для транспортировки материалов та- 
5іпі репіги тапзроги! таїегіаїсіог 

г» для о устрбйства  асфальтобетбнного 
покрытия таѕіпі репіги сопѕігисйа 
їлргасётіп ог азгайісе 

г для устройства бетбнньх дорбжных 
покрытий таѕіпі репіги  сопзігисфіа 
пибгасати ог де Бегоп 

` для устройства мастйчных кровель 
армйрованных стекловолокном таѕіпі 
репа ехесиаЁ іпуеїйогі Аш таѕіїс 
агта{е си ббге де зис1а 

~ для устройства. свайньх оснований 
таз! репіги ехеситагеа ГипдайНог ре 
рой 

~ для устройства подстилающих и теп- 
ло-звукоизоляционных слоёв гаяти 
репіги ехесша! 5ігатиї 4е База 5і ѕіга- 
їі де ітоіаге Іегтісда 5і асизисй 

~ для щитовой проходки (с5иф, іейп) 
таз! репіги 5ігйрип5 си 5сикші 

- для электромонтажных работ тазіпі 
репіги Іисгагі фе тоша] еїесігіс 

подъёмно-транспортные — табіпі ‘йе гіді- 
сай 51 ігапзрогіаї 

- статического дёйствия таѕіпі си ас- 
Нипе зіайса 

< ударного дёйствия тазіпі си асўцпе 
ргіп Іоуіге 
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уплотнительные — тазіпі Фе сотрасіаї 
маяк т. зИр-герег, герег; (1ейп) тагіог; 
(сатр, Підг) `Гаг ; Байза 
авиаморской — Їаг репіги Бідгоаміаціє 
азродромньй ~ Гаг йе аегойгот, Бай 
Шштіпоаза 
морской ~ Ғаг таит 
назёмный ~ Їаг (де) ре 01 
направленный — Ѓаг йігесііопаї 
опознавательньй ~ ѓаг е 14епийсаге 
плавучий ~ Ѓаг раНюг 
поворотный ~ Ёаг ёшгпаї 
постоянный — Ѓаг Их 
предостерегательный ~» Гаг йе ауегіізаге 
приёмный — Їаг Фе іпійтріпаге 
ствбрный ~ Ғаг си іаїцовів 
^ трещины (срі) тагіог / Бапай де гие 
іпдісаіоаге а ѕійгіі шпеї сгардйішті 

указательный ~ Гаг іпдїсаїог 
штукатурный ~, (Ёп) герег репіги ќеп- 
сшей 

маяк-брусбк т. (Іенп) вгіпай-герег 

маўк-образёц т. (агй) 4егайи-тагіог агрі- 
тестигаї 

маятник т. (/і2, тес) репаці 

маятниковый репаціаг, озсПаи! 

мгла #., городская Нил іпдизігіаї, этой 

меандр т. (аһ) теапаги ; (Ніфк) сої т 
сигеш ареї 

мебель Г. тобіїд 
встрбенная ~ тобіїд шааиа 
жёсткая — їпобіїй їаге / пеарцай 

мегалӣты т. рі. (агй) теваїі 

мегалопблис т. (игб) тераїороїїз 

мегарбн ". (ап) тевагоп 

медальбн т. (ай) тедайоп 

медвёдка Г. (/ейп) ргезй де роапзопаї, 
та$іпа де запа яйигі; (сі) сйгисіог си 
оџа гой 


медленносхватывающийся (феї) си ргіхй 
1еп1а 

медленнотвердёющий (фе!) у. медленно- 
схватывающийся 


меднёние п. (ітес) агӣтіге, сиргаге 


медресё (агі) тейгеѕе (ағлііесіига Аяе 
Мійосії) 

медь Ё. (світ, тік) сирги, агатй 
листовая — (тіг) їабій Фе сирги 

междугородный іпіегигбап 

междупутье п. (сі) зрайи / имегуа! їпіге Пай 

междуэтажный їпіге еѓаје 

межевание п. (яеоай) Ъогпаге, 
агрепта 


рагсе]аге, 


межень Г. (Шаг) аре тісі / јоаѕе, ейај 
межзерновой (їг) іпіегвгапшаг 


межцентромёр т. (таз) арагаї фе шйзига! 
дізгапіа іпіге ахе 

мезонёт т. (агй) сазща, сазслоагА 

мезонйн т. (агй) тегапіп 
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мезонйт т. (ті") ра ігоіагоаге аш ЁЫге 
де Лети 
мел т. (реоі, ти) сгеїд 
комовой ~ сгеїй їп Биірагі 
мблотый ~ сгейй шідгипуіїй / сопсаза!а 
очищенный ~, сгеїй ргерагаїй 
пористый ~ сгеїй подуага 
меламин т. (сліт, тіг) теіатіпіа 
мелкозернистьй си ргапиіогіїате пй 
мелкозубка Г. (/тес) рій Нпй 
мелкокомковатый іп рРотеги!е шагигие 
мелкопористый си рогі пі 
мелкораздрббленный гадгипії віп 
мелкосбртньй (тік) са ргобіїє тісі 
мелкоштучньй "гайгипі, іп Бисёр тісі 
мелосёялка Г. (1ейп) таўіпё де їпргёѕйаі 
сгеїй 
мелотёрка Г. (Іенп) сопсазог де сгеїй 
мёлочь Ё. (тік) гайгипііз, татегіа! пійгипі 
буровая ~, (Іенп) таїегіаі шйгипі де 
Гогаге 
каменная ~ $аАгтётига ае ріаігӣ 
‚несортируемая ~ таїегіаї пайгипі пебогіаї 
мёльница Г. (таз, тіг) тоагӣ 
~ аэрофолл тоагӣ аєгоїої 
барабанная г» тоагӣ си {атБиг 
быстрохбдная ~ тоагй де таге уцега 
вращающаяся ~ тоагӣ гоѓайуй 
~ грубого помбла тоагӣ репіги тйсіпас 
Бгоѕіег 
двухкамерная ~ тоагӣ си фоиё сотраг- 
йтепіе 
дисковая ~ тоага си діѕсигі 
кольцевая ~ тоагӣ си ше 
конйческая барабанная — тоагё си (ат- 
биге сопісе 
маятниковая г» тоагй репашага 
многокамерная г» тоагА си сотрагіі- 
теме шире 
~ мбкрого размӧла тоаг репіги тйсі- 
паге ите4а 
молотковая ~ тоагӣ си сіосапе 
обдйрочная -— (т) тоағй де деїїргаї, 
дебібгатог 
рбликовая — тоагй си гое 
гу самоизмельчёния тоага си аціотдсі- 
паге 
сепараторная ~ тоагӣ си зерагаюг 
~ с замкнутым циклом тоагӣ си сігсиі 
їпсһіѕ 
- с открытым цйклом тоага си сисий 
дезсріз 
` с периферййней разгрузкой (мате- 
риала) тоага си Пеѕсйгсаге регіѓегісӣ 
(а таїегіаіціці) 
~ с принудйтельной разгрузкой шоагй 
си Чезсагсаге Рогіаїй 
~ „с самотёчной разгрузкой 
" дезсагсаге вгауіќаопаіа 
стержневая ~ тоагӣ си Баге 
струйная ~ тоагӣ си Је! 


тоага си 


— струйной энёргии у. мёльница, стрӯй- 
ная 
— сухбго дроблёния тоагй реги · си 
пійсіпаге ре саіе изса!а 
< с центральной нагрузкой материёла 
тоага си їпсагсаге сепігаїй 
~ тбнкого помбла ‘тоагй репи тќсіпаге 
йпа 
трёхкамерная ~ 
йтепіе 
трубная ~ тоагй ‘шби!ага 
ударная — тоагё си ітрасі , 
ударно-дисковая° ~ 
дегіпіевгатог 
ударно-дробйльная ~ 
си. ітрасі 
ударно-цептробежная ~ 
їцей регсиїапій 
цементная — тоагй Фе сітепі 
центробёжная 7» тоагё сепігіїираїа 
цилиндрическая ~ тоагӣ, сИтансА 
шаровая ~ тоага си БИе 
мельничный де тоага 
мельхибр т. (тиг) аіраса (а/ѓај егнаг сирги- 
пісћеі-2іпс) 
мембрёна Г, (еісоп, тес) тетігапі, 
{гавта 
металлическая ~ шешЬгапй тегаНсй 
многократная ~ тешбьгапа тийрій 
пружинящая ~ тетЬгапа еіаѕіісй 
упругая ~ у. мембрана, пружйчящая 
мембранный тетігапаї 
менгӣры т. рі. (аА) тепбіге 
мёнзула Г. (яеой) р1апзейй (ороргаѓісй 
менять а ѕсһітра, а їмосиі; а апегпа 
мера Г. тазиг& 
~ защӣты (/енп) шпйвига де ргоесие 
~ пластӣчности (тес) вгай Фе ріазіїсітате 
~ ползучести (тес) соебісіепі де ша} 
г упрочнёния (Беї) геріп де Їпійгіге 
мёргелистый (сео) тагпоз 
мергель Її. (2е0/) тагпй 
ГЛИНИСТЬЙ о» тагий агеіоаѕӣ 
известковый — тагпӣ саісагоаѕӣ 
песчанистый ~, тагой о 
мерзлота Е. іпепеї ; 
мерник т. (145) аіѕрохійу де тдзигаї ; пй 
зигй де сарасиае 
мероприятия п. рі. таѕигі, асрипі 
противопожарные ~, штйзиг! сопіга іпсеп- 
ашы / де ргеуепіге а іпсепаішіиї 
противобползневые ^ (ѓелаѕ) тйѕигі їт- 
роггіуа ашшпесдгіїог де їегеп 
противобпучинные ~ (ясої, іегаз) тойзигі 
сопіга итИаги 
мёртель (тіғ) тогіаг 
месйлка Г. (тік) Егдтіпійіог, та!ахог 
месйть а атеѕіеса ; а 'гатиима; а таіаха 
месонйт т. (тіг) тезопіїй, раса дат бібга 
де Јетп 
мессдбза Г. (7145) 1024 йе тазигаге, шездо2А 
грунтовая ~ йог де тазигаге а ргезіипії 
Зои 


шоага си (ге: сотраг 


регсикапідй 
тшоага си дізсигі, 


тоага сопсаѕоаге 


поагй  сепігі- 


Фа- 


| 
| 





мессӯра Ї. (1145) сотрагаїог 
мёстность #. (игЬ) ІосаШшате ; пиш, 
тегеп 
болбтистая ~ їегеп тій$1поѕ 
гӧрная ~ (егеп типіо5 
доступная — іегеп ассезібі! 
заболбченная ~ у. мёстность, болотистая 
замкнутая ~ їегеп іпсһіѕ 
нербвная — {егеп ассідептаї 
пересечённая - у. мёстность, неровная 
равнӣнная їегеп пеіей / ріаї; сітріє 
сёльская ~ Іосаїаїе гига!а 
место п. 10с; розі; атріаѕатепі, 
рипсі 
~ взятия образца (1ейп) рипсі де рге 
Іеуаге а ргобеї 
доступное ~ Іос ассезібії 
затапливаемое — (Љіағ) Іос / їегеп тип 
дабії 
— заземлёния (еї) рипсї де рипеге 1а 
ратіпі 
зрйтельског ~ (сѕс) Іос іп ѕаја де зрес{асо! 
г» изготовлёния (ѓелп) Їос де Габгісаге / 
де ехесийе 
~ измерёния (пах, (ейп) Їос / рипсі де 
таѕигаге 
населённое — (игЬ) Іосаїйае А 
низменное — (2201) Чергезтипе, Їос јоѕ 
нулевбе — (їеғаѕ) 1ос де ігесеге де Іа 
дебієц Іа гатЫеи 
~ нуля (веоа) рое тего 
~ отвала “саг, тіп) 1ос Че д4ерогіїаге, 


ро7лие 


раїда 

< ответвления (еі, 1751) 1оси! Бгапза 
тепіиіці 

— отрыва (Підг) 1ос де дезргіпдеге (а 
сигепи и!) 


~ перехбда Їос / іпіегуа! де ігесеге 
— повреждёния Іоси! деїесііипії 
погрузочное ~, (/галѕ) 1ос де їпсйгсаге 
подштабельное ~ Іос репіги ѕйуе / де 5ї1- 
уџіге 
- приложёния труда (1ейп) зрайи ае 
Тиси 
"у примыкания (с/) Іосиі |опсИипи 
"я разрушёния (тес) рипсі / Іос де гиреге 
г» расположения атріаѕатепі 
слабое ~ Іос (рипсі) 5іаб 
смазываемое ~ (таз) Іос де :ипвеге 
` < соединёния у. место примыкания 
~ спайки (ѕи2) Їос бе зидаге / де Нрие 
— стоянки (4гит) рагсај, Іос де рагсаге / 
де зайопаге 
гу стоянки, индивидуальное (игр) 1ос де 
рагсаге іпдїмідшаї 
торговое ~ (игб) Їос / рипси_ сотегсіа) 
° торговое ~ разового пользования (игр) 
Іос сотегсіа! іетрогаг їліт-о ріа{а 
труднодоступное ~, 10с ргец ассезібії 
узкое — (ес) Іос іпризі; вішіге, ѕігапошаге 
~ Установки (1ейп) 1юс де топіаге 
штабельное ~ у. место, подштабельное 
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местонахождёние п. 5едій, атріаѕатепї 
месторасположениє п. атріазатепі, @5ри- 
пеге, атріаѕаге 
месторождение п. (сео, тіп). тасатіпі 
вскрытое ~ хасапіїпі деѕсһіѕ 
выработанное ~ 2#сётірі ехріоатаї 
кореннбе ~ 2асатіпі аціопіоп / ргітаг 
пластовбе г» 2асатіті 5їгаїіѓег / ѕігайѓогт 
металл т. (пиг) теѓа! 
зашйтный — тар теїаїс ргоїесіог 
коррозибнно-стойкий - теѓа! апіісего- 
ѕіу / гегізїепі Іа соготипе 
лёгкий ~ теїаі изог 
легкоплавкий ~ (тес) тега иѕог Гигібі| 
листовой ~ Гойе шегаНса, ю!а 
литой — теѓа! ішгпаї 
мягкий — теѓа тоа!е 
наплавленный ~ (зи) теѓа! 4ери$ рип 
зидаге 
основной - тега! де База / ргіпсіраї 
їпіг-ип аНа) 
присадочньй ~ тега! айопа! / де айаоѕ / 
де арогі 
прокатный ~ Іатіпаї, теѓа! Іатіпаї 
профильный ~, теїа! рго а 
пруткбвый гу Бага те{а1ісд, тега! іп Баге 
сваренньй ~ теѓа! зидаї 
~ сварнӧго шва (зна) теїа! Фе 5идигА 
сортовой ~ у. металл, профильный 
толстолистовбй — теѓа! іп (аа ргоаѕӣ, 
тонколистовой ~ теїа! їп та а зибіге 
цветной — тега) пеѓегоѕ 
цельнорешётчатый ~~ теѓаі ехрапааї 
~ шва у. металл сварного шва 
чёрный — теїа! Гего5 
электродный ~ (5и4) теѓа! ае еіесігогі 
металлизатор т. (/тес) тегайзатог 
металлизация Ї. (/тес) теїаїігаге 
газопламенная ~ теѓаіітаге си #аӣсагі де 
Бат 
диффузибнная ~ теїаїзаге ргіп діѓитіцпе 
~ для зашӣты от коррозии теа|таге 
апіїсогоѕіуа 
металлизйрованный 
ріасаї си тета! 
металлический теїајіс 
металловйдньй теаНогт; си 
теѓа! / тетаїіс 
металлоизол т. (тіг) теѓа10іғо! 
металлокерамика Г. (тес) теїаїосегатіса 
металлоконструкция Ё. ѕігисіцгӣ / сопѕігис- 
Не тегаіісӣ 
металлопокрытие п. (еісоп) пуеШоаге те- 
тайса 
метан т. теїап 
метантенк т. (1751) тегап-їапс 
двухступенчатьй — теїап-іапс іп доцд 
тгеріе 
метйзы рі. (ейтер, пиг) ѓегопегіе, ргодизе 
теайсе тагиме 


тегаїйтаї, асорегії / 


азресі де 
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метйк т. ([т) садгапига, сгарагигі гадіаів 
метилиєллюлоза Г. (т, тіг) тешсеаю?2& 
метка Г. зети, тагсй; тагсаге, їпѕетпаге 
~ высбких вод (№4) тагсај де аре таг! 
красная ~ (дғит) соїй годе 
мёрная ~ (зео4) герег 
шаговая ~ (агит) герег де іагегуа! 
метод т. шеюода 
весовой — (таз, п") тегода вгауітеїгісй 
гу вибропрессования (лиг, (ейп) ттеѓойх 
Че ргезаге си уїргаге / Фе уїргоргезаге 
~ вибропроката (лиг) тегоаа ае Іатіпа- 
ге си уіргаге / Фе уїбгоїатіпаге 
~ врашёний (тес) теїода гогаційог 
выборочный ~ (ср) тегода зопдаїшиї, 
теюд4а / сопіго! ргіп зопда| 


гу «выемка-засышка» (агит, іегаѕ) тего- 


аа дебіец-гатбіей 

гу вырезания узлов (тес) тегода ілоід- 
гії / зерагаги подигіїог 

г» гидропрессования (1ейп) теіой& е 
ргеѕаге Нідгаціїса 


~ гидростатӣческого взвёшивания (таз) 
тегода сіпідгігії Шагозайсе 

гравитацибнный — (тіг) тегойй ргауі- 

та{іопа1& 

~ двойного отмучивания (пи’) теода 
зра!аги дибіе 

~ двух расчётных сечёний (тес) теода 
сеїог 4оца зесИии! де са]сш 

г» деформаций (тес) тегода Яеѓогта- 
{Шог 

деформацибнный — измерёния (таз) 

теюо4а де тазигаге ргіп девогтації 

~ динамйческого зондирования (вео) 
тегода ѕопаајиіиі йіпатіс 

диспётчерский — (ес) теѓоай Фе шсги си 

діѕресегі / ргіп дізресегігаге 

— замёны связей (тес) теїойа іпіосиїгії 
Іевагигіїог 

гу замораживания (/ейп) тегода сопве- 
1аги 

су изготовлёния тегодд де Габгісаціє / де 
ехесийе 

гу измерёния влажности бетбна, диэль- 
кометрический ~, (Бе!) тпегода а1е1- 
сотеїгісй ае тдӣѕцгаге а итідй ації 
Беотии 

^^ испытания, вибрацибнный (срі) тего- 
Ча де їпсегсаге рип уїбгаге 

колориметрический — (№4) шеюда 

соіогітетісй (а „погийши соїокаї" їп сигепі 

ае ара) 

су кольца и шара (испытания битумов) 
(пт) те‹ода іпеїшиі $ Ьйеі (Іа їп- 
сегксагеа фБітитийі) 

~ комбинйрованньх зарядов ( [ехр, тіп) 
тегода загсіпіїог сомЫпае 

гу кбмплексной вибрации (срі) теѓойа 
уїбгагії сотріехе 


~ конёчных разностей (таг, тес) теїо- 
Ча аіѓегепејог тие 

~ конёчных элемёнтов (тес) тегода 
еіетептеіог Нине 

су контроля качества, магнитометриче- 
ский (таз, тіг) тетода тарпеготе- 
їгіса де сопігої а саша 

~ лаковых покрытий (тес) тегода асо- 

регігії си [ас 

литья (ре!) шею4а е шгпаге 

многослойного покрытия (угт) ргосе- 

Феи! асорегігії си зігагигі тиіріе 

~ момёнтных нулевых тбчек (тес) те- 
тода рипсгеіог де тотепі пи! 

муаровьй — (Ёп) тегода тоагиїці 

~ муаровых поліс (Ёп) теїода Бепліїог 
де тоаг 

~ налива в шурфе: (елп) тегоба тиг- 
пагії їп ргоара де Гога} 

~ напылёния изоляции (/енп) тегода де 
риуегітаге а 12о]айе! 

~ начальных параметров (тес) тегода 
рагатегИог іпіцаїі 

гу непосредственньх "змербний (зео4) 
тегїода де тазигаге йігесій 

непрерывно-потбчный — (ес, ѓейп) тето- 

аа си Них сопііпиц 

неразрушающий ~ (ср) тегодй пейіѕ- 

гисНуй 

нулевой — (таз) тегойй ае гего 

гу нулевых тбчек (тес) теіода рипстеіог 
е 7его 

объёмный - (т!) теоай уоштен- 

са 

~ однобсного сжатия (тес) тегода сот- 
ргезіцпії топоах1ае 

~ оптимизации, вариантный (срі) тею- 
да де оріітіғаге а уагіапіеіог 

оптйческий ~ исследования напряжёний 

(тес) теїойа оріїса де сегсеїаге а 1епзший 

~ опускания тоннёлей кессбнов (/енп) 
теїода спезоапеїог уегіїсаїе 

опытный — (срі) тегоайдй ехрегітета- 

1а А 

~ организаций стройтельства (ес) те- 
ода де огвапіғаге а Іисгӣгііог де соп 
5їгисйе 

~ ориентйрованного графа (та!) тетода 

вгаѓшиі де огіепіаге 

откачки (Ліак, 115) теїойй Фе ротраге 

перемещёний (тес) теода Періаѕӣ- 

гіог 

~ пластӣческих шарниров (тес) тегода 
агисш!ай!ог р]азйсе 

~ подббия (та тес) тегода зитИии- 
діпії 

~ подъёма перекрытий (ѓелп) теїода 
р!апзее]ог Штате 

гу подъёма зтажей (тепп) тезода еіајејог 
ПНае 

полевой — (1ейп) теїодй йе ѕапіїег 

поляризацибнно-оптйческий — (тес) 

теода ориса Че роіагігаге 


і 


і 


! 


Й 


метод 
гу послёдовательного улучшёния до- 
пустймого решения (срі) теїода їт- 
Бипагайги ѕиссеѕіуе а зошИе! адтізібіе 

~ послбйного суммирования осадок 
(хеої) теїода їпѕитӣгіі їаѕйгіі ѕітаѓи- 
гог еіетепіаге 

г построёния лйний влияния (тес) 
теїода сопѕігисіеі Шпійог де ш мета, 

потбчный ~, (ес) тегойй їп Пих / де Іисги 

іп Бапай 

~ предёльного. равновёсия (тес) теїода 
еспіїїбгиїці-Птий 

~ предёльных состояний (тес) теїода 
зд піїог-Й тій 

~ приведения (тес) теїода гедисегії 

~ приведённых масс (тес) теѓойа та- 
5еїог гедизе 

~ приготовлёния (1ейп) теїойй де рге- 
рагаге 

~ прикреплёния на «велуре» (срі) тегода 
Ихаги ре уеиг 

м прикреплёния самоклёющей фольгой 
(1ейп) теїода Ихаги ‘си Гойе айехіуй 

~ прббных нагрузок (тес) тпеїода т- 
сегсагИог ѕиБ загса 

~ проектирования, макётный (срі) те- 
тода де ргоієсіаге ре таспе!а 

~ проектирования, модёльный (срі) те- 
года аде ргоієсіаге ре тоде! 

~ проёкций с численными отмётками 
(вео4) теюда рипсеог соїаїе 

— прокаливания теїода  саїісіпдгії 

~ проката (тік, ітес) теюда Іатіпдгії 

~ пропйтки (ейп) теїода ітргевпагії 

- просасывания шегода шНИгане! 

‚фямбй — измерёния теѓоай е тйѕигаге 
дігесій , 
пространственной самофиксации 
(1ейп) теіода ашойхаги зрайае 

- прохбдки, бельгийский (сзиб, тт) те- 
года Беівіапа де їпаїпіаге 

г» равных деформаций (тес) теѓойа Че- 
Гогта|Шог еваїе 

~ разгрузки буровой скважиной (тіл) 
теїода де Чезсёгсаге ргіп зоп4а йе Гога} 

~ разложёния на плоские фёрмы (тес) 

теїода де дезсотрипеге іп Гегте ріапе 

раскатьвания (/егаз) теѓойа сійпагагії 

раскладки шаблонов (1ейп) тегода де 

а5егаге а 5абіоапеїог 


4 


( 


~ распределёния момёнтов (тес) теїода 


герагіігагіі тотешеог 

~ распределёния пластйческих момёнтов 
(тес) тегода -герагіїгдгії тотепгеіог 
ріазіїсе 

— рассбянного  гамма-излучения  (/із) 
шеода гаФаНе!-рапита ЧИ ие 

м» рассёянного нейтронного излучёния 
(12) тегода гадіацієї пешгопісе аКихе 

~ расчёта, вариацибнньй (тес) тегода 
уагіа{іопа!ій де са|си! 
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~ расчёта, графоаналитический (тес) 
теіойа вгаѓоапаііса де саїси! 

~ расчёта рам, приближённый (тес) те- 
тода аргохыпануй де саіси! а сайгеіог 

— рёжущего кольца (сѕир, 1ейп) теіойа 
си 5сиї де їйіеге 

~ релаксаций напряжёний (тес) теїода 
де геіахаге а тепзійпіог 

~ реставрации, аналитйческий  теїода 
апаїйцієй де геѕгаџгаге 

~ реставрации, археологический шегода 
агһеоІоріса Фе геѕіацгаге 

г» реставрации, компилятйвный  тегода 
сотріатогіе йе геѕіаџгаге 

-@реставрации, синтетйческий теода 
зицейсй аде гезаигаге 

~ реставрации, эмпирический  тегода 
етрігіса де гезгайгаге 

гу сейсмоакустйческого профилйрования 
тегода ргоѓагіі зе15тоасизйсе 

~ сечёний (тес) шегода 5есціцпіог 

~ сил (тес) тегода їогіеіог 

сймплексный ~ (ес, тар) теѓойа 5ітріех 

сйтовый — (пи’) тегойа сегпегіі 

смёшанный ~ (тес) тего4а тіхій 

~ смешёния в устанбвке (1ейп) теѓойа 
Че атеѕгесаге їпіг-о шяа!айе 

гу смешёния на мёсте (1ейп) теѓойа ае 
атеѕіесаге ре [ос 

— смягчёния гранйчных условий (тес) 
тегода гедисеги сопдційог-йтіиа 

~ совмещёния (гої, та!) техойа габаге- 
гі 

~ «срёзка-засыпка» (ѓеғаѕ) теїода де 
іІдіеге-штріеге / де ехрюа!аге си гаті 
Ыец 

стандартный ~ те(ойй погтайхагА 

~ стройтельства, параллёльный (1ейн) 
теїода де сопѕігисіе їп рагаїеі 

~ стройтельства, послёдовательный 
(1ейп) тегода де сопѕігисіе зиссезіуй 

гу стройтельства, потбчно-расчленённый 
(ес, Іенп) теѓойа де сопзігисііє ргіп 
езаїопагеа НихигИог 

гу стройтельства, потбчно-скоростной 
(ес, іеһп) тегода 4е сопигисйе їп Ниах 

. гаріа 

~ стройтельства, потбчный (ес, (ейп) те- 
года де сопѕігисіе ш Них 

тепловой ~ измерёния (т45) тегодй де 

тазигаге тегтіса 

м» «термоса» (1ейп) теїода ,„гегтоѕ“ 

— трёх моментов (тес) теїода сеог ме! 
тотепіе, тегода Сіарреугоп 

~ трёхбсного сжатия (тес) теюда сот- 
ргезішпії їгіахіаіе УА 

~ угловых тбчек (тес) тегода рипсіе- 
ог їп со 
`ларного прессования (1ейп) теода 
Че ргеѕаге ргіп ѕос 
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метод 
гу малӧв (тес) теїода подигіїог 
гу узловых поворбтов (тес) тегода гога- 
Неї подигіїог 
~ упругих грузов (тес) тегода іпейгей гі- 
ют еіазгісе 
гу упругих решений (тес) тегода зои- 
(ог е1азисе + 
уступок (саг, тип) тегода їп ігеріе 
г. фбкусов (тес) тегода рипсівіог Еоса!е 
фотсупругости (тес) тегода Готовіачи- 
са 
цветовой — измерёния (таз) тегов де 
мазигаге саїогітеїгісда 
щитовой ~ (1ейп) тегода сии 
эвристический —(та!) тегода еигізгісй 
— эквивалёнтного слбя (геог, ѓіеғаѕ) те- 
тода зігатиіці есНімаіені 
экспрёссный ~ анализа тего4а ассеіегагќ 
Че апа|2аА 
энергетйческий — (тес) теода епегве- 
цей 
методика Г. тегодїса, тегодоїовіе ; генпіса, 
ргоседига 
~ испытаний (срі) теюдоюзще де ехрегі- 
тепгаге./ Фе іпсегсаге 
су типовбго проектирования (срі) шего- 
доіовіа е[абогаги ргоіесгејог 
метопа Г. (агп) тегорд 
метр т. теги 
кубический насьшной — теїги сиб їп угас 
погонный ~ меги Шаг 
складной — теги. рпа 
складочный кубйческий — (Іт) теѓіги-ѕїег 
метраж т. шега}, питёг де тем 
метрб п. с, сзиб) теїгой 
метрополитён т. у. метро 
метчик т. (мес) тагод; Бигрћіш де Ре! 
газовый ~ Бигрбіц де Бісгаї {еуі 
слесарный ~ гагод де тіпй 
механизация Ї. (1ейп) тесапхаге 
~ монтажа тесапігагеа 1исгагИог де топ: 


2 


2 


гај 
~ стройтельной площадки ‘тесатхагеа 
запіїегиіці і 
- стройтельства тесапігагеа сопягис(и- 
[ог 


частичная — тесапігаге раціаїй 
механйзм т. таѕ) тесапізт 
блокирбвочный ~ @іѕрохійу / тесапізт йе 
Ьіосаге 
винтовой ~ тесапізт си зигиб 
включающий ~ тесапіѕт 915рожиу е 
сиріаге / де рогпіге / Фе сопестаге 
вращательный — тесапіѕт йе гопге 
выключающий — тесапіѕт де аесопестаге, 
їпігегирӣѓог, @іѕјшпсгог г 
грузоподъёмный ~ тесапізт де гідїсаге 
цозйрующий ~ (паз, тт) тесапізт де 
Чотаге, дохатог 
загрузочный ~ тесапіѕзт де іпедйгсаге 


зажӣмный — (зажимнбй —) (ітес) 15- 
рогійу де ѕггійреге / де ргіпдеге 
запирающий — тесапіѕт де їпсһійеге / де 
зівигапій / де Ыосаге 
запорный — дізрогійу де їпсһійеге 
землербйньй — тесапізт де зйраге 
~ изменёния вылета стрелы крана теса- 
пізт де тодїібісаге а Ога} тасага- 
Іеї 
исполнӣтельный — тесапіѕт де ехесийе, 
огвап де шсги аі тазши 
переводной ~ (сі) тесапізт а! зсбітЬд- 
-Тогиіші ае тегѕ 
~ передвижёния тесапіѕт ае Чер!азаге 
питающий — (таз, ти) Ч1зрожиу де аН- 
тепіаге 
~ пластического разрушения (тес) те- 
сапізти! седаги ріазіісе И | 
су поворота у. механизм, поворотный 
поворотный — тесапіѕт йе іпіоагсеге 
подающий — (т) тесапіѕт йе айтен- 
засе р. .. са 
~ подъёма у. механӣзм, подъёмный 
ПОДЬЄМНЬЙ — (та, папу) тесапіѕт де 
гібісаге / де тапеугӣ 
разгрӯзочный — тесапіѕт йе Чезсйгсаге 
распределйтельньй ~ (таз, тіг) теса- 
пізт / дізрогіїм де аіѕігібцііе, аїзігібціїог 
реверсйвный — тесапіѕт геуегѕіу / іпмег- 
зог 
стбпорньй ~ (таз, ітапѕ) тесапізт де 
біосаге / е оргіге 
стрелоподъёмный го (таз, іғапѕ) теса- 
піѕт ае гійісаге а гаи и! тасагаіеі 
стрёлочный ~ (с) тесапіѕтш тасазигі- 
Іог 
сцепной — (таў, ѓғапѕ) тесапіѕт ае си- 
ріаге 
~ схватывания (рег) шесапізтці режет 
трубоотрезной — (ғейл, (тес) Ч15рожиу 
де їдіаї їемі 
ударный ~ (таҳ, елп) тесапізт Че рег- 
сие / регсигапт 
~ управления тесапіѕт йе сотапа& 
уравновёшивающий — тесапіѕт де есНі- 
ИБгаге 
ходовой — тесапіѕт де аерІаѕаге 
шагающий — тесатѕт разног 
механик т. тесапіс 
механика Г. тесап!сй 
горная ~ (тіп) тесапісй пииегй 
~ грунтов (зе0{) тесапіса ѕоіигиог ра- 
тіпшгіог 
дислокаций тесапіса ЧізіосагНог. 
жидких тел (лік) тесапіса Пишеіог 
жидкостей у. механика жйлких тел 
зернйстых сред (тт) тесапіса теди- 
г вгапшаге 
композитных материалов (ліг  те- 
сапіса таенаеюг сотрогие 
прикладная ~ тесатсх арйса:а 
~ разрушения (сри, тес) тесатса ги- 
реги 


Е 


0 


механика 
~ стержневых систем (тес) тесапіса 
з1ете!ог де Баге 
стройтельная ~ (тес) тесапіса сопѕігис- 
ог Я 
~ сыпучих сред (ео) тесапіса тедії- 
ог песоежуе 
механовооружёние п. (1ейн) ищаге / їпх 
тезігаге / йоіаге їеһпісӣ 
механовооружённость /. (1ейп) соебісіват де 
іпгебігаге тесапісдй / ченшса 
механохймия Г. тесапосншие 
мечеть Г. (агл) тоѕсһее | 
мешалка Ё. (таз, пи") тајахог, те[ап]ог, 
авітатог 
~ барабанного тйпа та!ахог йр їоба / 
гогайу 
винтовая — та!ахог си есе 
дисковая ~ авіїатог си аіѕсигі 
~ для облицовочных материалов таіахог 
репіги таїегіаіе де ріасаге 
ковшовая ~ шаіахог си сира 
крановая — та!ахог си тасага 
лёнточная ~ авіїаїог си Бапах 
лбпастная ~ адіїатог / таіахог си раіеѓе 
~ принудйтельного дёйствия та!ахог си 
атезіесаге Рогіагй 
пропеллерная у, мешалка, винтовая 
рамная ~ авігатог си сайги 
гу своббдного падёния таїахог си садеге 
ШБега 
спиралеобразная ~ арігагог зріга! 
ступенчатая ~ таіахог їп пере 
мешалка-эмульгатор Г. (пт) арігагог реп- 
ги етиізії 
мешалочки рі. (тік) раіеѓе 
мешатель т (тік) аріїатог 
мешать а атезіеса 
мешковйна Г. (тіг) ріп24 де зас 
мешкопогрузчик т. (каму) їпсйт агог де зас! 
мешкоподъёмник т. (Ігап5) гіісй ог / кіз 
уціїюг е ѕасі 
мешкотара Г. зас! / рипа! де атраїаі 
мешбк т. (тік) зас; рипей 
балластный — зас е Бајаѕт 
битуминйрованный ~ зас ат гие Бігих 
тіпаїӣ 
бумажный — зас йе Шгие 
водяной — (вео!) рипба де арӣ 
воздушный ~ (4, 1151) рипей де авг 
прессующий резиновый — зас е саисше—- 
репіти ргезаге 
мешбчный си / е зас, си Бигдиі 
миграция Г. тіргаїів, тіргаге 
су населения (шгь) тівгаца роршане! 
трудовая ~ (игр) пизгайа. Гогіеі де типей 
микробетбн т. (Бої, тік) тісгобегоп 
микроисслёдование п. (//2) ехатеп / ехаті- 
паге тісгоѕсорісӣ, тісгоапа/іхх 
микрокарта Г. (ссоа) тісгоһагій 
микроклимат т, (іл!) тісгосіітат 





микрокоррбзия Г. (спліт) тісгосогогійпе, со- ТЫ 


гохіцпе тісгоргаѓісӣ 
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микрокристалль т. (#2) тісгосгізгаїв 
микроманбметр т. (таз) тісготавотеїги 
микрбметр т. (7145) тісготеїги 
микронаполнйтель т. (тік) штрішига ри|- 
уегціепій 
микронивелйрование п. (Ши) тісгопіуеіаге 
микроокружёние п. тісготедій 
микропбристость Е. (тік) тісгорогогіїате 
микропористый тісгорогоѕ 
микропорӣт т. (тіг) тісгорогії (таїегід!| 
іегтоігоіапі іп сиаг| Я агейа) 
микрорайбн т. (иг) тісгогаїоп де 1осиице 
микрорастрёскивание п. (тік) тісгобізигаге 
микрорельёф т. писгогеНеЕ 
микроструктура Г. (72) тісговігистигй 
микротвёрдость Її. (т!) тісгодигіїате 
микротрёщина Г. (тик) тісгобізигй 
усталостная ~» тісгобізцгй Че / Іа обозеа- 
1а 
микрофильтр т. (тик) тісгобійти 
микрофильтрование п. (тік) писгоННгаге 
микрошлиф т. (ші) тісгозіїї 
миксер т. (тік) таіахог, Бегошегй 
миксеризация Ё. (тік) атезіесаге 
минарёт т. (агл) тіпагег 
минерал т. (сеоі) тіпега!| 
минерализатор т. (201) тега хатог, авепі 
тіпегаїігатог 
минерализация Г. (сит, 8е01) пипегаНхаге 
тіпегаіға[іе 
ббщая а» тіпегаізаге тогаїд 
~ пень (21е) тіпегайзагеа ѕритеі 
минерал-плавень т. (ис Пих тіпега! ; Ғоп- 
Чапі тишега! 
мипбра Г. (жге) пирог (тагегіа! Раз с ри 
тат) 
мицёлий т. (іт) тісейй 
многовбдье п. (Ага) абилаен{а де арӣ, аре 
тагі 
многогранник т. (1142) ройедги 
многократность типіріїсунате : си сагасте: 
тинрій 
многократный гереїаї ; (таї) тирій 
многонаправленньй тийаїгесііопа! 
многообразньй тиііѓогтт / іуегѕ, уагіаї 
многобсный си таї тие ахе 
многопластинчатьй си рідсі тиіріе 
многопролётный. си та? шие аеѕсһіаегі 
многопустбтный си воїигі тире 
многорядный си та! тие гіпдигі 
многослойный си та! тине 5їгагигі, 5їгагі- 
біса 
многосмённый (ес) си / їп та шине 5спіт- 
Бин 
многосторбнний штиїціатегаї ;) си та: тике 
Іагигі й 
многоступенчатьй си таї тие їгеріе 
многоугольник т. (маг) роіеоп 
верёвочный ~ (тес) роїївоп  Гипісиіаг 
~ давлёния (тес) роїївоп йе ргеѕіцпе 
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многоугольник 
— сил (тес) ройвопи! Гоцеюог 
~ сил, замкнутый (мес) ройдоп іпсНі5 
а! Гог{е!ог 
силовой ~ у. многоугбльник сил 
многоцветность Г. ройсгопие 
многофункциональность Г. 
кате ме 
многоэтажный (ағ) тишега]аь си тоне 
егаје / шу@е 
многоярусный (агл) у. многоэтажный 
многоячёистый (т) тишсейшаг 
мобиль т. (тес) тобі 
мобильность Г. (тес) тобицае 
пространственная ~ шо шае зрапа!а 
могильник т. (агп) песгоро!а 
моделетбка Г. (срі) тодеїогеса, Гопа де то- 
деїе 
модели Г. рі. размещения (срі) тодее де ат- 
р!азаге 
моделирование п. (срі) тойејаге ; Угоди 
сегсегаге ре тоде! 
аэродинамйческое ~ тойејаге аегодіпа- 
тиса ‹ 
гидравлическое — тоде!аге Підгаціїса 
градостройтельное — (иер) тодейаге иг- 
Бапізтісй 
машинное ~ тодеіаге  5итиіаге ре саїси- 
Іатог 
> тепловых процессов, гидравлическое 
то4е!агеа Нідгаціїсй а ргосеѕеіог Тег- 
тісе 
ультразвуковое — зипи!аге цігаѕопіса 
физическое ~ япишаге Пласа 
моделировать а тойеіа, а зиФа ре тодее 
модель Ё. тоае! 
аналоговая ~ (таг, тес) тойе! апаіоріс 
деревянная — (/енп) то4е! ат Іетп 
детерминйрованная сетевая ~ (ес) тоде! 


тиїшаперопа- 


ае ге{еа детегтипата 

инженёрно-геологическая ~ (2201) тоде! 

ае реоіоре тпвіпегеаѕсӣ 

масштабная — (ср) тойеі Іа ѕсага 

многомёрная сетевая ~ (ес) тоде! де ге- 

{еа шипаитеняопа!а 

обобщённая сетевая — (ес) тоде! де 

гејеа сепегайтат 

пӧлая ~ (ейп) тоде! си воїмгі 

прозрачная ~ (1ейп) тоде! Ігапз5рагепі 

пространственная — (тес) тойе! ѕраџаі 

реологйческая ~ (тес) тое! геоіовіс 

~ систёмы тоде! йе ѕ151ет 

~ систёмы, функциональная то4е! Гипс- 
попа! ае зізіет 

сопряжённая сетевая ~ тоде! де ге[еа 

сопупвата 

уменьшенная ~ (ері) то4е! гейиѕ Іа ѕса 

га 

~ упруговязкого тела (тес) тодейи сог 
рици еіаѕтоуіѕсоѕ, тоде! Мах\ме! 


~ упругого основания (зеог, тес) тоде! 
де Гипдайе ејаѕисӣ, тоде! УіпКіег 
числовая ~ (таг) то4е! питегіс 


модельщик т. (/епп) тодеіатог 
модернизм т. (агй) тодегпізт 
модулирование п. размеров (геплп) тойшагеа 


дітепзіцпіог 


модильбн т. (агл) тодіпоп 
модуль т. (тес) тоаш 


~ активности (шлака) (т!)  гарогі 
ропаега! аїштіпш 51си 

акустический ~ (ас, Пі) тойи асизис 

алюминатный ~ (цемента) (лиг) тодці 

де аїштіпій 

архитектурный ~ (агл) тоди! агпиестига! 

гидравлический ~ (114) тоди! магаиис 

— глинозёма (т!) тойи де ашиипа 

двойной — (агл) ігауее даа 

~ деформации, абсолютный тойи! е 4е- 
Гогтапе арѕоіша 

~ деформации грунта (зе0{, тес) тойи! 
де деГогтаге а Іегепиїці 

- деформации, компрессибнный тойи 
де деГогтайе Іа сотргезипе 

~ деформации, относйтельньй тоди! де 
деїогтаце геіапуд 

~ деформации, зквивалентньй тоди! де 
аеѓогтаһе есшуаеп!а 

~ дилатации (1егто) тодці де а|алайе 

динамический ~ тодці ататю 

дробный ~ (агп) тоди! Ёгаспопаг 

~ жёсткости тоди! де гіріакаге 

~ изгиба тоди! де їпсоуоіеге 

касательный ~ тодиі гапрепіаі 

композицибнный ~ (агп) тоди! сотро- 

топа! 

конструктивный ~ (а^) тойи де соп- 

згисре 

~ кремнезёма (тік) тодиі ае зійсе 

~ крупности (ті) тоди! де Йпее у де 
шагипе, тоди! вгапшотеѓгіс 

~ непрерывности тойш де сопипииае 

объёмного сжатия порбды (2е0і) то- 

ди! де сотргезшие уоіитеїгісӣ а госії 

~ объёмной деформации тодці де деїог- 
таге уоштейлсй 

~ объёмно-планирбвочный (иь) тоаш 
ае ѕ15:етайғаге ѕраџаіа 

~ осадки (сої) тоди! Фе тазаге 

основной -— (ағд) тоди! Фе База, (тіки 

тойи! ћагашіс (а! степіціш) 

~ оснбвности (шлака) (тик) тоди! де 
Басиате 

планирбвочный ~ (игб) тоди! де 5151ета- 

пгаге 

~ пластичности тойш де ріаѕисиаге 

- повёрхностного стока (#14) тодціці 
ѕсигвеги де зирга!а{а, соейстепи ѕсиг 
веги зпрегйста!е 

— подзёмного стбка (ЛП: ғ) тойи! де 5сиг 
деге зимегапа 

приведённый ~ тоди! гейш 


( 


мбдуль 


— продбльного изгиба, приведённый по» 


аш де Наша) геди$ 
~ продольной упругости тойи! Че еіа- 
зиспате Топвиидтаїй 
производньй ~ (агл) ‘поди! дегімаї 
пространственный ~“ (агл) тоди! зрацаї 
~ размерности тоди! йе дітепзіопаге 
— расхода (Лі) тойи аде дебії 
~ сдвига тоди! де Ѓогѓесаге 
~ сжатия тойи! йе сотргеѕіцпе 
~ сопротивлёния тоаш Яе гезлзтен{а 
~ стбка (Лідг) тоаш Че ѕсигвеге / а! 
Усигреги 
температурный ~ (іекто) тойи де цет- 
регашга 3 
укрупнённый — (а’/) тоди! таги / 5рогії 
~ упругой деформации тоди! де дебог- 
тае е!азйса 
~ упругопластйчности тойш 4е еіа5іо- 
ріазсітате 
~ упругости тоди! де еіа5(їсітате 
~ упругости вторбго рода тойш де еіа- 
ѕиспаге гапзуегза!а 
~ упругости, динамический тоди! де еіа- 
зиснае Фіпатісй 
~ упругости, длительный тойи! де е!ази- 
снаге їп тр 
~ упругости, мгновённый тодці 4е е[аѕи- 
спаге шзтатапеи 
~ упругости первого рода тоди! 4е е!а- 
зисиаге Іопатидтаїідй 
~ упругости при кручений тоди! де еіа- 
зисиаге Іа гогѕіцпе / Іа гдйзисіге 
~ упругости при растяжёнии тоаш бе 
еіазтісіїате Іа шипдеге 
упругости при сдвйге тодці де е!ази- 
саге Іа Ёогѓесаге 
~ упругости, статйческий тойи! де еіаѕі- 
сцае згатіс 
~ цикличности тойи! де сісіїсітате 
— Юнга тоди! Уоипе 
модульность Ё. тойшагіса:е 
модульный тойшаг 
модульдн т. (агл) у. модильбн (агпітосіига!) 
модуляция Г. (акр, еісоп) тойшаге 
мозаика Г. (агй, Ни) тога!с 
литая ~ тогаїс шгпат 
пластйнчатая ~ тогаїс їп раст 
гу по дереву тохаіс де Іетп 
стеклянная ~ тогаїс е 5гісій 
мозайчный де / іп тогаїс 
мбечная Ё. посуды (115) зрА оне йе уазе 
мбйка Г. (1751) зрааге; зрдїдгог, сріцувій 
автомобйльная ~ заре Че зраат ашото- 
Бе 
~ из нержавёющей стали зра!атог ат ое! 
похаби 
керамическая - сНишуе!& 
сегатіса 
кухбнная ~ ѕрӣІаіог де Бисӣійгіе 
~ на два отделёния 5ра|8тог си доці сот 
рагитепие 


зраїдгог де 
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— на одні отделёние зрдїдіог зитр!и 
пластмассовая ~ с\ишүехӣ / зра!аог 4іп 
паза р!азисй 
— со сливной лоскбй зраїдіог си р!сигд- 
Гог 
фаянсовая ~ зрдідгог / 1ауоаг ат Газапца 
чугунная эмалирбванная — сбіцувій / зра- 
1а1ог іп їопід етаНа!& 
мол т. (сі) тої Фів рогшаг / йе іаге 
водобойный ~ то! зрагре-уа| 
свайный — тої Фа роц 
моласса Г. (вео!) тоіаѕӣ 
молл т, (агл) а|ее 
молниезащита Г. (е/) ргогесџе ипроплуа 1г&$- 
петеїог 
молниеотвод т. (е/) рагаїгдвпеї 
стержневой ~ рагаїгйзпеї си 01а 
трӧсовый ~ рагаїгдзпеї де пр гееа 
молниеприёмник т. у. молниеотвод 
молокб п. (тік) 1аре 
известкбвое ~ Іаріе е уаг 
магнезиальное — Іарге де тавпеліц 
цемёнтное — Іаріе йе сітепі, ѕиѕрепѕіе 
ароаза де сітепі 
молот т. (Іенп, (тес) сіосап ; Багоз ; (таз) 
Бегбес, тадіпа де мЁри (роф) 
вибрацибнный ~ (таз) уїбгорегешог реп- 
їги їабірі (ри 
~ внутреннего сгорания БегБес си агаеге 
имегипд 
воздушный ~ Бегбес рпештайс / си авг 
сотргипа! 
гидравлйческий ~ сіосап / Бегбес Шага- 
Шіс 
су двойного дёйствия БегБес си асіішпе 
ачЫа 
дизельный — Бегбес аіеѕе! 
дизельный трубчатый — БегБес аіеѕеі ці- 
шаг 
дизельный штанговый о» БегБес @іеѕе! си 
ргарши 
~ для щебня» сіосап е ріеігаг сіорійог 
канатньй ~ с падающей бабой сіосап си 
са и / си са4еге 
механический ~ Бегфес тесапіс 
~ одинбчного дёйствия сіосап / БегБес си 
асиипе 5ітрід 
падающий ~ Бегрес ргіп сйдеге 
паровоздушный — Бегбес рпецтайс си 
абиг 
паровой ~ Бегбес си абиг 
паровой ~ простого дёйствия Бегрес си 
абиг си 5ітріи еѓесі 
свайный ~ 50пеїй 
рйоніог 
трамбующий ~ та: репіги Баѓеге 


Бегрес репіги Багегеа 


молотбк т. (1ейп) сіосап 


бурйльный — (пил, (ейп) слосап регГога- 
тог 

верстачньй ~. сіосап йе пай (Іа Фапс ае 
гисги) 
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молоток 
ГВОЗДИЛЬНЬЙ — сіосап Че, / репіги сше 
гладйльный ~ сіосап ріапатог / Че іпдгер- 
гаг аа 
деревянный — (1ейп) сіосап де іти; 
(кит) тат 
~ дробйлки (тау, пик) сіосап Фе сопсазог 
камнетёсный ~ сіосап репіги р!аша / де 
сіоріїї ріака 5 
клепальный -» сіосап де пішії 
костыльный 7» сіосап де (Ба!) сгатроапе 
многоигольчатый ударный сіосап регси- 
гапт си та! шие асе 
г» мостовщика, сіосап Че рауагог 
отбойный — (тіл) сіосап 4е абага| 
пневматический зачистной — сіосап рпец- 
тайс де сига{аге Д 
пневматический отбойный — (тіл) сіосап 
рпеитайс де аБага] 
рубйльный — сіосап 14іегог ; тема 
ручной — сіосап йе тіпа 
слесарный ~ сіосап е Іасӣхцѕегіе 
столярный 2» сіосап е (їтрідгіе 
ударно-вращающийся — сіосап регсшат 
гогатіу 
чеканочный — сіосап йе 51етиїї / їе егапбат 
штукатурный ~ сіосап репіги гепсиіаїй / 
ае тепсийог 
электрический зачистной — сіосап віес- 
тіс де сигёаге 
электрический отбойный ~» (тіл) сіосап 
еесимс де ађагај 
электромагнйтный ^ сіосап си еіесіго- 
тавпет 
злектропневматйческий ~ сіосап еіесіго- 
риецтаис, сіосап еЇесігорегситапті си регай 
Че аег 
молотбк-гвоздодёр т. (1ейп) сіосап си уїгі 
деб5рісаї (репіги 5с0$ сше) 
молотбк-кйрочка т. (1ейп) сіосап йе ріеїгаг, 
сіорійог / репіги сіоріїгеа сагапия!ог 
молоток-ручник т. у. молоток, ручной 
мдлоть (1) а таспа 
момент т. (тес) тотепі 
~ включёния (еі, таз) тотепг де сиріа- 
ге / де атогѕаге 
г. внешних сил тогепіці Ѓог{еіог ехіе- 
гоаге 
гу внутренних сил тотепіші Гощеюог іп- 
тегіоаге 
восстанавливающий ~ тотеп: де геуепіге 
вращающий ~ тотем де гоѓайе 
~ вращёния у. момент, вращающий 
~ вторбго порядка тотепі де огаїпи! 401 
главный ~ тотеп гегиіапі 
грузовой — (крана) (тає) тотепи! зау- 
сіпії (тасагаїеі ) 
грузовой опрокйдывающий — (крана) 
(таз) тотепіці ѕагсіпіі Фе газигпаге (а 
тасагае!) 
действующий г» тотепі асбу 


демпфирующий ~ тотеп Фе атогихаге 

единичный — тотепі ппігаг 

~ задёлки / защемлёния тотепі йе їп- 
саѕігаге 

изгибающий ~ тотеп де їпсоуоіеге / іп- 

соустегог 

изгибно-крутйльньй — тотепі де їпсо- 

хоіеге си газисие 

гу инёрции тотепі йе іпегіе 

~ инёрции, главный тотеп: де шегие 

ргіпсіра! 

инёрции, осевбй тотепі е шегИе ахіа! 

инёрции, полярный тотепг де шег- 

Пе роіаг 

~ инёрции, приведённый тотепі йе іпег- 
пе геди5 

~ инёрции сечёния тотепі аде іпегііе а! 
зесйции 

~ инёрции, центробёжный тотем йе 
іпегіе сепігібида! |" 

~ количества движения тотепіші ипри|- 
зиїці (а! сапйици де пибсаге) 

крутящий ~ тотепі де тогѕіцпе ; (таз) 

сирій шогог 

крутящий пусковой ~ (таз) сирій де рог- 

піге ; 

массовый статйческий — тотепі айс 

а! тазе! 

маховбй ~ (таз) тотепі де ріга[іе / де 

іпегіе а! уоіапішиі 

начальный ~ (тес) тотеп и а! ; (таз) 

сирій іпіціа! 

начальный -— трёния (таз, тес) тотепі 

іла! де Ггесаге 

опӧрный — тотеп їп геадет 

опбрный изгибающий ~ тотеп! іпсоуоіе- 

гог іп геагет 

опрокйдывающий ~ тотеп! / сирій йе 

газтагпаге 

~ пары сил тотепіџі сиріціці де їоце / 
ипиї сирій де Роце 

перехбдный ~ (таз) тотепі де ігапѕті- 

геге 

пӧлный 7» тотепі тога! 

~ полной задёлки шотепи! їпсаѕігйгіі 
сотріете л 

предельньй г» шотеп!-Ниий 

приведённый изгибающий ~ тошепе т- 

соуоіегог гедиз 

приложенный — тотепезойснапь / аріїсат 

продбльный — штотепі Іопеіийіпаі 

пролётный г» тотепіші ігауеіі 


Й 


І 


равнодёйствующий ~ тотепти! гехицап-- 


теї / гегиШапі 

разрушающий ~ тотепі е гиреге 

распределённый ~ тотепі дізігібції 

расчётный ~ тотёпі теогенс / Че са!си! 

реактйвный — тотеп де геасицие / геас- 

тім 

результирующий - у. момент, равно- 

действующий 

~ сйлы относительно бси тотепіці Ёог- 
{еі їп гарогЕ си о ахӣ 


момёнт 
~ сйлы относйтельно точки зтотепіші 
Гог[е! їп гароге.си ип рипсі 
синхронизйрующий — (таз) тотепі йе 
5іпсгопітаге і 
~ систёмы сил тотепіш ипш зізгет де 
Ғогте 
сопротивлёния тотеп: де гелізіепій 
сопротивлёния брутто тотеп! Че ге21- 
ѕгепа Бгиго 
~ сопротивлёния изгибу тотеп йе ге21- 
51епуа Іа їпсоуоіеге 
~ сопротивлёния кручёнию тотеп де 
гегіѕ‹еп{й [а гогѕіцпе / гӣѕисіге 
~ сопротивлёния нетто тотеп: фе ге- 
т1ѕ1епій пего 
~ сопротивления, полярный тошепг де 
гег1ѕіепій ро!аг 
~ сопротивлёния, предёльный тотеп 
тахіт 4е геглѕіеп{а 
~ сопротивления сечёния при изгибе 
тотеп! де гегізіепій а зеспипи Іа їп- 
соуотеге 
~ сопротивлёния сечёния при кручёнии 
тотемі Че ге215(еп{й а зесіїипії Іа тог- 
зішпе / гӣѕисіге 
сосредотбченный -— тотеп: сопсепігаї 
статйчески неопределимый — тотепі зга- 
пс педегегтипа! 
статйчески определимый ~ тотеп айс 
Чеїегтіпаї 
суммарный — тотепі гога! 
тормозной — (таз) сирій ае Їгіпаге 
узловой ~ тотепг пода! 
уравновёшенный (уравновёшивающий) ~ 
сирій де еспійЬгаге 
~ устбйчивости (таз, тес) тотепі де 
зтаБішате 
фиктивный — тотепі Гістіу 
центробёжный ~ тотепі сепігіїця 
моментомёр т. (тес) гогзіотеїги 
монастырь т. (агл) тапазиге 
монах т. (сп) сашраг 
монитбр т. (йтес) топиог, Нідготопиог 
монолит т. топоїй ; тазіу 
монолйтность Г. сагасіег Фе топот 
мономер т. (спіт) топотег 
моноптёр т. (агй) топоргег 
монорельс т. ‘таз, Ігап5) топога! ; топо- 
5іпй 
монтаж т. (1ейп) аѕатЫаге ; топа}; топ- 
таге (у. 51 монтирбвка) 
безвыверочный = топа) Гага сопігої 
безьякорньй - топа) Гага апсогаге 
бескрановый — топга) га тасага 
блочный ~ топіаге йе еіетепіе ргеїабгі- 
саге ггійітепѕіопаіе 
врёменный — топіа| тетрогаг 
~ выталкиванием топа} ргіп ехри!хаге 
ргіп ітріпреге 
~ кабельной провбдки (гі) сабіаге - саб- 
1а} 
крановый — ‘таз, (ейп) топіа| а! тасага[еі 


0 


( 
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крупноблбчный — топіаге де Біосигі тагі 

крупноэлемёнтный — топіаге йе ејетепіе 

таг! ргеїабгісаге 

навесной — топіаі іп сопзо!А 

— надвйжкой топа) ргіп аі&гигаге 

~ наращиванием топіај ре огігопіаій 

~ оборудования (таў, гейп) тота) а! 
иШа]е!ог / а! ишарави 

огранйченно-свободный топа) си егай де 

Пбегіаїе тії 

панёльный — топа) ре рапоцгі 

~ поворотом топа} си гойге 

~ подращиванием топа] ре уегиса1А 

полносббрный — топаге де @етене ріе- 

їабгісате 


поперёчный — топа] Ігапбуетза! З 
поточно-совмещённый — топтај сотбізаї 
т Них сопіпий 


ПОТОЧНЬЙ -— аѕатЫаге / топа) іл йих 
поэлемёнтный ^^ топга} Фе еістепіе 


принудительный — топта Гога! 
продбльный — тота 1опвниата! 
су разворачиванием рулбнов тота) ргіп 
аегшагеа тоЈеї 
раздёльный ~ тотај Ёгаспопат 
~ «с колёс» тоша] Чіп тіјіосш де тгапѕ- 
рогі, топа) „ре годі" 
свободный — шопа} ІіБег 
гу скольжёнием топа) ргіп р1іѕаге 
гу скрёщиваний проводбв (е/) мопга] и] 
іптегзесріїог си сабішгі 
совмещённый — топа} сотЫпа! 
гу стоякбв топтаге а геахетеюг 
= стройтельных конструкций топіаге а 
еЇетепісіог де сопугисие 
трафарётный — топа} си забіоп 
гу тюбингов тољгаји! шЫпжигНог 
г шин тошаїіці 5іпеіог 
- щита шомаіці рапоціці / сии 
су электросетёй (е/) топта]и! гетейей віес- 
ісе 
монтажник т. (1ейп). топтаюг: ілугајагог 
монтажный де топіа| 
монтёр т. у. монтажник 
монтёр-сббрщик т. ((ейп) азатріатог 
монтйрование п. топгаге ; іпзгаїаге ; азат- 
Ыаге 
монтировать (гелт) а топа; а шзаіа; а 
аѕатЫа з 
монтирбвка Г. (ѓелл) топа) (у. и монтаж) 
монтмориллонйт т. (2е0і) топітогійдпії 
монумёнт т. (агл) топитеп 
морг т. (агп) тогай 
морёна Г. (сео!) тогепа 
морёние п. (Іт) Байцшіге 
гу древесины Байшіге а зсіпаигіїог 
морӣлка Г. (спіт) Баі; тогаапі 
морӣть (11) а Бацш 
морозйльник т. (/егто) геїгідегатог 
напольный — геїгівегатог де рагӣоѕеаіё 
настённый о» геѓгівегагог де регете ` 
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морозйльник-стол т. (17151, (егто) таза ге- 
Егірегатоаге 

морозобой т. у. морозоббйна 

морозобойна Г. (Іт) вейуига, сгарагига Че 
їпеПеї 

морозостбйкость Г. геглатеп|й Іа їпрпе{ 
морозоустойчивый гегі5гепі Іа их Іа іп 
єПеї, пезейу 

морфология Г., архитектурная (агл) тогіо 
оріе агицестига!а 

морфомётрия Г. рельёфа (220/1) тогГотема 
гейегоци 

морщина Ё. (тих) са, іпдонига, іпсгершига 
мост т, (рой) рой; риме; (е/) ритме 
автодорожный -— рой Яе ашозгада 
арочно-консбльный ~ рой іп агс си сопѕо 
ча 

арочно-подкбсный ~ рой їп агс си соп, 
газе 


арочный ~ рой іп агс " Бойи агсии 
арочный ~ с затяжками рой їп агс си и 
гати 


балансный — (сі) ритме еспійьгаїй 

балочньй — рой де си ре вип 

безраспӧрный висячий — рой зизрепаат 

Гага ітріпеегі 

бетонный ~ род де Бегоп 

большепролётный — род си аеѕсһіеге 

таге 

бревенчатьй — рой іп Ыгпе 

вантовый ~ род ре саб и 

вентиляцибнньй — (уелі) іпсгисіѕаге е 

сопдисеге е аегіѕіге 

висячий ~ род ѕиѕрепӣаг 

висячий кабельный ~ рой ѕиѕрепйаг ре 

сабій 

висячий цепной — род ѕиѕрепдаг си Іапі 

висячий ~ с жёсткой цёпью род ѕиѕрепӣат 

си апр пела 

висячий ~ с заанкербванным несущим 

кабелем рой зизреп4аг ре са а рогіапі 

апсогаї 

внеклассньй ~ рой їп аїага сіа5ійїсйги 

~ вбдных путей (сп) род-сапа! 

водоводный ~ (сп) ареЧисі 

врёменный ~ рой ргоуїгогій 

вспомогательный ~ рой ашхшаг е ѕег 

УС у ргомігопи 

высоковбдный ~ род тай 

вьшпрямительньй ~ (сі) риме гейгеѕоаге 

городской ~ рой играп іп 1псима ога- 

зиїш 

грибовйдный ~ рой-сішрегса 

~ грузоподъёмного крана тау, роди 
тасагаїсі 

двойной — (е/) риме дибід 

двухкабельный ~ род зизрепдаг ре Чоца 

сабійгі 

двухкрылый раскрывающийся 

сиїапі си доца апр! 

двухпутный ~ род репіги .аїе Чиа 


род Ба» 


двухъярусный ~ рой егааї си оџа 

шуее 

деревянный ~ роб де Іетп 

дифференциальный ~ таз) рине дие- 

геппа!а 

дорбжный ~ рой гипег 

железнодорожный ~ рой фе саїе Гегага 

железобетонный ~. рой пт Беїоп агтаї 

жёсткий висячий ~ роа зизрепдат гие 

загрузочный ~ (1ейп) роа Фе іпсйгсаге 

закрытый ~ род їпсіця (си апгееале 

зирегідаге) 

затопляемый ~ рой зибтегзи 

измерительный ~ (е! таз) рите де та- 

зигаге 

измерйтельньй ~ переменного тбка (е/, 

таз) рипіе де сигепі сопіїпий 

измерйтельньй ~ постойнного тбка (е/, 

таз) рипіе де ёигепі апегпагу 

каменный ~ род де ріаїга 

консбльный ~ рой си сопѕо!а / си сопзое 

консбльный арочный ~ ро4 си соп5о!А т 

агс 

консольный балочный ~ рой си ягіпгі 

їп сопзо!а 

корӧбчатый —ро@ іп еІетепіе еуійаѓе / 

Ир спезоп 

коробчатьй балочный ~ рой си вип 

саѕеѓаѓе 

косой ~ рой обіїс 

крытый ~ рой асорегії 

малопролётный — рой си дезспідеге писа 

металлический — рой теѓаіс 

многопролётный ~ рой си та! шиЙе 4ез- 

срідегі 

многопутньй ~ рой си та! шие са 

многоярусньй ~ рой си сді ѕиргариѕе 

~ на кривой рой їп сигра 

~ на рамных опбрах рой си рісіоаге ре 
сайге 

- на свайных опбрах рой си рісіоаге ре 
рИе 

~ на сваях рой ре ріојі 

наклонный ~ рой іпсіпаї 

наплавной ~ род де рошоапе 


неподвйжньй ~ род іх 
неразводной ~ у. мост, неподвижный 
неразрезной ~ рой си 5гіп7і сопіїпиє 


неуравновёшенный ~ (е1) ршие пеесН1- 
ПЬга1А 

низководный — род де іпаціте тіса 
однопролётный ~ рой си о зіпдига дезсНі- 
деге 

однопутный ~ ро4 си о зіприга сае 
отвальный ~ (саг, таз) род де Һһа!аа 
открытый ~ рой деѕсһіѕ 

парбмный ~ Бас де ігауегзаге 
перегрузочньй ~ (сі) рой ігапѕбогӣог 
де тапзБог4аге 

перекидной ~ у. мост, разводной 
пешехбдный ~ род / разаге!а репіги ріе- 
топі 


мост 
плавучий ~ рой рішног 
плашкбутный ~ у мост, наплавной 
плӣтно-ребрӣстый < рой си рійсі 51 пегушгі 
плитный ~ род ааа 
плотовбй ~ рой де ріше 
поворотный ~ роа `їигпапі · гоѓапу 
подвесной ~ у. мост, висячий 
подвижной ~ род тобі! 
подводный ~ рой ітегзаї 
подкбсный — рой си сомгайзе 
подъёмный — рой гіаісйгог тобі! 
ПОНТОННЬЙ ~ у. мост, наплавнбй 
постоянный ~ рой регтапепі 
прямбй ~ роа агер 
разборный — род детоптанбії 
разводнбй ~ род шоб!  Базсиіапі 
раздвижной ~ рой єПзапі 
разрезнӧй ~ рой си вгіпгі 1пдерепаеше 
рамно-балочньй ~ рой си вгипо іп сайге 
рамно-консбльный ~ род си сопѕоіе їп 
садге 
рамно-подвеснбй ~ рой зизрепаа! їп сааге 
рамный ~ рой де сайге 
раскосный -— у. мост, подкбсный 
раскрывающийся ~ у мост, разводной 
распбрный арочный ~ рой їп агс си їт- 
ріпдегі 
распбрньй висячий ~ рой зизрепдат си 
ппріпвегі 
ребристый — рой си пегуцгі 
решётчатый — рой си 2Абг@е 
> с гибкой аркой роа си агс Нехьи 
~ с ездой поверху рой си сайеа 5и5 
~ с ездой пбнизу рой си сайеа 105 
~ с ездбй ‚посередине рой си саІеа Іа 
тиіос 
- с заанкербванными несущими трбс- 
сами рой ѕиѕрепдат си сайги рогіапі, 
апсогаї 
~ с неразрезными фермами рой си вгт- 
21 сопипие 
~ с решётчатыми фермами рой си ягіпгі 
си т2абгеіе 
~ со сквозными фермами у мост с 
решётчатыми фёрмами 
сборно-разборньшй -— рой ргебабгісаї де- 
топіабі! 
сббрный ~ род т ргебабгісате 
сборный железобетонный ~ род де Бегоп 
агтаї ргеїабгісаї 
свайно-эстакадный ~ род де ріїоці-езга- 
сааа 
свайный ~ род де ро 
сварной — рой зидат 
свӧдчатый ~ у. мост, арочный 
секцибнный ~ рой ѕеспопаї 


совмещённый ~ рой сопібіпаї / тихі 

~ сопротивлёний (е/, таз) рите йе 
гетлѕіепій 

стале железобетонный ~ род йе Бетоп атта 


~ статйчески неопределимый тес рой 
згайс пейеїіегтіпаї 
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~ статически определимый (тес) роа 
зтайс деїегтіпаї 
транспортно-отвальный ~ (сағ, таз) рой 
(гапзрогіог де һа1даге 
трубчатый ~ у. мост, корббчатый 
цельносварной — роа зи4аг їп іпігеріте 
цепной — род (зизреп4а!) си Іапіигі 
шарнӣрный арочный ~ рой їп агс агисшаї 
шарнӣрный рамный ~ рой де сайге аті- 
сшаї 
эстакадный ~ ро4-езасаай 
мост-водовбд т. (сп) аредисі 
мост-канал т. у. мост вбдных путёй 
мост-перегружатель (та, (кап5) рой де їп- 
сагсаге 
мостик т. родеї, разаге!&, рипіе (у. Я мост) 
инвентарный ~ (роа) разагеїй детопіабіїй 
перехбдный ~ (с) разагеїд 
пешехбдный ~~ (род) разагеїй репіги ріе- 
топ 
подвесной ~, (роа) раѕагеіа ѕиѕрепӣаіа 
раббчий ~ (1ейп) роде} де Іисги 
сигнальный ~ (с/, рой) разагеїй репіги 
ѕетпа1е 
служёбный — (рой) разагеїй / рой / ро- 
де] де зегулсти 
Служебньй ~ управления затвором (сп) 
рипе репіги тапеугагеа ѕіауіеіог 
смотровой ~. (рой) риліе де сопігої 
температурный ~ (1егто) рипіє їегтісӣ 
тепловой ~ у. мӧстик, температурный 
мостйть (/енп) а рама 
мостки рі. (Іепп) гатре , зспее 
мостовая І. (4гит) рауа); рагіеа сагоза Я 
а ипе! 5їгдг21 ; саїдагіт 
асфальтовая ~, рауај аѕѓакаг 
бетбнно-мозайчная ~ рауај де Бетоп-то- 
талс 
брусчатая ~ рауај де рауеІе (погтаіе) 
булыжная ~ рауа} Фе маша Бгиїй е 
БоІоуапі 
гранйтная ~ рауа) Фе вгапи 
деревянная ~ рауа] іп Іетп 
~ из гранйтовой брусчатки рауа] си ра- 
уеІе де вгапії 
гу из плит рауа) си дае ) си рійсі 
каменная —рауа} 4е ріаїга 
клинкерная —рауа} де Багай агііїісіа! / 
де сПпспег 
мозайчная ~ рауа) тогаїсаї 
одинбчная ~ рауа] ѕітріи 
торцбвая ~ рауај Фе саїиригі 
шашечная —у. мостовая, брусчатая 
мостовбй де рипіе, де рой 
мостовщӣк т. (4гит) рамаїог 
мостостроёние п. (род) сопѕігисііе де роди 
мостостройтель т. (род, ѓіећп) сопзігистог де 
родит 
мотель т (агй, с5с) тоге! 
мотйв т архитектурный (ағл) тону агһі- 
тестопіс 
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мотобетонолом т. (таз, ѓейп) зрагеёгог де 
Беїоп си тобог 
мотбк т. проволоки (миг) соіас йе 8їгтй 
мотоперфоратор т. (1ейп) тоїіорегіогаїог 
мотопила Г. (1ейп) Їегда5ітди си тоїог 
мотопомпа Г. (#147) тоюрошра, ротра си 
тогог і 
пожарная — тоѓоротрӣ 4е іпсепаїй 
мотор т. (таз) тоїог 
мотбр-генератор т. (714$) погог-вепегатог 
моторест т. (агл, с5с) тогеі-гезіайгапі 


пйковая — (е/) ршеге бе уїгі 

~ пласта ргоѕітеа ипи ѕігаї 

~ пластической деформёции (пиг) са- 
расітате фе деїогтаге р!азнсй 

полёзная — (таў) ригеге игід 

~ ползучести (тес, тіг) сарасігате е 
Пиаі 

понйженная ~ 

зсалий Я 

потёрянная — (таў) ршеге ріегацій 

~ потбка (Аа, іп51) іпѓепѕіќаге а Пихшиі 

потрёбная ~ (е/, таз) ригеге песезагй 

предёльная — сарасиме / ригеге тій / 


(таз) ригеге гейиѕӣ 


мусородробилка 1 


сопсабог ас зупої 
барабанная — сопсазог де 5ипог си тат- 
Баг 

квартирная — сопсазог Фе яцпої де арапа- 
тепі 

молоткбвая ~ сопсаѕог Фе випої си сіоса- 
пе 

ножевая ~ сопсаѕог де випо! си сційе 
ножничная ~ сопсазог е рцпоі си Гоаг- 
Гесе 

струйная су сопсаѕог Че випо! си јеї 
шаровая "-- сопсаѕог Фе випої си Бе 
щековая — сопсаѕог де 510: си Ак 
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соединйтельная кабельная ~ (е1) тиїд де 
Зопсйипе / де гасогааге а сабіигіїог 
стяжная ~ Бисза / тапѕоп Че ѕітїпреге 

мушки Г. рі. (дефект глазури) (тіг) тибзси- 
Ще, реге (аеўесі а #атиги) 


мыло п. (сыт) зарип 


жидкое ~ ѕ4рип Псбід / раза 
нафтёновое ~ у. мылонафт 
техническое — зарип іпдизігіа! 


мылонафт т. (сріт) зарип пабгепіс 
мыльная Г. (атл) зарипдгіе 


мусороприёмник т. (іл5г) рибеій 
мусоропровод т. (1751) Бигіап / сопдицсій де 
50101 / репіги еуасиагеа випоїціці 
горячий ~ еуасиагог де Випої си іпсіпе- 
гатог 
мбкрый ~ еуасиаюг де 2101 итей 
огневой — у. мусоропровод, горячий 


тахіта 

приведённая — ршеге гедизй / гарогіаїд 
проёктная ~ сарасіїате ргоіесіаїй 
произвӧдственная ~ сарасіїаїе Че рго- 
Чдиспе 

расчётная —,сарасиае / ршеге саісшаїӣ 
~ стройтельной организации (ес) сара- 


мотбр-колесо т. (7145) гоаій тоїоаге 
мототрек т. (агит) рід де птіоіосісіивт 
мотыга Г. (іенп) зара 
мӧшка Г. (дефект стекла) (тік) іпсіцліцпе 
де рате їп 5їїсій, Биїе (4еесё а! зіісігі) 
мощёние п. (4гит) рауаге, рауај 
~ булыжником рауаге / рауа} си ріаігӣ 


мясокомбинат т. (ағһ) сотбіпаї де сагпе 
мятие п. (ѓіегто) Іатіпаге ; обигаге ; 5ігап- 
шаге 
~ пара Іатіпагеа арбигиіці 
мять (тіг) а атезіеса, а "Апина 


бгиїа 
су в ёлку рауај їп соадй де ребе, рауаге 
їп зріс / їп „У“ 
веерообразное — рауај їп Ѓогтӣ де еуапиа! 
каменное — регеи, пибгйсйтние де ріаїга 
~ камнем рауаге / рауа] си ріаїгӣ 
гу. каучуковой шашкой (гелт) саргиѕіге си 
рауее іп саисиас 


кбнусом рауа] їп соп 


4 


сіїаїеа ограпіза[іеі де сопѕігисііі 
тепловая ~ (1егто) ршеге саїогісй / 
гегтіса 
удёльная ~ ршеге ѕресіѓісӣ 
условная ~ риїеге сопуепіїопаїй 
устанбвленная ~ (еї) ршеге іазтаїагй 
электрическая — (еї) риїеге еіесігісй 
эффектйвная ~ ршеге / сарасіїате еѓес- 
пуд 


сухбй — еуасиатог де рипої цесаї 


холодный ~ еуасцаїог де 5101 гесе 
мусоросборник т. у. мусороприёмник 
домӧвый — рибеїй а ппоБиціш 
стационарный — гесіріепі ѓіх репіги дипої 
мусоросжигание п. аг4егеа випоїціші 
мусороудалёние п. еуасиагеа Бип 
мусорщик т. сипоег 
мутность Г. (/12, Шар) шшібигеаїй, шгЫанае 


на плаву їп 5їаге де рішіге 


мрамор т. (гео, пи") тагтигӣ ~ воды гигбідйатса аре! набегание п. (лаг) итр!егеа / 


і 


крупным камнем рауаге си саїпригі 
таг! С 
мозайчное -— рауаі-тогаїс (де разёе си- 
бісе [га аѕегағе їп гіпдигі ғевиіаіе) 
г» «на ребро» рахај ре тисћіе 
~ плашмя рауај сшсат 
~ плӣтками рауа) / рауаге си дае / си 
ріасі 
~ по раствору тасадат сітепіаї 
сегмёнтное — рауај ѕевтепіаг 
мощёный (агит) рамаї 
мощность Її. ршеге, сарасітате ; (ео, тіп) 
вгозіте (а зан иг); (е1) іпіепзіїаїе 
г» балласта (сі) вгозипеа рана! Фе Ба- 
Іазі 
~ внутренних источников теплоты (ѓеғ- 
то) ршегеа зигзе!ог іпіегіоаге Фе сді- 
ига 
гу двигателя (таз) ршегеа тоіогииі 
звуковая ~ (оис) пмепзНае ѕопогй 
избыточная — (е!) ршеге зиріїтепіагй 


ге. истбчников света, удёльная (е/) іпіеп- 
зітатеа зресіїїса а зигзе! де штіпд 
г» котла (1егто) сарасіїаїе а сахапши! 
гу лампы (еї) ршегеа 1Атри 
максимальная ^ (таз) ршеге тахітд 
мгновённая — (745) риїеге іпзіапіапеє 
~ нанбса (рео!) вгоѕітеа ашушиаЙог 
номинальная ~ (таз) риїеге потіпа!і& 
окислительная ~ (спіт, 1201) сарасиае 
де ох!Чаге 
гу пёчи, тепловая (т, гегто) ршегеа 
саїогісй а сиріогиіці 


брекчиевйдньй ^ тагтигй Бгесіїогтй 
декоратйвньй ~ тагтигй десогануй 
МОНОЛЙТНЬЙ 7» тагтига 5ітрід 
природньй ~ тагтигй пагигаї 

цветной ~ тагтига соіогагх 


мраморный де тагтига 
мука Е. (тік) Едіпа ; ргаї 


буровая ~ (тіп) ргаї Фе регіогаге 
поломйтовая ~ Гата де Чоюти 
древесная — Таша бе Іепіп, гитеви$ 
известнякбвая ^^ ГАша ае саїсаг; уагергаї 
каменная ~ Едіпа / ргаї де ріаігӣ 
кирпйчная ~ ргаї де сёгапиай 

сырьевая ~ ргаї де таїегіе ргітӣ 
торфяная ~ ргаї де пика 


муллӣт т. (вео!) ти! 
мульда Е. (дғит) сиїб де вдіпд, заига їп іт- 


Ьгасатіпіеа гигіега 


мультифункциональность Г. тийіїипсріопа- 


аге 
мультициклбн т. (тик) тишпсісіоп, Баѓегіе 
де сісіоапе 
мундштук т. (таў) ајшај 
мурал т. тига! 
мусковйт т. (2201) птизсомії, тісі аїбд 
мусор т. 5ипо! 
домовый ~ (1151) випо! / гегідцигі тепа- 
јег (е) 
стройтельный · ~ (/ейп) тоог 
хозяйственный ~ у. мусор, домӧвый 
мусоровоз т. сатіоп де їгапѕрогіаг сипо 
кузовной — ашюрипо!ега 
собирающий м» ашовипо!егй де соескаге 


остаточная ~ шгЫычиаие гелаиа!А 


мутул т. (агй) тишід 
муфель т. (ти) тих 
муфта Г. (175, таз) тиїй, тап$оп ; сирій, 


сир!а] 

асбестоцемёнтная — тапѕҙоп / тиЁа де 
агђосітеті 

безрезьбовая ~ тий / тапѕоп Гага Не! 
винтовая ~ тиїй / тапзоп / сирій си 
[ег . 

втулочная — сиріаї си тапѕоп 
гидравлическая 2» сир!а) гаці 
глухая ~ сиріа) бх 

~ для шлангов гасога де Ригши 
жёсткая ~ сиріа) гіра 

кабельная — (е1) тиѓа / тапѕоп йе сабіш 
компенсйрующая ~ (1егто) тапѕоп де 
Чагарпе 

конусная ~ асир!а} / Бис5й тибшагй со- 
піс(а) 

концевая кабельная ~ (е1) сине цегпипа!& 
аде са и 

кулачкбвая —сир!а} си сгабоц / си 2 аге 
ответвйтельная кабельная ~ (сі) тиїда 
Че дегіуаціє а сабіигіїог 

переходная — тапѕоп фе гедиспе гедис- 
пе 

подвижная ~ сиріа) тобі! 
предохранйтельная ~ тапзоп (е рготес 
пе 

свёртная ~ тапѕоп біса 
соєдинйтельная ~ (лій, 1151) тиїй де си- 
ріаге, гасога 


набережная Г. 


набивка Г. вагпішга, итрішига ; 


набирание п. воды 
наблюдёния п. 


ег сгедегеа / 

гідісагеа піуеїшіці ареїог 

є (сп) сһеї, Фапд де асозіаге, 

деБагсадег 

вертикальная ~ спе! (си регее) уегисаї 

откосная ~ сһет си таїилигі 

портовая — сне! рогіцаг 

речная — спе! Ниу!а! 

свайная — сһеі ре рИой 

тамбженная ~ сһеј уата! 

шпунтовая ~ сһеі ат раїріап5е 

Багпіѕіге ; 

итріеге ; Батеге ; (тіп) таіегіа! де Бџгај ; 

Бигате, аѕіџраге 

асбёстовая — (ілі, гето) вагицига (ае 

еіапѕаге) йіп атбеѕт 

вӧйлочная — (таз) сагайшгй ат різід 

су драночной сётки (1ейп) Батегеа саго- 
зала 

пенькбвая — (1и5/) загпиига (ае еап- 

хаге) Ат сіперӣ 

сальниковая — стає) ргезвагиииг8 

су стыка труб (115) вагпішга ітбіпагії 
сопацсѓеіог 

(Аіа") ргіїд де ара 

дени рі. обзегуаи ; ѕиргауерћегі, 

чгтагігі 

~ за осадкой (зеой обзегуаи азирга (а- 
заги 

~ за стоком (ар) обзегуа{и 
10гі аѕирга ѕсигвеги 

~ за уровнем воды (Ағ) оБзегуа и 
тазигаог! аѕирга туе аре 

стационарные ~ оббегуаи уаџропаге 


тазига- 
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набор т. вагпійџгӣ ; ѕегіе, азогійїтепі; сот- 
ріеї ; апѕатЫіц ; ѕеї ; ігиѕа ; апрајаге ; айті- 
геге ; итріеге 
~ грунта (1егаз) штріеге си ратіпі (а 
сиреї ехсауаіоғиіиї, 5сгерегиіці еіс) 
инструмёнтов (ѓейт) тизй / вагпиига 
де зсше 
ключёй (тес) їгиза де спе! 
прочности (тес) сгемеге а гезізїепіеї 
сит (ти) ѕеі де зИе (ягапиіотеїгісе) 
~ черпка (тіг) Гогтагеа изеог 
набрёсывание п. агипсаге ; аріїсаге 
механйческое ~ раствора (/іп) агипса- 
ге / аріїсаге тесапіса а тогіагиіці 
набрбска Г. (сп) апгосатепі 
каменная ~ апгосатепі, апгосатегие; 
(Чит) цтрійгига де ріаїга 
каменная — в плетнёвых клетках апго- 
сатепіе їп р!азе 
— рваного камня апгосатепіе Бгиіе 
свободноотсыпанная каменная — апго- 
сатепіе агипсаїе Бег 
> с обработкой водой под давлёнием ап- 
госатепіе зра!а{е си ара ѕир ргезипе 
уплотнённая каменная ~ (сл, гит) ап- 
госатепіе сотрасіаїе 
шлаковая —(4гит) итрииага си 2вига 
набрызг т. (Йп) лепсша!й торий 
асбёстовый ~ їепсиіа]ӣ торий е агбезі 
г крупными бросками їепсиіаій саїсіо- 
уессһіо 
~ на трубопровбд гепсиіаїй ѕігоріій ре 
сопдисае де ара 
~ «под шубу» (епсша!а угорий „іп Мапа“ 
~ с вёника 1епсша! торий си шапит- 
са 
— со щётки ќепсиіаіа ѕігоріїй іп регіе 
набрызг-бетон т. (Бер, јіл) Беюп їогсгеїаї 
набрызгивание п. раствора (Ёп) пюгсге- 
гагеа тогіагиійі 
набухдемость Г. (сео, т) сарасігаіе е 
итіїаге 
набухание п. итбіаге 
г грунта (єео0ї) итйагеа ратіпійіці 
~ черепка (тіг) итЙагеа таїегіаїціці се- 
гатіс 
набухать а ѕе итіїа; а сгеме їп уст 
навалка Г. іпсагсаге 
наваливать а іпсӣгса 
навалом їп угас, їп єгатада 
наваривание п. (зи) іпсагсаге ргіп зидига, 
зидаге 
наваривать (за) а їпсагса ргіп 5идигд 
наварка Г. печи (тіг) їпсагсагеа сиріогиіці 
наведёние іпагеріаге зрге...; опегиаге 
горизонтальное ~ (сео) огіепіаге їп ріап 
г. элемёнта (/епп) топіагеа еіетепішиі 
навес т. (е/сот) ѕоргоп, итргаг, асорегіз де 
ргоесйе ; (е/теі) Ба1ата!е 
врезной ~ Баїатаїіе іпргораїе 


1 


та 


дверной ~ Баатае йе цей 
~ для ворбт Ба!ашее Фе роагід 
оконный ~ Баїатаїе 4е Ғегеаѕігӣ 
навёска Г. (1ейп) зизрепдаге ; топіаге; айг- 
паге ; (еітеі) Баата!е 
~ дверей топіаге а цог (т Баатаие) 
гу. бкон топіаге а Гегезігеіог (їп Баатае) 
полушарнирная — баїатаїе зетіагіїсціате 
~ проводбв топіаге а сопадисівіог 
ге ценей топїаге а Іап(игіїог 
навесной їп сопѕо!ё ; зизрепдаї 
навётренный їп Бдгаїа үїаішиі, ехриз Іа уїпі 
навёшивать (/ейп) а аїїгпа, а аса 
навйвка Г. (е!) їпЁйѕигаге ; Бобіпаге 
~ арматуры (агт) Ғгеіагеа агтйигії 
навинтӧванный біегаї, си Тег; еріпішії 
наводйть а топіа; а тагера; (е/) а іп- 
дисе ; (зео4) а уіза 
навбдка Г. топіаге ; іпдгеріаге ; (е/) іпдисе- 
ге; (зео4) уітаге 
~ моста (1ейп) апзаге/топаге а родит 
нагель т. (еїсоп) сит де Іетп, рапа ; вціоп; 
46и 
гибкий — си! Нехи 
глухой ~ рапа оагіа 
деревянный ~ рапа де Іетп 
дубовый ~ си! ргоѕ де ѕїејаг 
жёсткий — сш па 
металлический о» рапа тегаїісй 
пластинчатый ~, рапа 1ате!ага 
сквозной — рапа ѕігарипѕӣ 
трубчатый ~ рапа табшага 
цилиндрический ~ сш сіїіпдгіс 
нагнетальщик т. раствора йенп, тип- 
сігог саге ехесиїа іпјесіагеа тогіагціці 
нагнетание п. (Іепп) ротраге, іпіесіаге ; ге- 
їшаге З 
~ битума Біштаге, ицестагеа Бігитийі 
~ в шов іпјесіагеа го5гигіїог 
~ за обдёлку ротраге / іпјес(аге їп дози! 
саріцѕейі аш а] р1асӣгі! 
контрольное ~ іпуссіаге йе сопігої 
~ раствӧра ротраге / іпіесіагеа тогіа- 
гиїші 
нагнетатель т. (таз) сотргезог; зибіапід 
нагнетать (/енп) а ротра; а геїціа; а іп- 
јесѓа 
наголбвник т. сар, сарас 
~ вышки сарга ше 
г» сваи сарш ріїоїиіці 


нагӧн т. (Нік) гетии / сгеѕќеге а (1) пі- 


меїціці даїогііа уїпішіці 

наградка Г. (/епп) Гегаугаи репіги 5дйпіції / 
пов 

нагрёв т. (ѓеғто) лисайаге 


высокотемпературный ~ шсё|иге Іа іет- 


регаїига їпага 


высокочастотный — іпсдігіге рип сигепії 


де таНа Їгесуепідй 


индукцибнный — іпсдігіге рип сигепі де 


шаисйе 


комбинйрованный — їпсдігіге сотЫпа!а 


контактный — їпсаіхіге ргіп сопіасі - 


чу 


нагрёв 
косвенный — іпсдігіге шанесия 
неравномёрный — іпсйідіге пецпіїогта 
низкий — іпсдігіге Іа іетрегашті јоаѕе 
прямбй ~ іпсдігіге дігесій 
радиационный ~ їпсӣігіге рим гадіаци 
резкий ~ іпсйігіге Бгизса Ў 
циклический ~1Їпс&]2іге сісіїса 
нагревание п. у. нагрёв 
нагреватель т. іпсйігіїог, ѕигѕа са / де 
са!Чига 
гу битума (лиг) іпедігіог де Биит 
нагревать а їпсд12: 
нагревостбйкость Г. (тих) гедчепца Іа їп- 
са|таге 
нагружать а іпсдйгса 
нагружёние п. іпсйгсаге ; рипеге зи б ѕаг- 
спа (у. $1 нагрузка) 
^ до разрушёния (тес) іпсйгсаге ріпа 
Іа гиреге 
однократное — (срі) їпсйгсаге тр! (о 
5іпеиғӣ ааа) 
повторное ~ (СР, тес) іпсагсаге гере- 
тата, рипеге герегаїй ѕиЬ загстА 
повтбрно-перемённое ~ (таб, тес) т- 
сагсаге аНегпаНу герегагй 
статическое ~ (тес) їпсйгсаге мансё 
усталостное — (тес) ѕоЇісігаге Іа оБо- 
ѕеа1а 
нагруженньй — іпсйгсаї; заб ѕагсіпй 
нагрузка Г. іпсйгсаге ; ѕагсіпй ; зойсйаге ; 
іпсагсйтига, сарасіїате ЃоІоѕий, аразаге (у. 
51 нагружёние) 
автомобйльная — (срі) їпсйгсаге си уебі- 
сше аціо 
аэродинамйческая ~ (ср!) ѕагсіпӣ аего- 
аіпатісӣ 
безопасная ~ (тес) ѕагсіпӣ йе зівигапій 
айтіѕа / адтізібіїд 
ветровая г (тес) загста ргоуосата де 
У / Чаюгий уїлішиі, ргезипеа уїпш- 
ш 
вибрацибнная — (тес) хагсіпд / 8діїсіа- 
ге уїбгатогіе 
внезапно прилбженная ~ (срі) сагстя 
аріїсаїай Бгизс 
внецентренная г (тес) загста ехсеп- 
тгіса 
возмущающая ~ (тес) загстё регіцгђа- 
тоаге 
врёменная — (тес) загста гетрогага 
гидростатическая ~ (лѓағ, таз) зоНсиа- 
ге / ргеѕіцпе Нідговіатісй 
главная ~ (тес) ѕагсіпӣ ргіпстраїй 
гололёдная гу (срі) іпсӣгсаге ргіп Бһеа{а 
гусеничная — (ср!) іпсйгсаге си уеНіси- 
1е ре ѕепіїе 
действйтельная — (тес) загсіїд геаідй 
действующая ~ (тес) загсіпй аспуй / ае 
Шшесги 
динамӣйческая ~ (тес) загсіпа 
саге / зойсиаге дФіпатісд 


іпейг- 
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длительно-дёйствующая — (тес) іпейк- 

саге регтапепід 

дополнительная г-(срі) іпсйгсаге , Ѕаг- 

ста зирШтепгага 

допускдемая ~ 

Ба 

единичная ~, (тес) загсіпа ипнагй 

железнодорбжная ~ (ср) іпсйгсаге си 

уешсше де саїе Гегаїд 

жесткая ~ у. нагрузка, ударная 

знакопеременная — (тес) загсша аПег- 

папуа, акегпаге е загсша 

знакопостоянная периодӣческая | ~» 

(тес) загсіай регіодїсй си асеЈаѕі 5етп 

изгибающая — (тес) ѕагсіпӣ де їпсоуоіеге 

импульсивная — (тес) загсіпй де їтри5 

инерционная ~ (тес) їпсӯгсаге де шегие 

испытательная ~ (срі) ѕагсіпӣ де іпсегсаге 

истинная ~ (ср) ѕагсіпӣ геаїд 

касательно-модульная ~ (ср!) шсагсаге 

тодшаг-{апзепна!а 

квазистатическая — (срі) зойспаге суа- 

зізтанса 

колесная ~ (срі) іпсагсаге си уе еше си 

гой 

комбинйрованная ^^ (ср, тес) їпсйгсаге 

сотбіпата 

кососимметричная ~ (тес) загсша обіс- 

зітеїгіса 

крановая — (7145) ѕагсіпа тасагае! 

кратковременная ~ (тес)  загсіпй ае 

ѕсигій дигаїд 

критйческая — (тес) загсіпй смися 

круглогодовая тепловая ~ (1егто) ѕагсіпй 

тегтіса апиа1а 

линейная ~ (тес) ѕагсіпа (си уагіаціе) 

Ппіага 

ломающая | ~ (тес) ѕагсіпа Фе гиреге 

максимальная ~ (таз, тес) загстА та- 

хіта 

мгновенная — (тес) ѕагсіпа іпзтапіатее 

местная — (тес) загсіпа Іосаій 

метеорологическая — (соі) зойсийг! дато- 

гиа Гастогіїог тегеогоїовісі 

многократная ~ (тес) ѕагсіпй мира / 

гереѓаїа ; іпсагсаге тиПірід 

монтажная — (тес) загсшА де тоша} 

м на единицу повёрхности (тес) шсёг- 

саге / загсша ре ипИае де зиргагГаїй 

на колесо (таҳ) 1псёгсаге ре гоахӣ 

на кручение (тес) зоЙснаге Іа гази- 

сіге х 

ту на ось, нормативная (таѕ) їпсйгсаге 
ре озіе, погтаїд 

~ на сдвиг (тес) зоіісітаге Іа Ғогѓесаге 7 
іа гаїеге, загсіпа де Рогіесаге 

невыгоднейшая ~, (тес) іпсӣгсагеа сеа 

та! еѓауогаЫ!& 

неравномёрная — (тес) ѕагсіпі г 

Гогта 


(тес) загсіпа адтізі- 


( 


( 
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` нагрузка 
неравномёрно-распределённая ~ (тес) 
ѕагсіпӣ пецпіѓогт. 4ізігібціїй 


несимметричная ~ (тес) ѕагсіпа аѕіте- 

їгіса 

номинальная ~, (е1) іпсдгсаге потіпаї& 

норматйвная ~ (7145) 1асагсаге погтаїй 

обусловленная — (тес) загста сопуеп- 

{іопа1а 

общая — (таз) загста тогаїд 

Общая эквивалёнтная ^ (таз) загста 

тогаїа есрімаїеній 

объёмная — (тес) ѕагсіпй уобійтеїгісй 

однократная ~, у. нагружёние, однократ- 

ное 

односторонняя ~ (тес) загста ипНаегай 

~ окружающей среды (срі) їпсйгсаге 
Ааогиа тедіціці їпсопјигӣгог 

опрокидывающая — (тес) ѕагсіпӣ де гйз- 

гогпаге 

осевая — (тах) ардзаге / загсшй ахіаій 

основная — (тес) шсагсаге / загсшй 

ргіпсіра1а 

~ от движения (тес) загсшА іпатісё 

~ от оборудования (срі) загстй ргоуе- 
пна де Іа 11аје 

Отопительная — (то, ѕагсіпа де Тпсй[- 

2іге 

~ от перекрытия (срі) загсіпа фагогиа 
ріапѕешиі 

~ от сббственного вёса (тес) сагстя 
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Чаїогіїй вгецідції ргоргії / дай де геи-, 


гагеа ргорме 

гу от транспорта у. нагрузка, подвижная 
параметрическая ~ (тес) загстй рага- 
теѓгіса 
первоначальная — (тес) їпсӣгсаге / 5аг- 
ста пай 
перемённая — (тес) загсіпй уагіабіїй 
периодическая — (тес) шсагсаге регіо- 
91са 
пйковая — (е/) ѕагсіпа Че уїгі 
повторная ~ (тес) 1псёгсаге 
гереѓага 
повторно-перемённая ~ (тес) ѕагсіпй ге- 
регата уагіабіїа 
погонная — (тес) 
де Пипеіте 
погбнная удёльная ~ (тес) загсшй ѕре- 
сібіса ре ипИатеа е шизте 
подвижная ~ (роа) загстА тобіїд 
полёзная — (таз) загсша шій 
полная ~ (е/, тах, тес) загста той 
полная зквивалентная — (таб) загсша 
їоѓа!а есшуает!аА 

- предварительная су (е/соп) іпсагсаге рге- 
ајабиа / іпійаіа; шсагсашга загста 
ргейтіпага 
предёльная — (тес) загстйё-Ншиа 
прерывистая ~ (тес) загсіпа діѕсопііпий 
приведённая ~ (таз) загсшй гедиза 


ѕагсіпа 


загсіпй ре ипіїаїса 


приложенная — (715$, тес) загстй аріїса- 
1а 
~ при прелёле упругости (тес) загсіпд 
согезрипадтоаге Шице! де @азисиае, 
загсіпа-йтій ае аазисйае 
приспособляющая — (срі) 
адаріате 
прббная ~ (срі) іпсйгсаге де ргора 
проёктная — (срі) загста де ргоіесіаге ! 
де са!сш, іпсдгсаге де саси! 
пульсйрующая ~ (тес) ѕагсіпӣ риїзатогіє 
/ іпїегтіќепій, іпсйгсаге іпіегтігепій 
рабӧчая — (таз) ѕагсіп& ае шсги / де 
гевіт 
равномёрная — (тес) загсіпаі  ипіїогті 
равномёрно-распределённая — (тес) заг- 


загсіпад е 


„ста циЙогт 4157Биий / герагііхаія 


разрушающая — (тес) загстй / їпсӣг- 

саге де гиреге і 

разрывная — (тес) загсіпй де гиреге (Іа 

інііпаеге) 

распределённая - (тес) загсіпд аіѕігі- 

Бика / герагиза!а 

расчетная ~, (срі) загсша / іпейгсаге 

де саїси! 

реверсйвная — (таз) загсіпд геуегаїбіій 

рёйсовая ~ (сі) ѕагсіпй де сигзА 

рекреацибнная ~ сарасиае гесгеайуй 

адтізібіїй | 

~ самотёком (ср!) іпсагсаге ргаупайопа- 
1а 

сезонная тепловая — (І/егто) загсіпд (ег- 

тіса ѕехопіегӣ 

сейсмйческая ~ (срі) загстА ѕеіѕтісӣ 

следящая ~ (таз) їпсйгсаге зиссезіуд 

сложная ~ (срі) їпсӣгсаге / загсшй сот- 

риза 

случайная ~ (ср!) Їпсйгсаге ассідепіаїй 

смёшанная ~ у. нагрузка, комбинйрован- 

ная 

снеговая — (срі) загсіпй ргоуепий ат 

гарада 

сосредотбченная ~ (тес) загсіпа сопсеп- 

аа 

составная — у. нагрузка, сложная 

сплошная - (тес) загсшй Фзитийй Я 

сопіїпий, іпсйгсаге 4ізігібціїй / сопипий 

средняя ~ (таз, тес) загста тедіе 

статйческая ~ (тес) ѕагсіпӣ з‘айсй 

стационарная - (тес) загсша ЯхА 

суммарная ~ (таз) загсіпй гегиікапій 

тепловая ~ (Іегто) загсіпд тегтісй 

технологӣческая — (1ейп) ѕагсіпӣ їебпо- 

Іовіса 

толчкообразная ~ (тес) загста їп ѕосигі 

тормозная — (таз) загсша ае ѓгіпаге 

треугольная — (тес) загсіпд їгіапвшагӣ 

ударная — (тес) ѕагсіпӣ де $ос / де іт- 

рас! / діпатіса 

удёльная ~ (тес) загсшй ѕресіѓісќ 

узловая — (тес) ѕагсіпй аріісаїӣ їп подигі 

уравновёшенная — (таз, тес) ѕагсіпӣ 

есһііЫга‹а 


условная ~ (таз) ѕагсіпй сопуепйопа!й 
ФТтатчтітцьосуамс:і -. Гл о от 


нагрузка 


фиктйвная — (тес) загсша утшайа / 
Испуй 
циклическая ~ (таў, тес) загсіпа сісіісй 
циркулирующая ~ у. нагрузка, подвйж- 
ная 
частичная — загсшй раграїд 
чрезмерная ~, зиргашсйгсаге, їпсйгсаге 
ехсезлуй 
шумовая ~ (ас) зойсИаге зопогй 
эквивалентная — (14$, тес) їпсйгсаге / 
загста есріуаїелій 
эксплуатацибнная — ѕагсіпй йе ехріоа- 
гаге / де ційігаге 
гу энергосистёмы (е/) 
таціці епегрейс 
надбавки Г. рі. к теплопотёрям (11151, іегто) 
ѕрог де ріегіёгі де сЯаигА 
надвигать (мостовую ферму) (рой) а дер!а- 
за / г гіра (ргіпда ройшиі) ; а 1апза 
надвйжка Г. деріаѕаге ; гіраге ; Іапзаге 
гу балки (1ейп) Іапѕагеа / Чер!азагеа ргіпгіі 
ге грунта (Іега5) Черазагеа раттнии 
~ моста (роа) 1апѕагеа роди 
~ моста, плавучая (рої) топіаге а ро- 
диїці ргіп рішіге 
продбльная — (рой, іенп) Іапзаге Іопрі- 
тиаіпа!& 
надевание п. (/ейп) їпргасаге ; азехаге, рипеге 
недёжность Ї. біарійате 
г» конструкций НабШиамеа сопѕігисііШог 
гу раббты явигаща їп Гипсіопаге 
надёжный ѕівиг ; гегізїепі; 5івиг їп Рипс- 
Нопаге, Набії 
надзёмный де ѕиргаѓај&, зиргаїегап ; іегеѕіги 
надзбр т. 5аргауеєНеге, сопігої 
государственньй  архитектурно-строй- 
тельный — сопігої де 5їаї репіги агһіїес- 
тига зі соп5ігисії | 
государственный геодезйческий м» соп- 
їгої ае ѕіаї репіги Іисгӣгі реодетсе 
государственный горнотехнӣческий ~ 
сопіго! їеһпіс де ѕќаї тіпіег 
государственный пожарный ~ раға сопіга 
іпсепаіог 
~ застройщика  сопігоїші Бепеѓісіагииі 
~ по охране труда соїгоїші ргоесйе! тип- 
СЭ 
санитарный ~ сопіго! ѕапіќаг 
стройтельный ~, ѕиргауерһегеа Іисгӣгі- 
Іог де сопѕігисі 
надколбнник т. (агл) саріїе! 
надолба Г. (есоп) йр де ргоіесіе 
надолбы Г. рі. (сі) ѕійрі / вага де ргоѓес- 
Не 
надрез т. сгеѕійіџгй, ешга, іпсіліе 
круглый — сгеѕійіџга сігсшагӣ 
бстрьй ~ сгезёига азсирій 
надрёзка Ї. у. надріз 
надрубание п. сгезіаге 
надрубка ї. у. надрубаниє 
надрыв т. (тес, іенп) 8бізіеге, гиргигӣ 


іпсйгсагеа зізів- 


14 Оісџопаг 
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надсвайный (рео!) ре рііојі 

надставка Г. (ерп) їппӣйіге, ргеіипріге ; ада- 
05 

надстраивание п. (/ейт) зиргалідіге, тАЦаге 

надстраивать (1ейи) а зиргазіді, а їпаца 

надстройка Г. зиргазігиститій ; тідісаге, маЦаге 

надфиль т. (йпес) ріїд-ас, ріїй зибиге Нпа, 
рій соадаӣ де зоагесе 

наждак т. (іећп, ітес) зпигеНе|, етегі 

нажйм т. арйзаге, ргеѕаге 

назёмный Іегезіги, Че ѕиргаѓаүӣ 

наименование п. чертежа (срі) Ии! рІапзеі / 
езепл ит 

накаливание п. (е/, ѓеғто) їпсй]2іге ; іпсап- 
дезсепій 

накат т. (е/соп) родіпа, аизитеа оагідй; 
(Йп) зігаї де асорегіге к 
блочный ~ ройіпй ат Біосигі, согр де 
итрішига 
бревёнчатый — роёшё ат Бігпе 
брусчатый о» ройпй аш 1еши есагізаї 
многорядный — ройіпӣ їп та! тийе гіп- 
аш / їп 5ігаїигі 
простйльный — аџѕитеа 
щитовой ^^ родшй діп рапоигі 

накатка Ё. (Пп) гоаге; (тес) тоїіеїаге, 
зігіеге 
~ валиком гоіаге си гоц 
~ мешковиной гоіаге си зас 
многоцвётная ~, гоіаге їп ша! тийе си- 
Іогі 

накатник іп. (/іл) ипеанй де гоіаге, гой 

накатывать (/лпес) а дищиь а тоїега, а гап- 
дайпа ; (/іп) а-гоіа 

накипь Г. (2ео]) сопсгейиие ; (1егто) сгиѕій, 
ріаїгй Че сазап / деризй А 

накладка Ё. (сі) есіїзй ; (таў) ріеѕй де 1еза- 
шга, айаоѕ, вагиИига 
гу впритык (сі) есИз& репіги їтЫіпагеа 


НАКЛАДКА 


сар Іа сар 

< губки. (ітес) рагпііџга Гсй де теп- 
5ыша 

двухуголкбвая "-(стеї) согпіег& ачЫ& 


су жёсткости (стеї) виѕец де гізідігаге 
кольцевая ~ (таз) заїба сігсшагй, гопаеід 
косая ~ вполдёрева (е/соп) есИзй оБ{с& 
Іа цитдтатеа Іетпиіці 

крестбвая ~ (сі) есіїза де іпсгисізаге а 
Нгиви де саіе : 

листовая — (е/соп) ес]іѕ& де р!афапай 
нагельная ~, (єїсоп) есіїзй-рапі 
натяжная ~ (сў, есоп) ес1іѕ& де 5їгіпреге 
опбрная ~ (сте!) р!асё / ризец де геахет 
перехбдная ~ (сі) есіїзй е гасогааге 
пластйнчатая ~ (сте!) ріаїбапай Іатеіагі 
подхватьвающая ~ (сі) есіївй арційіоаге 
прижимная — (/тес) ріасй де 5ігіпреге / 
де Нхаге 

прбфильная ~ (еїсоп) есіївій ргоїйагй 
поясная ~ (стеї) визеи де топа) ’ де 
азатаге 
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накладка: 
рельсовая ~ (сў) есіїза де зіпе 
соединйтельная ~ (сте) есіїзй де Іердти- 
га / де їтЫіпаге 
стыковая — (сі) есіїзй де јоатій; (стей) 
есіїза де аѕатЫаге / е ітБіпаге сар Ја сар 
/ де їпп&аіге 
стыковая уголкбвая ~ (сі) есіїзй согиегй 
репіги іоапіє 
угловая ~ (сте!) визец 
уголкбвая ~ (сте!) есНз& согпіегӣ 
узловая — (сте) визеи де пой 
усилйтельная ~ (сте!) ріасй де сөпѕо1і- 
даге 
фартучная ~ (сі, сте!) есіївй согпіегй си 
апра уегИса!& 
фасбнная ~ (сте!) есіїзй Газопаїй 
швеллерная ~ (сте) есіївй си ргоїй О 
наклёивание п. (1ейп) Приге, іпсівіеге (у. зі 
наклёйка) 
наклейка Г. Пріге, їпсІеіеге; енсне!й 
су внахлёстку (/енп) 1іріге ргіп ѕиргари- 
пеге 
оббев (/іп, ѓеһп) Прігеа тарешіці 
рулбнньх материалов (тіг) Прігеа та- 
ТегіаЈеІог їп гиіоигі 
наклбн т. їпсііпаге, рапій; (веоа) 4есіїмітате 
су волокон (іт) їпсіїпагеа Ньгеог 
гу пёчи (пи) їпсіїпагеа сиріогшиї 
наклонный іпсіїпаї, обіїс, ріеті$ 
наковальня Г. (/тес) пісоуа]х 
наконечник т. сарї, уїгі; (есоп) пара, забої; 
(е1) Богпа; рарис 
кабельный — (еї) рарис Фе сабій 
режущий ~, (тес) сар (веюог 
накоплёние п. аситшаге, авіотегаге, ѕіосаге 
^^ воды (так) аситшаге / іптавагіпаге 
а аре! 
накоплять а аситшШа, а авіотега, а ѕіоса 
накрбй т. (їп) асорегіге, ѕігаї (де ргоіесііє), 
іпуеіі5 
накрывка Г. (Ёп) ѕігаг Гіпізог де тепсивід 
наладка Г. (таб, (ейи, ітес) гевіаге, рипеге 
Іа рипсі; ајиѕіаге; роїгічіге 
наладчик т. (тес) ајиѕіог, гевіог 
«наледь Г. ѕігаг де Бһеаја зирегіїсіа! (/огтаї 
рее ѕіғаіиі іпііа!) 
налипание п. (/енп) адегепіа, ІПріге 
налйчник т. (ағ№, еісоп) апсадгатепі (ае 
иза, Фе јеғеаѕіғӣ), регуа2; (сі) віїзапі де 
ріаса де рагай 
внутренний ~ регуах іпіегіог 
дверной — регуа2 Фе цей 
замковый ~ (есоп) $14 
наружный — регуах ехіегіог 
окбнный ~, регуах де Ғегеаѕігх 
тянутый гу регуа2 {газ Чіп гепсиїаїй, ѕраІег 
наложение п. (/ейп, (тес) аріїсаге, зиргари- 
пеге 
гу. жгута (стер, зи) аріїсагеа / зиргари- 
пегеа согӣопиіџі 


~ 
9 





наматывать а Бобіпа, а тГазига 


намёт т. (Ёп) вгипа 
= пёрвой штукатурки (Пт) зргцшаа 
г. с набрбсом (їп) вгипа си ӯргіўиіа1& (Іа 


епсшей) 


штукатӯрный ~ (їп) вгипа де лепсша& 
намётка Г. (шаг, таз) ща Һіаготеігісё 
намотка Г. іпійзигаге; Бобіпа; Бобіпа| 

~ проводбв (геї) Бобіпаіці / Фпідзигагеа #- 


геїог 


намыв т. (2е01) ауте; (Аг) соітагаге 
підгаціїса; итр!еге рип зедітепіаге / ргіп 
аерипегеа ашуйла!ог; ппронпойге; (йтес) 
дерипеге, штріеге 
безэстакадный ~ (Атес) итрииита бідго- 
тесапігаїд Гага еѕѓќасайй 
су грунта (йтес) итрішига Відготеса- 


пігаїдй 


естественный — (гео, г) Чирипеге па- 
1ига]а 


— русла (Піаг) іппізіраге / сойпагаге а а]- 


Ые! 


~ снасыпи (йтес) іегаѕатепі рідготеса. 


пігаї 


эстакадный ~ (йтес) итрішигі Һійготе 
сапітсаїй е ре езасаай 

намывать (йтес) а дерипе / а итріе ргій 
Нідготесапігаге; (лѓағ) а итріе рип ѕейі- 
тепіаге 

намывной (сео!) ајиуіопа] 

нанесёние п. (зеоа, 1ейп, ітес) ігазаге, рипс- 
таге; ігапѕрипеге; їпѕетпаге 


я 


~ 


МАО 2) 


горизонталей (зеоа) ігазагеа сигіеіог 
ае шуе! 

гравийного слбя ({ейп) ротагеа зігаці- 
Ци де ріеїгіѕ 

краски (Ёп) аріісагеа уорз@еь уорѕіге 
на план (срі) їгесеге / ігазаге ре ріап 
на планшет (яеоа) гарогіаге ре р!апзе!& 
на чертёж (срі) тапзрипеге ре 4езеп 
раствора (/іп) іепсиціге, аріїсаге а тог- 
тагшиї ре 21а 


нанбс т. (геоі, шаг) ашушие, дерипеге 
взвешенный — аїшуїцпе їп ѕиѕрепѕіе 
донный — ашуйии / дерипегі де Рипа 
дбнный влекбмый ~ аіиуіцпі де Гипа йтйе 
речной — аїцуїцпе Пима! 
наносйть (на карту, на план) (срі, вео4) а 
таза (ре Пагкій, ре ріап) 
^- делёния а ргайа, а Гасе вгадації 
у на планшет а гарогіа ре рІапѕег& 
наносный (рео!) аіиуіопаг, аїїцуіа! 
нанбсы т. рі. (гео/, шаг) атаупин 
„гравййные — аїшуїйпі ат ріеїгі$ 
наос т. (агй) паоѕ 
напайка Г. (/тес) Пріге, Нхаге ргіп Пріге 


напильник т. (/тес) рій 
драчёвый — рій Базіагай 
квадратный ~, ріїй рдїгаїй 
круглый — ріїд гоншай 
ножбвочный — ріїй-сигії 


плбский — рИа ав 
трёхгранный — ріїй пшиенцага 








наплав т. (зид) дерипеге теѓаіісӣ 
наплавка 8. (зна) теѓа] дериз / іпсдгсаї; їп- 
сагсаге рип 5идаге; асорегіге теїайса 
многослойная ~ асорегіге теїаїїсда їп та! 
шине ѕігаѓигі 
~ на кромки асорегіге шеаНса а тагрі- 
пог 
~ на повёрхность асорегіге теайЙса а ѕи- 
ргаїетеї 
однослбйная ~ асорегіге теаНсй їпіг-ип 
ѕіпвиг га! 
наплавлять (ѓтес) а теѓаііха; а (ге)1исагса 
(си зи4аига) 
наплавнбй (тес) теїаїтаї 
напластование п. (2е0]) ѕігаййсайе; угайЯ- 
саге і 
~ грунтов ѕігаййсагеа рашіпіційі 
несогласное — зтаййсаге 415согдапий, ѕіга- 
Те а5согдаие 
согласное ~ утаййсаге сопсогдаапій, ѕігаѓе 
сопсогдапіе 
напластбванный (2201) зігаїіїісаї 
наплыв т. (лід) аЙих; деуегзаге; (Іт) ех- 
сгезсеп{а; (зи) аЙиеща, ѕсигреге 
~ на сварнбм соединёнии (5иа) аЙшет{а 
ре ітЫіпагеа 5идаїй 
свилеватый ~ (1т) итИАшга Нбгоа5а 
~ шва (ѕиа) айиепа / зсигрегеа сизётиги 
ѕидаїе 
наполнёние п. штріеге; (ѓелаѕ, тіп) гат- 
Ыеіеге 
~ трубопровбда (а) итріегеа сопдисие! 
~ трубопровбда, расчётное (21) вгаа фе 
итріеге саісшаї а! сопдисе 
наполнитель т. (тіг) итріиіигӣ, таѓегіа! де 
ишриига 
активный — итріиѓига асіїуд 
асфальтовый ~ (4гит) Шег репіги азГай 
ВОЛОКНИСТЬЙ ~ шппрійіига Ябгоа5а 
диспёрсный г» шпрішіига дізрегзаїа 
инёртный — шаїегіа! де штріціига іпегі 
минеральный — шпріційга тіпега!& 
органйческий — штрійішга огвапісё 
порошкообразный 7» штрішішга ршуеги- 
Іепід 
чешуйчатьй ~ штрішіцга 5017082 
наполнять а итре; (тіл, іегаѕ) а гатЫеіа 
напӧльный де рагдозеа!А 
напбр т. арёзаге; ітріпееге; ргеѕіџпе; (Лійг, 
іпѕі) ргеѕіцпе; шАЦите де садеге; садеге; 
загсіпа 
артезианский — загста / ргезшпе агіе- 
лапа 
~ вётра, скоростной ргезшпеа униаци 
~ воды ѕагсіпа (союапа де ара) 
геометрический ~ ѕагсіпа Фе роже 
гидравлический — ргезипе Ррідгаціїсй 
гидродинамӣческий -— ргеѕіцпе / ѕагсіпй 
рідгодіпатіса 
гидростатйческий — ргеѕіцпе / 5агсіпд һі- 
дгозгайсй 
динамический ~ ргеѕіџпе / загста діпа- 
тісӣ 
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гу истечёния ѕагсіпӣ Фе зсигвеге 

критйческий — ргезійпе списа 

~ на водослйве ѕагсіпӣ ре йеуегѕог, 181 
Итеа Іатеі деуегзапіє 


наличный — загсшй / садеге дізропібіїй 


~ насбса ргеѕіипеа ротреї 
— нетто іпдЦіте пеѓӣ де сё4еге, сддеге / 
загсша пеїй 


низкий ~ ргезійпе іоазй 
остаточный ~ загсшй / сйдеге дізропібіїд 


є» подзёмных вод ргезшпеа ареїог зибіе- 
гапе 

полёзный — ргеѕіцпе ша 

пблный — шаЦипе Бгиїд Че сАЧеге, сё4еге / 

ѕагсіпа Бгиїй 

пьезометрӣческий — іпаЦіте / ргеѕіцпе 

р1ехотениса 

раббчий — сӣйеге / загсша Фе Іисги / ге- 

віт; (тес) ргеѕіџпе Фе гевіт / де Шшсги 

расчётный — загсша / сёйеге де саїси! 

скоростнбй ~ ргеѕіцпе / ѕагсіпй стейнсй / 

іпатісӣ 

статйческий — (/і2, Ш") ргеѕіцпе / ѕагсі-. 

па ѕќайса 

температурный ~, (Іегто) аіғегеп{й де 

{етрегашга 

~ трубопровбда ѕагсіпа сопаисіеї 

—. шлюза їп&Ціте де ѕагсіпа / де садеге 
Іа есіџта 

эффектйвный ~ (тес) ргеѕіцпе еѓесііуӣ / 

геа!а 


напорный (ніг) де / си ргеѕіцпе; зи6 ѕаг- 


сша; (сп) аіпѕрге атопіе 


напоромёр т. (т45) арагаї де тдӣѕигаї рге- 


зіцпеа іпатісаӣ / ргезіипеа геайуй / зирга- 
ргеѕіџпеа разеог 


направлёние п. ігесјіе, ѕепѕ, огіепіаге 


~ визирования (рео) діїгесііє де уіхаге 
волокон (1т) дігесііа Ногеог 
вращёния (таб, тес) 5еп5 де гоайе 
потбка (Підг) ѕепѕ е сигвеге 
прохбдки (туннбля) (сѕир, тіп) зепзи1 
де ауапѕ / де іпаїпіаге (а Іцпеішіці) 
резания (7105) дігесііа де Ідіеге 
сварки (зп) ѕепѕ е іпаіпіаге Іа ѕийаге 
сйль (тес) ашесйа Ғогеї 

скорости (тес) ігесіа уііелеї 
тангенциальное — (тес) дтесйе іапвеп- 
паја 

— течёния (4!) Шме Фе сигепі 

— усйлия (тес) Чтесиа еїогіціці 


С 


До 


направляющая Ї. (таў) вһійај, раїіпа, візіе- 


га; (та) дігесіоаге 
вертикальная ~ (сп) егіпай де сопдисеге 
уегіїсаїй 
~ раздвижных дверей (е/соп, еітеі) ей- 
зіега Ја ия сшіѕапіе 

направляющие Ё. рі. (таѕ) вһіааје; в1іѕіеге 
г- лифта рһійаје де аѕсепѕог 
— скйпа вһіааје де ѕсһір 

напрягать (тес) а їепзіопа 
































НАПРЯГАТЬ 


напрягать 
предварительно — (агт) а ргеїепзіопа 
напряжёние п. (еі, тес) Тепзіцпе; (тес) ебогі 
ипіаг; (агт). тепзіопаге 
7 арматуры іепѕіопагеа агтхіцгіј 
су арматуры, начальное гепзіопаге іпіда1а 
а агтаиги 
~ арматуры, огранйченное предварӣтель- 
ное ргеѓепѕіопаге Ітівїй а агтаАний 
м арматуры, предварйтельног ргетеп5іо- 
паге а агтййигії к 
~ арматуры, установйвшееся гепзіопаге 
регтапепій а агтёшги 
^- вдоль волокбн (епѕіцпе їп ішпяиі бібге- 
„Лог і; А 
внутреннее — Іепзійпе пиегия 
вторйчноє ~ (е/) гепѕіцпе зесипдагй 
гранйчное — гепуипе Іа тисһіе тагрі- 
па!а 
динамйческое ~ іепѕіцпе Фіпашісі 
дополнительное ~ тепзійпе зирИтепгаг& 
допускаемое ~ тепзіцпе адтізібіїд 
г зажигания (с! гепзійпе де атогѕаге 
ае аргіпдеге 
знакоперемённое — іепѕішпе айегпапій 
су изгӣба ѓепѕіцпе Фе їпсоуоїеге 
истинное — іепзійпе геа!& 
касательное — {епѕіџпе ѓапрепна!і& 
контактное — гёпѕіипе 4е сопіасі 
краєвбе у. напряжёние гранӣчное 
критическое — їепѕіцпе сгітісй 
су кручёния їепѕіцпе 4е гйзисіге 
мембранног ~ {1епипе 4е тетргапі 
местное ~, іепѕіцпе юса!& 
многоцикличное предварительное ~> рге- 
іепзіопаге а агтйтигії їп сісјигі 
монтажное ~ гепзіцпе де топа} 
су на изгйб у. напряжёние изгиба 
~ на растяжёние Іепзіцпе йе іпіїпдеге 
наибольшее ~ гепбіцпе тахіпх 
наибольшее глёвное ~ Іепзіцпе ргіпсіраїд 
тахіта 
наимёньшее — іепѕіцпе тіпіта 
наимёньшее главное — гепѕіцпе ргіпсіраій 
тілітаӣ 
начальное — Іепзійпе іа 
норматйвное ~ гепѕіцпе погтаїй | погіпа- 
пуа 
опасное — гепѕіцпе реггсшюоаза 
осевбе — Іепзійпе ахіаїд 
остаточное — гепѕіцпе гетапепій 
~ парового пространства / объёма (ек 
то) їпсагсаге | 50Їісіаге Іегтісі а зра 
_ Иша Че абиг ( 
‘первйчное — іепѕіипе ргипаг& 
перемённое — (е/) гепзіипе апегпануд; 
(тес) їепѕіцпе уагіаніїд 
гу по влаге (тії) сарасіаѓе зресібіса ае 
суарогаге 
поверхностног ~ (лій. тес) гепсіцпе 5и- 
регіїсіаїй 
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— поперёк волокон тепзіцпе «гапбуегзаїй 

постоянное — Гепѕіцпе сопѕіатіх 

предварительное — (агт) ргеїепзіопаге 

прелёльное — 1епзшпе тий 

~ при изгибе у. напряжёние изгиба 

~ при кручений, касётельное тепзіцпе 
тапреп!а!& е гӣѕисіге 

~ при нагрузке (еї, таз) тепѕіцпе де шс- 
ги, їепѕіцпе Іа тегѕиі ѕиЬ загста 

^ при продбльном изгибе (гепзійпе де 

Патфа] 

при сдвйге ѓепѕіцпе Іа Гогієсаге 

при скручивании у. напряжёние кру- 

чения 

се при ударе (епѕіцпе Іа ѕос 

приведённое — тепзіцпе бе геїегіпід / ге- 

ацза 

прилбженное -— (2/1) тепзиие арНса!а 

продбльное ~ гепзійпе Іопвішшдіпаїй 

промежуточное главное — тепзшие ргіпсі- 

ра!а іпгегтедіагда 

пульсйрующее — їепѕіџпе озсПаоне / ри|- 

заїогіе 

раббчее — (е/) тепзшпе йе гевип / де шс- 

ги / Че ѕегуісіи / де Гипсропаге 

равномёрное — (тес) тепзійпе ипіѓогтаӣ 

разрушающее — (тес) гепѕіцпе де гиреге 

разрывнбе — 1епзипе де гиреге (іа ішіп- 

аеғе) 

растягивающее су У. напряжёние на рас- 

тяжёние 

гу растяжёния у. напряжёние, на растя- 
жёние 

расчётное — гепзійпе де саси] / теогегісй 

результирующеє о» гепзійпе гегцііалій 

сварочное -— (тес, ѕий) ‘епзшие де $и- 

ацга 

су сдвига (епѕіцпе де ѓогѓесаге 

сдвигающее — у. напряжёние сдвига 

~ сжатия їепѕіцпе де сотргезипе 

скалывающее — у. напряжёние слвйга 

скручивающее су у. напряжёние кручёния 

сложное — іепзіцпе сотризй 

= смЯтия 1епзшпе де Ѕігіуіге 

сӧбственное ~, гепзіцпе іпіегих - 

гу срёза у. напряжёние сдвйга 

срёзывающее — у. напряжёние срёза 

статйческое — Іепзіцпе 5іаіісх 

тангенциальное — у, напряжёние, каса- 

тельное 

^ текучести іепѕіипе Іа Пина: де сигвеге 

тепловбе ~ іепѕіипе 1егписй 

~ тбпочного объёма (екто) 1тсагсагег 
егтіса а ѕраішіш ае агдеге 

су трещинообразования гепѕіцпе де Гісц- 
гаге 

трехбсное Чепипе ах! 

ударное ~ у. напряжениє при ударе 

усадочное ~ гепѕіцпе е сошгасйе 

условное ~ гепѕіипе сопуеппопа!й 

усталостное — тепзійпе бе оБоѕеаі& 

установйвшееся — (е/) гепѕіцпе зіабіа 

циклическое — гепзіцпе сісіс& 


( 


і 


напряжёние 
эквивалёнтное ~ іепѕіцпе есшуа!ег!а 
электрическое ~, (еї) гепзіцпе еїесігісй 
напряжённо-армированный (ре) агтаї рге- 
сотргітаї (4езрге Беіоп) 
напряжённый їепѕіопаї 
предварйтельно — ргеїепзіопаї | 
напуск т. 5ігебі їп 210йгіе де сёгапиай ; Феїесте 
Іа тигпагеа Бегопиїці; (тіг) соц де ріаїгӣ 
напылёние п. (1ейп) риімегізаге 
наращёние п. бетбном (феї, тент) сотре!аге 
си Бегоп 
наращивание п. (/епп) аййираге; їппадіге, 
ајипвіге рип іппёйіге; ргеіипріге; тӣ- 
гіге 
у брусьев іппддігеа випИог, аїшпрігеа 
8гіпаійїог риа іпойдіге 
~ впритык с накладками їппй&аіге сар Іа 
сар-си есіїзе 
~ впритык со штырём їпЫіпаге / іппааі- 
ге сар Іа сар їп сер 
~ конвейера ргеїшпрігеа ігапѕрогѓіогииі 
г» сваи ргејипрігеа ріїоїиіці 
наращивать (1ейп) а іппддї; а Іипеі (реіп іт- 
Ыпаге, сиріаге ес); а атрііѓіса 
на ребрб ре тисбіе 
нарёзка Ё. (тіп) аеѕсһійеге: ѕараге; (тес) 
ҒШег; Шеаге; сгезаге; (йіеге; аесираге 
= проўшин (йіегеа ипеї игесбі де ргіпдеге 
гу резьбы ійіегеа біегиїці 
— швов (/епл) ідіегеа гозіцгіїог; (іт) 4е- 
спрагеа ітбіпдгіїог 
7х шипбв (1ейп) Ідіегеа серигЙог 
нарёзчик т. ({ейп, ітес) фізрохійу Фе діаг 
ох швов ді5рогійу де На! гозтигі 
нарбжник т. (сгй, еісоп) соатӣ їпсіїпаїй 
нарбст т. (Іт) ехсгеѕсепій; (ітес) 141$ аде- 
гепі / де адаоз (Іа зсше аҳсһіеіоағе) 
нартекс т. (агл) пагіех 
нарушение п. пегезрестаге; аБа{еге; дізіосаге; 
ассідепі; ітригіѓісаге, тигадгіге, рошаге; 
дегапіатепі; дегедіаге, деїесі 
гу структуры (тіг) дезсотрипеге; (реоі) 
ассідепі 5їгисіига! 
насадка #. (тіг) итріиѓигд; (1ейп) шоптаге; 
азетаге; саріцбіге; (іп5і, таз) ајиќај; Чита; 
Ёгеѓа; (іпзі, дейп) гасогдаге ; ітбіпаге; тап- 
ѕопаге 
г» бандажей Ітес) топіаге а Бапааји- 
П 
вершинная ~ (е/соп) соашё 
г пазом (ѓелп) ітБіпаге си сер 
расширяющаяся ~, (1751, таз) ајшај ді- 
уегрепі 
~ сваи (есоп) ше! де ргогесие а ріокгиіці 
сужающаяся ~» (1151, таб) ајшај сопуег- 
Белі 
~ шпунтовой стенки (е/сол) согопатеп- 
ші / Баба регеїеіці де раїріапзе / а(!) 
Батагдоціці 
насадок т. (іп51, таб) ајшај (у. 5і насадка) 
водомерньшй ~ аіціа) підготеїгіс 
душӣрующий — ајшај Фе риїмегігаге 
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притбчный — ајиѓај де айтіѕіцпе 
~ пылесбса, приёмный адиа] де азригайе 
а! аѕрігаіогшиі де ргаї 
насаждёния п. рі. ратане, ріапіаге, задіге 
гу. общего пбльзования, зелёные ( ить) 20- 
° па уегае рибісй 
су огранйченного пбльзования, зелёные 
(игб) топа мегде си геѕігісіе г 
насаживать а ріапіа; (таз) а саја, а Нха ргіп 
са!аге 
население п., расчётное ~ роршайе де саїси! 
насечённый сгезіаї, дицай 
насёчка Г. (1ейп) сгезійтига, ТАїеѓигӣ; сгезіаге; 
элтриге; дййшіге; діпаге; зріціге 
гу бетона бучардбій Бисіагдаагеа Бегопиїці 
гу бучардбй Бисіагдаге 
^^ кромок зрфиге а тагріпііог 
мелкозерийстая г» Бисіагааге ілі 
~ повёрхности ѕріџіге а ѕиргаѓе;еі 
наслаивание п. 5ігаїібісаге, таййсайе 
наслоёние п. у. наслёивание 
насбс т. (таз, ейп) ротрї 
аварййньй о» ротрӣ де ицегуепне 
аксийльно-плужерньй ротрй си ріѕіоапе 
ахіаіе 
аксиальный поршневой г» ротрӣ сц ріѕоа- 
пе ахіаїе 
багерньй — ротрӣ йе гарај / де пйто! 
бетбнньй ~ ротрӣ де Бегоп 
бйтумный — ротрӣ де Бит 
быстрохбдный — рогара гар!ай / си игане 
їпаїа 
вакуумный ~, рошрё де \1а 
винтовой — ротрё еНсо!4а!й / ахіаій 
водоструйный ~ һійгоеІеуаог, ротрӣ си 
уїпа де арё, ејесіог де арӣ 
водяной ~ ротрӣ де арӣ 
воздушный ^— ротрӣ де аег / риештансй 
всасывающий ~, ротрӣ аѕрігаќоаге 
высоконапбрный ~ ротрӣ де ргезипе їпа!- 
а 
гидравлический — рогарй Підгаціїсй 
глубинный — ротрӣ де адіпсіте / де па 
грунтовой ~, ротрӣ де һійготесапіхаге 
грязевой — ротрӣ де погої / де Гога] 
< двойнбго дёйствия ротрӣ диріех Иен 
асйиле ЧиЫй / си ацЫи еѓесі 
диафрагменньй — рошрё си Фа гавтй 
диффузибнный ~ ротра де айизшие 
су для подачи бетбна у. насбс, бетонный 
г для подачи раствбра ротра де тогіаг 
зубчатый ~, ротрӣ си гой йіпаіе 
иммерсибнный г» рошрё забег БИЯ 
канализацибнный ~, ротрӣ де сапа|таге 
конденсатный — ротрё де сопдеп5 
лбпастный г» рошрё си райейе 
мембранный ~, ротрӣ си тетбЬгапӣ 
многоступёнчатый г» ротрӣ си таі шине 
стаїе / пере 
нагнетательньй ~ ротрӣ де геѓшаге (ғе- 
Ўшапій) / де ргеѕіџпе 
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насбс 
осущйтельный — ротрӣ де агепа} 
питательный — ротрӣ де аЙйтепгаге 
пластинчатый ~, у. насбс, лбпастный 
плунжерный ~ ротрӣ си різгоп / си ршп- 
јег 
погружной ~ у. насбс, иммерсибнный 
ПОДПЙТОЧНЬЙ ~ ротрӣ ѕирітепќагӣ 
пожарный ~ ротрӣ ае шсепа 
- поршневой ~ ротрӣ си ріѕіоп 
ротацибнный — ротра гогаііуй 
ручной г» ротра тапца!& 
ручной пожарный ~, ротра йе іпсепдїй 
самовсасывающий — ротрё аџціоаѕрігаѓоа- 
ге / е азргайе 
сетевой ~ ротрӣ саге аеБИеа2А їп гегеа 
струйный — ротрё си уїпа / си јеї, еіестог 
тихохбдный ~ рогарй си шгайе јоаѕй 
топливный ~ рошра де сошБизНЬ! 
фекальньй ~ ротрё репіги {еса!е 
цементацибнный — ротрӣ де іпјеспе де 
сітепіаге 
центробёжный — ротрӣ сепігіѓирӣ 
циркуляцибнный ~ ротрӣ йе сисшайе 
Че гесігсшаге / готапуй 
шестерённый ~, у. насбс, зубчатый 
шламовый — рошра де погої / Фе ийто! 
штанговый ~ ротрӣ си біе 
насбс-дозатор т. (тіг) ротрӣ доха!ог 
настил т. (роа) 1аБШе; (еісоп) родіпа, дизи- 
теа оагбй, рагдозеа!&; согр е иппріціигй 
Па ріапуеи); іе (Іа ріапѕеи); азгегеаїй; 
р!а1е!а]; (сп) саріцѕеа1й 
американский — (е/сол, роа) ріаќејај ате- 
гісап 
асфальтовьшй ~ рагдозеа!& е азбаїї 
балочный ~ родшй Чт вгіпгіѕоаге 
бетонный ~ рагаозеа!й / ройіпӣ / Изе де 
Бегоп (Іа рапуее си згіпгі) 
бревёнчатый — родшЯ іп Бігпе 
брусчатьй ~ родіпда іп ргіпхі 
верхний мостовбй ~ (род) ріаїеіа| йе сіг- 
сшайе / ѕирегіог а! родиіці 
верхнеребрӣстый — рота їпіоагѕй си пег- 
мигі Ја рагіеа зирегіоагй 
ВИСЯЧИЙ — (ауап зизрепда! 
волнистый м» родша опаца1а 
гладкий — рота пегедй 
гофрирбванный — родіпа воїгагй 
двухслойный ~ рагаозеа!А їп ошй Ѕігаќигі 
деревянный -— ройіпй де Іетп 
диагональный ~ ройіпӣ їп Фавопа!й 
дощатый ~ рота / рІагѓогтӣ де ѕсїпаигі; 
р!апзеи е Іетп 
железобетбнный — ройіпӣ де Бегоп агтаї; 
согр Фе штрішига; Йяе Фе Бегоп агтаї (Іа 
ріапҙееіе си ягіпгі) 
защитный — рота де ргогесіе 
~ из плиток рагдозеа!а іп рідсще; даіа; 
~ из листовой стали росі) габітег ёп тое 
де о{е! 


гу из щитбв ройіпа де рапоцм 
изоляцибнный — раг4озеа!& 1хо!а1оаге 
комплексный — рапоп сотріех 
корббчатый ~ (рой) табПег сазешаи 
кровельный ~, (е/соп, јіп) аѕіегеаіх 
гу лесбв (1ейп) рода ѕсһе1ет 


линблеумный ~ (еісоп, Ин) раг4озеа!а де 
Ппоіецт 

ЛиСтовӧЙ — (ро) табіег аш тое 
лоткбвый — рІагеЈај їп богті де ЈвһеаЬ 


междубалочный ~ ройша шиге ргіпг 

металлический — (еїсоп, рой) ріатеіа) те- 

тас 

многослойный ~ (е/соп, род) ріатеіа) іп 

гаи 

~ моста (роа) габіег / родтй а(І) роди- 
ші ([а родит де Іетп) 


нижнеребристьй ~ рофіпй си пегуцгі Іа 
рагіеа :пѓегіоагӣ 


нижний мостовбй ~ (рой) р!ате!а] іпіегіог 
а! родни 
однослойный ~ 
ѕігаї 
панёльный ~ у. настил из щитбв 
плиточный ~ у. настйл из плиток 
плоский ~ родіпа ріагй 
~ помбста ройеаџа гатреї 
простйльньй ~ родіпй де итрішигй 
пространственный ~» (роа) табіїег зрапа! 
пустбтный ~ (роа) 1абіїег си вопит 
рабочий — (1ейп) ройтй Фе зегулсш 
разрезнӧй ~ (рой) ріаїсіа) фізсопипий 
ребристый -— рой си пегуии 
рёльсовый ~ (с/) ѕиргаѕігисіцга сіп Гегате 
решётчатый — родтй-егайаг 
рифлёный — рота зігіаїд 
свӧдчатый — ріап5ей Бой 
складчатый — родшй сиіаїй 
слойстый ~‹ родтй їп ѕігаѓигі 
сплошной ~ рота сопіїпий 
стальной лоткбвый — (рой) ріаїеїа) те- 
(айс їп Гогта де јеһеаЬ 
стальной плоский ~ (род) р!а1е!а] тега- 
һе раї / ріап 
— ступёни їтЬгасйтіпіса (герге 
тротуарный дощатый — (агит) рода де 
1гошаг 
~ флютбёта (сл) сАризеа!й де ргогеспе 
а ипи! гайіег 
штампбванный ~ ройіпӣ йіп 10Іе ашЬин- 
ѕапќе 
щитовой ~ у. настил, плиточный 
настилать а шипае; а асорегі; (Іенп) а рипе 
дазитеіе 
%. пол а рагӣоѕі 
~ потолбк а ріаїопа, а сопѕігш ріаѓопиш 
настйлка Ё. (ейл) рагдозіге: азехаге аўег 
пеге 
~ паркёта тошагеа 
Ші, рагспеїаге 
~ плит абетагеа рідсіог 
~ пбла абехагеа рагаозеїві 


(роа) реа] «шпіг-ип 


азетагеа рагспети 


) 


настилка 
~ пбла «в ёлку» абегагеа рагспеїший їп 
ьгадціеі 
г» рельсового путй (сі) топіагеа шие! 
Іегаге 


настйльный де рагдозеаїй, де йиѕитеа, де ро- 
Фіпд; де аўегпеге, Фе абегаге, де азіегпиї 
настыль Г. (тіг) сгиз1А айегепій 
насыпать (1ега5) а итріе; а гатЫеіа 
насыпка Г. грунта (/егаз) гатЫееге; гатЫец 
насыпной (/егаз) Фе итріиіцгӣ; де гатЫеи 
насыпь Її. (/егаѕ) гатііец, итрішигӣ, Іегаза- 
тепі 
дорбжная ~ гатЫец гитег 
дренйрующая ~ гашЫеи агепапі 
железнодорожная ~ гатЫеџ де саІе Ёега!& 
замыкающая — итріиішгӣ де гасогдаге 
земляная — итрииига де ратіпі 
намывная — їегазатепі / гам еи ехесша! 
рип Бідготесапігаге; (тіп) гатбіей Н14- 
гаціїс 
постоянная — гатЫеи сопзгап! 
укатанная — гатЫеи сШаага! 
насыщать а 5аїига 
гу водбй (тіг) а зашга / а їтбіба си ара 
насыщёние п. зашгайе 
~ арматурой (сечёния) (агт) епѕіїаіеа 
агтаіигі (ре-5ес(інпе) 
насыщенность Її. ргай Фе запигайе, ѕаіигаіе, 
депзіїате 
— арматурой (бетбна) (агт, Бе!) соебісі- 
епі де агтаге (а феїопиіці) 
~ чертежа (срі) вгад де сотр!ехиае а 
аеѕепшіш 
натёк т. (зеоі) сопсгерипе; (ті) Бауигй 
натяг т. (пес) зігіпреге; ѕегај 
натягивание п. (1ейп) їпііпӣеге (у. & натя- 
жёние) 
~ полотнища іпііпдегеа рапоціџі 
~ причалки іпіїпдегеа ИЙгиш! де аіпіеге 
~ проводбв іпііпдегеа сопаосіогііог 
натягивать а шипае 
натяжёние п. іпііпдеге (у. Я натягивание); 
їгасіипе; іепѕіцпе; ѓепѕіопаге 
~ арматурных прядей (агт) (епяопагеа 
гогоапеіог 
арматуры (агт) Іепзіопагеа агтёшги 
арматуры на бетон (агт, Ве!) розНеп- 
зіопагеа агтагигії 
~ арматуры на упбры (агт, ргегепзіопа- 
геа агташги 
~ арматуры, повтбрное (агт) іепзіопагеа 
гереїаїд а агтАшги 
~ арматуры, пӧлное предварӣтельное 
(агт) ргеїепзіопаге їоїаід а агташги 
~ арматуры, электротермӣческое (агт) 
гепѕіопаге еіесігоїегтісй а агтаний 
~ арматуры, электротермомеханйческое 
(агт) іепѕіопаге еЇесігоїегтотесапісі 
а агтАшги 
вант (1ей) шипдегеа (ігапіиіші 
домкратами (агт. (ейп) гепзіопаге си 
міпсіигі 


( 
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дополнйтельное ~ (1ейп) (епзіопаге зир- 
Птеп!ага 
гу каната (1ейп) іпіїпфегеа са и 
механйческое ~ (тес, (ейп) типдеге те- 
сапісй 
начальное — (тес, ѓейт) іеп5ійте / (епѕіо- 
паге іпіџаіа 
неравномёрное — (/елл) гепѕіџпе / Тепбіо- 
паге пецпіѓогтӣ 
— нити (ейп) їпіїпдегеа Ёгшиї 
первоначальное ~ у. натяжёние, началь- 
ное 
поверхностное ^^ (тес) іепѕіцпе / гепѕіо- 
паге зирегЯс1а!А 
~ поперёчной арматуры (агт) іепѕіопа- 
геа агтаӣїигіі ігапѕуегѕаіе 
предварительное ~ (агт) ргеіепѕіопаге 
~ проводов (е, Іейп) іепѕіопагеа сопіис- 
гогіїог 
~ проводбв роликами (1ейп) Іепзіопагеа 
сопдисіогіїог си їгойці / си аїшоги! го- 
Іеіог 
~ спиральной арматуры (агт) гепзіопа- 
геа агтаӣїигіі зрга!е 
упругое — (тес, Іенп) їепѕіцпе / іепѕіопа- 
ге ејаѕйса 
натяжной де {гасйипе, йе їпііпаеге; де ѓепѕіо- 
паге; іпійпадіог 
наугольник т. (Іт, {ей п) есһег, есһег йе йт- 
рідгіе; упс; соЦаг, Фгеріаг 
нахлёстка Г. (1ейп, (тес) реїгесеге, зирга- 
рипеге 
начало п.'їпсерці; огівіпе; ргіпсірій; рипсі де 
ріесаге 
~ возможных перемещений (тес) ргіп- 
сіріш деріазагіїог угшае 
~ затворения (феї, ті") іпсерш / їпсереге 
а(1) атезесаги 
~ кривой (сі) рипсі де іпігаге їп сигЬй 
наимёньшей раббты (тес) ргіпсіріші 
Шшегціці тесапіс тіпіт 
~ свода (есоп) пажегеа Боци 
схватывания (феї) тсерин! пианги 
(Беіопиіиі) 
нащёльники т. рі. (есоп) гівіе / вірсі / Яр- 
сие репіги таѕсагеа (асорегігеа) сгАрд- 
гигіїог зап а гозригИог 
неармйрованный пеагтаї 
небоскрёб т. (агп) грїігіе-погі 
невозгораемость Ё. іпсотизЬйате 
невоспламеняемость Г. пеіпіїатабіїйате 


І 


І 


невоспламеняемый пеїп'Їатабії 
невязка Ё. (зе04) деміаців; есагі; егоаге 
абсолютная ~ Пеуіајіе абзоїцій 


высбтная ~ егоаге де іпаціте 

линёйная ~ есагі іпіаг 

относйтельная ~ есагі геіаїіу 

~ полигбна есагі де іпспідеге а роівопи- 
ші 

поперечная ~ есагі ігапбуегзаї 
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невязка 
предёльная ~ егоаге Итий 
срёдняя ~ есагі тедій 
г треугольника есаги! 
угловая — есагі ипепішіаг 
негабарйтньй арађагіііс, си Фердзігеа ваба- 
гішіці, Фердзіпа вабагіїці 
недеформируемьй (тес) педеїогтанбії 
недобор т. грунта (/егаѕ) 5їгаї йе Гіпізаге а 
зарагигії 
недогрузка Г. ѕиЫїпсйгсаге 
недодёлка Ё. пеѓіпіѕаге; пеіегтіпаге 
недожбг т. (тії) агдеге іпсотріегй 
недопрессбвка Г. (тік) Газопаге АеЁеснлоасА 
недоуплотнениє п. (Феї, 1егаз) сотрасѓаге 
іпсотріеі& 
незавершённость {. проектйрования (срі) 
ргоієсіаге іпсотрієїй / пеїегтіпаїй 
незамерзаюший іпсопееїабії, саге пи іпереа- 
14, апизе] педейу, гелізіепі Іа їпеће{ 
незастрбенный песйай 
незатопляемый пеіпипаарбії 
неизменяемость {. геометрическая (тес) т- 
уагіабійате веотенлсй 
неисправность Ї., технйческая йеѓесі теппіс 
неисправный Пегапја!; ѕігісаї; деГесі 
нейтраль #. (е1) пешги, рипсі пеціги, біг 
пеціги 
глухозаземлённая — пеціги ітратіпаї 
изолйрованная я» пешіги ігоїаї 
некрбполь т. (агй) песгороїд 
нелинейность Ї., конструктивная пеїіпіагіїате 
сопѕігисіїуа 
неморозоустойчивый реіу | 
ненагружённый (7145$) пеїпсйгсаї, Ёйгӣ Ѕагсі- 
па; їп рої 
ненесущий (еісоп, тес) перигідтог, перогіапі 
необарбкко п. (агп) пеофагос 
необлицбванный пеїтЬгасаї; пебацції; песар- 
091; періасаї | 
необожжённый (тих) пеагѕ 
необорачиваемый ріегіш; песирегабії 
необработанный Бгиї; пеїцсгаї, пергеїцсга! 
необруталйзм т. (агл) пеобгиїаїст 
неоготика Г. (ағ) пеорогіс 
неоднорбдность Г. (12) пеоторепиае 
неокисляемость Г. (сніт) іпохідабіїйате, ге- 
тізїепід Іа ох!Чаге 
неоклассицизм т. (агп) пеос[аѕісіѕт 
неоманьерӣзм т. (аги) пеотапіегіѕт 
неомонументализм т. (ай) пеотопитепіа- 
зт - 
неопластицӣзм т.. (агл) пеоріаѕіісіѕт 
неопределймость Г. (тес) пейеіегтіпаге, 
педеїегтіпабіїйаге 
внёшняя статическая ~ педеїегтіпаге ѕїа- 
са ехїегіоагӣ 
внутренняя статическая — педеегттаге 
зтайса іпѓегіоагӣ 
неопределӣмый (тес) педеегиитаь! 
неотёсанный (Іт) песіорій 


тійперіціці 


неотдёланный пеѓіпіѕаї 
неофункционалӣзм т. (ағ) пеоёипсііопа[іѕт 
неплавкий (е/теѓ) пеѓц2іЫі 
неплбтность Ё. шва (е/теѓ) песіапуейатеа 
гоѕішиі х 
непрерывность Г. сопііпиіаѓіе 
непровар т. (5и4) задига іпсотріеій / пера- 
їгипѕа 
мёстный — ѕийигӣ іпсотріеій Іоса] 
непроклёй т. (/тес) Прие іпсотріеїй 
непроницаемость Ё. (2) ітрегтеабійаїе 
непроницаемьшй (2) еїап5, ітрегтеаЫії 
непроходимый (4гит) ітргастісабії! 
неравнозернйстый (тіг) си ргапшайе пецпі- 
Гогта 
неравномерность Г. естёственного освещения 
пецпіїогіпіїакеа Гаитіпії патигаїе 
неравноплотность #. (тиіг) Чепзигие пеци!- 
Гогта 
неразббрный педетогиаби 
неразрезнбй сопіїпий 
неразрывность Г. деформаций (тес) сопи- 
пийатеа деїогтаційог 
нерастворймьшй (сйіт) іпзоїшЬті 
нервюра Г. (агй, есоп) пегуйгй 
нержавёющий (еітеі) шохаьи 
нербвность #. сагасіег ассідептаї; азрегіїате; 
пецпіїогтітате; пегерціагітате 
~ дорбги (агит) депіуеіаге а дгитиіці 
^^ мёстности (геой, вео!) депіуєіаге а 1е- 
гепиїці; ѓегеп ассідепіаї 
~ пбчвы (деоа, зео[, ео!) депіуејаге а 80- 
Шіці; 501 депімеї!аї 
~ речного русла (114) пегевшагиаме а 
аїБіеї ипи гій 
несвязный (2201, ѓеғаѕ) песоеліу 
несгораемый іғпіѓир | 
несжимаемость Г. (12) іпсотргезібіїйате 
несжимаемый (12) іпсотргезібі! 
несмачиваемость Г. (2) Підгобобіе 
несоразмёрность Г. йіѕргорогіе 
несплавлёние п. (5и4) іоріге іпсотріеій (а ге- 
(еіеіок зидигії) 
несущий (е/соп, тес) рогіапі, ригійог; де 
гегізїепій; де зи5іпеге 
несхватывающийся (феї) саге пи Гасе ргігй 
неукатанньй (/еғаѕ) пебдтйіогії, пеїдуаїивії, 
пегазаї 
неуравновёшенность Г. (тес) пеесћііЫгаге, 
детесНійбгаге; дегесрійги 
динамйческая ~ фехесіійгаге у йеғесһі- 
НЬги діпатіс (2) 
статйческая г» дехесрійбгаге / аехесН]- 
ПЬги 5габіс (4) р л 
неустановйвшийся пеѕѓаЫ!іїї, 115їаЫІ, ігапл1- 
тогій 
неустбйка Г. (ес) репаНгаге 
неустойчивость Г. (тес) шуабИиаие 
относйтельная — іп5іабіїйате г@апуй 
поперёчная — іпзгабіїйате Іатегаїй / ігапѕ- 
мегзай 
продбльная ~ іпзіабіїйате Іопрікийіпаї& 
термическая ~ (тегто) іпзгабіцтате гегтісй 


неустойчивый іпзіабії, пезіабії 
неф т. (агй) пауй де Біѕегісё; (еісоп) дезсрі- 
Фегеа тт 
нефелӣн ш. (2еої) пефеїіп 
нефтепровод т. сопіисій де реїгої 
нефтепродуктопровод -тп., магистральный 
сопдисіа ргіпсіраїд де ргодизе реїгоїеге 
нефтехранйлище п. гехегуог де реїгої 
нивелир т. (ео) шуеа (іпѕіғитепі ае пі- 
уеітепі) 
бинокулярный — піуеїд Ыіпосшагӣ 
ВЬІСОКОТОЧНЬЙ ~ піусїй де їпаиё ргеёсігіе 
гидростатйческий — піусід Бідгозіатісй 
глухой — піуеја си шпеа ЯхА 
г со зрительной трубой шуе!& си шпей 
е уігаге 
нивелӣр-автомат т. (5604) муей си уігаге 
ашотаїӣ, шуе!А ашотаїд 
нивелӣр-теодолӣт т. (рео) іеодоїїї 
нивелйрованиє п. (геоа) піхеітепі ; (1егаз) 
піуеіаге; ргоїйаге; петегіге; іпдгеріаге; 
піуеітепі 
барӣческое — піуєїтепі Багіс 
барометрӣческое — піуеїтепі Баготеќгіс 
высокоїбчное — піуеітепі де іпаїдй рге- 
силе 
геометрическое ~, шуешпепи веотеігіс 
двойное — піуеїтепі даа 
~ из середины піуєйтепі йе тШос 
~ площадёй(веоа, іегаѕ) піхеїтепіші 
ѕиргаѓе{еІог 
— профиля (яеоа, іегаѕ) піуеітепіш рго- 
ғПшиі 
тахеометрӣческое — піуеһтелі іаһітеїгіс 
тригонометрӣческое — піуеітепі ігівопо- 
тегіс 
нивелировать (2ео4) а піуеіа ; (/егаз) а піхе- 
Ја ; а їпагеріа ; а ргойа ; а пеѓехі 
нивелирбвка Г. у. нивелӣрование 
нивелирӧвщик; т. (гео) горотеїги, орегаюг 
Іа арагати! де піуеїтепі 
ниже та! јоѕ, заб; (Аа) їп ауа! (ре ми) 
~ уровня Улицы заб піме!ці эта2и 
низовбй (сео) де бага; де јоѕ; (шаг) ат 
ауа! 
низбвье п. сигѕ іпѓегіог (а! ипш Ти) ; 1егио- 
пи ре сигзи! іпѓегіог а! ипе! аре 
никелирование п. (тес) пісреіаге 
ниппель т. (175, таз) пірі 
двойнбй ~ пр / гасога диБш, гасога 
дибіи си Шеь піріш Шефа! Іа атБее сареїе 
г для обсадных труб пра де ітбіпаге / 
де гасогдаге а сопадисіеіог 
соединйтельный — піріи де гасогдаге / де 
Іевдтига 
трубный — піріи йе {еауй 
нитка 5. Яг 
г. газопровбда, резервная (1151) Шше де 
сопдисій де разе, Фе гезегуа 
~ жёмчуга (агћ) 5ігає Фе регіє 
рельсовая ~ (сі) бг де сае 3 
нитролак т. (спіт) пиго!ас, Іас де пигосе 
ііога 
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нитролинблеум т. (тіг) пигоНпоеит 
нитроэмаль 8. (ст) пигоетай 
нить Г. біг; (сі) біатепі 
гибкая ~ (тес) біг Пехібії 
рельсовая — у, нитка, рельсовая 


`нйша Ё. (ағћ) піз, бігіа& 


компенсаторная ^ (1151) піза сотрепзато- 
гПог ; іга де аЙаайе 
тоннёльная ~» (сѕир) пі де типе! 
гу шлюза (сй) сатегӣ репіги рогШе ес- 
леї 
ниша-спальня Г. (агћ) пі$2-догтіќог 
ниша-столовая Г. (ап) піѕа репіги зегуй та- 
за 
новоасбозурӣт т. (тіг) поуоагБогигії (атез- 
{ес де аїаїотії Я ахфезі) 
новообразование п., гидратное (пи’) ргодиз 
де шагатаге 
новостройка Г. ѕапііег (е пої солѕігисій) ; 
сопѕігисіе / сіддіге поца 
нога Г. рісіог 
~ копра. (таз) Іштіпагеа зопее! 
~ крана (таз) рісіог / саги 4е тасага 
подстропильная ~ (еїсоп) зибагБа!енег 
стропильная ~ (еїсоп) саргіог, агра1еігіег 
стропильная выпускная ~ (еїсоп) саргіог 
їп сопбоїй 
стропильная угловая ~ (еісоп) агбаІеігіег 
де соц 
г стропильной фёрмы (еїсоп) іавопа!& 
тагріпаіа а ѓегтеі 
нож т. сц 
дисковый — (таѕ) си сігсціаг 
~ грейдера (745) Іата вгедегиіці 
~ кессбна (1ейп) сии спезопиіці 
г- опускнбго колодца (тіл, іепп) забої 
(діетог 
~ отвала (таз) сиіїмі Гатеї («е фийдогег) 
ножка Г. рісіог, рісіогиѕ ; зирогЕ ; розгатепі ; 
5осій 
~ дверного оклада (сбиб, тіп) топіапі, 
5001р іпігодиз їп ріїцей 
удлинйтельная — (срі) ргешиеног 
нож-клин п. (77145) сциўйї-рапё 
нбжницьт рі. (1ейи) ГоагЁесе 
арматурнье — Ғоагѓесе репіги офе!-Беюп 
гильотинные — Ёоагѓесе-рһіойпё 
дисковые ~ Роагіесе си дїзсигі 
гу для жести Роагіесе репіги та МА / де н- 
пісһівегіе 
~ для резки арматуры ГоагЁесе е геѓеғаї 
Баге / репіци ћег-Беїоп 
~ для рёзки проволоки Ѓѓоагѓесе репіги 
гта 
пневматические ~ Ѓоагѓесе рпеитайс 
~ продбльной резки ѓоагѓесе репіги ійіеге 
Іопвіїоаіпа!а 
роликовые — Ғоагѓесе си гое 
ротацибнные ~ Гоагёесе гоїайу 
ручные ~ Їоагієсе де тіпа 
электрические ~ ѓоагѓесе еїесігіс 
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ножовка Г. іегдзігди 
~ для прорёзывания пазов (17) Регйзігйи 
си ѕріпаге / де заттай 
слесарная ~ (І тес) Ғегйѕіг&и йе шшА реп- 
{ги шее 
столярная — (Іт) Гегдягйи де итр!аче 
ноздреватость Г. (Д2) рогохиаце 
ноздреватый (2) рогоз, ѕропріоѕ 
неменклатура {. потепс!атига 
нбмер т. (агй, сѕс) сатегӣ (де Поїе!) ; (та!) 
питаг 
ванно-душевой — сатегӣ си саай $1 из 
гостйничный — сатегй де һоѓе] 
одиночный -— сатегА си ип раї 
табельный ~» (ес) патйг таїгісої, Гізй де 
рота) 
нӧмер-дубль т. (агН) сатега ааЫх (ае по) 
нбмер-люкс т. (агй) сатегй Фе Іих (де ло- 
іе) 2 
нӧмер-общежӣтие т. (агл) сатегй бе сйтіп 
номограмма Її. (срі) потовгатйя 
нбниус т. (тйз) уегпіег 
нбрия Г. (таз, тік) @еуаюг 
норма Г. погта 
7». амортизацибнных отчислёний (ес) со- 
{а де атогіғаге 
~ водоотведёния (41, #1151) дебії погта! 
ае аре ихае 
~ водопотреблёния (аї, (15%) погт& де 
сопѕит де ара 
~ воздухообмёна (іпзі, уелі) 
ѕсһітЬшиі де аег 
~ жилбй плбщади (срі) погтӣ де агіе 1о- 
сиїБіа 
г жилбй плбщади, расчётная (срі) пог- 
та де са!си! а ѕиргаѓејеі де Іосції 
~ заселёния, расчётная (игр) погта де 
саісш де роршаге 
^- инсоляции погтй де їпѕогіге 
климатӣческая — погтй сіїтабісдй 
~ обеспёченности жильём ( срі, игЬ) пог- 
та де азівигаге си ѕиргаѓа{ӣ де Іосції 
~ освещённости погта де Ші тіпаге 
гу платы за производственные фбнды 
(ес) погта де ріаїй репіги Ғопацгіе де 
ргодисйе 
~ продолжительности стройтельства 
(ес) дигаїй погтаїй де ехесийе 
~ производйтельности машин (ес) погтӣ 
Че ргодиспуйме а иШајеіог 
гу производственных запасов (ес) погтё 
а зіосигіїог бе ргодисие 
г србка службы (ес) погтӣ де Фцгаїй іе 
Гипсйопаге 
ге стбка (ній) пога 4е ѕсигреге, ѕсигре- 
ге тедіе 
нормали Ё. рі. ргеѕсгірііі 
~ размеров (срі) ргезсири! репіги дітеп- 
Уи 
ох чертежёй для печати (срі) ргеѕсгірўіі 
регги Фезепейе саге зе Прёгезс 
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погта 


нормализация Її. (срі) погтайхаге 
~ данных (срі) погтаНхаге а да!еог 
нормаль Ї. (агй) ргеѕсгірйе ; (та) погтайй 
с к площадке, внёшняя (та) погта!& 
ехгегіоагӣ ре о зиргаГаїй 
нормально уплотнённый (/егаѕ) погта! соп- 
50Пдаї 
норматйв т. (ес) погтайу 
~ незавершённого стройтельства погта- 
Пу ае шсгая пеегпитае 
нормативный де погтаііу 
норматйвы т. рі. (ес) погтаїує 
г» отчислёний (ес) погтайуе ае саїісці 
планирбвочные ~ (агй, срі) погтаіуе де 
Ѕѕіѕіетайғаге 
~ удёльных капиталовложёний ( ес) пог- 
таНуе йе іпуеѕіііі зресібісе 
нормировать (ес) а погта 
нормирбвщик т. (ес) погтаїог 
нормоконтрбль т. (ес) сопіго! а! погте!ог 
нбрмы Г. р!. погте 
гу и правила, стройтельные погте $1 герий 
їп сопягист 
~ и расцёнки, вёдомственные погте 5і (а- 
гіїе ипігаге дерагіатепіаіс 
~ ирасцёнки, единые погте $1 ргеигі ипі- 
їаге 
гу продолжйтельности | проектирования 
погте ргіуіпі @Чигаа ае ргоіесіаге 
~ продолжӣтельности стройтельства пог- 
те ргіуіпа 4ига{а де ехесийе 
~ противопожарной безопасности погте 
де ргоесйе сопіга іпсепаїйог 
расхбднье ~ погте йе сопѕит 
санитарно-гигиенйческие — погте ізіепі- 
со-запИаге 
смётные — погте де деуі 
гу стройтельного проектйрования 
5сгіриї де ргоіесѓаге їп сопугис і 
гу технологӣческого проектйрования пог- 
ше де ргоіесіаге теппоіорісй 
укрупнённые смётные — погте йе еуі 
сотазаїе 
нбсик т. (агт, есоп) сіос 
гу. сифбнного водосбрбса (а/, ілѕі) паз Фе 
атогѕаге (аї ѕіјопиіиі) 
носйлки рі. (/ейп) іагед 
носбк т. (сп) ргав 
ВОДОСЛИВНЬЙ ~ ргар 4еуегзог 
^^ плотйны ргари! Багаіціці 
нуль т., машинный (таў) пи! таѕіпіі 
нумерация Г. питегоїаге 
— жил кабелей (1е) питегоіаге а соп- 
дасіеіог їпіг-ип са 
ге путей (сі) питегоїаге а сдіог 
~ стрёлок (сў) питегоїаге а асеіог 
нутгубель т. (Іт) гіпаеа Фе пиї / де шиси 
нутромёр т. (7145) дізгапіївг бе іпіегіог 


рге- 


| 
| 


1 


обапол т. (Іт, тіп) сӣріцѕеаій де тіпа ; 14- 
типоаіе ; тагвіпе о 

обвал т. (єеоі) ѕиграге / пагаме / аїшпе- 
саге де їегеп ; ргабидіге, пагиіге ; ѕиграѓц- 
га ; ауа!ап5а.; {егеп Ривійу 8 У 
горньй ~ ебиїтепі ; пагиіге де $Ипс! ; рга- 
ризіге де шише / де госа 5 псоаза 

обвалование п. (сл) їпдівціге, ітргертиїге си 
дів - - - - 
~ площадки їпӣівиіге а ѕиргаѓејеї 
лу растительного грунта їпаіршге а їіеге- 

пигіїог уереѓаіе НС 

обварка Г. (ѕиа) зидаге де еїапзаге Іа ітбіпа- 
геа {еуЙог р З 
двойная — ѕийаге ана де е(апзаге Ја їт- 
Ыпагеа {еуПог и. 
г. по кбнтуру зидаге Фе еќапѕаге Іа їтбі- 

пагеа јехіог ре сопшг Р 

обветшание п. зданий и сооружёний дерга- 
даге а сіддігіїог $1 сопугисШог 

обвод т. (таі) сопіцг, регітеїги ; (2151) дегі- 
уайе, Бу-ра55 з 

обводка Г. чертежа (срі) іпргозагеа сопшги- 
11 шпиі деѕеп Ж А 

обводнёние п. (а!) аргоуігіопаге / айтепіа- 
ге си ара; ігіваре | ) ў 

обволакивание п. (/іп) асорегіге, туейге 

обволакивать (агит, іп) а туей, а асорегі, 
а їтргаса і А 

обвязка Г. (еїсоп) іпійгіге ; 1ерашга ; садги 
де сопѕоійаге ; сепіигй де Іердіига ; ха 
верхняя ~ (каркаса) "еїсоп) сепішга 5и- 


регіоагӣ (а сагсазеїі) й 
дверная ~ (еїсоп) іосш / сапаїші ии 
нижняя ~ (еісоп) сепійга іпѓегіоага а 
сагсазе!) 


однопбльная ~ (агй) Їгіга ѕітріа 

г пёчи (тт) сАатаба сиріогціці 

туннёля ~, (сзиб, тт) сіпігиі шпеш и 

обдёлка #. (сзиб, Ёп, тіп) саршуше ; сарш- 

зеаїй ї 

блбчная ~ саріизеаїа ат Ыосигі 

г» в четверть ргешсгаге їп ѕЃегі де Іетп · 
саргизеаїй ехесціаїй їп Фа{ Ой 

влажная ~ саршуеа!А итедй , абигиа 

железобетбнная ~ саризеа!а де Бе!оп аг- 

таї и: 

каменная ~ саршуеа!а йіп 214ӣгіе де ріаїга 

комбинйрованная ~ саршзеа!а тіхій 

монолйтная г» сйрїцѕеа!ё топоїій 

непблная ~ саршзеа!А рагііай 

несущая о» саршуеа!й рогіаній | и 

г обжатая в порбду сӣріџѕеа!а 1псазга!а 
Та госа 
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облицбвочная ~~ сйріцѕеаіа де Ипзаге 
полная ~ сйӣріцѕеаіа сотр!е{а 
сббрная ~ сарішусаїй ргеѓаргісаій 
туннёльная — саріџѕеаіа ипиі шие! 
фашӣнная ~ саріцѕеаіа си Газсше 
шпунтовая ~ саршзеа!й ехесигаїй їп ис 
$1 Їатра Г 
ярусная — саріцееаїа зиргаїпацата КОЛ 
обдёлывать (сѕир, /іп, тіп) а саршя за іпідгі 
обдирать а девгоза; а ебоба ; а со 
обдирка Г. дергозаге ; еБоҙаге, сојіге 
обдувка Ё. (1ейп) зиЙаге (де сигаге) 
обезвоживание п. йеѕһійгаіаге, изсаге 
-> бетона (Бе!) изсагеа Бегопиіці 
я. грунта (єеої) иѕсагеа 50Їціці 
— йла (Підг) деѕһійгаѓагеа патоїйіці | 
~ осадков (Ніаг) де5підгатагеа дерипет- 
Іог 
термическое — (тіг) деѕһіга‹аге гегтіса 
электроосмотӣческое ~ (тім) изсаге ргіп 
еіесігооѕтотӣ 
обезвоживать а дез5підгата, а иѕса 
обезврёживание п. воды (а) десопіатіпагеа 
аре! Г 5 
обезжелёзивание п. воды (а!) йеѓегігагеа аре 
обезжӣривание п. (а, (тес) дергеѕаге 
обезжйриватель т. (а, ітес) Чевтезат | 
обеззараживание п. стбчных вод (41) 5іегі- 
Птагеа ареїог итаїе 
обезмасливание п. воды (а!) дергеѕагеа ареї 
обелйск т. (агй) обейзс 
обескислорбживание п. воды (а) Пегохіве- 
пагеа ареї і) 
обескбривание п. (іт) сојіге нд 
обескрёмнивание п. воды (а) дезИстагеа 
обеспёченность Г. расходов (#4!) Ёгесуепа 
дебиеіог 
обеспыливание п. Чезргайиге 
г эжёктором (тіг) йеѕргёѓиіге рпецтай- 
са і 
злектростатйческоє — (тіг) аеѕргаѓшге 
@есгозайса ң 
обессбливание п. воды (а!) ЧезаЙпагеа аре 
обесфтбривание п. воды дебіцогігагеа арез 
обесцвёчивание п. воды (а!) десоіогагеа ареї 
обесцвёчиватель т. (спіт) десоіогапі 
обесцинкование п. (спіт) йеліпсаге | 
обесшламливание п. (ад) сигёфагеа ареї де 
пато! уд 
обечайка Г. (тіг) гата ѕеі ; (іегто) уігоЈа 
г» желёзной дымовой трубы (/егто) у1- 
гоја сои де гит фіп та а | 
— котла (1егто) уігоіа сатапиіџі 
подбандажная ~ (таз) уігоїд атріазаї й 
зиб Бапаај 
обёртка Г. їпүе1і5, шуеШоаге 
защитная ~ шуе|$ де ргоесйе 
~ трубопровбда, армйрующая (1751, {ег 
то) агташга сопдисіві 
обёртывание п. трубопровбда (1151 {егто) 
шЕабигагеа сопдисіеі 
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обжатие п: 5їгіпреге; сотргітаге ; ргеѕаге ; 
еБозаге 
гу бетбна (феї) сотргітагеа Бегопиіші 
~ вант (елп) ѕігіпвегеа сабіигіог 
внешёнтренное ~ (тес) сотргітаге ех- 
сепігісй 
^ грунта, предварйтельное (реоѓ, іегаз) 
сотрасіаге ргеітіпагӣ а рапіпішіці - 
гу обделки (сѕиБ, пит) сотргітагеа сёр- 
габеїії 
осевбе ~ (тес) сотргітаге ахіа!& 
~ стыка (сў) зігіпрегеа іоапігеі 
ббжиг т. (тік) агӣеге ; ргдіїге; саїсіпаге 
бескапсельный ~ агаеге Ё&гХ сарзцій 
бисквйтный — агаеге „іп Бізсийч 
~ в кипящем слбе аг4еге їп ѕігаі Пиїді- 
гаї 
гу. во взвёшенном состоянии агіеге їп зіа- 
ге Фе ѕиѕрепѕіе 
= в штабелях агдеге їп сиріоаге де сітр 
вторичный о» гесоасеге 
~ гипса агдегеа рһірѕшиі 
‚Двукратный а» агаеге їп 4оий задн 
<= декоратйвного слбя штукатурки агӣе- 
геа 5ігаїціці де Нива} 
^ известняка ргайгеа саїсагиіші 
~ кирпича агаегеа сагатізіїог 
~ на воздушной подушке агдеге ре рег- 
па 4е аег 
однорядньй су агдеге Іа ип ѕіпвиг Мпа 
первйчньй ~, аг4еге ргипаг& 
су под давлёнием агдеге зи ргезійпе 
прямой ~ агдеге дїгесій 
скоростной ~ аг4еге гар!а& 
ускбренный ~ агӣеге ассеіегаїй 
~ цемёнта агдеге а сітепішиі 
обжигать (тії) а агае; а саїсіпа ; а ргајі 
обжимать а ѕіїпре ; ‘а сотргіта; а ргеѕа ; 
а ебоѕа і 
обзбл т. (іт) тезиига, тисһіе 1езиа, Іетп 
тей 
обивать (Йп) а саршя; а саріїопа, а га- 
рца 
обйвка Р. (Тіп) саршяге ; саріїопаге; {арЦаге ; 
Тарцегіе ; рагпіѕіге ; саршзеаА 
обкатка {. (сі) ргоБё де рагсигз / де шасно- 
паге; (Фғит) сИтагаге; (їїп) пегліге; 
(таз) года}, гшаге 
обклалка #. (угл) саріцеваїй, пибгасатиие ; 
(ағћ) ріасаге ; ріаса| 
герметизйрующая ~ (ігої) сарішеаїй де 
егапзаге 
г дёрном (агит) БгаАашге ; ватопаге 
~ котла (1егто) зіййгів а сахапо ци 
обклёдывать (Пп) а вагпізі ; а сарая ;а асо- 
регі 
обклёйка Г. фанёрой (Ёп) Гигпігціге 
ббласть Ё. йотепіц ; геріцпе, хопйё 
бестбчная водосббрная ~» (шаг) 20пё еп- 
догеса 
^ дёйствия (таз) дотепіџ Че асіцпе 


су пластйчности (тес) гопӣ ріазісй / де 
ріазтісіїае 
применения Фотепій йе аріїсаге 
просачивания (/іаг) дотепій де Нійга- 
пе 
^^ слышимости (ас, №2) сітр Фе айаїнііі- 
ѓаѓе 
гу упругости (тес) топ еіазіїсй / де 
еіазіїсіїате, дотепіц ејаѕііс 
гу устбйчивости (таб, тес) Фотепій фе 
згабійате 
облегчёние п. изигаге; ЯеІеѕіаге ; іпіезпіге 
обледенёние п. јіугај, јіугаге ; дерипеге де 
дПеа{а, асорегіге си внеа{& ; Гогтагеа дне 
облессование п. (сео!) Гогтайипе де 1065$ 
обливина Г. у. обзбл 
Облик т. аѕресі 
архитектурный ~ (ағА) аѕресї агһіќесішгаі 
облицбванный (уіл) гріасаї, сари 
облицбвка Ё. (сл, Фгит) тазса ; ітЬгдсйтіп- 
їе: сареа!& ; (іп) Гарина ; ріаса| ; їт- 
Ьгасаге, саріцѕге ; ргогеспе 
акустическая ^7 (Лп) ітгасйтіпіе іпѕо- 
погігапій 
асфальтобетбнная ~ (гит) ітьгйсатіп- 
ге діп Беїоп азРас 
асфальтовая гу (4гит) їтьгасйтіпіе азЁа]- 
пса 
бесшбвная ~ (4гит) саршзеа!& ГАга гоѕ- 
тигі 
бетбнная ~ (сѕиЬ, тіп) ѕиѕИпеге / агта- 
ге їп Беїоп; (/іп) регец, саршбеа!а де Ъе- 
гоп 
блӧчная ~ (Ёп) ріасаге си Ыосигі 
внутренняя — (Ди) ітгдсйтіпіе / саріи- 
зеа!а іпіегіоагӣ 
водонепроницаемая — верховой грани 
(сп) їтЬгасйтіпіеа ітрегтеабіїй а рага- 
тепішиі атопіе 
герметӣческая ~ (іп) саргцѕеа]а де егте- 
Нтаге ; 
гидрофббная — (Йп) ітЬгасйтіпте Һіаго- 
Гиза 
гравӣйная — (4гит) нибгасатиие си ріеї- 
гі$ 
декоратйвная — (/іп) ріасаге аесогануй 
су дорбги (4гит) їтЫгйсйтіпіе а ипи 
Чгит / гигіега 
~ дбсками (/іп) саргизіге / ітігасаге си 
5сіпдигі 
су естёственным камнем (агит) ріасаге 
си раша пашга!А 
жаростбйкая гу (егто) сартзеа!й геЁгас- 
гага 
железобетбнная — (сѕиЬ, тт) зизипеге / 
агтаге Чіп Бегоп агтаї 
защитная ~ (е/) іпуеіїз ае рготесйе 
7» здания (/іп) Ёіпіѕагеа цпеї сіЗаїгі 
~ из плит (/іп) Ниваге си рідсі 
гу из сухбй каменной кладки (Ёп) регей 
Фе рака Ғагӣ тогіаг 
износостбйкая — (/іп) сӣріџѕеаӣ. геліз- 
тепга Іа ихига 


о 


| 


облицовка 
изразцбвая ~ (Ни) Гіпізаге си рідсі де 
Хаїапій 
каменная ~ (агит) регец де раша , 
каменная сухая ~ (агит) регеи иѕсаї 
кафельная ~ (/іп) ріасаге си ріёсціе се- 
гатісе 
~ керамической плӣткой у, облицбвка, 
кафельная 
кислотостбйкая — сӣріцѕеаіа апіасіа& 
мозайчная ~ (/їп) сӣріџѕеаій де тохаіс 
наружная ~ (іп) саріцзеаїй ежепоага 
г. начёсанным камнем (Пи) ріасаге си 
ріатга ріерійпата 
огнеупбрная ~ (ѓеғто) сӣріцѕеаіа пеіт- 
Патабіїа / гегізгелій Іа Гос 
е откбса (сі, агит) асорегігеа {ат Иог 
пластмассовая ~ (Пп) саршзеа!й ат та- 
тегіа! р!азйс 
— плитами у. облицовка из плит 
~ плиткой (и) ріасаге, саршуше си ріа- 
сще 
противофильтрацибнная арочная ~ (сл, 
сзиб) Бока де еапзаге 
сббрная — (Ёп) сёріцѕеаіё ргегабгісаїд 
г» стеня (іп) Гайигеа регеїеїці 
столярная ~ (п) пибгасатиие аш Ит- 
рійгіе 
торкрётная — (Пи) саршяге ргіп (огсге- 
{аге ; (сѕир, тіп) зизипеге йе Беїоп Іог- 
сгегаї 
~ фанёрой (Пи) асорегіге си Гигпіг, Гиг- 
пігиіге 
~ шпбном у, облицовка фанёрой 
штучная ~ у, облицбвка плӣткой 
щёлочестбйкая ~ (/іп) саршуше гегізіепій 
Іа Базе 
щитовая - (/іп) саріи5еаїд іп рапоигі 
облицбвочный саргизіс ; Гаи; ітбгасаї 
облицбвщик т. (ѓейт) Гиног 
облицбвывать а їтЫгӣса ; а саршя ; а Гари 
облой т. (тіг) Бауига 
облом т. (агл) тиигА 
обломки т. рі. (тік) зрАамигь зайташн; 
Бис 
< горной порбды 5айтаций ае $ИпсаА 
~ кирпича социгі / аїсдагіе де сагапиай 
скальный ~ ріаїга зрама 
облбмок т. (тік) Ггастепь, $РАйтаига 
облупйть (Йп) а ша їепсиіаја (ае ре сід), а 
гамі 
облупйться (/іп) а ѕе соѕсоуі (Іепсиїаіа, 
Іоси!) 
обмазка Г. (Ин) гепсиїіге ; 1епсша!а ; Пріге; 
чпреге ; Приига си Ци сни (е При), 
таѕііс 
водонепроницаемая ~ іепсшаіа ипрегтея- 
Ша Іа ара 
герметйческая ~ тазйс / спи е еіапѕаге 
жаростбйкая ~ {епсиіа!а ге!гас(ага 
защйтная — (епсиіаіа е ргоесие 
кислотоупбрная ~ {епсша|& геліѕ(епій Іа 
асі2і 
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огнезащитная — їепсшаій 1е1НираА 
цементно-казейновая ~ тепсиа!а аіп сі- 
тепі си сахета 
цемёнтно-полистирбльная ~ тепсціаїй Ат 
сітепі си роНзйгеп 
обмазывать (Ни) а 1епси!; а аріїса (ип 
зігаї); а цпве; а Прі; а асорегі: а 8/а- 
тога 
обманка Г., роговая (рео) һогпЫепаій 
обмёр т. т4ѕигаге, тазигаоаге; еаюпаге 
архитектурный — (ср!) апіетйѕигӣтоаге 
наружный ~ регітеїги ехіегіог 
~ работ (1ейп) таӣѕигагеа мстагИог (е 
ехесціаї) 
обминание п. асбёста (тім) ргеімсгаге іпііа- 
1а а ахбезішіші 
обмбтка Г. (еі) їпійзигаге 
обмурбвка Г. (п) саргизеаїд ат зіддгіе; 
(1ейп) їпгідіге, іпсазігаге 
~ ‘котла іпгідігеа сачапиіці 
шамӧтная ~ саріицзеаїй си атой 
обмурбвывать а 117141, а їпсаѕіга 
обмыливание п. стыков (/іп) заритигеа гоѕ- 
тигіїог 
обнажёть (теп) а Фегусії, а дегроїї 
обнажёние п. (/енп) Чезвойге 
— заполийтеля штукатурки йегдо!ігеа ар- 
гераїеіог 5ігаїціці де тепсша!А 
обнаружёние п. 5соаїеге 1а іусаїй ; Фегеста- 
ге ; вазге 
~ повреждений деїесіагеа аеѓесіејог 
обнесёние п. стенбй (1ейп) плате 
обновлёние п. воздуха (уелі) геїтргоѕрӣ- 
тагеа аегшіиі 
обносйть (/енп) а їпсһійе, а їтргејтиі 
г стенбй (ѓелп) а їпспійе си ма 
обнбска Г. (2е00) тагсагеа регітеїгиіці ; 
(1ейп) їтргертціге 
обогатймость Г. (тіг) сарасіїаіе йе рге- 
рагаге / е Итбоз&йге (а таѓегіеі ргі- 
те) 
обогащать (т!) а ргерага, а ітборді 
обогащёние п. (тім) ргерагаге, їтБордіге 
г заполнйтелей (тіг) ітровдігеа арге- 
раге]ог 
обогрёв т. шсёлге 
~ бетбна (Бег) іпсдігігеа Беѓопиіш 
— инфракрасным облучением (/егто) їп- 
саге си газе іпігагобії з 
конвектйвный ~ (1егто) тсАшие рип 
сопуесйе 
контактный ~, (1егто) іподіллге рип соп- 
гасі 
обогревать а іпсдігі 
обожженньй (тік) ргӣјіє, агѕ, саісіпах 
обозначёние п. їпѕетпаге ; тагсаге ; погаге, 
потайе ; ѕетп ; 5ітрої ; іпдісаге 
графическое — поѓајіе вгабісй 
~ масштаба іпіісагеа зсаги 
услбвное ~ поѓаје сопуепіопа1& 
обби рі. (тік) паре! 
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и 
а 02 САК я ареї гетіѕїепі Іа итійіќаѓе 
глянцевые ~, ѓареі асорегії си Іас 
унтӧванные — іареї де Гопа 
вукопоглощающие ~, їареѓ Ропоілоіаїог 
расочные ~ їареї соїіогаї 
рупнораппортные — ќареї си шойуе шаг! 
е деѕеп герегаїе 
еталлизӣрованные — ігареї теіаііхаі 
бющиеся ~ іареї Іауабії 
егрунтӧванные — {аре! Гага 5ігаї йе Ғопа 
ечатные — {аре си 4езепе ппришае 
под шёлк (аре! ітіїаціє де шёазе 
потолбчные ~ їареї е ріабоп 
рельёфные ~ тареё доїгає / їп геіеѓ 
сётчатые — їареї їп Ѓогтй де гејеа 
тиснёные — іареї їп гецеЁ 
фактурные — їареї си дееп їп геїеї 
широкорулонные — таре! Іаї 
обойма Г. (е/соп) тей, Бапда} 
армированная штукатурная 
с тай аш чепсша!& агтаїд 
железобетбнная — Їгеїй аш Беюп агтаї 
стальная ~ Неа аш ое! 
оболбчка Г. (е!соп) тетЫгапй ; ріпай ѕир- 
{ге ; їпуејі5 
анизотрбнная ~ рїп2ӣ забйге апілоігорӣ 
большепролётная ~ рїп2ӣ зибйге си аез- 
сһідеге таге 
— большбй кривизны ріпа ѕиЫіге си та- 
ге сигрига 
вафельная листовая г» ріп2й зибйге ти!- 
ізігаї 
веерообразная ~ ріп2& зибіїге їп еуапіаі 
висячая ^ ріпоа забйге ѕиѕрепдаій 
вогнутая - ріп24 забЙге сопсауй 
волнистая ~, рта забйге опашай 
воронкообразная г» р!12а заб ге їп Гогтй 
де рііпіе 
г» вращёния ріїп2ӣ зиБйге де гоѓаўе 
вспарушенная ~ ріп2ӣ зибйге си рапдабуе 
выпуклая ~ ріпгй зибіге сопуехё 
гибкая — шешЬгапа Нехфия 
гипарная ~ ріпа зибЙге рагароїоїй Нірег- 
бойса 
гиперболическая ~ ріп2й зибйге Бірегбо- 
Пса 
гладкая ~, ріпа зибіїге пеїедй 
гу. двоякой кривизны ріп2й забйге си ди- 
1а сигрига 
длинная цилиндрическая — рта за ие 
сіШпагіса си дезсрійеге таге 
жёсткая ~ рей забИге гісійӣ 
замкнутая — ріп2ӣ зибіїге іпсһіѕ& 
зӧнтичная — ріпхӣ забйге їп Гогшй де ит- 
ге! а 
изотрбяная — ріп2ӣ зибііге ілоігорӣ 
каплеобразная ~ рига заБйге їп Ѓогтй Фе 
расашга 
коническая о» ріп2й забИге сопісй 
коноидальная ~ ріп2д ѕиріге сопоійаіӣ 


консольная — ра зибиге їп сопѕоЇй 

корббчатая — рта зибИге сһеѕоп 

корбткая цилиндрическая — ріп2й забйге 

сШпанса де дезсваеге писй 

купольная — ріп24 забйге іп сиро]& 

листовая — 1пуе!$ Чт їоіе / ат бої 

гу малой кривизны ріп2й зибіге де писй 
сигрига 

многовблновая 7» ріп зибііге си ипае 

тиіпріе 

многогранная — ріп2а зибріге роіедгісй 

многопролётная ~ ріп2ӣ ѕир[іге си еѕсћі- 

дегі шире 

мягкая ~ рш2А ѕирўге зар 

— набивной сваи сАтаза ріїоїційі гпа! 
ре Іос 

неразрезная — ріп24 зибіге сопіілий 

~ нулевой гауссовой кривизны ріпа зи6- 

ге си сигбига Сацз$ пша 

гу одинарной кривизны ріпой зибііге си 
сигбига ѕітріа 


:одноволнбвая — ріп2ӣ зибіїге си о ѕіпригӣ 


опаа 

однопролётная — ріп2ӣ ѕиЫјіге си о зіпригй 

аеѕсһійеге 

однослбйная ~ ріп2ӣ зибйге си ии ѕіпвиг 

5ігаї 

ортотропная — ріп2д зибіїге огіоїгорда 

гу отрицательной гауссовой кривизны 
ріпа зибііге си сигБигй Сац пера- 
пуд 

бчень тбнкая — ріпой боагіе зибйге 

параболӣческая г» ріп зибйге рагафоНсй 

гу перемінного сечёния рїп2& зибіге си 
зесйипе уагіабіїй 

~ перенбса рїп2ӣ зибіге Фе тапзайе 

пневматическая — їпуеіќоаге йіп тетьга- 

па риеитайс& 

пневмовантовая ~ шуеШюаге рпецтаїѓісй 

ре са им 

пневмокаркасная ~ муеШоаге рпештаіісӣ 

си сагсаз& 

пневмоопбрная — іпуеїйоаге рпецтагісй 

де геагет 

полбгая — ріп24 зибйге си рапій тісй 

гу постоянного сечёния р1п2ё зибііге си 
зеснипе сопзгапи& 

призматйческая ~ рта зибгіге ргізтатісй 

разномбдульная ~ рїл2ӣ зибіїге си тодшь 

уагіабій 

ребристая ~ рига заБйге пегуйгаїй 

ребристолистовая — р1п28 ат о] пегуцга- 

те 

свбдчатая — ріп2& забйге Бод 

сётчатая — рїп2й забиге гейсшагӣ 

складчатая — ріп2ӣ забИге сиїаїй 

слойстая — рита зибрге этанйсай 

гу смёшанной кривизны ріп2& зиБйге си 
сигбига тіхіа 

составная — риа 5ибііге сотриѕӣ 

сферическая ~ реа зибііге ѕегісй 

тканевая ~ Їпуеїйоаге діп цезёшга 

тблстая ~ р2А зибііге де зеспипе ргоаА 











оболбчка 
тонкая — рта зобуїге Фе зеснипе їприѕій 
тбровая ~ рїп22 ѕиЫіге їп Гогшй де юг 
трансверсальная ~ ріп2& зибйге ігапѕуег- 
зада 
трансформирующаяся ~ ріп24  зибіге 
їгап5богіпабіїй 
трапецеидальная ~ ріпгй заБйге ігарелої- 
ааІа . 
цилиндрическая ~ ріпай зибйге сіїйпдгісй 
шатрбвая ~ рта зибіге їп Ғогтх де 
согі х 
шёдовая — ріп2й зибіїге „іп зей" 
шйтая ~ ТпуеШоаге дїп {еѕйіигй сизий 
эллиптическая ^^ ріпай зибиге ејіріісй 

оборачиваемость Г. гШа}; уііегй де сисша- 
Пе / де шыебийцаге ; геційідаге ; сш; 
уПеха де гоёайе (а Гопашш де гиїтет) 
г». опалубки (Бер їећп) геаНИтаге а соїта- 

јеіог 

^ форм (елп) геціғаге а Прагеог 


оборбт т. (тес) гогаціє, шгайе, іпуїнійш- 


га; (сј) гшај; (ес) сисшайе; гоїаре 

гу воды (а, (751) сисшайе / гешійтаге 
а аре! 

~ опалубки (Бер, елп) гесирегаге а соїга- 
ієіог, соебісієпі йе Го]озте а соѓгајејог 

оборудование п. (таз) шіај ; есріратепі ; 

ассезоги ; еспіраге, їп2еѕігаге ; атепајаге ; 

іпзтаїаціе 

буровбе — ша) 4е Гога] - 

гидравлическое — іпзіаїдіє Бідгаціїсй 

грузоподъёмное — еспіратепі де гійісаге 

су для натяжёния арматуры иїїа) репіги 
шНпдегеа агтёшги 

су для уплотнения иШа} репіги сотрас- 
таге 

дорбжное — иШа} гийег 

дробйильно-сортирбвочное — (пит) іпзіа- 

1айе де сопсаѕаге $ 50гіаге 

забӧйное ~ иШа} де абага| 

землербйное — шііај іегаѕіег 

копрӧвое — иШа} Фе Ѓогаг си зопей 

крановоє ~, есһіратепі йе тасага 

механйческое — иіај / есђіратепі теса- 

піс 

монтажное — есһіратепі де топіаге 

навеснбе — еспіратепі ѕиѕрепіаї 

налйчное ~ иШај ехізіепі 

наплавочное ~ (зиа) еспіратепі де іпсйг- 

саї си зидига 

натяжнбе — иШа] де їпііпдеге / 1епзопаге 

нестандартное ~ еспіратепі пезіапдагаїтаї 

бпытное ~ ціа) ехрегипеша! 

осветйтельное ~ (е/, таз) шяа!айе де Ши- 

тіпаї 

отдёлочное ~ иШа] де Гіпізаге 

подъёмное -— таѕіпй / иШа} де паса! 

противопожарное — иШа] репіги ѕііпве- 

геа шсепаШог 

раббтающее — иШа) їп Гипсйипе 

санитарно-техническоє — (115) тяаайе 

теппісо-запігагй 


223 ОБРАБОТКА 


сваеббйное ~ шуа!айе Фе Бёци рйой 
сварочное — (5и4) есріратепі де ѕийиг& 
силовбе ^ (еї) есһіратепі де Гоца 
смённое — ційа) де ѕсһітЬ 
стрёлочное ~ (сў) есһіратепі йе тасағ 
стройтельное — иШа} Фе сопѕігисүіі 
такелажноє ~, иШај де шашршаге 
транспортное ~ иШа} де ігапѕрогі 
формбвочное ~. иа) / шязайе е іџг- 
паге 
электрическое ~ (е1) еспіратепі еЈесігіс 
оборудованный есћіраї ; иШат, їплеѕігаї 
оборудовать а иШа ; а атепаја ; а есһіра ; а 
Їп2еѕіга 
" обоснование п. ѓипіатепіаге ; іпіетеіеге ; 
тоНуаге ; јиѕііісаге, ехріїсаге 
плановое — (веоа) гёеа ріапітеїгісй 
тёхнико-экономйческое ~ (срі) Гипда- 
тепіаге іеһпісо-есопотіс& 
оббчина Г. (сў, дғит) Бапсреїй; Богаџшӣ ; 
тагеше (а ипш гит); асоѕіатепі 
~ дорбги Бапсһеѓа агатий 
~ путй Бапсһеѓа рІаіѓогтеі сай 
неукреплённая ~, асоѕіатепі песопѕоіійаі 
укреплённая — асозіатепі сопзоНаат 
обрабатываемость 7. (Ітес) ргеїисгабійате 
обрабатывать (/тес) а ргешсга; а їгаѓа 
~ в горячем состоянии а ргеїисга Іа са! 
г» в холбдном состоянии а ргешсга Іа 
гесе 
~ начисто а Ѓіпіѕа ; а іпагеріа ; а пеіегі 
~ паром (тіг) а їгаіа си абиг 
обраббтка Г. ргеїисгаге ; Ігаїаге ; цгіпаге 
абразйвная — (їп) ргешсгаге абгазуй 
автоклавная — (тіг) ргеіисгаге / тазаге 
їп ашосіаудй, аціосіамігаге 
акустическая ~, (/іп) їгаїаге асизисй 
антисептйческая ~ (іт) изматепё апій- 
5еріїс 
архитектурная ~ (агл) Гіпізаге / ігаїаге / 
ргеїцсгаге агрійестига й 
гу бетбнной повёрхности (/іп) Гіпізагеа 
заргаїегеї Беѓопшиі 
— битумом (агит) Біїатаге 
вакуумная ~, (тіг) ігататепі си уасишт 
влажно-термическая ~ (тик) Ігагатепі 
ргіп іпсдідіге си абиг 
су воды (аї) ігаїагеа / ргерагагеа ареі 
^ воды, безреагёнтная: (лі) ігаїагеа ареї 
Гага геасіїмі 
г» вбздуха (ілѕї) ігаѓагеа аегшиі 
гипохлорӣтная ~ (а!) ігаіатепі си һі- 
росіогії » 
горячая — (ес) ргеіисгаге / Газопаге Іа 
са! а 
су давлёнием (тіг) ргешсгаге ргіп рге- 
5іцпе 
дополнӣтельная — ігаїатепі / ргеіисгаге 
ѕирітепѓаг (й) 
< дорбги битумом (4гит) Ыпиитагеа 
агата 
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обраббтка 
гу дорбги дёгтем у. обраббтка дорбги би- 
тумом 


изотермическая ~ (тіг) ігаїатепі 120- 

тегтіс 

сх камня бучарлой (1ейп) Бислагдаге 

< камня внасёчку у. обработка камня 
бучардой 

г. кромок (1ейп, (тес) ргеасгагеа тагві- 
пог 

механйческая ~ (ітес) ргеїшсгаге теса- 

са у 

мокрая ~ (тік) ргерагаге ре саїе птейй 

огнезащитная ~, (Іт) їгаїатепі ідпіїце, 

окончательная — (/іп) ѕсіуіѕіге ; пеїелі- 

ге; (ітес) Ёпіѕај; Нибаге; пеїетіге 

пескоструйная — (тес) забіаге 

пластическая ~ (ѓтес) ігаїатепї ріа5іїс, 

деѓогтаге / ргешсгаге рІаѕіісӣ 

т повёрхности (/іп) ігаѓагеа ипе! ѕирга- 
Геје; (фтес) Деле 

гу под рустбвку (їп) ргеїисгагеа гозій- 
гіог їп аѕіте 

— под фаску (/ейп). їеѕіге ; (Ітес) Ѕап- 
їгепаге 

послбдовательная ~ ігаїатепі ѕиссеѕіу 

последуюшая ~ ігаїатепі / ргешсгаге ці- 

тегіог (оага) 

предварйтельная ~ Ігагатепі ргейтіпаг, 

ігаѓаге ргеаа а 

ге рашпилем (т) ргеїшсгаге си газре! 

сухая — (т!) ргерагаге ре сае изсайа 

тепловая — (тік) їгаїатепі / іга(аге їег- 

пс (2) 

тепловлажностная ~ (миг) ігаїатепі Бід- 

гоїегтіс 

термйческая г» бетбна (тік) їгаїатепі 

тегтіс а! Бегопиіці 

термйческая — осадка (тіг) ігаїагеа тег- 

тіс а пётоіціиі 

ультразвуковая ~ (тіг) ргеіисгаге си ш- 

їгаѕипеїе 

~ утюгом (4гит) ігаѓаге си сӣЇсёіог 

химӣческая — (а!) їгағатепі / ігаѓаге 

срітісй 

холодная ~ (Ітес) ргеасгаге Іа гесе / Па 

їетрегаќига погта!& 

черновая ~ (тес) Чергобаге, ероѕаге 

чистовая ~ (іп, ітес) бпіѕаге 

щелочная ~ (а) ігаїатепі аїсайп 

электролитическая ~ (сіт) ргешсгаге 

еіесітоїнісй 

образби т. тойе! ; ргоба, ергауе! ; рієза де 

іпсегсаге ; тозігд ; ебапйоп 

г бетона (срі) ергиуеїй / ргоба де Беюл 

вырезанный ~, (срі) ергауей десираїй 

гу грунта (сео!) ргоба де їегеп / де ратіпі 

~ грунта, консолидированньй (леої) рго- 
Ба де ратіпі соп5оїіаї 

— для испытания (срі) ергиуеїй, согр де 
ргоба 


=. для испытания на растяжёние (срі) . 
ергиуеїй ае іпсегсаге Іа шипдеге 
— для испытания на сжатие (срі) ерги- 
уеій ае їпсегсаге Іа сотргеѕіипе 
~ из грунтонбса (гео авео!) еѕапіоп / 
ргоба сагоїат (2) 
-> качества ргоба де сашае ` 
кернбвый ~ (ве0[, яєої) ргоба ае саго- 
{а} / Фе Рога] _ 
контрольный ~ (Фрі) ергимеїй, поза де 
сопігої! кам : 
лабораторный ~ (срі) ергиуеїй де Іабога- 
ог с 
металлографйческий — (срі) ргоба теа- 
Іовгаѓіса 
бпытный ^> (срі) ргођӣ ехрегітепіаїй 
~ порӧды (2е01, е0) ргоБа де егеп 
прббный — (таз) ргоюйр 
~ с нарушенной структурой (ееої, 2201) 
ргоба (си Ягисига) питала 
стандартный — (см) тоде!-ѕіапдага, 
тозігй-зіапдага, ергиуеїй йр / погтай ; 
ргоба де геѓегіп{а 
эталонный ~ еѕапіоп / ргоба егаїоп 
образён-балочка т. (срі) ергиуеїй-вгіплі- 
ѕоагӣ 
образёц-восьмёрка т. (тіг) ергиуєїа їп Гог- 
та ае орі 
образёц-куб т. (ері) ерглуей сибіса 
образёц-прӣзма т. (ср!) ергиуеїй ргізтатісй 
образёц-цилӣндр т. (срі) ергауей сійпа- 
гісй 
образование п. Гогтаге ; ограпігаге ; Їогта- 
попе ; аісдіціге, соп5їіїціге, сотрипеге ; и- 
зігисрипе ; іпуйу|йтіпі 
~ арки (в грунте) (с5иб, тіп) Гогтагеа 
Боци (де рати) 
~ конденсата (1егто) арагіціе / Рогтаге 
а сопдепзайи 
~ наслоёний (1ейп) Ёогтаге а зігаїитіїог 
зиргаризе 
~ свбда (с5иб, тіп) еїесі / Гогтаге де 
Бона 
свӧда в грунте у. образование арки 
твёрдой оболочки на повёрхности бе- 
тона (Феї) Гогтагеа сгизе! диге Іа ѕи- 
ргаѓаја Бегопиіці 
образующая Г. (паї) вепегаюаге 
начальная ~ внёшней повёрхности (агй, 
есоп) паегеа ехігадозціці 
начальная ~ внутренней повёрхности 
(агй, еісоп) пазіегеа пигадози а, 
г свода (еїсоп) вепегаюаге а Бои 
обрамлёние п. (еЇсоп) апсадгатепі 
~ дверного проёма апсадгатепі де иза 
«су окбнного проёма апсадгатепі йе {е- 
геаѕіга 
г. проёмов апсайгатепі а! хошгЦог 
обрастание п. іпсгиѕіаге (а ра’! сопятис- 
{Шог ае зиб арӣ си огеапізте асуайсе) 
обратимость Ї. геуегзібійтате 
обрез т. шисШе ; їйіеіигӣ ; (е/соп) геїгавеге 
г дорбги (агит) тисбіе а асоѕіатепішиі 





— 
— 





обрез 
нижний -— стены (еїсоп) Шиа зосшия 
я стены геігарегеа регеїеіці / гідціші 
~ фундамента геїгарегеа Гипдаціеї 
обрезйть а 11а, а гегега 
обрёзка Г. гегегаге, (діеге ; 5сигіаге 
е~ концбв рёльсов (сі) геїегагеа сареїе- 
Їог де ӯіпа 
г кромок (ітес) (діегеа тагвіпііог 
— шпал (сі) зсигіагеа ігауегѕеіог 
обрёзки Ё. рі., сырые дезеиг Бгиїе 
обрешётина Г. (е/соп) азіегеаїд 
конькбвая — (еїсоп) соата ѕагратіеі 
обрешітка Г. (еїсоп) вгёфаг Фе зірсі; 5ірсі 
Бацие аїзгапіате 
гу настйла азегеа!А де родіпа 
~ под штукатурку дгдіаг е зірсі 5ир 
тепсиїаїй ; азіегеаій / 5ірсі ѕир 1епсша!& 
обрешётник п. у. обрешетина 
обрешёчивание п. ({ейп) ехеситагеа 5аграпігеі 
обрешечивать (1ейп) а саршя си $їрсі / си 
ргдіаг де 1етп 
обрубка Г. їйіеге, гейехаге ; (іт) сигафагеа де 
сгепрі а ігипсріціці 
~ кромок покрытия дорбги (агит, іенп) 
їйіегеа БогдигИог Іа пабгасатицеа аги- 
тигіїог 
~ металла (ітес) деђауигаге 
ббруч т. Бапдај; Ыг агӣ ; аргаїй; сегс; 
ўпа 
обрушаемость. {. горной порбды (2е0], тіп) 
ргоргіеѓаїе де ѕиграге а госії 
обрушёние п. 4агітаге ;(вео[, тіп) ргабибіге, 
зиграге 
~ берегового откӧса (#4) зиграге а та- 
шиї 
~ грунта ѕиграге а ратіїпіціоі 
обрыв т. гиреге ; іпігегиреге ; гирѓџга ; (яеоїі. 
іійг) та! абгирі, пра 
обрызг т. (Ёп) зрг{ (ргіти! ѕігаі де 1еп- 
сиіаій) 
~ раствором 5ргі йе тогіаг 
обрызгивание п. зігоріге, їтргоѕсаге ; ри- 
уегігаге 
обсадка Г. скважины (/енп) їибагеа / Бали 
$оп4е1 
обсидиан (геоі, тіг) обѕійіап, 5їїсій ушсапісӣ 
обслёдование п. ехатіпаге, зи 
визуальное натурное ~ ехатіпаге у12ла!8 
ре їегеп 
инструментальное натурное 
паге си іпзігитепіе ре їегеп 
обстановка Ё. 5їаге; ітргејигаге, атЫапіа 
г. дорбги (4гит) Ѕагеа Фгитиїці 
световая ~ атЫап{а Ітіпоаза 
обсыпка Г. ({егаз) штрішіигӣ ; (1ейп) рийга- 
ге, ргезагаге 
обтеканиє п. (№14) ѕсигреге (ре [пей ип 
орзіасої) ; (1егто) ѕрё\аге 
ска Ё. сіорііге ; девгозаге 
г брёвен (Іт) сіоріїгеа 1етпии!! гот 
грубая ~, (Іт) сіоріїге бгиїй 
~ камня (ѓећп) сіоріїгеа ріеггеі 


г ехаті- 


15 рісџопаг 


5 


т 
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— на четыре канта (п) есагіѕаге 
получйстая с» (1ейп) сіоріїге зепйИий 
обтёсывать (1ейп) а сіорії ; а есагіѕа ; а т 
агерѓа 
обтбчка Г. (ітес) ѕігипјіге (ехетоага) 
обтагивать (іп) а їтгаса, а асорегі; а 
таріза; а ѕігїпре (4езрге ітігйсйтіпіе) 
обугливание п. (/епп) сагропітаге 
обустройство п. атепајаге 
г» дорбги (агит) атепајаге гийега 
обшивёние п. стбймя (1ейп) саріцбіге си 8сіп- 
иг! уегиса]е 
обшивка Її. (есоп) сӣріџѕеаій ; сӣрїцѕіге ; 
тапіа ; вагпіѕај ; ріасаге 
акустйческая ~ саріцѕеа!а асизНса 
брусчатая ~, сарилуеа!й де вип 
гу в четверть сарїцѕеаіа їп ѕѓегіигі 
г в шпунт сареобеа!а си пи! 
~ взакрбй сарае си заргарипегеа таг- 
віпіїог 
г внахлёстку сармуге рип зиргарипеге 
внёшняя ~ сӣріцѕеа!а ехіегіоага 
внутренняя ~, саріибеаій іпіегіоага 
водонепроницаемая ~ саршуеа]а еѓапѕа / 
ітрегтеабіїй 
гу впритёску сӣріцѕеаіа де зсіпдигі а!а- 
»  Тигаїе р С 
‚ ~ впритёску с нащельником саріибеаїй де 
Я овсіпдигі си зірса де асорегіге а го5іціці 
~ впритык саріцзеаїй сар Іа сар 
| (зу вразбёжку саріцѕеа!а апегпапій 
гофрирбванная — саёршуеа!А Чт 1а а оп 
дшаїа р 
деревянная ~ ітргасатіпів / сарѓџиѕеаіа 
де Іетп ( 
деревянная г» со стороны верхнего бьёфа 
(сп) нибгасатиие де Іетп ре Іаїига атоп- 
іе 
гу досками впритык сӣріцӯіге си 5сіпдигі 
сар Іа сар 
дощатая ~ сӣріџѕеаій де зсіпдигі 
~ дранью аѕіегеа!й си 5ірсі / си гапі{ӣ 
г. затвбра (сп) їпЫгӣсатіпіе а ѕќауіеі / 
а ѕійуШагшиі 
защӣтная ~ сӣріџѕеаіа де ргоесйе 
я» из стальных листбв сӣрїиѕеаіӣ ат 1а а 
Я де огеї 
листовая ~ сӣріцѕеа!а іп їаЫа 
наружная ~ у. обшивка, внешняя 
несущая ~ сӣріцѕеа!іа рогіапій 
панбльная ~ сйріџѕеаіа іп рапоишгі 
; } я» под штукатӯрку саріцѕеа!а зи тепсша1й 
' | предварйтельно-напряжённая ~ сарм- 
зеаїд ргеїепзіопаї й 
решётчатая ~ саріц5еаїй іп вгаїаг 
| столярная — сйрішееаій де Йтріагіе 
" фанёрная ~ раса}, саріџѕеаіа аіп ріаса| 
общестройтельньй де сопзігисії вепегаіе 
объёкт т. обіесі ; обіесііу 
з комплексный ~ оЫіесйу сотріех 
проектирования обіесіші ргоіесіціці 


+ 
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обьёкт 

пусковой — обіесі (е) 4аї їп ехріоаїаге 

~ стройтельства обієсі йе ехесшќаї 

объём т. уоіит, сарасіќаѓе, сиђај 

архитектурный ~ (агй) уоит агиігестига! 

< водохранйлища (сі) уоти! / сарасі- 
Таїеа Іасиіші де аситиіаге 

гу водохранйлища, мёртвый (с^) удішт 
тогі а! Іасииі де аситиіаге 

гу водохранйлища, мобйльный (с^) уо- 
шт шоб аї 1асици де аситиіаге 

~ водохранйлиша, неопорожняемый 
(сп) уоішт пееуасцабі! ‘а! Іасиіші де 
асити!аге 

су водохранйлища, общий регулирующий 
(сп) уоїцт 0га] де гевшайхаге а! Іа- 
сии де аситиаге 

т» водохранйлища, полёзный (сл) усіцт 
ш а! Іасиіші де аситиаге 

~ водохранйлища, резёрвный противопа- 
водочный (сп) уоіцт Яе гегегуд а] 
Іасиїці де асшиціаге сопіга уїійпигіїог 

су воды, создаваемый подпбром (си) уо- 

ти! гетии и 

грунта в разрыхлёнии (1егаз) усіштиї 

ратіпішиі абіпаї 

жилбго фонда удіцти! Ропаціиі Іосайу 

жилой части уошт а! зрани!и! Іосиібії 

задёла уоіштиї гехегуеі де Ішсгйгі 

застройки уошт соп5ігиії 

здания уошити сіЗаїгії 

земляных раббт (Іегаз) уоати! шсгй- 

гіог де гегазатепіе 

кажущийся — (2) удішт арагепі 

общий ~ уоіит юга! 

г». паводочного стбка (ліг) уоіштиї зсиг- 
Бегіі де ушига 

парциальный ~ уоіцт рагііаї 

гу. перевбзок (Ітап5) уоіцтиі ігапзрогіигіїог 

полёзный — усішт ції 

полёзный ~ водохранйлища (сп) уоіит 

иШ а! ипиі Јас де аситиїаге / а! цпиї ге- 

2егуог 

пблный ~ водохранйлища (с^) сарасі- 

Таке їоїаїд а гелегуогиїці / а 1асши! де 

асити!аге 

— пор (2) уошт а! рогіїог 

приведённый — уоїшт гедиз 

~ пустбт уошш а! роіигог 

гу раббт, плановый (ес) уошт ріапіёісаг 
ае Гасгагі 

раббчий — уоїит йе шсги \ 

регулирующий — сараснае де сотрепзаге 

г. стбка (Нідг) уоштш зсигвеги 

стройтельный ~, уоішт 4е сопѕігисііі 

удёльный — (/і2) уоіцт ѕресіѓіс 

фланкйрующий архитектурный ~ (ағ) 

уси агһіѓесѓопіс Іаќегаї 


Й 


Б А С А 


объёмистый уоіитілоѕ 


объёмно-планирбвочный йе уетайхаге ѕра- 
най 


объёмный де уоіит, Че сараснате, уоїштеїгіс : 
1гійітелѕіопа!1 ; зраціа! 
объёмомер т. (тає, тії) уоійттени 
овощехранйлище п. (савр) еро21ї де Іе- 
еште ў 
огарки т. рі. (тік) гезцит 
огибёющая Г. (та!) Тпбйзигйтоаге 
< максимальных момёнтов (тес) їпід- 
зигатоаге а тотепїејог тахіте 
— минимальных момёнтов (тес) їпѓаѕи- 
гаюаге а тотепѓеіог тіпіте 
гу отрицательных момёнтов (тес) іпідзи- 
гаїоаге а тотепієїог перайуе 
синусоидальная — іпійзигйїоаге їп Рогтай 
ае ѕіпиѕоіай 
огнезащӣта Г. конструкций ргоесйа соп5і- 
гисіеі сопіга Госиіші 
огнеопасность Г. іпїатабіїйате 
огнестбйкость Г. гегізіепій Іа Гос, геѓгасга- 
гітате 
огнетушйтель гі. (#151) зИпеёог, ехііпсіог 
огнеупбр т. (тім) таїегіа! / ргодиз геїгасіаг 
алюминосиликатный — тагегіа! геїгасіаг 
зПісо-аіитіпоѕ 
безббжиговый — таїегіа! геѓгасіаг пеагѕ 
высокоглинозёмистый — таѓегіа! геЁгас- 
таг си сопИпи! таге де агріїй 
высокостӧойкий — таїегіа! де таге геѓгас- 
тагітате 
глинозёмистый — таїегіа! геїгастаг ре Ба- 
24 де аїштіпі 
графійтовьшй ~ таїѓегіа! геїгасгаг ре База 
ае вгабії 
доломйтовый ~, тагегіа! геќгасіаг доіоті- 
Ис 
доломитомагнезйтовый ~ шаена! геїгас- 
Таг доіотіїотарпегігс 
изоляцибнный ~ таїегіа! геїгасіаг Че {20- 
Іайе 
карборӯндовый ~ тагегіа! геѓгасіаг саг- 
Ьогипаїс 
кварцевый — таїегіаї геїгасіаг сиагіо5 
кислый ~ таїегіаї гефгастаг асіа 
кӧксовый ~, тагегіаї геїгасіаг йе сосз 
корундовый — таїегіа! геїгасіаг йе со- 
гіпдоп 
кремнезёмистый — таїегіа! гевгасіаг $1- 
сіо5 
магнезитовый ~ пагегіа! геѓгасіаг де тав- 
пегії 
магнезитохромйтовый — таїегіа! геїгас- 
таг си сгото-таєпехії 
многошамбтный — таѓегіа[ геїгасіаг Бо- 
ваї їп затоїй Д 
муллӣтовый — таїегіа! геїгасіаг шиШ- 
Ис 
~ на шпинёльной связке, магнезйтовый 
татегіа! геїгасіаг Фе таєпелії си Напр 
ае ѕріпе] 
оснӧвный — таепа| геѓгасіаг Бас 
периклазошпинёльный — таеца! геїгас- 
таг регісіагозріпеїїс 
плавленый ~, таїегіа! геїгасіаг Гиібії 


- й 


ут нан 


огнеупбр 


полукйсльй ~, таѓегіа! геѓгасќаг зетіасід 
силлиманйтовый ~ таїегіа! геѓгасіаг де 
5Штапії 

тальковый ~ таїегіа! геїгасіаг си тас 
углербдистьй ~ таїегіа! геїгасіаг сагФо- 
піс 

форстерйтовый ~~~ таїегіа! геїгасіаг де 
Ѓогѕіегії 

хромомагнезитовый — таїегіа! геїгасіаг 
іп сгот-тарпегії 

цирконовый г» паїегіа! геїгасіаг де 2ігсоп 
шамбтный ~ таїегіа! геїгасгаг де затоїй 
шпинёльный — таїегіа! гегастаг зріпеїїс 
электроплавленный - таїегіа! геѓгасќаг 
еІесігоѓи21Ыі] 


огнеупбрность Г. у. огнестойкость 
огнеупбрный геѓгасіаг, рии, телізкепі Іа ос 
оголбвник т., вйльчатый (745) ріеѕ& де сар 


їп Ғогта де Гигса 


оголбвок т. сарӣї, сар; ріеѕа Фе сар ; сара 


верховӧй ~ бычка (сп, роа) сар атопіе аї 

Пеі 

е обный г (сһ) сарді де саріаге а 

аре! 

она ~~ (род) сар їп атоще (а! ройеѓи- 

Іиі шьшаг) 

выходной — (роа) сар їп ама! (а! родеќи 

іші іиБиіағ) 

~ колбнны (агй) сар Фе соіоапӣ 

г» контрфорса (е/соп) сар е сопігабогі 

массивный консбльный ~ (еїсоп) сар та- 

зіу їп соп5оЇїй 

г мачты (е/соп) уїгі де роп 

округлый ~ (сі) сар гогипд / гогипіїї 

ге опбры (есоп) уїгі де 5бЇр 

г» сваи (еісоп) сар Фе ріїої 

~ стрелы крана (таз) сари Бга{шиі та- 
сагаІеі 

~ тоннёля (сѕиЬ) вига де ипе] 

г» трубы, воротникбвый (2/51) сарӣї Че 
сопдисій си #щег 

— трубы, коридбрный (іл5/) сарёї де соп- 
дисід (ір согідог 

г» трубы, портальный (115) сарді де соп- 
дисій (ір рога! 

- трубы, раструбный (1151) сарді де соп- 
дисіа си тиїй 


ограда Г. вага, 1иртадиига, їтргејтиіге; 


сигіе 
решётчатая ~ (еісоп) їтргејтиіге си вгі- 
Јај У 
штакётная ~ (еїсоп) їтргејтиіге си 5(а- 
сһеїе 


ограждать а шогадь, а їітргејтиі ; а арёга, а 


осгоїї, а ргое]а 


ограждение п. рагарег ргоѓесіог ; ргоесйе ; 


їпсһійеге ; їтргејтиіге, іпегадіге; арӣгӣ- 
гоаге ; багіега 

акустическое ~ (ас, еїсоп) рголесйе асиѕ- 
пса 

водозащӣтное ~ (сп) іпспідеге де ргоѓес- 
Не сопіга аре! 
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гидроизоляцибнное — (сп, е/соп) їпсһі- 
деге Підгоігоіатоаге 

двойнбе г» їтргејтиіге ацЫ& 

жёсткое ~ (есоп) іпсһійеге гірійй 
защитное — (е/соп) іпспідеге Фе ргоесйе 
звукоизоляцибнное ~ (ас, еісоп) їпсһійе- 
ге Гопо1то]атоаге 

многослойное ~ (е[соп) їпсһіаеге їп та! 
тиіќе ѕігаїигі 

однородное — (е/соп) іпсһійеге отовепа 
однослойное — (е/соп) іпсһійеге їпіг-ип 


ѕігаї у 
~ переёзда (сј) Багіега Іа ігесегеа де піме! 


перенбсное — (елп) рагареї ргоїесіо: 
тобі! 
полужёсткое ~ (еїсоп) іпсһійеге 5етігі- 
віда 

предохранйтельное ~ (еісоп) Багіегӣ де 
5івигапіа 

решётчатое ~ (е/соп) вгИа] де ргоесйе 
свайное — (сп) іпспідеге си роў 
светопрозрачное — (есоп) їпсһійеге 
їгапзисіда А 

снегозадёрживающее ~ (сў, Фгит) їпсһі- 
деге де гейпеге а 7дарелії 

снегозащӣтное о» (сў, гит) раѓазёреті 
солнцезащитное — (еїсоп) шсЫ4еге ап- 
цяоіага 

теплоизоляцибнное ~~ (е/соп) їпсрідеге 
гегтоігојапіа 

шпунтовбе ~ (сі) їіпргайіге / їпсһійеге де 
ра!р!апзе . 


огораживание п. арӣгаге ; іпргайіге, ітрге|- 


шине 


ограничёние п. ПтИаге, таӣгріпіге ; дейтиа- 


ге ; гезнасйе 

г» модели (ср!) гезнасйа тодеіціці 

гу скбрости ползучести (тес) ітіагеа 
уПеге! де Ниша} 


ограничения п. рі. Птіїйгі ; гезігісфії 


планирбвочные ^ (иг) гезігісіії Фе ѕіѕѓе- 
тайхаге сл 
расчётные — (срі) гезігісіії де саіси] 


ограничитель т. (таз) Шпиаог 


~ вылета стрелы Итиаоги! газе! де ас- 
попе а бгајшиі тасагаіеі 

~ высоты подъёма ітіѓаіог репіги сигза 
де гідісаге 

~ грузового момента ІПтіїаїоги! тотеп- 
шиі де їпсӣгсаге 

~ грузоподъёмности Іітіѓаіог де ѕагсіпӣ 

— загрузки лифта Ійтіїагог йе загсша аї 

азсепзогий1 

передвижения Шпиа!ог йе деріазаге 

поворбта Шииагог де гоіаціє 

расхбда Штігатог де дебії 

скбрости лифта ИшИатог де уцеза а! 

аѕсепѕогииі 


бо и 


огрунтовка Ё. (Пп) этипдшге 


огрунтбвывать (/іп) а вгипдці Е 
одежда Е. ітьгасдтіпіе, саргазеа!а ; ргоїесіє 


ОДЕЖДА 


одежд, 


береговая ~ (сл) саргиѕеаіа таїціші 

бестальная:дорбжная 7» пибгасатиие ги- 

пега саге пи ргойисе ргаї 

бетонная — сатаза Фе Бегоп 

бревёнчатая ~ їтЬгӣсётіме ат Бігпе 

гравййная дорожная ~ пибгасашиие ги- 

пега Чт ріеїгіѕ 

перевокаменная — пибгасатиие іп Іетп 

51 ріага 

дернбвая ~ 5иргаїа|й рахопа(й 

дорожная ~ Пиабгасатиие гипега 

дорожная асфальтобетбнная ~ пибгаса- 

ие гийега де Бетоп азвайіс 

дорбжная брусчатая ~ рауај гипег Фе ра- 

уе де ріаїга 

дорбжная булыжная ~ рама) гийег де Бо- 

Іоуапі де гій 

дорбжная деревянная ~ рауа] гийег де 

іетп 

дощатая ~ ітЪгасатіпіе де зсіпашгі 

~ ездовбго полотна Пибгасатииеа рӣгүії 
сагозабі!е 

жердевая ~ (сі) ітігасдтіпе аш пшее 

жёсткая дорожная ~ пибгасатице гийега 

гівіда 

гу из укреплённых грунтов, дорбжная їт- 
Ьгасдатіпіе гайега діп рашіпі зіабійзаї 

каменная ~ пабгасатиие де ріаїгӣ 

каменномощёная ~ у. одёжда, каменная 

каменнонабрбсная ~ (сй) рготесне ат ап- 

хосатепіе 

~ канала (сп) сӣрѓиѕеаіа / ітгасйтіпіва 
сапаїшиі 


‚ > канала, противофильтрацибнная (сл) 


ітьгасйтіпге де ипрегтеа Ш таге а са- 
паїеіог 
многослойная дорбжная ~ ітгасйтіпіе 
гийега фт шаг шиНе 5ігаїигі 
мостовая ~ ибгасатитеа раг{и сагозабіїе 
а родціці 
нежёсткая дорожная ~ ітЬгасатіптіе гии- 
ега еіазцієй 
~ откоса сосружёний (сў, сп, агит) їт- 
Бгасатииеа тата 


‘плетиёвая — (сі) ргоесйе іп їтріекі- 


тигй 

плитчатая ~ Шибгасатиие аіп азіе 

~ по способу пропйтки, дорожная їт- 
бгасатіпіє гийега геаїгаїа рип ітбі- 
Баге 

г» по способу смешения, дорбжная їт- 
Ьгасйтіпіє гийега геајігаѓа рии рго- 
седец де атеѕіесаге 

~ пола пабгасатиие де рагӣоѕеа!й 

пылящая дорбжная ~ Нибтасатиие ги- 

йега саге ргодисе ргаї 

рулонная — пибгасатшиие йіп тагегіа! їп 

гиіоигі / іп 8ціийгі 

ряжевая ~ (сп) ргоесие си сйзоме 

— с кбвриком щебёночная, дорожная 


пибгасйтиие гипега си соуог де раша 
Ѕрагга 
теплоизоляцибнная ~ 
Јапї ; ігоіаге тегтіса 
тюфячная ~ (сп) ргоесйе си ѕакеје 
улучшенная гравййная дорбжная — їт- 
Ьгасатиие гипега їтбипӣ иа ат ріеї- 
гі5 
фашӣнная ~ (сп) ргогесііе си Газсте 
хворостяная — (сп) їтЬгасйтийе ат 
пиіеіе 
щебёночная дорбжная — 
гойега си ріаїга зрагій 
одебн т. (агА) одеоп 
одернбванный (4гит) ватопат, имегБат 
одернбвка Г. (сі, гит) ватопаге 
~ в клётку вахопаге їп сагоци 
гу в стёнку рагопаге їп регеге 
~ откбсов рағопагеа ташиигИог 
сплошная ~ гатхопаге сопипий 
одернбвывать (с/, агит) а гагопа а зетйёпа 
ватоп 
одноконсӧльный си о сопѕ014 
однопролётный си о ѕіпеига аеѕсһійеге 
однопутньй (сі) си о Ише 
однорёльсовый (сі) си о зіпдигй зіпа, то- 
погаі 
однорӧдность Г. оторепиаме, ипИогтиае 
~ структуры отосепиаеа 5ігисіигії 
однорбдный йе асееай зтисшга, отореп, 
ипіѓогт 
односкатный (е/соп) си о рапій 
однослбйньй (еїсоп) си ип Упвиг ѕігат 
односрезньй (тес) си ип ѕіпвиг ріап Яе 
Рогіесаге 
одностворчатьй (е/сот) їпіг-ип сапаї 
односторонний ипіїатега ; ре о Ға{& 
одноступёнчатый си о (зіпейга) ігеарій 
однотйпность 8. ипНае де (асеіазі) Ир 
одноходовбй (4гит, род) си о ѕіпвигё са. 
1е, си ип зшаиг агат 
одноэтажный у. однойрусный 
одноярусный си ип 5іприг еѓај / піуеі, то. 
поеѓај 
одбметр т. (сеоѓ, тйз) одотеїги 
одоризатор т. (спіт) одогізаїог 
барботажный ~ одогігаїог си БагБотаге 
капельный ~ одогізагог си рісигаге 
одоризация Г. вбздуха (уелі) одогігагеа 
аегиші 
оживальньй (агй) обіма! 
ожӣм (еісоп) тоаза 
озеленёние п. (игіб) сгеагеа зрайШог / 20- 
пеіог уеггі 
декоративное — ріапіаге йесогайуй 
снегозашитное — ріапіаге йе ргогесііє 
сопіга заре? 
озонатор т. (а/, уелі) огопігог (араға! де 
огопізаге) 
вентиляторный ~ огопігог-уепнііатог 
озонйрование п. (а/, уелі) огопігтаге 
окамёлок т. (ім) таїигіса ае їепсиног 
окаймлёние п. (1ейп) Богдигаге 


іпуеїї5 гегтот20- 


ітргасатите 
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окантӧванный (іуії ; Богдигат 


окантбвка Г. (Йи, (ейп) Нуше; їпсайгаге ; 


тата ; апсадгатепі ; спепаг 
окатанный гиіаї 
окатанность Г. єгад йе гоїцпіїге / йе гшаге 


~ зёрн (тік) вгай де гогипіїге а рагії- 


сиїеїог 
окисление п. охідаге 
окислённый охідаї 
окислитель т. охідапі 
окислбвка швов кладки 
геа гозгигіїог гіддгіеї 
окисляемость Її. воды охідабіїйтаїеа аре! 
оклад т. (е/соп) кос; (тт) сайги де зизйИ- 
пеге; (ес) геїгібині 
двернбй ~ гос іе иза 
окбнный ~ (ос де Ѓегеаѕігӣ 
оклёйка Г. (іп) іпсІеіеге, Пріге 
г» ендовы їпсіеіегеа оПеі 
мест примыкания 1ірігеа. гоѕіціи: 
оббями 1ірігеа гареїціші 
оббями внахлёстку Прігеа гареїшіші си 
5иргарипеге 
оббями впритык Пригеа ‘арена! сар Іа 
сар 
окно п. 
(де аіас їп ваіегіе) ; 
ацга ; огіѓісіи 
арочное ~ Гегеаяга Бониа 
беспереплётное г» Ѓегеаѕігй Їйгй гатй / 
сегсеуеа 
бесствӧрное ~, Ғегеаѕігӣ ГАгА сапаїигі 
г. в щипцё Гегеауга їп соатӣ 
венецианское ~ Ѓегеаѕігӣ уепенапй 
вентиляцибнное (тіл) обіоп де аегај 
~~ вёрхнего свёта (еісоп) Іатіпатог 


((ейп) асійіза- 


ах 


і 


(еісоп) Гегеазігда ; 
(таз) деѕсһійеге, 


верхнеподвеснбе ~, Їегеа5ігй си йеѕсһі- 


деге їп 505 

~ вращающееся на горизонтальной бси 
Ѓегеаѕіга Баѕсшапій ре ах огігопіа! 
герметизйрованноє м» Їегеазігй е{апзй 
герметйческое — у. окнб, герметизйро- 
ванное 

глухбе ~ Ғегеаѕіга оагЫй 

двойнбе ~ Іегеазігй Чи Я / їп дои са- 
пайит 

двуствӧрчатое ~ у. окнб, двойнбе 
двухствбрное ~ у. окнб, двойнбе 
декоративное — Ёегеаѕігӣй Чесогану& 
^^ для прочистки (а!) сётіп Фе сигёфаге 
загрузочное ~ (таз) огійсіц де Їпейг- 
саге 

задвижнбе ~ Гегеа5ігй сшіѕапій / вІзапій 
контрольное ~ (175) огіѓісіц / вига де 
уігМаге / де сопігої 

косйщатое ~ Гегеазга си соЦаге 
круглое ~ Ѓегеаѕігӣ сігсшагӣ / гогипай 
лёнточное ~ Гегеа5ігй сопіїпий 

лбжное ~ (аг) Ғегеаѕігӣ Га!з& 
многоствбрное ~, Регеазігд си таг тие 
сапатшигі 

~ над дверью (еісоп) ѕиргаіитіп& 
неоткрывающееся г» Ѓегеаѕїгі ѓіхӣ 


(си) Ѓегеаѕіг& 
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неподвйжное ~ у. окнб, неоткрывающее- 
ся 


огнезащӣтное ~ Ѓегеаѕігӣ івпіѓирӣ 
одинарное — Гегеайга си ип сапа! 
одноствбрчатое ~ у. окнб, одинарное 
опускнбе ~ Ёегеаѕігй-рһіоїіпй 
откиднбе — Ѓегеаѕіга габатабіїй / ріуо- 
гапїй / Базсиіапій 
~ открываемое внутрь Гегеазга си йеѕсһі- 
аеге їпѕрге іпіегіог 
подвальное — Ѓегеаѕіга де вибої 
подъёмное — у. окнб, опускнбе 
полукруглое ~ Гегеазий зетісігсціагй / 
зепгошиай 
раздвижное ~ у. окнб, задвижнбе 
регуляцибнное ~> (іл5/) Ѓегеаѕітӣ / огі- 
Ист де гезаге 
з ~ с выступом (есоп) Боуіпдой 
~ с двойным переплётом Гегеазига си 
сегсеуее диЫе 
~ с раздвижными переплётами Гегеазігд 
си сегсеуе сшіѕапѓе 
‚е с раздвижными стёклами ѓегеаѕіг& си 
і ѕеатигі сийзапіе 
> с фронтбном Ѓегеаѕігӣ си Ғгопіоп 
со ствбрными переплётами Ғегеаѕіг& 
і си сегсеуее ретепе 
; у » со связанными переплётами Ѓегеаѕігӣ 
і си сегсеуеіе сиріаге 
сдвбенное ^— Їегеа5ігй сиріаїй / ашбій 
слепбе ~ у. окнб, глухбе 
сложное ~ Їегеазігй сотризй 
слуховбе ~ Ішсагпа ; табаспега 
слуховбе вертикальное ~ Іисагпӣ уегії- 
са!а 
смотровбе — Регеазіга / оспі Фе обзегуане 
спускнбе — (сй, 1151) огіѓісіц Фе еуасиаге 
среднеподвеснбе ~ Ѓегеаѕітй Базсиіапій 
ствӧрчатое ~ Їегеа5ігй си / їп сапаїигі 
стрёльчатое — Ѓегеаѕігӣ гойсй 
‚ строённое — Ѓегеаѕіга ігірі& 
' трёхствбрное ~ Ғегеаѕігӣ си їгеї сапаїигі 
‚ французское ~ Гегеауга ѓгап{игеаѕсй 
чердачное ~ у. окнб, слуховбе 
четырёхствбрное ~ Ѓегеаѕігӣ си раїги са- 
пани 
окнб-рбза п. (агл) Гегеазга-гохеА 
окбвка Ё. (1ейп) агтаге; (Ітес) Гегесаге ; 
Їгеїаге 
окблка Г. (1ейп) сіоріїге 
~ камня сіоріїге а ріеѓгеі 
окольцӧвка Г. ([т) шей]; зесише іпеіагӣ 
окомёлок т. (Ли, (ейп) танилсй де гепси- 
Иог 
окомкование п. (тіг) Ѓогтагеа Бшеӣгііог 
оконопатка #. пазбв (1ерп) еапзаге си сїЦі 
а гоз5іигіїог 
оконцевание п. проводбв кабелей (е/) Ғог- 
тагеа саршиі сопіисіогііог 


і 


і 


> окончание п. стройтельства (ейп) їегтіпа- 


2 геа сопѕігисўйеі 
Я 
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окончина Її. (акл) окопсша ({егеаеа де 
Іетп си гщеа ае осһіигі де 5Псій зай де 
тіса) 
окраска Г. (/іп) уорѕіге, сойогаге; союга- 

іе ; сшоаге ; хиртауеа!а ; харгамге 

альфрёйная ~ 2ибгӣуіге / уоряге 4есо- 

гапу& 

антикоррозибнная ~ уорѕіге / уорзеа ап- 

дісогоѕіүа 

азрографйческая ~ уорзіге аегоргайса / 

рии риїмегігаге ; тавтауие си ризіоїші 

рпецтаис 

~ валиками гивгауие си ге = 

внутренняя ~ 2иргауеа!іа іпіегіоага 

гидрофобизйрующая ~ 2иргёуеа!а һіаго- 

Гора 

гладкая ~ 2иргёуеа!а пеіейё 

декоративная ~ 2иргӣуеаіа десогапуй 

защитная ~ уоряге / уорѕеа Фе ргоѓесіе 

известкбвая ~ удгиіге 

известково-мастйчная ~ ивгдуваїй си 

тпазіїс де маг 

казейновая ~ 2иргауеа!А ре Бага 4е са 

ета - 

кислостойкая ~ уорзеа гезізіепій Іа 

асі2і / апбасійа 

клеевая ~ таргауеа!А ре База ае сієї 

~ краскопультом гиєгдйміге морзіге си 
риїмегігатогиї 

маскирбвочная ~ уоряге 

де сатийаге 

масляная ~ уоряге іп ше! 

механизированная ~ гиргӣуіге тесапі- 

зака 

многослойная ~ уорзіге / тиргйуеаіа 

їп маі тике зігагигі 

многоцветная ~, уорѕіге ройсготй 

муаровая ~» тиргауеа!& тоагій 

~ набрызгом хиргахіге рип ѕігоріге 

> напылёнием уорзіге си ром! 

наружная ~ гиргӣуеаіа ежегюага 

= невбдньми составами уоряте си сот- 
ри5і пеароѕі 

~ облйвом у. окраска. набрызгом 

огнезащитная - уорѕіге / 2иегӣуеаіа си 

зибзан{а івпіѓива 

г окунанием  уорзіге ргіп сиїипааге 

ге песчаными присыпками гиргауеа!а си 
айаоѕ де пізір 

противовибрацибнная ~ гивгдумеаїй ге- 

гізгепід Іа уїбгаці 

~ распылёнием уорзие ргіп риімегігаге 

рельёфная ~ тавгауеа!А іп гейеЁ 

светящаяся ~ уорѕіге си ѕирѕѓап{а Іиті- 

піѕсепіа, уорѕіге Іштіпіѕсепіа 

гу свинцбвыми белилами уорѕіге си аїб 
де рать 

силикатная — уорѕіге си Шсай 

темперная — уоряге си {етрега 

торцбванная ~ уорѕіге си гатропиі 

трафарётная , таегауеа!а си тодеї 


7иогауеа!а 


улучшенная ~ 20иргӣуеаіа Нибипаша 
фактурная ~ гивгауеа!@ си 1ехшга 
шероховатая ~ тиетгауеа!& гироаза 
эмульгированная ~ уорзіге си уорѕеіе т 
ети! зе 
эмульсибнная ~ уорѕіге егацізіопата 
окрашенный соїогаї, уор5ії ; хиргауй 
окрашивание п. у. окраска 
окрёстность Ё. точки (та!) уесіпдтатеа ипи, 
рипсе 
округ т. аіѕігісі, сігситѕсгіріе ; (сеоса) осо! 
окружёние п. памятника іпргейтиіге а опш 
топитепі 
оксибйтум т. (тіг) Биит охійаї 


_октастйль Г. (агй) осіазвиі 


олйфа Г. (сліт) ше Нем | 5ісайуаї, Иги1$ 
глифталевая ~ ще! сайуаг си вПра! 
искусственная ~; цієї 5ісайуає агіісійа! 
кобальтовая - ше! зісайуаї си собай 
конопляная ~. ціеї де сіпера Нем 
льняная ~ ше! де іп бегі 
натуральная ~ цієї ѕісайуаї пагига! 
отбелённая ~ цієї Нем аи 
полимеризбванная — ше! зісацуаї рой- 
тегігаї 
полунатуральная ~ ше! ѕісайіуаг ѕеті- 
пашга! 
эмульсибнная — ше! ясайуат ети!5юпа! 

омеднёние п. (ітес) агатіге 

блово п. (ст) Яапш, созиог 

опал т. (сео!) ора! 

опалубка Г. (Бе!, 1ейп) сар\изеа!А де 1етп 
соѓгај ; сіпіги 
абсорбирующая — соѓгај абзогбапі 
бетонная блочная ~ соѓгај йіп Біосигі де 
Беоп 
блочная ~ соѓгај йіп Ыосигі 
боковая ~ соѓгај Іатега! 
вакуумирующая ~ соїга) уасцитайс 
внутренняя — соѓгај іпіегіог 
выдвижная ~ соѓгај іеіеѕсоріс 
гибкая — соѓгај ејаѕііс 
двойная — соѓгај си регей асць 
деревянная ~ соѓгај де Іетп 
инвентарная стальная — соѓгај теаНс 
детопабі! 
капиллярная ~ соїга) (їпсайгіїог) си са- 
рйаге 
карнизная ‚— соЁга} репіги согпіѕа 
катучая ~ соїга) шоб / дер!азаб И ре 
гое 
конструкцибнная ~ соѓгај репіги соп- 
згас 
лекальная — (сп) соїга)-5абіоп 
надувная ~ соѓгај рпецтайс 
наружная ~ соѓгај ехіегіог 
несъёмная — соѓгај ріегаці 
объёмно-переставная — соѓгај зрайа! то- 
Ьй 
~ однократного применения соїга| ѓоІо- 

зіг о япвига даїа 
г остающаяся в сооружёнии у. опалуб- 
ка, несъёмная 


опалубка 
передвижная — соѓгај Феріазабії 
перфорйрованная — соїга) регіогаї 
пневматйческая ~ у. опалубка, надувная 
подвесная ~ соѓгај зизрепдат 
подвйжная ~ соїга) тобії / ашпесагог / 
еіѕапї 
подъёмнопереставная ~ соѓгај гідїсдіог 
разборная ~ соѓгај детопіабії! 
разббрно-переставная ~ соѓгај тобИ ае- 
топіарі! 
разрежённая — у. опалубка, вакууми- 
рующая 
~ с подогревом соїга) тсамиог 
сборная ~ соїга| ргеѓаЫгісаї 
сббрно-разббрная ~ соїга) ргеїабгісаї де- 
топіабії! 
сетчатая ~ соѓгај гейсшаг 
скользящая ~ у. опалубка, подвйжная 
скорлупная ~ соѓгај-сосһі& репіги Гог- 
тагеа гоагИог ииегоаге 
смёшанная деревометаллическая ~ соѓгај 
тіхі іп [ети Я тега 
стальная о» соЃгај іп о{е| 
стандартная ~ соїга) погтаїігаї 
стационарная ~ соїга) Их 
— стен соїга) іп ееуайе / репіги регей 
термоактӣвная ~ соїга) 1егтоасйу 
торуюбзая ~ соїга| де сарді 
утеплінная ~ соѓгај і2оІаї (егтіс 
фанёрная ~ соѓгај йе ріасај 
шарнӣрно-складывающаяся ~ соѓгај аг- 
йсиіаї тобі 
щитовая — соїга) Фе рапоцгі 
опалубливание па (феї, Іенп) соѓгаје 
опалубочный (ре, іенп) де соѓгај 
опалубщик т. (феї, (ейп) ашенег де соѓгаје 
опасность Г. регісої 
~ взрыва регісої де ехріогіє 
~ возникновёния пожара регісо! де іпсе- 
аш 
~ появлёния трещин регісо! ае Язигаге 
операторская Г. (агл) сатега е @1зресег, 
сабіпа а йіѕресегшиі 
операция Г. асинпе ; орегайе 
демонтажная ^— (1ейп) орегайе е де- 
топіаге 
монтажная 7» (1ейп) орегайе Фе топіаге 
пригбночная ~ (1ейп) орегайе де аразаге 
г сборки (1ейп) орегайе де азатЫаге / 
де топа] 
опечек т. (/егто) сиріог си сатега 
опереть а ѕргіјіпі, а гегета 
опйливание п. (тес) рШге / їдіеге де јиг- 
ітргејиг 
опилки рі. (Іт) гитевиз ; (тес) рійшига 
опилбвка Г. (1тес) рійге, сигаге си рИа 
опирание п. гегетаге 
капитёльно-стержневбе ~ (е/соп) 5ирогі 
рігатіда! йіп Баге (а! ѕіғисѓигії) 
своббдное — (тес) гехетаге рипсііїогтй 
о ря ~ (тес) гегетаге агіси- 
ага 
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шарнирно-подвижное -— (тес) гегетаге 
агиси! аа тобіїд 
описание п. проёкта (срі) Чезстегеа ргоіес- 
шиі 
оплётка Ё. ітрієїіига ехіегіоагӣ ; ітрієгіге 
г» прбвода (кабеля) (е/, (тес) їтріеіі- 
геа сопаисїогиог (сађІиғіог) 
оплетёние п. проволокой (/тес) іїтріеіігеа 
еіетепіеіог ае ЯгтА 
оплывина Г. (веоѓ, вео!) ашпесаге 
опознак т. (вео) герег; рипсі де сопігої 
ВЬІСОТНЬЙ 7» герег Фе ідепіїбісаге айітеггіс 
плановый ^ герег йе ідепіїйісаге ріапі- 
тес 
опбка Г. (веої) тоса Бідгатаїй сопіпіпд 5і- 
се, ваше, гиї 5111сіоѕ 
оползание п. аїцпесаге ; (рео/, вео!) ашпе- 
саге де 1егеп 
~ откбсов земляного полотна (с), бит) 
аїшпесаге а гаїшгигіїог Іегазатепіціші 
бползень т. (сў, сп, Фгит) ѕиграге е ра- 
тілі; ашпесаге (4е гйрадй, Це 1егеп) 
асеквёнтный ~, аїшпесаге аѕесуепій 
деляпсивный - аіипесаге деіарзіуй 
детрузйвньй ~ ащпесаге де!гимуй 
инсеквёнтный — аіипесаге іпѕесуетій 
консеквёнтный — аїшпесаге сопѕесуепій 
бползень-обвал т. (рео) аїцпесаге де {е- 
геп 
бползень-осбв т. (2201) аїипесаге де ѕирга- 
Ға{а 
опбра Г. геахет ; ѕирогі ; ѕргіјіп ; 50р ; роп 
анкерная ^^ (сл, еісоп) таѕіу фе Йхаге, 
таѕіу / Ыос де апсога]; (е/) яр / роп 
‚ де апсогаге 
анкерно-угловая — (е1) зійїр де апсога| 
де сої 
антивибрацибнная — (е1) Яр сорпіга 
уїбганійог 
балансйрная ~, (е/соп, таў) геатет реп- 
ашаг 
А-образная ~ (е/, Ісіе) 51р / ѕирогі їр А 
~ башенная ~ (е/соп) 5ійр бе їшгп 
< без оттяжки (еісоп) геазет ашорог- 
тапі 
береговая — (рой) сшее 
бетбнная ~ (е/сол) зирогі де Бегоп; (с, 
е1) 5 Ір де Беоп 
бесшарнӣрная ~ (еїсоп, тес) геағет 
пеагіісиіаї 
боковая — (еісоп) геатет 1а!ега! 
вибрированная ~ (еїсоп) геазет Ат Бе- 
топ уфгат 
~ воздушной линии (е/, /е[е) 51р Фе |- 
пе аегіапӣ 
временная ~ (е/соп) геазет / ѕирогі 
ргоу120гіш 
выдвижная — (тіл) р їеіеѕсоріс 
выносная ~ (таз) геатет де саїаге / йе 
ѕіаБШзаге 
гибкая = (еЇсоп) геатет НехИ 
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опбра 


гладкая — (еїсоп) геатет ѕсііуіѕії / пеед 

- глубокого заложёния (сл, геог, рой) 
Ропдайе де таге адіпсіте 

двойная ~ (сі, 1е!е) р дибій 

двухцепная ~ (е/) “р си 4оца сігсийе 

деревянная ~ (сі, еісоп, 16е) ур де 

Іетл 

~ для подвёски каната (е1) ѕирогг де 
сабіш - 

железобетонная ~. (еісоп, рой) геатет 

ае Беїоп агтаї; (е/) роп де Бегоп агта! 

жёсткая ~, (е/соп) ѕирогг / ѕргіјіп ма 

~ завинчиваемая в грунт (сл, рой) Гип- 
дае ргоѓипда гатѓогѕаі& ргіп їпѕцги- 
раге 

задняя ~ (сп) геатет ауа! ; 

тет розіегіог 

защемлённая ~ (е/сол, тес) геахет де 

іпсазігаге / їпсаѕігаї 

^ изолятора (е[, (ее) сопѕо!&-ѕирогі де 
іхоїатог 

идеально гладкая ~ (тес) геатет Гага 

[гесаге 


(тес) геа- 


инвентарная ~ (Гейт) 5р Яе іпуепіаг 

каменная — (еісоп) геатет ат 2іаӣгіе 

Че ріаїга 

— канатной дорбги (е/сот) 51р де Гипі- 
сшаг 


каткбвая — (рой) геагет си гшоцгі 

качающаяся ~ (тах, рой) геатет оѕсі- 

іапі / репаціаг, зирогі репашаг - 

козлбвая ~ (е/соп) ѕирогі-саргӣ 

кольцевая ~ (а|, 1151) геахет іпејаг (а 

ғегетагеа сопаіисіе!оғ ре $е!) 

консбльная ~ (е/, еісоп) зироги / геахет 

/ ргорйеа / ѕргіјіп / ріїоп їй сопзо!й 

г» контактной сёти (е!) 5їїїр де ге{еа Че 
сопіасі 

концевая — (еі) мИр де сара! 

крайняя ~ (е/соп) геахет йе тагвіпе 

линёйная — (е/) “р ае Ише. (аегіапа) 

линёйно-подвйжная ~ (род) геағет И- 

шаг тобі 

— линии связи, стбечная (столбовАя) 
(1е1е) р репіги Ний де геїесотипі- 
сабії 

лищняя ~ (еісоп) геагет е ргіѕоѕ 

маятниковая ~ у. опбра, качёющаяся 

металлическая — (е/) 51р тегаїс ; (роа) 

‘риа шеайса 

монолитная ~ (сл, род) Гупдаре / риа 

фа Беюп топоїї 

~ моста (рой) сшее де рой (гегетаге Іа 
та); рИа де роа (уегетаге ініегте- 
діага) 

г. моста, анкерная (роа) сшее де апсо- 

гаге а родиіці 

моста, береговая (рой) сийве де рой 

моста, гибкая (рой) РИА бехібіїй де 

род 


1 


агар. 


«аф 


~ моста, двухрядная (рос) ріїд ана де 
рой 
~ моста, жёсткая (рой) РИА гівіаа ае 


род 

~ моста, качающаяся (рой) ріё репди- 
Іага де род 

~ моста, плавучая (род) геазет ріші- 
сог де род 


~ моста, промежуточная (рой) рИа ае 
рой ниегте ага 

~ моста, пустотёлая (рой) ріа де рой 

си до 

моста, рамная (роа) ріїа-садги де род 

моста, ряжевая (под) геагет де рой 

Чи» сйзоме, раее-сазоае 

~ моста, столбчатая "роа) рИА де рой си 
соіоапе 

~ моста, стбечная (ро4) рій 4е рой си 
зрі 

~ моста, тормозная (роа) геагет Че Їгі- 
паге а! рощи 

~ на упругом основании (е/соп) геагет 
ре Гипдане еіазіїсй 

направленная ~ (еїсоп) геагет си 4е- 

ріазаге Яігіјага 

~~ наружного освешёния (е/) зирогі / 
5р репіги Питіпаї ехтегіог 

неподвижная ~ (е[соп, тес) геагет " 

зирогі йх І 

неподвйжная цилиндрическая ~ (е/соп, 

тес) геагет сійпдгіс йх 

несъёмная — (61) 51р педетошабії 

діпіг-о ѕіпецга ріеѕа 

одноствольная — (е/) 51р апиг-ип согр 

однокатковая ~ (роа) геагет си ип 5іп- 

виг гшоц 

одностбечная — (6/1) 51р си ип Упвиг 

рісіог 

~ осветйтельной сёти 

де Шитіпаї 1 

передняя ~ (сп) геахет атопіе / ат 

Гаца 

переходная ~ (рой) ріїд Пе раза} " де 

їгесеге 

плоская ~ (есоп) геахет ріап 

подвижная ~ (тес) геагет тобії 

подвижная цилиндрическая ~ (тес 

геагет сіЇіпагіс тобії 

подлёрживающая ~ (еісоп) геахет де 

ѕиѕ пеге 

подкбсная ~ (е/соп) ѕирогі си сопіга- 

Не 5 

портальная ~ (е1) 5йр-рогіаї 

продбльно-пюдвижная — (роа) 

де аПаїаге / аїцпесдіог 

промежуточная — (е/) 51р ниегтедаг ; 

(тес) театет іпіегтедіаг; (рой) риа де 

роа 

промежуточная ~ одноканатной дороги 

рПоп-ѕирогг іпіегтедіаг а! Ғопісшагшіиі 

си ип зіпвиг са м і 

простая ~ (тес) геагет 5ітрій 

пространственная ~ (тес) геахет зраціа! 


і 


е1) 51р Че ге{еа 


геагет 


опбра 


пружйнящая ~ (еісол, тес) зиром / 
геагет еіазіїс 

раздвижная ~ (таз) зирогі Іеіезсоріс 
раздельная ~» (е/) ур Фетопіабії / ат 
та! тике Бисай 

рамно-свайная ~ (рой) раїсе іп садге си 
рио 

решётчатая — (е1) 51р си 2Абг@е 

ту РЛ (іеІе) яр де Шшме е гадіогеїви 
русловая — (роа) рИа а5егаїй іп сигѕш 
ареі 

ряжевая > ~ (сп) геахет йе сйѕоаіе 

> с оттяжками (е/, 1е) ріїоп апсогаї 
самонесущая — (е/соп) геатет ашорог- 
тапі 

самоустанавливающаяся ~ (е[соп) геа- 
тет аціогевіабії 


сборная ~ (еї) 5р ргеїабгісаї; (рой) 
рИа ргеїабгісагй 
сборно-монолйтная ~ (5601) Гапдайе 


рагйа| ргегабгісаїй ; 
Габгісата 
сббрно-разббрная ~ ѕирогі аетоштабії 
свайная ~ (род) райее си ріїоі 
своббдная ~ (тс) геахет іпдерепаепі / 
НБег 

своббдно качающаяся ~ (еісол, таз) геа- 
2ет ПБег оѕсПапі 

свободно стоящая ~ у. опбра, свободная 
гу свбда (есоп) рісіоги! Боції 

седельная ~ (аї, (151) геатет Ир за (Іа 
гегетагеа сопаисіеіог) 

складная ~ ѕирогі ріїапі 

скользящая ~ (е/соп, таз) геатет #1- 
зап! ; Іараг аіџпесаӣѓог 

смёшанная ~ ѕирогі тіхі 

срёдняя -— геагет сепігаї 

стальная — Ур / ѕцрогі е ое! 
стационарная конёчная ~ канатной до- 
рбги ріїоп Йх а! сара! сйії де ігаперогі 
си са и зизрепдаї 

я стрелы (крана) (74$) рісіоги! Бга- 
{шиі (де тасага) 

съёмная ~ у. опбра, раздёльная 


< телевизибнной антённы (/е/е) зирогі 
репіги апіепа де (еіеуїгіцпе 


~ типа «кбшка» (е1соп) геатет Тір »рі- 
5ісд“ 


(роа) рііа рагиа! рге- 


гу трубопровода (аї, 1151) ѕирогі репіги 
сопаице 

г трубопровбда, каткбвая (аї, 175, 1ег- 
то) геагет ае АШацаге а сопдисе 

г трубопровбда подвесная (алі, 1156, Іег- 
то) зиром репіги зизрепдагеа соп- 
Чисіеї 

гу трубопровода в подзёмном перехбде 
(а1, іп5/, Іегто) геатет де сопдисій 
їп раза] зибгегап 

< трубопровбда, хомутовая (а! ілі, Гег- 
то) һгӣ{ага де зазИпеге а сопдисте! 

~ трубопровбда, щитовая (а, гп, Іек- 
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то) геахет де сопдисій пр р!асё 
трубчатая ~ (е/) р тшціаг 
угловая ~ (еї) эр Фе соц 
узловая ~ ѕирогі де под 
упругая ~ (тес) геагет еіазііс 
упруговращающаяся ~ (тес) геазет си 
гоїайе е!азйса 
упругоперемещающаяся ~ (тес) геагені 
тобі) еіазіїс 
упругоподатливая ~ (тес) геагет си се- 
Чаге еіазгісй 
фиктивная ~ (тес) геатет Нсиу 
цельная 7» у. опбра, несъёмная 
цилиндрическая ~ (тес) геатет сійп- 
дгіс 
шарнйрная ~ (тес) теахет агіїсціаї 
шарнирно-неподвижная ~ (тес) геагет 
агійїсшат йх 
щарнирно-подвйжная ~ 
агисиіаї тобії 
шаровая ~ (тес) агіїсціаціє зепсё 
опбра-пластинка Ї. (еісоп) геахет їп Ғогтй 
ае раса 
опораживаниє п. воїге ; еуасцаге ; дебегіаге 
опӧрный де 5из5|їпеге, Пе геагет ; де зирогі ; 
ае герег; де геГегица 
оправка Г. топтига ; гатй ; вагпібигӣ ; 
4огп ; тапагіпӣ 
= балластной призмы (с/) їпдгеріаге а 
ргізтеї ае Ба1аѕї 
определёние п. еѓіпі(іе ; детегтіпаге ; Нхаге 
аналитическое ~ (вео, тай, тес) деїег- 
тіпаге апаіійісӣ / ргіп са]си] 
весовбе — (ті!) Феїегтіпаге вгауітеїгісй 
графическое ~ (ео4, таі, тес) декег- 
тіпаге ргаЙсА 
~ кубатуры земляных работ (сў, агит, 
іегаѕ) саїсиїці їегаѕатепіеіог 
~ местоположёния (0200) огіемаге ре 
(егеп ; (1@е) дегегтіпаге а роие! 
объёмное — (тт) деїегтіпаге уоіитеі- 
гіса 
предварӣтельное г» ргейеѓіегтіпаге, бе- 
тегтіпаге ргеаіабіїд 
~ размеров деїегтіпагеа фан о 
дітепзіопаге 
гу твёрдости (срі, тес) деїегтіпагеа ди- 
гиё, іпсегсаге Ја дигіїате 
гу теплоты сгорания (/егто) деїегтіта- 
геа рщеги саїогісе 
гу числа твёрдости (срі, тес) деїегтіпа- 
геа дигіїдіїї / а сіїгеі йе дигиае 
определймость Г, іегегтіпабійате 
определимый 4егегтіпабії 
статйчески ~ (тес) чайс деїегтіпаї 
опреснёние п. воды (аї) еригаге / іпацісіге 
а ареї (орегаційе ејесіиаїіе репіғи а Хасе 
ара рогабіїй) 
опрессбвка Г. (срі) їпсегсаге Іа ргезиие 
гидравлическая — іпсегсаге Іа ргезшие | 
яідгаціїса 


у 


(тес) геагет 


(тес) 
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опрессбвка 
механйческая ~ їпсегсаге Іа ргезиипе те- 
сапісй 
пиротехническая — іпсегсаге Іа ргеѕіцпе 
рігоїерпісй 
пневматическая — ‘шсегсаге Іа ргеѕіцпе 
рпецштаїісӣ 
опрббование п. їпсегсаге, гагопаге ; үегій- 
саге; шаге де ргобе 
инженерно-геологйческоє — (вед) рге- 
Іеуаге де ргобе т реоіоріа іпріпегеаѕсӣ 
опрокйлывание п. Базсиіаге, газгигпаге ; 
шуегушипе 
опрокйдыватель т. (Ігап5 сшЫшог 
боковой — сиїбиіог Гаїега! 
вагбнньй ~ (сі) Базсшатог 
уароапе 
вращающийся ~ счібиіог гогапу 
круговой — сиїбитог си га5гигпаге сотріе- 
а й 
лобовой ~ сиібиіог ігопіа! 
опрокйдьвать а гӣѕіцгпа ; а Ба5сиіа 
опрокидывающийся Баѕсшаті 
опрыскивание п. зігоріге 
оптимётр т. (/і2, таз) орітеїги 
оптимизация Ё. (срі) оритиаге 
м. конструкции  оріїтігагеа сопѕігисет 
- методов расчёта орипихагеа теодеог 
де саіси! 
м проёктных решений орипизагеа ѕоіи- 
[Шог де ргоїесі 
> сетевого графика (ес 
втайсш 1 ге]еа 
опускание п. Іапзаге ; 1йзаге їп 105, собогіге 
сибипдаге, аїипдате 
~ груза (таз) собогіге а з5агсіпи 
я кессбна (1ейя) собогіге а спезопиїці 
Һауаге 
— ковша (таз) собогіге а сире 
лу колӧдца (сй) айіпсігеа риуціш 
~ повёрхности грунта (тіл) зсибипдаге 
а ѕиргаѓејеі ѕоішші 
г свай (ѓећп) аїипдаге / айїпсіге а рі- 
Іо ог 
~ трубопроводов (1ейп) Іапзаге а соп- 
дастеог 
~ шахматных фундаментов (вео!) адіп- 
сте а ри{игИог де мп Ча{и 
опускать а Іапѕа ; а Іза їп 105, а собой! ; а 
сиїипда, а аїипда 
опускной саге ѕе 1аз& іп јоѕ, саге собоага, 
соБогїог ; си тізсаге Ир ЕҺ!Ойпа 
бпыт т. ехрегіепій ; ехрегітепі, їпсегсаге, 
ргоба ргастісй 
натурньй ~ (срі) Їпсегсаге їп сопаци 
пагигаїе 
статистйческий > (срі, тес) їпсегсаге 
з1айса 
опытный ехрегітепіа! 
оргалит т. (іг) рійсі де ћЫге де Іетп рге- 
зате Іа са, огра! ; сејоѓех 


сиЫшог де 


оритіхагеа 


брган т. (таз) огвап, еіетепі; тесапіѕт ; 
(ес) огвапігаџе, огвапіѕт, зазшйе 
грузозахватный ~ (таў) еіетепі / дізро- 
ау де ргіпдеге а загсіпеї 
исполнительный ~ (таз) ограп де ехе- 
сийе 
рабочий — (таз) огвап де Іисги 
тяговый ~ (таҳ) ограп тесапіѕт де 
гаспипе 
~ управления (74$) огвап де сотапда 
организация Г. ограпіхаге ; ограпігаце; ог- 
вапіѕт ; шзйшйе ; апігергіга 
- гброда, пространственная огвапихаге 
зрайа!& а огазиіш 
изыскательская — ии 
де сегсеаге 
подрядная ~ огвапигайе їп апігергі24 
- проектирования огдапігаге а ргоес- 
їагії 
проёктно-технологӣческая ~ ограпігаре 
де ргоіесіаге гебпоіоріса 
ремӧнтно-стройтельная ~ іпігергіпдеге 
репіги Іисгӣгі де їпігеџпеге а сопѕігис- 
{Шог 
стройтельная ~ огвапігајіе / апігергі24 
де сопзігисції 
стройтельно-монтажная ~ апігергіга де 
сопбігисні-топіа) 
> стройтельного производства огват- 
гаге а ргодисйе! де сопхігисііі ў 
> стройтельной площадки ограпігаге де 
запиег 
- территбрии ограпаге а Тегиогійійі 
- территбрии, планирбвочная я5ета- 
плагеа їегиогіш 
органозбль т. (спіт, Ні) ограпозо1 
оргстеклб п. (тіг) 5114 ограпіса, ріехівіаз 
оргтехмероприятия п. рі. (ес) тазим (еһ- 
пісо-огвапіхагогісе 
оргтёхника Г. огвапітаге їеппіса, іеһпіса де 
огвапіғхаге 5 
брден т. (ай огдіп агһиесіопіс, 501 
брдер т. (ай) огдїп , 511 (у. 5і орден); (ес 
огдіп де ріаїй ; боп де Пугаге 
архитектурный ~ огдїп агпітестига! 
дорйческий ~, огӣіп догіс 
ионйческий м» огаіп іопіс 
классический ~, огадїп сіа5іс 
композйтный -— огӣӢіп сопрогії 
корйнфский ~ огдіп согіпіїс 
неполный ~ огӣіп шсотр!е! 
пблный — огііп сотр!е! 
романский ~ ог4ш готап 
сложный ~ у. ӧрдер, композйтный 
тосканский — ог@ш 10зсап 
оребрёние п. (/ейт, Ітес) пегуигаге 
ориентация Ї. огіепіаге 
я зданий (агй) огіепіагса сіддігіог 
— Улиц (игб) огіепіагеа ѕігӣ2ог 
ориентир т. (2604) герег ; рипсі де омеп 
таге ; Байга їороргаѓіса 
земной ~ герег їегеѕіги 
исходный о» герег 1а! 


ограгхайе 


ориентир 


линёйный ~ герег таг, шие де огіептаге 
ориентйр-буссбль т. (200) Бизоїд есітеггіса 
ориентӣрование п. омептаге 
- азрофотоснймков (504) 
Ғоіовгаѓшог ае"тепе 
ориентӣровать а огіепіа 
ориентирбвка Г. у. ориентация 
орнамент т. (агп) огпатепі 
архитектурный ~ огпатепі агһітесіџгаі 
— в вйде свйтков огпатепі їп Гогта де 
змі 
зубчатый ~ 4еписи! 
лёнточный ~ тиїшгй, огпатепі тиа 
накладной -> огпатепі аріїсаї 
рельёфный ~‹ оглатепі їп геїеї 
оросйтель т. (сії) загоріїог, @1зромиу де 
ііваре 
картовый ~ дізрогіпу де илвайе ре раг- 
сеід 
оросйтель-сброс т., картовый дізрогійу де- 
уегзог Фе ігідаціє ре рагсеїй 
оросйтельный (сії) де ігіва{іе, Фе 5ігоріге 
орошёние п. (сі!) ігіваціе 
дождевальное — ігіваціє рип азрегяите 
капельное - ігівађе рип рісигаге 
подпбчвенное — ігіва{іе ѕибгегапа 
поливибе ~ шрайе рип 5ігоріге 
самотёчное — ігіваціє ргіп ѕсигреге Нега 
ортогональность {. зпюр (тес) огіовопай- 
гаіеа еригеюг 
ортоклаз т. (ягої) огіосіа? 
осадка Г. (гео, ѓегаѕ) їаѕаге 
абсолютная ~ Тазаге аб5оїцій 
— во времени {аѕаге їп тр 
лу вслёдствие уплотнёния їаѕаге даїогіїй 
сопзопайги (сотрасійгії) егепиїці 
~ грунта тазагеа Кегепиїш ратіпіціці 
единйчная ~ газаге ипнагй 
конёчная г» їаѕаге Ипа! 
~ кбнуса бетбнной смёси (феї, т!) 1а- 
заге а сопши! де Бегоп 
мёстная ~ (аѕаге Іосаїд 
< насыпи тазагеа гаш еши! / тегаза- 
тепи\ ит 
неравномёрная ~ аѕаге пецпИогта 
нестабилизйрованная ~ !аѕаге пемабШ- 
таа 
ле опбр тазаге а геагетеїог 
ду основания їаѕагеа гегепиїші де Рипда- 
пе 
ге плотйнь (сп) газаге а Багајшиї 
полная ~ Газаге Іо(аїй 
предёльно допустймая ~ ‘азаге Итий 
аапияь!На 
равномёрная — (аѕаге ипіѓогтӣ 
г сваи газагеа ріїоціог 
ге свбда !азагеа БоЦИ 
г» сооружёния тазагеа сопѕігис[іеї 
срёдняя ~ їаѕаге тейіе 
стабилизйрованная ~ !(аѕаге 5(абійгаїа 
— стены (еїсоп) 1аѕагеа регаеци 
— уплотнёния Ѓаѕагеа сопзой4аги 


огепгагеа 
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упругая ~ ‘азаге еіазіїса 

~ устбев (еісоп) {аѕагеа геагетеїог 

- фундамента тазагеа чпеї Ѓипдајіі 

осадок т. (а/, веор, Шаг) ѕедітепі ; еро7и 

де десапіаге; дерипеге е аїпуїипі 

- стӧчных вод 5едітепі іп ареїє штаїе 

_ стбчных вод, взвёшенный ѕиѕрепѕіе т 
ар@е птаїе 

- сточных вод, йловый пӣто! а! ареог 
цтаїе 

- стӧчных вод, обезвбженный  патої 
де5рідгатат а! аре!ог итаїе 

г стбчньх вод, свёжий пато|! ргоаѕрӣї 
а! ареїог иғаіе 

м стбчньх вод, сухӧй ргесірігаї ш5саг аі 
ареїог иғаѓе 

м» стӧчных вод, хлопьевйдный 5едітепі 
Посиаг а! ареїог чғаѓе 

осаждаемость Ё. (зе0|, №4") дерипеге ; де- 
сапіаге ; зедітепіаге 


осаждёние п. взвёси (а[, т’) ргесіриаге а 
ѕиѕрепѕіШог 
осаживание п. їпіеѕаге; ар!аигаге ; гаѕаге ; 
геїціаге 
г кирпича (тік) іпдезагеа сага! 
осаживать а таеза ; а {аа ; а ар!айта ; а ге- 
#ша 
осветйтель т. (е/) согр / @зрожиу йе ішті- 
паї 
осветлёние п. (а!) Птреліге ; ЧеЁесаге ; де- 
сапіаге 
лу воды Штрегігеа ареї 
— жидкостей Ітрегігеа Псбідціші 
— отстёиванием Птрегіге ргіп Яесапќаге 
лу стбчных вод Шпрериеа ареїог итаїе 
осветлӣтель т. (а1) десапіог; (спіт) арет 
де йтрегіге; (еїсоп) Іитіпагог 
горизонтальный ~ Фесапіог огігопіа! 
многоступенчатьй ~ десапіог їл (геріє 
пластӣнчатый ~ десапіог си рійсі 
~ со взвёшенным осёдком десапіог си 
дерипеге а ѕиѕрепѕШог 
осветлйтель-перегниватель т. (аї, підт) де- 
сапіог де риїгеліге 
осветлять а Шшире2; а деїеса ; а десапіа 
освещать а їштіпа, а іштіпа 
освещёние п. Папитаге, іштіпат ; Гатіпа 
аварийное ~ іїштіпаї де зівигапій 
архитектурное - іїчтіпаї агвиестага! 
— безопасности у. освешёние, аварийное 
бестеневбе -— ИПашшаг Гага штга 
боковбе ~ Иипипаг Гатегаї 
боковбе естёственное ~ іїштіпаї паїигаї 
Тагега! 
вёрхнее естёственное ~‹ Шитіпаї патига! 
де 5и5 
внутреннее — Шитіпаї іпіегіог 
встрбенное — Іштіпа тазсаїа 
газовое ~~ Шииша! си рае 
лу гброда іїштіпагеа огазапи 
дежурное ~ Шштіпа де усвпе 
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освещениє 
декоративное ~ іштіпаї Чесогайу 
диффузное ~ їитіпаг іѓих, 
естественное ~, Питіпаї пашга| 
искусственное — іштіпаг / шпиша агії- 
Иста! (а) 
комбинӣрованное о» йштіпаї сотбіпаї 
мёстное ~ іштіпаге Іосаїд 
направленное — йитіпаї огіепіаї 
наружное — йитіпаге ежегоага 
низковӧльтное ~ іштіпаї е јоаѕ& 1епипе 
Общее — йштіпаї сотип 
однорбдное — іштіпаї отореп 
отражённое — йштіпає іпдігесі 
~ отражённым свётом у. освещёние, от- 
ражённое 
охранное — у. освещёние безопасности 
полупрямбе — іштіпаї 5етідігесі 
потолбчное — Питіпаі ае ріаїоп 
рабочее — Ииштаг де шсги 
равномёрное общее — Питіпаї сотип ипі- 
їогт р 
~ рассёянным светом Иитпаге аКи2А 
резёрвное ~, Ципилаге йе гегегуй 
руднйчное — йитіпаї тіпіег 
скрытое — іштіпаї аѕсипѕ / іпаїгесі 
смёшанное — Питіпаі тіхі 
~ со скрытой арматурой іштіпат си согр 
де Йитіпаї аѕсипѕ 
стационарное ~ іштіпаї Ях 
сценйческое ~ іїштіпа! ѕсепіс 
гу сцёны, выноснбе іїштіпаг си ргоїестоа- 
ге а! 5сепеї 
уличное — Питіпаѓ зігада! 
~ фасадов зданий іштіпагеа ѓајайеі сід- 
дігйог 
фронтальное ~ йштіпаї гота! 
освещённость Її. Шипшаге, ога де іштіпаге 
вертикальная — Питіпаге уегіїсаїд 
горизонтальная — йитіпаге ог1хогиа!й 
равномерная — Иитшаге циЙогта 
освоёние п. азітііаге, шзиуте; уа1ог саге: 
рипеге іп уаоаге 
я сёльских мёстностей (игЬ) зізіетагіта- 
ге а 1оса!НаА{Шюог гига|е 
~ территбрии (итб) атепа}агеа Іегіїогій- 
ші 
оседать а Газа; а зе абега; а зе тега; а рге- 
сіріка 
осёвший (аѕаі; адегаї; 5едітепіаї; ргесіріїаї 
оседание п. (вео4, вео!) газаге, азегаге (у. 5і 
осадка); (2, Шаг) зедітепіаге 
~ насыпи (с), агит, сео!) газагеа итр!и- 
иги / гатбіеціші 
порбд (2е0[) їазагеа тосіїог 
почвы (ғеоі, реої) аѕетагеа ѕоЇшіиі, 
аѓопаагеа ќегепииі 
~ пыли дерипегеа ргаѓшиі 
бси Г. рі. (тес) ахе 
г» деформации ахе де йеѓогтаўйе 
естёственные ~ ахе паїигае 


1 


1 


гу инёрции поперечного сечёния ахе де 
іпегрє аїе ѕесйипіі ігапѕуегѕаје 
г». координат (теі, тес) ахе Фе соогаопате 
напряжённого состояния, главные ахе 
рипс!ра!е а[е зійгії йе 1епзшие 
ослаблёние п. атепиаге, 514Ыіге; атогитаге; 
тісѕогаге, гедисеге 
~ болтбв (стеї, таз) дезіасегеа зигибигі- 
Іог, дезигибаге 
гу сечёния (тес) 51аЫіге а зесйили 
~ угловбго шва (сте!) гедисегеа зидигії 
де сої 
осланцевание п. (тіл) 5ізіїісаге 
осмолёние п. (спіт) гегіпібісаге; (агит) 
аѕѓакаге, рийгопај; (тіг) Бігитіпізаге, ви- 
агопаге 
осмӧтр т. машӣн, технический (таз) гемі- 
ле ‹еһпіса а тадзіпіїог 


( 


оснастка Г. (таз) есбіратепі; іптезігаге; ас- 


сеѕогіі 
быстродёйствующая — есһіратепі си ас- 
Џипе гар14а 
землербйная ~ есріратепі е ѕйраг рё- 
тіпгиі / де іегазатепіе 
монтажная ~ еспірашепі 4е топіаі 
такелажная ~ еспіратепі е са иг 
~ талей есһірагеа ѕіѕіетшиі си ѕсгірејі; 
топіагеа са ши! ре ѕіѕіет Яе зспрей 
технологйческая ~, (1ейп) іплеѕігаге їеһ- 
поіовіса 
гу траверс (с/) агтагеа ігауегѕеІог 
оснащать а есшра; а їплезіга, а доїа 
оснащёние п. иШаге, есһіраге; іпгезігаге, 40- 
гаге 
оснащённость Ё. (таў) соеѓісіепі / піуе! де 
іпдезігаге си ціа), ргай Фе есһіраге 
оснбва Г. База; гетеНе; ѕирогї, ѕргіјіп; ипда- 
тепі; 5сПеісі (4е гегіѕіепій); опа 
~ покрытия (е/соп) 5ирогі а! ітЬгаса- 
тіпеї 
топографическая ~ (вео4) Баг ‘оровга- 
са 
фотограмметрӣческая ~ Баха Го!осгат- 
теїгіса 2 
основание п. ріаса-5ирогі; Гипдаге; іпіетеїіе- 
ге; (сліт) База; (реої) тетеїе, Гипдайе; 
(егеп / га! / раї де Гапаайе; (е/соп, таз) 
зосій; (4гит) раї де Гипдаціе а! ипи! агит; 
(вео!) тат; Гипдатепі 
азродрбмноє ~ (сагр) раг е Рапдайе а! 
аегодготиці 
~ башни крана (таў) Баха гигаційі та- 
сагаїеі : 
бетбнное — раг йе Гипдаціе / зтгаг іп Бе- 
гоп 
битуминизйрованное грунтовбе — іегеп де 
Бшдайе Бітштіпаї 
виброуплотнённое грунтовбе ~ зігаї бе 
Гапдайе сотрастаї ргіп уібгаге _ 
висячее свайное — Гипдайе ре рЦой Но- 
тап к г 
глинйстое ~ 501 / (егеп де Гипаайе агеіоѕ 
гравййноє ~ раї йе ріеїгі$ 


основание 

гравййное дорбжное ~ раг фе ѕоѕеа іп 

ріеїгі$ 

грунтовбе — 501 / тегеп де Гипаайе 

деформӣруемое ~ 501 / тегеп де Гипдаціє 

дегогтабії 

дорбжное — іпігазігисійга дгитишйі 

дощатое ~ (еісоп) ѕирогі бе зсїпдигі 

дренйрованное грунтовбе — Тегеп йе Ёип- 

аре агепаг 

естёственное ~ їегеп 4е Гипдайе пага! / 

пеатепајаї 

жёсткое — 501 / (егеп йе Гапдайе гіріа 

~ землянбго сооружёния їегеп ае Гипда- 
Не а! гггаѕатепіціиі 

золошлаковое — раї йе Гипаайе (іп сепи- 

5а Я рига 

— из каменной наброски (си) аѕіх& ат 
апгосатеше 

изолйрующее — (е[соп) аѕіхх ізоіатоаге 

импрегнированное грунтовбе ~ тегеп ае 

Гапдайе ітргевпаг“ 

искусственное — 30| / гегеп де Гипдайе 

агіїїісіа! / атепа]а1 

искусственное - дорбжной одбжлы 501 

ае Гипдайе агийса] репіги ітЬгасйтіліва 

ипи гит 

каменное дорбжное — раї де зозеа ат 

ріаїгӣ 

кессбнное — Гипдайе си сһеѕоапе 

гу колбнны (е/соп) Баха / рісіоги! союа- 


пе 

~ конёчной глубине! айїпсіте Ипа! а 
Рапдане! 

гу. конёчной толщины вгоѕіте Нпа!5 а їцп- 
да{іеї 


крупнообломочное — 501 де йипаайе ат 

гос? деїгіїісе 

лежневбе ~ (сі, агит) База ре Іопегіпе 

нежёсткое о» (еїсоп) зирогі пегівід 

неоднорбдное ~ (егеп йе шпаайе пеото- 

веп 

несогласное слойстое ~ (егеп Фе Гипаайе 

5їгайіїса: аіѕсопіїпиц у 

однорбдное ~ їегеп йе Гцпдаціє отореп 

опбрное ~ (еїсоп) ріасй де зрийп 

су опбры (еісоп) зос№ / рісіог де яр 

оседающее о» тегеп йе Гипааціє тазабії 

~ откбса рісіоги! таїшгиїці 

пакеляжное — раї йе Гипдайе ат ріаїга 

Ѕрагіа 

песчано-гравййное — раї йе Гипаайе ат 

піѕір 5і рей 

песчаное — раї Фе ѓипаајіе ат пізір 

плбское — їєгеп йе Ѓѓипйа{іе ріап 

г» плотйны (сп) іпігазігисішга Багајшиї 

подвӧдное ^— (егеп де Гипдайе 515 арӣ 

гу пбла (6601) іпігазігисіигй; (еісоп) 
(зігаї) ѕирогї а! рагаовеїії 

прбчное — (егеп йе Гипдайе зоШа / гелі8- 

тет 

ряжевое ~ (сп) Гипдайе ехесиай іп 

сазоа1е = 
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свайное ~ Гапаайе ре рі0{і 
сжимаемое ~ 501 / :егеп де Гипаайе сот- 
ргезібі! 
силикатизйрованное грунтовбе ~ гегеп де 
Гипдайе 5ійсайгаї 
скальное — (се0[, веої) тегеп де Гапдайе 
5Ипсоѕ 
слойстое ~ 1егеп де Гипааціє ѕігаій саг 
согласное слойстое — тегеп де Ғипдае 
зігайбісаг сопііпии 
~ сооружёния $01 / тегеп е Гапдайе а] 
сопѕігисіте1 } 
сплошнбе упругое ~ іегеп де випаде сіаз- 
пс сопіїпиц 
гу стрелы (таз) Баға Бгашиі тасагаїві 
укатанное грунтовбе — іегеп Фе Гипдаце 
сШпагат 
упругое с» 501 / тегеп Че Гипдайе еазис; 
(сп) Гапдайе Нехьна 
устойчивое ~ (егеп де ипаайе зіабії 
уступчатое ~ іегеп 4е Гипдайе їп їгеріе 
утрамббванное грунтовбе ~ {егеп де Ёцп- 
даре сотрасіаї си тай! 
^ фундамента 301 / тегеп йе Гапдайе 
цементйрованное грунтовбе — 301 / тегеп 
де Гипдаціє де рапипе сітепа! 
— чистого пбла (еїсоп) Гипаайе / зиром 
аі рагаозеш Йпие 
шлакобетбнног ~ раг йе Гипдаціє ат Бетоп 
си 2виго 
шлаковое ~ раг де Гипдаціє Піп 28игӣ 
шлакоғрунтовбе — раї де ѓипааје аіп ра- 
тіпі си адаозигі де 2вигё 
шлакощебёночное ~, раї Фе Гипдаціє ат 
- раша ѕрагій си тегй 
щебёночное — раг де шидане ат ріаїгӣ 
зрагій 
особняк т. (агл) сазй ргоргіе (япвига їп 
сигіе) А 
останбв т. оргіїог 
двернбй — (есоп) оргіїогиі ції 
оконный ~, (еїсоп) оргіїогці Ғегеѕігеї 
останбв-фиксатор т. оргйогобматог 
останбвка Г. (сі, тит) зайе; вай; оргіге 
остаток т. гашазца, ехсейепі; гегійци; (20) 
5014, зїоє ; (таї) гезі 
асфальтовый — (т) гегідци азганіс 
~ на сйте (тім) гехійци ре зий 
нерастворймый — (тіг) гезійии іпзоїціії 
сухбй — (т) гегідии иѕсаї 
остаточный гетапепі, гена! 
остеклёние п. (1ейп) тошагеа / рипегеа реа- 
тигіїог 
беззамазочное ~ 
Гага сии 
беспереплётное — топіагеа реатигііог 
Гага сегсеуе 
витринное ~ топіагеа веатигіог Фе уй- 
гіпа 
двернбе — топіагеа веатигіїог Іа ия 
двойное — шошагеа геатигіїог диЫе 


топіагеа веатигНог 
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остеклёние 

гу изнутрй топїагеа веатигіог діп іпїе- 

гіог У М 
лёнточное ~ топгагеа реатигЦог ре Бапда 
многорядное — топіагеа веатигіїог тиі!- 
пріе й А 
~ на замӣзке топіагеа веатигіїог си спи 
лу на кляммерах топгагеа всатигіїог си 


сіете 

~, на прокладках топіагеа зеатигИог си 
вагпіќига 

лу на штапиках топіагеа реатигИог си 
ѕргоѕигі 


одинарное — топіагеа веатигіїог ре чп 
гіпа | 
оконное ~ шоп!агеа веатигіїог де Ѓегеаѕ- 
(га 
гу снаружи топіагеа веатигіїог йіп ехіе- 
гіог 
тройнбе ~ тошагеа веатигИог їгіріе 
остеклённый си веатигі 
остеклбванный (тім) етаЦаг; си Іисіц 5118105, 
си абресі де 511сІ8, уігійсаї 
остеклбвывание п. (ті) етаїаге; уйгійсаге 
остеклять (1ейп) а топа веатигі 
бстов т. (еісоп, таз) зспеег; оѕаїигӣ; сагсазд; 
садги 
г» землечерпалки (145) їигіа дгавеї 
— крыши (еїсоп) 5аграпіа асорегізціші 
остриё п. аѕсиіі$, 1419; УЕ 
лу кайла (ѓеһп) уїгіці Игпасорший 
м свёи (еісоп) азсифі5ці забой ріїошиіці 
островбк га. іпзцій писа 
— безопасности (агит) геи 
искусственный ^ (основание мостового 
быка) (ро) іпѕшӣ агийс1айй (тегеп де Тип- 
4айе а! сше ройшиі) 
~ кругового движения (агит) іпѕша де 
ѕепѕ рігатогіп 
разделйтельньй — (агит) іпѕша Фе зера- 
гаге 
острогӯбцы рі. (ттес) сіебіє азс! 
острбжка Ё. (^7 вешіге 
фасбнная ~ веішіге ргоїаєа 
остарнантный си тисћіі азсиие 
остроконёчник т. (/епп) Чама си УЕ 
остропйлить ({ейп) а аѕеға сӣргіогі 
остӯкивание п. заклёпок (стеї, (тес ) батегеа 
пігогіїог 
остывёние п. гасше, 2уїпіаге 
осушать (ЛПідг) а зеса; а дезеса, а азапа; а 
дгепа; а иѕса 
осушёние п. Чезесаге, азапаге; Чгепаге; иѕ- 
саге 
лу болбт Чезесагеа и|азйп ог 
осушёние 
~ вбздуха изсагеа аегиіиі 
— грунта азапагеа 50Їціці 
самотёчное ~ Чезесаге ргауйайопа!а 
осушенный зеса(; деѕесаї; азапаї; дгепаї; цп5- 
саї 


осушйтель т. иѕсаѓог А 
осушӣтельный де ѕесаге; де деѕесаге, де аза- 
паге; де агепај; де изсаге 
осушка Ё. у. осушёние 
осциллограмма Г. (срі) оѕсПовгатаӣ 
осциллограф т. (срі) озсіїовгаї 
осыпёться (іеғаѕ) а зе ййгїта, а зе пӣгиї 
ось Ё. (таз) ах, оѕіе; (та!) аха 
- визирования (2е01) аха де уіхаге 
винтовая ^ (тес) аха ейсоїдаїд 
- вращёния (тес) ахӣ де гогайе 
> вращёния, мгновённая (тес) аха іп- 
зкапіапее де гогайе 
главная ~ (тес) аха ргіпсіра!а 
— деформации (тес) аха де деїогтате 
я дорбги (4гит) аха дгитиїні 
зрительная ~ У. Ось, визйрования 
избгнутая — (тес) аха аеГогтала Па іп- 
соуоіеге 
— инёрции (тес): ахй де шегие 
— инёрции, главная (тес) аха ргіпсіра!а 
де шегие 
композицибнная ~ (агп) ахӣ сотрот1- 
Попа!а 3 
компонбвочная ~ у. ось, композиционная 
конструктивная ~ (срі) аха сопѕігисіеі 
лӧманая ~ ахӣ соііїй / роЇівопа!а 
материальная ~ (еісоп) аха таїегіа!іаїа 
мгновённая — (тес) аха іпзіапіапеє 
монтажная ~ (/ећп) ахӣ де топїај 
— напряжёний, главная (тес) аха ргіп- 
стра! а 1епип ог 
нейтральная ~ (тес) ахӣ / їїбга пешга 
неподвйжная ^ (таз) оѕіе / ах бх (й) 
основная ~ у. ось, главная 
м отсчёта (та!) ахӣ 4е геегица 
~ пары (тес) аха сиріціці 
лу подвеса (сп) ах де ѕиѕрепдаге 
поперёчная ~ (е/соп) аха ігапѕуегѕа1а 
продбльная ~ (еїсоп) ахй Іопеітидіпаїдй 
г проезжей части (гит) аха рагу са- 
гозабШе 
разбӣвочная ~ (Іенп) аха де ігаѕаге 
гу русла (лійг) аха аїбіеї 
22 сечёния (тес) аха а 5есіїипії 
лу симметрйи (та!) аха де ѕітеїгіе 
~ сооружения (срі) аха сопѕігис(іеї 
м стержня (еїсоп, тес) аха Баге! 
центральная ~, (тес) аха сепига!а 
г цёнтров изгиба (тес) аха сепігеїог ае 
їпсоуоіеге 
лу шарнӣра (тес) аха / рипсі де агиси- 
іапе 
отАпливаемый газом ({егто) їпсаігіі си вате 
отапливать а їпсд121 
отбёливание п. клинкера (тіт) аїбігеа сіп- 
срегиіці 
отбелка Її. аїбіге, десоїогаге 
отбивание п. штукатурки (Ди) гахиіге а (еп- 
сшей 
отбӧйка #. (саг, тіп) їдіеге; абагаге; деѕрі- 
саге; фзіосаге 
взрывная ~ дізіосаге си ехріо21е 


отбойка 
гидравлическая ~ 915юсаге Ппідгаціїсй 
механйческая ~ їйіеге си шШоасе теса- 
пісе 
~ порбды дізіосаге а госії 
термозлектрйческая ~ ідіеге {егтовес- 
тгіса 
ультразвуковая ~ ідієге си иИтазипае 
отбор т. аереге, зесйе, ргеїеуаге; (е/, {ей п) 
ргі24; (під, тіп) саріаге 
~ вбздуха (ейп) рита де аег 
~ грунта (яеоі, веоі, тіп) шаге а ипе! 
ргобе де їегеп 
~ керна (сеої, тіп) шаге а ипе! сагоїе 
~ образцбв (2ео/, єеої) ргаеуаге а рго- 
Ьеіог 
— проб у. отбор образцов 
зтборка Г. (1ейп) гіпдеа репіги ргоїйигі 
отббрник т. (а, сп) десапіог 
отбортбвка Її. (тес) Богдига; Бог4игаге; 
газИпреге; габатеге 
~~ кромки Богдигаге, га5ігіпрегеа тагріпі- 
Іог 
~ труб Богдигагеа {еуПог 
отбросы т. рі. Чезеиг, гатазце, геѕіигі, ге- 
тлацигі 
отвал т. Чезсагсаге; зрайи Че дезсагсаге ; 4е- 
ро?и; БаїЧа; (таҳ) огвап ае һаійаге 
гу бульдбзера (таз) 1ата а Биїдогегиіші 
- грунта (Іегаз) Ферогії де рати 
~ землербйной машины (таз) Іатё а та- 
ии репіги гегазатепіє 
многоярусный ~ (тіп) паї4а си та! тиПе 
« тере 
порбдный ~ (тіп) Ва!4а Че зеги 
экскаваторный ~ (/егаз) һаїда ае ехса- 
матог 


отвалообразователь т. (таз) таума де па14& | 


отвердевание п. їпійгіге, 50Їіібісаге; (Бег) 
рига 
г смёси (Бе!) їпідгіге а атезіесціші 
отвердитель т. іпідгіїог, арепі де іпіагіге 
отведёние п. абаїеге; іпідгигаге 
~ стбчных вод (а!) еуасџагеа аре!ог ге- 
глдиаіе 
ге теплоты (Іегто) еуасцагеа с&!иги 
отверждёние п. іпідгіге; ѕоійійсаге; дшгібі- 
саге 
быстрое ~ їпійгіге гаріда 
горячее ~ їпійгіге Іа сад 
я давлёнием Їпідгіге ргіп ргеѕіџпе 
двухстадййное ~ Їпійгіге їп доц ігеріе / 
Газе 
неполное ~ іпідгіге іпсотрієеїй 
ступёнчатое — їпідгіге ігер‹ага 
холодное ~ іпідгіге [а гесе 
отвёрстие п. даига; огійісіц; дезспідеге; осһі; 
Гапід; очйстш де дезспідеге 
болтовбе ~» (стеї, есоп) вайгд де Бишоп 
вентиляцибнное ~ (іп5і) рига / огібісій де 
аегіѕіге, сига де уепШайе 
водовпускнбе ~ (сп) Багбасапа 
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водоотвбдное ~ (а!) рига де еуасцаге а 
аре!ог 5 


водопропускнбе ~ (41) 5есуїцпе / огібісіц 
де 5сигкеге 
водослӣвное ~ (сл) деѕсһійеге деуегзап- 
1а / де ѕїауПа 
водоспускнбе ~ (а) ос е войге 
входнбе ~ сифона (1151) іпігагеа ѕіѓопииі 
г» для вывода дыма (ѓегто) огіѓісіи / 2и- 
га де сапа!.4е ат 
выпускнбе ~ (а!) рига ае ро[іге / де 5сиг- 
деге / де еуасиаге, огійсій де іеѕіге / де 
зсигреге / Фе еуасиаге 
вытяжнбе ~ (/егто) вига де їіга| 
выходнбе ~ у. отверстие, выпускнбе 
двернбе ~ (еісоп) во! де иза 
= для инъёкции (1ейп) вамга репіги іп- 
јесіе 
~ для просачивания воды (Ніаг) огібісій 
де шЯНгаге а ареї 
дӧнное ~ (а, сп) омйсш де Рипа 
дренажное ~ (сп) БагБасапа 
завётренное — йеѕсһійеге ргоїѓејаїа сопіга 
уїпішіці 
заклёпочное ~ (стеї, (тес) вашгё де пії 
~ зонта, входнбе (еісоп) огібісіц Че іпіга- 
ге асореги 
контрбльное ~ (еїсоп) огібісій де сопігої 
монтажное ~ (/енп) дезсрідеге де топіа| 
~~ моста (рой) деѕсһійегеа роди 
нагнетательное ~ (таз) сапа! / огіѓісіц де 
геїціаге 
напбрное ~ (піду) вига е ргеѕіџпе 
незатбпленное ~ (а!) деѕсһійеге іпѕиртег- 
зіьШа 
оконное ~ (еїсоп) рої де Ѓегеаѕігӣ 
переливнбе — (1151) вига де ргеаріїп 
перепускнбе ~ (1152) вига Фе ргеаріїп / Фе 
{гапзуахаге / Фе 5сйраге / Фе 4езсагсаге 
гу. плотйны (сі) деѕсһійегеа Багаіціці, зес- 
Пипеа де зсигвеге а Багад и! 
притбчное ~ (а!) огібісіц де аѕріга{іе; рига 
ае адисйе 
промывнбе — (/екто) огіѓісіш "/ рига де 
зра!аге 
~ решета (таў, тіг) осһі е сиг 
г сйта (таз, тіг) осһі ае ѕіќа 
~ сифбна, входнбе (1151) огіѓісіи де іпіга- 
ге а) 5ібопиїці 
смотровбе ~ (еїсоп) рига де уілііаге 
спускнбе ~ у. отверстиє, выпускнбе 
~ укрытия, раббчее (уелі) огіѓісіц де шс- 
ги а! сагса5еї 
отвёрстия п. рі. крепёжные (еїсоп) рдигі 
репіги ѕиѕ{іпеге / репіги агтаге 
отвёртывание п. (ес) дезигибаге 
отвёс т. (1ейп) Біг си рішйть; репаш; ситра- 
па; (спіт) ргоба, сапійате сіпідгіїй 
отвёсный уегтіса! 
ответвлёние п. гатіїісаціе, депуайе; ргапѕа- 
тепі, гасога З 
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ответвлёние Е 
двойнбе раструбное ~ под 45° (іл!) га- 
тЁсайе дибій си тие Іа 45° 
ме кабелей (проводбв) (е1) гасога / Бгап- 
затепі де сабіигі (де сопаисіогі) 
~ путей (5), агит) гатібісаціє а дгити- 
ші / а сай 
= раструб-фланца под 45° (іп5і, Шаг) га- 
пибісаціе 5ітарій си ши! 91 Напза Іа 45° 
~ труб (1750) бгапѕатепі де емі; сгас; га- 
ті ісаўе 
м трубопровбда (ілѕ/) гапийсайе Іа соп- 
дисе 
ответвлять а гатібіса, а Гасе Бгапбатепіе | 
дегіуані 
отвётственность Її. материальная (ес) гез- 
ропзабійтате тагегіаїй 
отвёртка Г. (тес) згафемца 
отвйнчивать а дезагиба 
отвлечёние п. деміеге; абаїеге 
отвод т. Чемеге; іпдерагіаге, еуасиаге; аба{е- 
ге; (е!соп) емасцаїог (де вазе заи Існіде); 
(еі, Шаг) гасога; дегіуаіе; гапийсайе; 
Ьгапзатепі 
абонёнтский ~» (ее) Бгапзатепі де або- 
паї 
боковой ~ гатібісайе / Фегіуаціе / сопдис- 
їй / іеўге Іатегаїд 
лу воды (ейп) їпдерагіагеа аре!; абатегеа 
ипеї аре, деміегеа ипиі сигз де арӣ 

лу возвышёния рельсов (сі) гатрӣ де га- 
согдаге а ѕиргаїп&Ццаӣгіі сай 

гнутый — (а, іпзі) гасога сигбаї 

двойной ~ (а іпзі) гасога дибій 

лу дорбги (4гит) гаштіїісайе де дгит 

— катушки (еї) ргіга де Бобіпа 

крутоизбгнутый г» (аі, #751) гасога си сиг- 

ригй ргопипіаїй 

гу остряка (сі) сигз а асшиі (де таса7) 

— пара (іегто) рита де абиг 

перехбдньй ~ (аї, іпзі) гатійсајіе / со! 

де їгесеге 

гу пути (сі) магіапіа (ае Ише) 

раструбный — (аї, іп5і) деуіа[іе (4е {еауа) 

си тапуоп 

— рекй (Шаг) деміегеа ипиї Пи, абатегеа 
ипиі сигѕ де ара 

„х тепла (ѓегто) еуасцагеа сдідигії 

— трубопровбда (аї, іп5і) гатібісайе де 
{еауй , ае гопдисій 

фӣйдерный — геї) Фегіхаціє діп Ядег 

г» фильтрацибнных вод (Під) еуасцаге а 
ареіог де шЯгайе 

отводйть а деїйтіа; а аїоса; а рипе Іа дізро- 
зійе; а деуіа; а абаїе 

отвбдный де ѕсигвеге; е депуайе; йе еуасиа- 
ге; де деуіеге 

отвбзка Ё. сага; ігапѕрогі; еуасиаге 

отволаживание п. штесіаге 

отворёчивание п. у. отвёртывание 


отгӣб т. іпдоїіге; шдойига 
ге арматуры (агт) іпдоїгеа агтаиги 
отгибать а шдо! 
отгбн т. виража (4гит) зиргаїпаЦагеа уїга- 
іціші 
отдача Г. сегаге; гезгішіге; іпароіеге; гапда- 
тепі, ейсіепій; Гасіог де ейсасіїаїе; геси 
— воды (21) Нугагеа аре! (с@ге сопзита- 
юг) 
полёзная -» (а1) іеѕігі ише (4ебИе Йугае 
репіти сопзит аїп {асигИе де аситиіаге) 
прямая ~ тбпки (/егто) седаге дігесій де 
с&аигй а Госагайи 
— сваи (ѓећп) геси ріїошіці 
2х тепла (!егто) седаге Фе сдідига 
отделёние п. ѕерагаге; йерајаге; Чезрагиге; 
діз'осаге; дебргіпдеге; дезіїріге; дегазаге; 
Ға; зестог; сотрагіїтепі; зесйе 
банное ~ (агп) заїй де Бае 
больнйчное ~ (агп) зесйе де зріїа! 
дробйльное ~ (тіг) зесйе Фе сопсаѕаге 
душевбе — (агй) за!& де Фибигі 
залйвочное — (тіг) зесйе де гигпаге 
мӣксерное ~ (тіг) зесйе де тіхеге 
~ подготбвки сырья (епп) зесйе де рге- 
рагаге а таїегійог ргіте 
произвбдственное ~ ({ейп) зесйе де рго- 
дисйе 
родйльное — (агй) таїегпиате 
г связи (агй) ойста роза! 
смесйтельное м» (тім) зесйе де атезе- 
саге 
лу сортирбвки (тіг) зесйе де ѕогіаге 
формбвочное гу (тіг) зесие де Гогтаге 
отдёлка !. (Йп) Ишаге; Низа); рагпіїигӣ; 
вагпізіге 
архитектурная ~ Ишзаге агнігестопіса 
бетонная ~ 5ігаї де Ёіпіѕаге де Беїоп 
— бороздами Ёіпіѕаге / 1епсша!а їп бга2- 
де 
внутренняя ~ Ипа) іпгегіог 
деревянная ~ азіегеа!д 
защӣтно-декоративная ~ біпіѕаге десогаїі- 
уй де ргоесйе 
м камнем біпізаге си ріаїга 
лессирбвочная — уегпіза) 
малярная = Ёіліѕаге ргіп уорѕіге 
мокрая — біпізаге итеда, орегаці итеде 
де Нптзаге 
мраморная - Ёпіѕаге ргіп сёріцѕіге си 
тагтига 
наружная ~ біпіѕај ехіегіог 
~ начисто бпіѕаге 
г оббчин (4гит) бпіѕаге а асоѕіатепіе- 
Іог 
лу повёрхности затйркой Ѓіпіѕаге а ѕирга- 
Ғејеї ргіп дгізсціге $ 
22 под вӧлны Яшбаге / Кепспіаїй іп уаіогі 
лу под губку Ёіпіѕаге си азрезі де Бигеїе 
— под кирпйч Гіпізаге ітіїане де сёга- 
тіда 9 
~ под травертин ‘епсша!й ітігаціє де іга- 
уегій 


отделка 
— под шубу (камня) біпіѕаге іп Біапа (а 
ріеітеі) / заЪ ѓогт& де раша бий 
22 потолка бпіѕаге а ріаїопиїіці 
ду стен деревянными панёлями Ёіпіѕагеа 
регеШог си ІатЫгіџгі де Їетп ,; 
сухая — бпіѕаге иѕсаїй, орегафй цѕсаїе де 
Нилзаге 
г швов (гепп) біпізаге а тозраг ог 
отдёлочник т. Япізог, типсКог ѕресіа!іѕї іп 
Тасгйгі де бпіѕај 
отдёлочный де Ёіпіѕај 
отдёлывать а Йа; а дездйуїг5і; а огпатепіа 
отделять а деѕрӣгүі, а ѕерага, а іоіа 
— перемычкой (сћ) а іпсһійе си ип Ббаѓаг- 
дон 
отдирёние п. бетбна (Бе!) дезргіпдегеа / деѕ- 
Ғасегеа Беюпии 
отдушина #. огібісіа де уепійатіє / де аегіѕіге, 
гАзибійіоаге; сіарй, сіареїй; рига / сапа! де 
аегіѕіге 
отдушка Її. вытяжная (уепі) огіѓісіц де 
ехпайзіаге / де уепійабіе ргіп аѕрігаге 
отёль т. у. гостиница 
отеплёние п. іпсйігіге; ігојаге іегтісӣ. 
отёсанный (Іт) есагіѕаї, сіоріїї 
отёска 5. (Іт, іеһп) сіоріїге, есагіѕаге, сіорії- 
тога 
~ камня в ёлку (іл) сіоріїгеа ріеїгеї їп У 
„х под шаблон (Хіл) сіоріїге дира за оп 
чйстая ~ (п) сіоріїге де Ёіпіѕај 
отёсывать а сіорії 
отжётие п. (ягої, зеой) ргезіцпе Іахегаїй 
бтжиг т. (т) гесоасеге 
отжӣм т. Уоагсеге, ргеѕаге 
г влаги (сп) дгепаге; еѕесаге 
отжимать (вйнт) а Фезигифа (ип зигиф) 
отказ т. геѓит; геѓиг їп Ёипсіопаге; гепипа- 
ге; заїигаціе; гаїем 
йстинный ~» геѓи2 геа! 
контрольный — гей» де сопітої 
ложный ~ гебих Га!5 
остаточный ~ геѓих гетапепі 
проёктный ^^ геї» ргоіесіаї 
расчётный 7» гео саїсиіаї 
—, сваи (при забйвке) (гепт) теѓигмі ріо- 
ии: (а Баіеге) 
упругий — гейм, еіазіїс 
отказограмма Ё. Ч1автата де геи? 
отказомёр т. (тй) арагаї де шйзигае геїи- 
ті . 
откалывание п. а5спіеге; деѕрісаге; сіоріїге; 
ехѓоһеге 
А глыб (1ейп) ѕҒйгіпагеа Биїдапіог 
откАтка Г. гозовойге, іпдерӣгіаге ргіп гоѕїо- 
зоНге; (тіп) ітапѕрогї (ѕиһіегап) ре те 
канатная = (тіп) чтапзрог си саб 
механйческая г» (сў, тіл) еуасиаге теса- 
піса 
ручная — (сі, тт) еуаспаге тапиаій 
откачивание п. у. откачка 
откачивать а ротра; а ехасиа (рт ротраге) 
16 Ю!спопаг 
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откачка Г. ротраге, еуасџаге 

гу волы ерилиеп{; ротрагеа / еуасиагеа 
ареї 
кустовая ~ ротраге їп вгир 
непрерывная ~, ершттепї сопііпии 
одинбчная ^^ ротраге ігоіаїд 
бпытно-эксплуатацибнная ~ ротраге ех- 
регітепіаїй де ехріоаїаге 
гу 5рлифтом ротраге ргіп ргезіцлеа аеги- 
ші сотргітаї 

откидной габагабії, Базсиіапі 

отклёивание п. дезрипдеге, деліїріге 

отклонёние п. йеуіае, деміеге, абаеге; есаті; 
апотаНе; (тес) 5двеатй; (12) арегаўйе 
действйтельноє ~, ађаќеге геа] 
допускёемое ~, араїеге / үагіайе айтіѕі- 
Ый; соіегапій 
предёльное г» абаїеге Штіїй 
среднедопустймое ~ абаїеге тейіе адті- 
На 
срёднее вероятное — (веоӣ) ађаїеге рго- 
Баба тейіе 
— струй (Шаг) аеЙесиатеа іеїміці 


отключёние п. (е!) десопесіаге 
зашйтное ^^ (е1) десопесіаге де ргоїесііє 
откбс т. (саг, сі, іега5) їа\и2; (еїсоп) 51аї йа 
Јегеаѕіғӣ, изд) 
береговой ~, іаїм таїціці 
"боковбй ~ їаіих Іаќега] 
верховой ~ 1а112 атоме 
внёшний ~ ‘ат ехіегіог 
водный — 112 їп топа аре! 
лу выемки тат! дебіеціці 
двернбй — віаї де за 
естёственный ~ {аіи2 паїигаї 
я землянбго полотна ѓаіи2 а! іегаѕатеп- 
шиі сай 
лу котлована {ат а! зарашги 
крутбй ~ ‘ат абгирі 
лобовой и» (сі) сарх де іпігаге; (сл, веой) 
таІи2 ігопіаї 
материкбвый ~ у. откбс, естёственный 
мокрый ~ 1а2 ці 
мошёный ~ {ах рамаї / си регем де 
Беїоп 
нависйющий гу іаїш2 5ибрепааї 
нагӧрный ~ їаїшо іп атоше 
надводный ^ аіш2 Чеазарга  піуеЇшіці 
аре! / иѕсаї 
намывной ~ 1а2 іп гашЫей һійгашіс 
напбрный — гаша йіп ашоше / @1изрге ара 
лу насыпи 1ат а! гагабіеміці 
низовой — 117 іп ауа! 
облицбванный г» тат Їїпізаї 
обратный — їаїшо си сопітарапій 
одинарный ~ їаїша си рапа ипіса 
одинбчный ~ ќаіи2 1:1 
~ окбнного проёма к1аѓи! зо! де Ѓегеа- 
зіта 
— ӧсыпи їаіи2 де ампесаге 
лу отвала їаїцо де паїда 














































































































ОТКОС 242 
откос 
~ переменной крутизны 1а2 си раша 
уагіабіїдй 


подгорный ~ у. откос, низовой 
~ проёма р1аѓи! хо 
русловый ~ рапій / уегѕапі а(1) аїбієї 
смӧченный ~ таїц2 идаг ' іпѕрге арӣ 
сухбй ~ таг иѕсаї 
устойчивый ~, ѓаїи2, маи 
гу. уступа карьёра га? а! ігерќеі йе сагіегй 
откбсник т. (/ейп) за оп регги Рогтагеа 
таїидиіці / Фе та 
грабельный — за оп іла! репіги Гогта- 
геа ати 
ножевбй ~ заБоп Че гаїш2 си сщії 
шнёковый — за оп Си 5пес репіги Гогта- 
геа таїшаміці 
откосный де раша 
отлӣв т. (е/соп) зоапс; (сй, Нідг) зсигвеге; 
Чзрожиу де зсигоеге; Яеуегѕог; гейих 
~ окбнного переплёта (еїсоп) 1Асгитаг 
отливка Г. пипаге; р1еза шгпа!А 
г архитектурных деталей (1ейп) гагпаге 
а декаїййог агипесшга!е 
батарёйная ~ (1ейп) гигпаге їп Баїегії 
г» наливным спбсобом (1ейп) тигпаге 
сотрасіа 
плёнок (/елп) (игпаге а рейсше! 
сливным способом (1ейи) шгпаге рип 
ргоседеці си вот 
отличие п. Феобебіге, діегепій; аіѕііпсіе; са- 
гасіегіѕііса 
конструктйвное — сагасіегіѕіїсй сопѕігис- 
пуа 
отлӣп т. краски (Ёп) аезргтаеге а уорзе]е1 
отложёние п. (зео[, ћійғ) зедітепіаге; дери- 
пеге; дерогії; зедітепі 
геологическое — (вео!) зедітепі веоіоріс 
г йла (шаг) іподтоїіге 
~ кброк на повёрхности (114, тіп) де- 
рипеге зирегіїсіа!д 
ге нанбсов (ліг) Ферипеге йе апуїипі, 
десапгаге 
отложёния п. рі. (2е0і) дерипегі; зедітепіе 
донные ~, дерипегі 4е Гипі 
йлистые — дерипегі Фе пато! 
намывные ~, дерипег аїшуіопаге 
г» пыли Ферипегі де ргаї 
солевые — Ферипегі йе ѕ&гигі 
отлӧмка Ё. гиреге; гиріигй 
отлуп т. сојіге; гашта (ае{ес! ай Іетпиіші) 
= краски (/іп) сойгеа уорз@е! 
бтмель Г. (^ійғ) Бапс де піѕір рип адїпс, Вага 
де пізір 
отмёт т. (а/, 1151) сої де соп4иси де арӣ 
отмётка Г. ѕетп, іпѕетпаге; сої; тагсй; таг- 
саге; поїаге; поїӣ; тепіцпе; обзегуане; 
герег 
абсолютная ~ (сео) соїй абвоїшій 
безопасная ~ (14) со! де ѕівигатцӣ 
высбтная ~ (сео) соїй де шуе! 


1 


і 
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высоты У. отмётка, высбтная 
горизбнта воды (Ніах) со!& а шуеш ит 
ареї 
гу грёбня (сп) соїӣ а согопатепіціці 
гу грунтовых вод (#4) піме! а! аре!ог 
їгеаїісе 
г дна (Шаг) соїд а Ғипашиі 
дна рекй (Ніаг) шуе! а| ран! гіціш 
естёственной поверхности земли (яеса, 
вео!) піуеїці тегепціці патига! 
~ земли (вео4, вео!) соіа а тегепціці 
исхбдная — (зео4, Шаг) соїй ша / де 
ріесаге 
исходная высбтная ~ (зеоа) ріап Фе сот- 
рагайе / де герег 
координацибнная ~ (геоа) герег йе соог- 
допаге 
красная ~, (реоа) соїд гобіе 
гу направления (2е04) герега) Че аігес- 
Пе 
натурная ~ у. отмётка земли 
нивелирбвочная ~ (сеоа) соїй 4е піуеі- 
тепі 
нулевая ~ (веоа) соій тего 
~ подпбрного горизбнта (сй) соїд а шуе 
Шіці де гаепйе 
проёктная ~ (срі) со! де ргоіесі 
произвбльная ~ со{а агЬИгага 
пьезометрическая — (лій) соїй ріеготе 
їгіса 
раббчая ~ у. отмётка, красная 
репёрная ~ (део4) соїй де геїегіпій 
средняя ~, (зе04) соїй тейіе 
~ уровня воды в водохранйлище (сл) п- 
уеїці ареї 1асици де аситиіаге 
услбвная ~ (вео4) соїд геіатуй / сопуеп- 
Нопаїід 
фактйческая ~ (ясой) соїдй геаі& 
чёрная — у. отметка земли 
отмечать а тагса; а їпѕетпа, а пога; а іѕііп- 
ве; а обзегуа 
г» вёхами (вео4) а јаіопа 
отмостка Ё. зігаї де е{ап$аге; пибгасАтиие де 
ріаїга де та; регец _ 
каменная — (сй, дғит) регеи Фе ріаігӣ 
отмучивание п. (тіг) ітрегіге; ѕрй аге ае 
сапіаге 
отношёние п. (та) гарогі, геіаціе 
весовбе — (т!) гарогі де ргеціаїе 
водовяжущее ~ (ті) гарогі / Касіог ардй- 
Напі 
водогйпсовоє ~ (тіг) гарогі ард-ірзо5 
водоизвесткбвое — (ті) гарогі арй-уаг 
водотвёрдое — (тіг) гарогі арй-зиБзгапій 
зопаа 
водоцемёнтное — (тіг) гарогі / Ғасіог 
ара-сітепі 
объёмное — (т) гарогі удійтеїгіс 
~ объёмов воды и вяжущего у. отношё- 
ние, водовяжущее 
передаточное г (таў тес) тарогі де 
їгапѕтіѕіе 
процёнтное — (тіг) ргосепіаі 


і 


і 
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отбгнутый іпсоуојаї, іпдоїг, сигбаї 
отопительный ае шсалге 
отбпка Її. (тт) Гіпізаге рип горігеа зігаїиіші 
зирегИс1а1 
отоплёние п. (ѓеғто) іпсдігіге 
водонасбсное ~ їпсӣ]2іге си арӣ саай рот- 
раї 
водянбе ~ іпсдігіге си арӣ 
воздушное — іпсдігіге си аег 
воздушное ~, с огневой тбпкой іпсдігіге 
си аег, си Госаг 
~ высбкого давлёния іпсдігіге (си афиг) 
де їпаїїй ргезипе 
газовое ~ Їпсділіге си рате 
гравитацибнное воздушное — ЇпсдЗітіге си 
аег рип вгауйайе / рим сисайе Нфега 
~ жйдким топливом іпсдігіге си сотЬиѕ- 
ПЫ ісһіа 
инфракрасное — іпсдігіге си гадіарі іпіга- 
гозії 
квартирное ~ іпсдігіге а арагіатепішіці 
конвекцибнное ~ іпсйігіге ргіп сопуесйе 
лучйстое — Їпсділіге рип гадіајіе 
лучистое потолбчное ~ шса ге ргіп га- 
Файе де Ја / Чт 1ауап 
мёстное — іпсйігіге Іосаіа / шамаца! 
насбсное ~ Їпсдігіге си сігсиіаціе рип рот- 
раге 
~ нйзкого давления їпсаїтіге (си абиг) де 
јоаѕӣ ргеѕіцпе 
огневоздӯшное ~їпсй12іге си аег іпсдігіг Іа 
Насага 
~ отраббтанньм паром іпсділіге си геси- 
регагеа абигиіці #0105 
панельное ~ іпсдігіге си рапоцгі 
панёльно-лучистое ~ шсдйігіге си рапоигі 
гадіапіе 
пароводянбе — іпсдігіге си абиг 5і ара, їп- 
саге тіхій 
паровбе — їпсёІ2іге си абиг 
паровоздушноє ~ іпсдігіге си атеѕѓес йе 
абиг $1 аег 
~ перегрётым паром іпсдігіге си абиг 5и- 
ргаїпсй121ї 
периодйческое ~ іпсйігіге регіойісё / іп- 
їегтіїепіа 
~ природным газом шса]7ге си вазе па- 
шгае 
прямоточно-воздушное — шсАМе си 
.есһісигепі де аег 
пылеугольное — іпсділіге си сйгбипе риі- 
уегіхаї 
радиаторное — іпсдігіге си гайіаїоаге 
радиацибнное — саге си гадіапії 
райбнное ~ Їпсділіге сепіта!д гаїопа!д 
рециркуляцибнно-воздӯшное ~, Їподізіге 
си аег гесігсшаї 
рециркуляцибнное — Їпсділіге си гесігси- 
Іаге 
— теплоцентралью 1егтойсаге 
центральное — іпсдігіге сепіга!& 
электрическое — іпсдізіге ејесігісӣ 
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этажное ~ іпсдігіге де еїа| 
оторцбвка Її. (Іт) геїегагеа сареїеіог 
отощениє п. (/епп) дергезаге 
отпайка Ё. (еі) дегіуайе; рига 
отпалка Г. (Іехр) їтриѕсаге; ехріодаге 
отпечаток т. агаргелій; игла; (срі) соріе 
г колеса (агит) Їдвазиї горі 
отпйливать (и, (ейп) а їйіа си Іегдзігдці 
отпор т. (єе0і) їтріпреге; гелізїелій; геасііє 
лу грунта (порбдь) (2е0{) геасйе а ра- 
ина! и! (а госії) 
упругий ~ (грунта) (ео!) геасіе е!азиса 
(а рӣтіпішиі) 
бтпуск т. геуепіге; Аше; Нугаге; Ригпігаге 
~ натяжения арматуры (агт) геуешгеа 
агташги їпіїп5е 
~ тепла (1егто) Иилитаге / Пугаге. де 
сдідига 
отпущенный геуепії (о{еш!); зідбії (зигивиі, 
Ріпа) 
отраббтанный ига, ериізаї; ційігаї 
отражатель т. деЙесюог; овііпаа дейесѓоаге 
~ дыма (есоп) деЙесог / раідгіе де Гит 
ге струй (Ніаг) дебіесіог де јеї / де ута 
отрёзка Г. (зи) {йіеге (си Пасага) 
отрезбвка 8. (1ейп) тізігіє азсиціїй 
отрезок т. рагіе; їгопѕоп; бисаїй; (таї) ѕев- 
тепі 
г времени іпіегуа! де ітр 
г. доски (Іт) сарді де 85сіпдцга 
отремонтйрованный герагаї 
отрӯб т. ([т) сарді геїегаї; їйієшитй 
отрубёние п. (1ейп) геїеғаге; ідіеге 
отрыв т. гареге; Феїазаге; девргіпдеге 
г». бползневого блбка (геої) гирегеа таѕі- 
ушіиі ајипесаѓог 
струй (Підг) де2]ірігеа уїпеі де арӣ 
струй от плоскости (Нійг) деѕргіпаегеа 
јеішиі де регеїе 
~ струй течения (ЛПіаг) дезргіпдегеа Ёіги- 
ші де сигепі 
отсадка Г. (тіг) дерипеге 
~ на решеті (т) дерипеге ре сшг 
отсасывание п. а5рігаців, зиреге 
отсасываемый аѕрігаї, 5ирі 
отсасывающий аѕрігаќог, азрігапі; зараог 
отсёв т. гегідиигі ира сегпиї / дира ѕігеси- 
гаї; (т!) зауига 
~ гравия (ти) ріеїгі$ сшгай 
отсёивание п. (т!) сегпеге, сійгиіге 
отсёк т. (агй) зесйипе; дезрагійига; сотраг- 
йтепі; їігопѕоп 
антисейсмический — зесйипе апііѕеіѕтіса 
противопожарный — ігоп5оп ап ос 
отсекать а деѕріса; а 4есира; а зесЙопа; а де5- 
Гасе 
отскабливание п. (/іп, іепп) газдиге 
отскок т. упругий (тес) гесці е]азИс 
отслёивание п. ехѓоіеге, сојіге, ЧеГойеге; 
ѕігайѓісаге; дезргіпдеге; йеѕігаййсаге 
отслоёние п. у. отслаивание 
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отсортирбвка Ё. (тіг) їгіеге, ѕогіаге, сіазаге 
отсбс т. (а/, 1151) азрігаге; азрігаціе; зисііипе: 
(у. Я отсасывание) сопдйсій 4е аегаге 
закрытый ~ дізрогійу їпсһіѕ де азргайе 
мёстный ~ азригайе Іоса!& 
открытый о» дізрогійу деѕсһіѕ йе аврігаціе 
отсбс-ворбнка т. (іпзі) ріїпіє де аѕрігайе 
отставание п. фазы (е/, тес) десаїаге Фе Газе 
отстаивание п. (світ, ній) зедітепаге; ѕе- 
рагаге; десапіаге 
~ стбчных вод (а/, діаг) Фесапіагеа аре- 
1юг цтаїе 
отстёиваться а ѕе 5едітепіа; а ѕе зерага; а зе 
десапіа 
отстой т. ѕейітепі 
отстойник т. (аї, 1151) іпѕѓајае / База / ра- 
һаг де Фесапіаге; Бажи Фе зедітепіаге; де- 
сапіог; дегпізіраїог 
вторйчный г» десапіог ѕесипӣаг 
двухкамерный ~ десаптог анЫш / си доцй 
сатеге 
двухъярусный ~, десапіог еауа! 
~ для нанбсов десапіог е ашуійпі 
~ непрерывного промыва есапог си 
5рдіаге сопіїпий 
первйчньй 7» десапіог ргітаг 
~ периодйческого действия (промыва) 
десапіог іпіегтіќепі / си РапсНопаге 
іліегтіќепій (де / си зр@аге) 
предварительный г» десапіог / їійги вго- 
зіег 
г» пыли (1151) деѕргӣѓиіог 
радиальный ~ десапіог гайіа! 
~ с гидравлической очйсткой десаптог си 
еригаге һійгашісӣ 
~ снепрерявным промківом камер десап- 
{ог си 5рдіаге сопипий а сатегеіог 
— трубчатого колбдца десапіог а! рипит- 
Іог шри[аге 
шламовьй — (лі). десапіог де патої 
отстбявшийся (214) Фесапіаї, зедітепіаї 
отступлёние п. юегап{а, аБатеге 
отсчёт т. сие, питаӣгаге; сопіогігаге 
задний о» нивелйром (вео4) сите таро! 
си шуе!а 
зеркальный ~ (зеоа) сшге ре тіге си вга- 
Чар! шуегзе 
ся по рёйке (425) сійге ре пига 
прямой — (таз) сише дігесій 
отсыпать а уагза (маетще їп угас) 
отсыпка 1. (Існп) Чезсагсаге ; цтрішига (їп 
зраїеіе ипеі сопѕігисііі); шсгаг! де гат- 
Ыеіај; (сп) апгосатепіе агипсаїе НБег 
гу грунта (Іегаз) штріційгй де рдшіпі; 
аеѕсагсаге а рашіптиїці 
защӣтная каменная ~ (сі) апгосатепї де 
ргогесре 
каменная (сп) ~ апгосатепі де ріаїгӣ 
~ насыпи (/егаз) геаїзаге а гатбіеціиі, 
гатЫеіеге 
~ насыпи «с головы» (/егаз) гатЫеіеге 
ітопіаід 


гу под откбс (1ейп) деѕсӣгсаге їп рапій 
бтсыпь Ё. (ѓегаѕ) отрішшгӣ де рётіпі; гат- 
Іеш; дерогії де ратіпі; (сп) апгоса- 
тепі 
отсыревание п. итемге 
оттаивание п. Пеғрһеаге, детеПеї 
г» кладки Чезепе{аге а дайне! 
отталкивание п. (тес) гериіѕіе, гезріпееге 
бттиск т. ітргітаї; игта; атргепій 
оттбк т. (ліг) ѕсигреге ; деуеєгзаге 
оттЯяжка Ё. гігапі, іптіп2діог, са и Фе апсога); 
апсогаге 
конструкцибнная ~, (сте) гат де 
сопугисш 
г» копра (/епп) апсогагеа зопее 
монтажная 2» (ѓейп) їгапі де топга| 
отхбдь т. рі. Чезеигт, гАтйзце 
отчёт шт. финансовый (ес) гарогі Гіпап- 
сіаг 
отчётный ае саїси! 
отчислёние п. (ес) герагице; а1осаге ; соїй 
отчислёния т. рі. (ес) аїосдгі, сое 
амортизацибнные ~ сое де атогитаге 
~ в фонды аіосйгі де Гопдит 
реновацибнные ~ сое репіги гепоуаге 
офактуренный (Гіпізат 
офактуривание п. Ни{аге 
офӣт т. (серпентйн) (ео!) обіг (ѕеғрепіп) 
оформлёние п. той де ргезепиаге; азресі; 
Гіпіза) ; дебіпійуаге; Нпізаге; регіесііо- 
паге ; Їїпдеріїпіге а Ғогтаі& Шог 
архитектурное — (ағ) азресі агНітесто- 
ліс ; богтё / біпізаге / Чесогайе агііес- 
Топіса ; ріазіїсй агпіестигаїй 
архитектурно-худбжественное — (агй) 
ргехепіаге агпітестига!-агіізіісй 
~ площадок (2еоа) регітеігагеа тегепи- 
гіїог 
охладйтель т. (/егто) гасйог, геїгієегатог 
~ вбздуха гёсиог де аег 
~ цемента (т) гасйог де сітепі 
охлаждать (іегто) а гдсі, а геїгідега 
охлаждающий гдсігог, геїгієегепі, Ёгівогійіс, 
ае гасіге 
охлаждёние п. (/егто) гдсіге 
адиабатӣческое ~ гйсіге адіабатісй 
водянбе ~ гасше си арӣ 
~ водяной рубашкой тасте си сАтаза 
де ара (И'аіегјаскеї) 
воздӯшно-водянбе — гӣсіге тіхіа си аег 
Я ара 
воздушное ~ гйсіге ‘си аег 
глуббкое ~, гӣсіге Їпаїпіаїй / їп адіпсіте 
диффузибнное ~ гдасіге ргіп Ниле 
жидкостное — гасіге си Псша 
искусственное о» гйсіге агийса!й 
испарйтельнсе ~ гасіге рип еуарогаге 
контактное о» гасіге ргіп сопіасі 
косвенное испарйтельное ~ гӣсіге рип 
еуарогаге іпаігесіа 
мёдленное 2» гёсие 1еп{а 
предварительное — гёсие ргейтіпага 
прерывистое ~ гёсте дізсопііпий 





охлаждёние 

противотбчное — гӣсіге їп сопігасигепі 

прямотбчное ~ гасіге Чт есһісигепі 

термосифбнное — гасие си їегтоѕіѓоп 
бхлупень т. (ағй, еісоп) вгіпӣй-соатӣ 
бхра Г. (тік) осги 

железная ~ осги де Нег 

золотйстая ~ осги айгій 

индийская красная ~ осги гози де Іпаїа 
охрана 8. ргогесііє ; раза ! ражмге 

~ городской среды ргоесйа теаішіиш 
играй 
ландшафта ргоїесціа реіѕајшиі 
окружающей среды ргошесйа тейішиі 
іпсопіигйтог 

г» территбрии ргоѓесіа гегітогіціці 

^ труда ргоїесііа типсіі 
оценка +. еуашаге, аргесіеге 

~ территории (игр) еуашагеа ипи! ‹е- 

гітогій 

~ шума (ас) еуашагеа. 2ротоїціці 
оцинкованиє п. (тес) тіпсаге, ва!уапихаге 
очаг т. ѕигѕӣ ; Госаг 

г» выделёния врёдностей ѕигѕа де 4ера- 

јаге а похеїог 

коррозибнный ~, Гюсаг де соголійпе 

бчередь Г. гїп; огдіпе фе зиссезшие 


й 


Й 


вторая ~ (1ейп) а доца игвеп{ӣ, еѓара а. 


доца (ае сопзігисііе) 
г раббт (1ейп) ог@те а Іисгагіїог 
очертание п. сопшг; ргобії; сопйдигайе 
г верховбй грани (в ключё) (сл) 
сопійг атопіе (Іа сћеіе) 
~ низовбй грани (в ключё) (сй) сопійг 
ауа! (а сһеіе) 
~ шва (5и4) сопіиг а! задиги 
очёрчивать а сопига; а ігаѕа ; а еѕепа 
очёсы т. рі. дезеиг 
очистйтель т. сигАшюог; еригаюг; ёги ; 
дізрогійу де сигёфаге ; ригјог 
очистка Г. сигдаге ; еригаге ; ригіѓісаге 
~ арматуры (агт) сигӣјагеа агтатшги 
бактериологӣческая ~ (а/, іпзі) еригаге 
бастегіоІовіса 
биологическая ~ (аї, іпѕі) еригаге Біо- 
Іоріса 
~ воды (21) еригагеа аре! 


~ вӧздуха (1751) еригагеа аегиіиі 

~ газа (1151) еригагеа ватаи 

гидравлическая — (тіг, ітес) зрЁаге 

підгаціса 

гидропескоструйная ~ (тіг, тес) забіа) 

итед 

дробеструйная ~ (тіг, Ітес) сигёфаге си 

сигепі де асе ; забіа| 

~ дымохбдов (1715) сига{агеа собигіїог 
де Тит 

т» издёлий сигёфагеа ргоЧизе!ог 

г мёстности (ейп) сигдагеа Тегепиїці 

механйческая ~ (1ейп) сигӣ{аге теса- 

піса 
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многоступёнчатая ~ воды (а) еригаге 
егаїаїа / ш ігеріе а ареї 
непрерывная ~ (а!) еригаге сопіїпий 
огневая ~ (тес) сигёфаге ргіп агӣеге 
~ от замазки (ѓейп) сигафаге де сни 
г от йла (1751) сигіаге де тй | 
~ от камнёй (їепп) іпдерагіагеа ріеїге- 
ог (де ре ип їеғеп) 
~ от накипи (1151) аехіпсгиѕіаге 
~ от наносов (Ріг) емасиагеа дерипе- 
гПог аїшуіопаге 
~ от песка» (аі, т) детпіѕіраге; 4е- 
сапгаге / ѕерагаге а пізіриіші 
~ от ржавчины (/епп) сигајаге де ги- 
віпа 
периодическая ~ (а!) еригаге дізсопіїпий 
пескоструйная — (тік, 1ейп) ѕаЫаге, 
сигајаге ргіп Їег де піѕір 
г стбчных вод (а!) еригагеа ареюг 
гегідиаіе 
ультразвуковая — (/епп) сигёфаге си ці- 
ігаѕипеїе 
~ форм (Бер іейп) сигагеа соѓгајиіиі 
химйческая ~ (а!) еригаге сһітіса 
— швов (ѓелп) сига{агеа гозіигіїог 
с щітками (/енп) регіеге 
злектродиалитическая ~ (01) еригаге 
(а ареї) ргіп еіесігойіа1іхӣ 
очищать а сига ; а ригібіса ; а ерига 
очки рі. защӣтные  (герп) оснеам Яе 
ргоесйе 
очко п., светофбрное (агит) ос! е ѕетаѓог 
ошибка Г. егоаге, сгезеа!& 
вероятная ~ (2е04, таі) егоаге ргобабіїд 
коллимацибнная — (ео) егоаге де 
сої таре 
срёдняя ~ (та!) егоаге тейіе 
ошкуривание п. (іт, іейп) сојіге 
оштукатуривание п. (/іп) іепсиіге 
~ мбкрым спбсобом 1епсипе ре сае 
итеда 
оштукатуривать (/іп) а їепсиі 


























































































































павильбн т. (агп) раміїйоп, с№ю$с, еси! 
автобусный ~ ашорага 
вбіставочньй м» рауійоп де ехрогіце 
душевой — рамійоп е аизит 
киносъёмочный м» апецег / 5гидіо сіпета- 
торгаѓіс 
рыночный ~» рауійоп репіги ріаја 
торгбвый ~ рауШоп сотегсіа! 
павильбн-раздевальная т. (ағћһ) раушоп- 
уезНаг 
паводок т. (діаг) ушига 
пагода Г. (агй) рароаа 
падёние п. сЯдеге ; зсйдеге ; іпсідепій ; (вео) 
їпейпаге і 
крутбе ~ іпсіїпаге таге 
г» напбра (Нні4г) сёдеге де ргезипе 
~ пласта іпсііпаге а зігаїціці 
полбгое ~ іпсіїпаге тіса 
лу рекй (підк) садегеа гїшш 
ступёнчатое ~ (14) садеге їп пере / 
іп сазсааа 
— шлюза (ліан) сАаеге Іа есіша 
пажилина Г. (еісоп) тоаза 
паз т. сапа! ; Іоса$, зсобиига ; бай; ; пиг ; зап} 
де ітбіпаге ; гепига 
боковой — (еїсоп) сге ига / апсоза Іа- 
тегаїа 
выбирать ~ (ейп) а пици, а тогіега 
дверной ~ (еісоп) Гаї, де иса 
лу для креплёния (таб) сапа! де біхаге 
/ де ргіпдеге 
— для раздвижнбго окна (еісоп) защ 
репіги Ѓегеаѕіга #Нзапа 
кольцевой ^ (еїсоп) сгеѕійіига / сапа! 
сігсиаг (&), 5апі іпеіаг 
косбй — (еісоп) сгезідгага обіїса 
круглый ~ (еісоп) Гаї; гоѓипа 
направляющий ^ (сп) піѕа де 14а} ; 
(таз) сапа! де вбідаге 
окбнный ~ (еісоп) аі. йе Ѓегеаѕіга 
плбский ~ (еісоп) ГаЦ ріап 
пролбльный (на паркётной дощечке) — 
(есоп) сапешгй ; запі 1опёим та! (а /а- 
теіа де рагсйе!) 
прямоугольньшй — (есоп) бай Фгерішпяйни- 
Јаг 
~~ со скбшенньми краями (еісоп) шас / 
зап си тагріпі тезие 
стеновой — (е[соп) Ға Іа регеїе (де Іетп) 
таврбвый — (есоп) сапа! / ГаЦ / сгезід- 
тога їп ѓогта де Т 
торцевой — (еїсоп) сапа! / сгезига 
топа! (а) 


треугольный ~ (еїсоп) Рай іапеіниіаг 
шандӧрный ~ (сп) піза-Батагдой 
шибночный - (таз) іосаз де рапа 
пазник т. (Іт) гіпаеа де пш 
пазование п. (іт) пиішге 
пазовать (Іт) а пиці 
пазуха Г. (еісоп) трап 
— свбда (еісоп) агсці БоЦії 
пайка Ё. (Ітес) Прие 
абразйвная — Пріге абгагіуа 
бесфлюсовая - Пріге Гага їопдапі 
~ в печи Пріге іп сиріог 
— в солянбй ванне Прие іп Базе десзагигі 
высокотемпературная г» Нрие Іа 1етрега- 
сага іпаікё 
~ заливаниєм Прие рми шгпаге 
индукцибнная ~ ірге ргит 1лачсие 
капиллярная ~ Пріге саріага 
~ нагрётым блӧком ірге рпп біос їп- 
са 
погружёнием рге ргіп сиїипдаге 
проводбв Ирие а Игеюг а саБиагиог 
~ шва Пріге а гоѕіцгиог 
— электросопротивлёнием Приге рип ге- 
215еп{а ејесігіса 
пайрекс т. (тіг) рігех 
пакгауз т. (с/) таваме (е тагіигі), ап- 
сгерогії 
багажный — тазаме де Бағаје 
пакет т. расһеї, зпуа 
м балок (еісоп) расһег йе впал 
му керамического камня (тіг) расһег де 
ріёіге сегатісе 
кирпича (те) расһег де сагат 
лесоматериалов (тіг) расһе: де таїе- 
гіа! Іетпоѕ 
~ перегревателя ({егто) 5есра зиргат- 
саїглюогиїц 
го проводбв (еі) распег йе бге 
шинный ^ (еітег) зпуй де Баге 
пакля Е. (тіг) сіі (де т ѕаи сіпера) 
пал ш (сп) ріїогї Фе атага) ; Баба Фе апсога) 
направляющий — эр фе віча) Ў 
причальный — тгеі-Ёга{і, раее де ата- 
гаге 
ряжевьй — Баба де сһеѕоп 
свайньй ~ Баба-ріїої 
палата Г. (агПп) ѕаіоп, зад 
больнйчная ~ заїоп Пе зрца! 
палатка Її. торгбвая (ағд) сһіоѕс сотегсіаї 
палаццо п. (агй) ра!а27то 
палестра Г. (агл) райезга 
палёта Г. (іғапѕ) раега 
палетизация Г. (іғапѕ) раеигаге 
палётка Її. (ясой) за оп йе тйзигаге вгаћ- 
са а ѕиргаѓеѓеіог 
палец т. (е!соп) ваига їп 214 репіги топ- 
{агеа зспееюг ; сатӣ ; (таз) Боб; ах 
палисад т. (ағла), еісоп) вага пис де габге- 
Іс; раіѕааа 
палисадник т. (ағћ, еїсоп) эгадтца їп ѓаја 
саѕеі (у. я палисад) 


і 


2 


і 


і 





палйтра Г. (та$, Іегто) раїісій 

палы т. рі. (сй) регей 
направляющие "- реге де аицаге 
причальные ~ Бабдіє йе атагај ае асо5- 
таге 

пальмётта #. (аг) раітеѓа 

пальник т. ([ехр) атогѕа 

памятник т. (агй) топитепі ; ѕіаќше 
архитектурный ~ топитепі агһіїесіопіс 
мёртвый — топитепі іп гиіпе 

пандус т. (ітап5) ріап іпсіпас; гатра де 
ассез 
винтовой ~ ріап їпсіїпаг е|со1Ча! 
маршевый ~ ріап іпсіпаі си та! тийе 
гатре 
пешехбдный — ріап мсИпаЕ репіги ріеїопі 
проездной ~ ріап їпсііпаї репіги уеһісше 

панелевӧз т. (/гат5) уеһіси де Ітаперогіаї 
рапонгі 
прицепной ~ гетогса репіги ігапѕрогіаї 
рапоцгі 
рамный — уе си]! си саги репіги ігапѕрог- 
таг рапоигі 
самоходный ~ аціосатіоп репіги ігапѕ- 
рога! рапоигі 

панелевӧоз-полуприцёп т. (/галѕ) ѕетігетог- 
са репіги ігапѕрог!а! рапоцгі 

панель Г. (гісоп) Іатігіи ; рапои ; (е/) рапоч, 
‘а он (4е сотапай, ае аіѕігіБи{іе) 
акустическая ~ рапои аси5зіїс 
алюминиевая ~ рапоч іп аїцтіпій 
асбестоцемёнтная ~ рапоц іп агбосітепі 
арболйтовая ~ рапоц Яіп агбоїїї 
бетӧнная ~ рапои аш Бегоп 
боковая — рапои Іагега! 
вентилируемая ~ рапоц уепішаї 
вентиляцибнная ~ рапои де уепШайе 
ветровая — рапои де ргоесйе сопіга уїп- 
тиші 
виброкерамйческая ~ рапои уїбгосегатіс 
виброкирпӣчная ~ рапои де сйгатідй мі- 
Ьгоргезаїа 
вибропрокатная ~ рапои уїбгоіатіпаї 
Іатіпаї рим уїбгації 
вихревая воздухораспределйтельная ~ 
рапои ае аізігібціїв кигбиіепій а аегийи 
внутренняя — рапои репіги регей іптегіогі 
всасывающая ~ рапои . йе аѕрігаўе 
газобетбнная - рапои іп рагођеоп 
газосиликатная ~ рапои йіп рагозійсаї 
гибкая ~ рапои Нех1ЬИ 
гипсобетонная — рапои іп вПірзобетоп 
гладкая ~ рапои п@ед 
глухая — рапои огр / Гага роіиг 
дверная — рапон де пуд 
< двоякой кривизны рапой си ЧцЫй сиг- 

Бига 

двухконсбльная ~ рапои си дона сопѕоіе 
двухслойная ~ рапои їп оца ѕігағигі 
деревянная ~ рапоц / іатЬгіџ де Іетл 
доббрная гу рапои сотріететаг (си аї- 
тепѕіипі ғейиѕе) 
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дымозашйтная — рапои апіїйит 

> жёсткости рапоий Фе гірійігаге 

~ заполнёния рапой де шпріитига 

звукопоглощающая "- рапоц Гопоабзог- 

Бапі 

— из слойстого пластика рапоц йіп ріазіїс 
утаийсат 

карнизная ~ рапоц де согпіѕа 

керамзитобетбнная 7» рапои йіп Беоп си 

сһегат1ї 

керамическая -— рапош сегатіс 

кессонйрованная — рапои сһеѕопаї 

клеёная — рапош їпсіеіаї 

клеефанёрная — рапош іп рІасај їпсіеіаї 

комбинйрованная — рапои сот па 

комплексная ~~~ рапои сотрієх 

корббчатая ~ рапоц-сийе 

крбвельная ~ рапоц 4е асорегі5 

крупная — рапои таге / 4е таг! фітеп- 

зішпі 

легкобетбнная ~ рапош діп Беюп шуог 

ленточная 7» рапоц-Ёіҙіе 

-2 лучистого обогрёва рапоц гачіапі 

мембранная — рапоц-тетігапа 

металлическая — рапоц тейайс 

многопустбтная — рапош си воїиті пцій- 

ріе 

многослойная ~~ рапош си тие тайм 

навесная — рапоц зизреп4а! / іп сопзо!а 

нагревйтельная ^^ рапош фе іпсаігіге 

— на кбмнату рапой де тёгітеа ипе! са- 
теге 

наружная ~ рапоц ехіегіог 

ненесущая ~ рапои перогіапі 

несущая ~ рапои рогіапі 

неутеплённая - рапон {ага мойаге тег- 

тіса 

облицбвочная — рапоц де Гапиа!а / де іт- 

Ьгдсаге / ае ріасаге 

огнезащитная ~ рапои геїгасіаг 

однослбйная ~ рапой си ип гай 

окбнная ~ рапоц-Їегеазіга 

г» опалубки (фе!) рапош де соїга) 

остеклённая — рапоц си веат 

отопйтельная ~~~ у. панёль,. нагреватель- 

ная 

парапётная ~ рапои-рагареї 

пенобетбнная ~ рапоџи Яіп Беюп сеішіаг 

пеносиликётная — рапои іп 5ійсаг ехрап- 

даг 

перегорбдочная м» рапои де зерагайе / 

де регеїе 4езраг{иог 

передвижная ~ рапом тобії 

— перекрытия рапои де р1апзеи 

- перекрытия «на кбмнату» рапом де 
р!апзен репіги о сатега 

перембічечная -> (сл) рапом де Бааг4оц 

перфорйрованная ~ рапош регіогаї 

пластмассовая 7» рапон діп таѕе ріазіїсе 

пневматйческая ~, рапош `рпеитайс 

— покрытия рапои йе асорегіз 
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панёль 


потолбчная ~ рапоц де ріаїоп / йе 1ауап 

потолочная ~ лучйстого отоплёния ріаїоп 

гайіапї (рапои 4е іауап репіти їпсйігіге 

ргіп гайіації ) 

позтажная ~ рапош де ілацітеа ипиї еїа) 

_предварительно напряжённая ~ рапош 

реегепзіопаї 

прокатная ~ рапои Іатіпаї 

простёночная ~ рапоц-ѕра1еї 

пустотёлая — рапой си её / си дошм 

разборная ~ рапои детоша 

ребристая — рапои си пегушгі / пегуигат 

решётчатая — рапои гейси!аг 

рядовая — рапои сигепі 

самонесущая ~ рапои аціорогіапі 

сборная ~ рапош ргеїабгісаї 

светлящаяся ~~~ рапой Іитіпоѕ 

светопрозрачная ~ рапоиш ‘тапзшеа 

светопропускающая ~ у. панёль, свето- 

прозрачная 

светящая ~ у, панёль, светлящаяся 

свӧдчатая 2» рапоц Бог 

~ с дверным проёмом рапои си 501 репіги 
иѕа 

силикатобетонная ~ рапой Яіп Беїоп си 

яйсай 

складчатая ~ рапои сша 

слойстая ~ рапои-зап4у1$ (5айЙсай) 

~ с окбнным проёмом рапои си 501 реп- 
їги Гегеазга 

сплошная ~ рапои ріп 

— с проёмами рапоц си доши 

стандартная ~ рапоц згапдагд 

стекложелезобетонная ~ рапои йе Беоп 

агтаї си Біосигі де ісі іпеіобате 

стеклянная ~ рапош іп 5їїсід 

стеновая — рапоц де регеїе 

столярная ~ рапои 4е Іїтрідгіє 

сферическая — рапои ѕѓегіс 

съёмная ~ рапоц дегазабії / детотаби 

/ атомібії / тобії 

телескопйческая ~ рапои Іеіезсоріс 

теплоизлучающая ~ рапой Іегтогадіапі 

теплоизоляцибнная ~ рапоц іегтоїгоіаті 

/ саюогИия 

типовая ~ рапои Ир / “апаага 

торцбвая ~ рапон йе сара! 

трехслбйная ~ рапоц си те! 5їгаїигі 

угловая ~ рапоц е соїї 

~ управления (е[, таз) риріїги Пе со- 
тапаа 

~ управления, кнбпочная (е/) саѕеіа де 
сотапаа си Биюапе 

утеплённая - рапои си ігоіаціе 1егииса 

/ тегтоїхоїаї ў 


фасадная ~ рапои репіги Га{ада 
~ фёрмы рапои де Гегта 
фрӣзовая ~, рапои де Ѓгіхӣ 
фундаментная ~ Бос де Рипааціе 


холбдная ~ рапош гесе 
цельноблбчная — рапош топобіос 
цбкольная ~ рапоц / Мос де зосіц 
часторебрӣстая ~ рапоц си пегуцгі 4езе 
шатрӧвая ~ 5осій рігатіаа! 
штампӧванная ~ рапоц атрипізаї 
щитовая ~ (сп) рапом Яе уапа 
электролюминесцёнтная ~ (е/, еісоп) ра- 
пои еіесігоїитіпізсепі 
панёль-настйл Г. (еїсоп) рапоц-ріап5ец 
панёльный де рапои, аш рапочгі 
панёль-оболочка Г. у. панёль, мембранная 
паннб п. (агп) рапои 
монументально-декоративное ~ рапоц 
Чесогайу топитепіа! 
панорама Г. (игб) рапогата 
круговая ~ рапогата сігсиіага 
плоскостная ~ рапогата р!апа 
пантбграф т. (сеоа) рапіовгаї 
пантбметр т. (сео) рапіотеїги 
паперть Г. (агПп) ргійуог 
папильонаж т. (йтес) раріїопај, раріїопаге 
вберный ~ раріїопа| їп еуапіаї 
крестовый ~ раріїопа| їп сгисе 
параллёльный — раріїона| їп рагаїе! 
папиролйт т. (тіг) раргоШша (таѓегіаі ае 
сопѕіғис{іі сопјесіопаі п гезіигі де Ніїг- 
пе) 
пар т. (іегто) абиг 
влажный ~ ариг итеа 
г» высбкого давлёния ариг е шаЦа рге- 
ѕіцпе 
выхлопной -— абиг еуасиаї 
глухой ~ абиг іпаїгесі 
грёющий ~ абиг де їпсй1211 
действующий ~ абиг асіїу 
дросселӣрованный ~ абиг Іатіпаї 
конденсйрованный ~ абиг сопйепѕаї 
косвенный ~ у. пар, глухбй 
мокрый ~ у, пар, влажный 
МЯТЬЙ ~ абиг де етіѕіцпе / Фе еѕаратепі 
/ цзаї 
насыщенный ~ аЪиг зашгат 
~ нйзкого давлёния абиг йе јоаѕӣ ргеѕіцпе 
острый ~ абиг ргоаѕрӣі / аігесі / ум 
отбрбсный — абиг ѕесипдаг / илаї 
отраббтавший ~ аБиг ицтаЕ / е еуасцаге 
/ чиНхае / тогі 
отработанный ~ у, пар, отраббтавший 
первйчный — абиг ргітаг 
перегрётый ~ абиг ѕиргаїпса121ї 
пересвиценный — абиг ѕиргаѕаішгаї 
прямбй ~ у. пар, бстрый 
свёжий ~ у. пар, бстрый 
сгушённый ~ у. пар, конденсӣрованный 
сбковый ~ абиг Фе еуарогаге 
сухбй ~ абиг иѕсаї 
чистый — абиг риг 
пара Г. (тес) сирій 
~ вращёния сирій де гоане 
плоская (кинематйческая) ~ сирш ріап 
(сіпетаїіс) 





пара 
пространственная — сиріш рана! 
равнодёйствующая — сирій гегиПапі 
~ сил сирій де Ѓѓогје 
парагнёйсы т. рі. (2201) рагаєпаїз 
параграф т. смёты (ес) рагавргаї Пе еуі 
параклаз т. (#е01) рагасіат ; Изит, сгаратигі 
параллелепйпед т. сил (тес) рагаїеПріре- 
ди! Ғогеіог 
параллелограмм т. сил тес) рага!еіоргатиі 
Іогіеіог 
параметр т. рагатеїги 
конструктйвный ~ (срі) рагатеїги соп- 
Утгисйу 
~ нагрузки, критический (ср!) рагатеїги 
сгійс а! 5агсіпії 
начальный ~ (тес) рагатеїги има! 
объёмно-планирбвочный ~~ (срі) рагате- 
(ги зрараї де ѕіѕіетайғаге 
регулирующий — (таѕ) рагатеїги де ге- 
ваге 
термодинамӣческий — (ѓелто) рагатеїги 
сегтодіпатіс 
параметры т. рі. рагатеїгі 
~ машӣны (таў) сагасіегіѕіісі / рагаштеїгі 
аі (аІе) таѕіпіі 
~ пара, основные (ѓегто) рагатеїгі іпі- 





паї / де Баха аі абигиїці 
расчётные ~’ (срі) рагатсігі де са|- 
сш 
стройтельные ~ (срі) рагатейт фе соп5і- 
гисре 


унифицированные ~ (срі) рагатеїгі ип!- 
Пса 
парапет т. (е/соп) рагареї, Баїизігада 
балясный — рагареї си баІи$ігі 
декоративный — рагареї бесогайу 
решётчатый ~, рагареї си эгИа} 
сквознбй ~ рагареї Ігаїогаї 
сплошнбй ~ рагареї ріп 
пареный (тіг) сорі їп абиг; афбигії 
парйльня Г. (агй) Баіе де абигі 
русская — Баіе Фе абигі Че Ир гиѕеѕс 
турецкая ~ Баіе е агбигі де Ир шгсезс 
финская ~ (сауна) зацпа 
парк т. рагс 
автобусный ~, рагс Фе аціобиге 
автотранспортный ~ (автопарк) рагс аціо 
ландшафтный ~ рагс патогаї 
поселковый ~ рагс іп юсаШае 
< ПутёЙ (сі) вгарй / сотрієї де Нпії 
сортирбвочньй -— (сі) этира де іпеге 
~ стройтельных машйн (тає) рагс де 
таз де сопѕігис[іі 
паркет шт. (е/соп, Іт) рагспе! 
~ в «ёлку» рагсреї а5егаї їп ,ргай" / 
изре И ши, МУ 
~ в кирпӣчик рагсһеі обізпції їп ипећі 
дгері 
~ в корзйнку рагсһеі абегаї їп |езёигё 
ітріеніїй 
~ в косую корзйнку рагспе! іп {еѕйїига 
ітріегиа обіїс 
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~ в рамку рагсне-бан їп гата 

~ в сайку рагсһеї біп ріёсі готбісе 
дубӧвый — рагсһег де 5іеіаг 

клебньй — рагсбеї їпсІеіаї 

мозайчный — рагспеї-тогаїс 

набӧрный г» рагсһеі Іатејаг 

палубный — рагспеї епеіегеѕс / реп рипіе 
‚ромбоидальный — у. паркёт в сайку 
гу с косбй крбмкой рагсһеї си салі обіїс 
~ со шпунтбм рагсһеі си шис 

~ со шпунтбм и гребнем рагсһеї си Іат- 

Ба я шис 

~ с фальцем рагсһег си Гай 
художественный - рагснеї агіізтіс 
шпунтовбй ~ у. паркёт со шпунтбм 
штучный ~ рагсһег іп Бисабі 

щитовбй ~ рагсһеі-рапоц 

паркётины Г. рі. (еїсоп, Іт) рагсвае їпсІеіаїе 

(ре зігаї де Биит сам) 


паркётный де рагсһе 


паркётчик га. ({1ейп) рагсвеаг 
паркинг т. (стоянка) рагсај 
подзёмный ~ (агй, сѕиЬ) рагсај заМегап 
парность Г. касательных напряжёний (тес) 
рагігатеа еїогіигіїог гапгепуа!е 
паровыделёния п. рі. девајаге фе марогі 
парогенератор пі. (1егто) репегатог Фе абиг 
башенный ~ репегаїог де абиг е йір 
тига 
противоточньй ~, вепегаюг де абиг їп 
сопігасигепі 
прямотбчный ~ вепега‹ог де абиг їп есһі- 
сигепі 
~ с промежуточным перегрёвом зепе- 
гагог де абиг си зиргаїпсділіге іпіегте- 
Ч1ага 
парогидроизоляция Г. (1201, іегто) ігојайе 
ітроїгіха абигіїог $1 ипиаиаи 
пароёмкость Г. (1/12, (егто) уоїшт / сапи- 
ќаїе де ариг 
пароизоляция Г. (/еғто) БамегА йе уарогі 
пароконденсатор т. (/ггто) сопаепѕаїог де 
ариг 
парснепроницаемость Г. (і201, Іегто) ітрег- 
іпеабійтате / еапзейае іа абигі 
паронепроницаемый (1201) Іегто)  ітре- 
пеїгабі) / егапз5 Іа уарогі 
паронйт т. (т) рагопії (/оаіе йе агђеѕі 
саисіийсаїй) 
парообразование п. (/і2) марогігаге, ігесеге 
іп згаге де уарогі, Гогтагеа абигиіиі 
парообразователь т. у. парогенератор 
пароохлалйтель т. (/екто) гасйог де абиг 
повёрхностный А» гасігог де ариг рип 
зиргаїа|а 
смёшивающий ~ гйсіќог де абиг рип атеѕ- 
лес 
пароперегреватель т. (/егто) ѕиргаіпсаі21їог 
де абиг я 
дисковый о» 5иргаїпсдігіїог де абиг си 
ріде 



















































































ПАРО... 259 


пароперегреватель 
конвективный — 5иргаїпсдігіїог де абиг 
рип сопуесіе 
радиацибнньй ~ зиргашсаиог де абиг 
ргіп гафайе 

паропрозбд т. (ѓеғто) сопдиса де абиг 
главный — сопадшсій рипс!ра!й де абиг 

паропрогрёв т. (бетбна) (Бе) їгаїаге си 
ариг (а Беюопии!) 

паропроизводйтельность Г. (іегто) дебії де 

7" ариг 
гу котла Чебії / сарасіїате а(І) ипиі сахап 

паропроницаемость {. (Іегто) регтеабійате 
Іа уароги де арӣ 

паропроницание т. (/егто) фіїагіе / репеїга- 
Не а абигіїог 

пароразогрёв т. (1егто) іпсдігіге си абиг 

парораспределёние п. (іегто) дізігібціїв а 
абигиіці 
золотникбвое ~ @іѕігіриіе си 5егіаг а аби- 
гиші 
клапанное ~ @іѕігірціе си ѕираре а аби- 
гииі 
кулйсное — фізігібціє си сшіѕа а аби- 
гиши 

парораспределйтель т. (/егто) дізігібціїог 
де абигі 

паросббрник т (гегто) соіесіог де абиг; 
доти! сагапишші де ариг 

паросмесйтель т. (1егто) атеѕїесӣќог де 
абиг 

парособиратель т. (1егто) гесіріепі / соіес- 
ог / асити!атог де абиг 

паросъём т. у. паропроизводӣтельность 

пароувлажнёние п. (ейи) штідібісаге си 
ариг 

пароувлажнйтель т. (/енп) иштідібісаїог си 
абиг 

партер т. (ағ) рамег 
гу театра рагїеги! гсаїгиіці 

партия Г. 101; рагіай ; ѕегіе ; есріра, Бгізадд 
бпытная ~ (срі) 101 де іпсегсаге 
развёдочная ~ (вео!) есһірӣ Фе ргозрес- 
Пип! / де ехріогаге 
топографическая ~ (вео) еспіра горо- 
вгабіса 

парус га. свода (агп) рапдалііу 

парусйна Г. (тіг) ріп2ӣ ргоаѕӣ 

парусность Г. (реоа) соеїїісіепі де ріапаге 

парцёлла Г. (геоа) рагсеід 

парцеллировать (сео) а рагсе!а 

парцелляция #. (сео) рагсеіаге 

паспорт т. (ес) Бшенп; сегіїбісаї; біза 
гу креплёния (тіп) ѕсһета ае ѕиѕпеге 
~ проёкта (срі) 5а теппісй а ргоіести- 

їі 

технический — (срі) ѓіѕӣ геппіса 

пассаж т. (игф) раза} 
торговый — раза] сотегсіа! 

пассажироток т. Них де сдідіогі 


пассатижи рі. (ѓейп, (тес) Чейе раїепі 
пассиватор т. (спіт) арепі де разіуаге 
пассивация Г. (ст) раѕіуаге 
паста Ё. (тіг, Пп) раѕій ; сосӣ 
абразйвная — (Пи, ітес) раѕій абгазлуй 
алюминиевая ~ раза де аїцтіпій 
антисептйческая ~ разій апіїзергіса 
графӣтовая ~ раѕій е ргаѓії 
доводочная ~ раѕій ае Ишзаге 
известкбвая — разій де уаг 
пастель Г. (срі) раѕіе! 
пасынок т. (еісот) зосій де эр 
патернбстер т. (тапу) раїегпоѕіег 
патина Г. (спіт) райпа ; сос]еа!& 
патио т. (алл) рано 
патрбн т. (Іехр) раїгоп ; сагіц5 ; (тес) тап- 
Ягіпа ишуегза!а, ріаїоц ; (е/) ацііе, Га5зипе, 
зажигательный - (1ехр) сагіцѕ де аргіп- 
еге 
патрубок т. гасога, 5їиі ; ішЬшигё 
г» вентилятора, всасывающий (уеп) га- 
сога де азріга[е а! угпіШаѓогшиі 
~ вентилятора, нагнетательный (уел) га- 
сога де геїціаге а! уепаїогшиі 
выпускной — (115, таз) 5їці / гасога 
бе еуасцаге 
грязеспускнбй ~ (а[, піду) тиЬ де еуасиаге 
а пётоішиі 
душйруюший — (115) оха де ршуегі- 
таге 
нагнетательньй ~ (1756 таз) гасога де 
геїціаге 
приточньй ~ (тає) гасога де шзаЙаге 
продувочный ~ (1156 таз) гасога репіги 
5иЙагеа сопдистеїог 
промывочный — (17156 таз) гасог4 регги 
зра!агеа сопдистеіог 
соединйтельный ~» (115) шбишга де га- 
согдаге / де }опсйипе 
пауза Її. композицибнная (агл) рацій сот- 
рогііопаїй 
пацха Г. (агй) ра{ћа (агйИесшта Стигіеі) 
паяльник т: (/тес) сіосап 4е При 
газовый ~ сіосап де При їпсдігії си На- 
сага е ра? 
электрический ~ сіосап де При еіесігіс, 
1есоп 
паяльщик т. (/тес) Приог де шее 
паяние п. (І тес) Пріге 
паять (ітеє) а Прі теае 
пегельмёссер т. (сео) таӣѕигаѓіог де піуеї 
педбметр т. (яе0ф) редотеїги, родотеїтги, 
ойотеїги 
пек т. (тіг) зтоаА ; гез14ца перги де ѕтоа- 
Іа (Гага шеит втёе) ; видгоп 
асфальтовый ~ зтоа!а азГа!иса 
вязкий ~ ѕтоаіа уіѕсоаѕ& 
древёсный ~ ѕтоа!&4 / гдазіпа ае Іетп 
~ из нёфти зтоа!& де реїгої 
крбвельньй — Ышш репіги іпуеіќогі 
мягкий ~ рийгоп вга5 
~ первой перегонки видгоп іп ргіта 
фіз аге 


ек НРУ 
пластифицӣрованный — гидгоп р!азийа! 
продутый ~ видгоп охідаї 
смешанньй ~ вийгоп атезесат 
твёрдый ~ видгоп 5ес 
торфянбй ~ видгоп 4е ішгба 
пектоцеллюлбза Ё. (тіг) ресіосеїціога 
пемза Її. (яеоі, п") ріаїта ропсе 
литбидная ~ ріаїгй ропсе ішгпаїй 
шлаковая ~ 25игй ехрапдаїй ка 
пемзобетбн т. (Бе, тт) Беїоп де раша 
ропсе н 
пемзбвка #. (Йп) роїзаге, $еѓшге 
пёна Г. (спіт) зрита 
г для огнетушёния зрита де зппзете а 
Госици 
пенеплён т. (8е01) реперіепа | 
пенетрация (при испытаниях битумов) 
(таз) репегайе (Іа їпсегсагеа Бріиштийі) 
пблная ~ репеігаіе сотрієїа 
пенетрбметр т. (таз) репеїготеїти | | 
гидравлический ~ репеїготеїги си ицес- 
пе (репіги ѕопаај) 
кбнусньй о» репеготети си соп 
пенёк т. колбнны (еісол) рагіеа іпѓегіоа- 
га а ЗШрици 
пёнистый (т!) ѕритоѕ 
пенобетбн т. (Бе!. тт) Беїоп сеішаг 
автоклавньй ~ Беїоп сеїціаг аџшосіауігаг 
пенобетоносмесйтель т. (таў, ті”) таіахог 
репіги Беїоп сеішаг 
г. непрерывного действия та!ахог си ас- 
Пипе сопіїпий репіги Беїоп сеїшіаг 
трёхбарабанный ~ та!ахог си Ігеї атбиге 
репіги Беюп сеішіаг 
пеновзбиватель т. (тіг) Бдідіог де зритё 
пеноғашёние п. (тіг) деѕритаге 
~ в аэротёнках Яеѕршпаге аегобісд 
гидравлическое — 4езритаге һійгашісӣ 
химическое — йеѕритаге сһітісӣ 
пеногӣпс т. (тім) 1рѕоѕ ѕропвіоѕ / сеішаг 
пеноглинйт т. (п!) ѕритй іп агёПа агѕа 
пенозолобетбн т. “еі, пи") Беюп сеішаг си 
сепиѕӣ 
пенокерӣмика Ё. (тіг) сегаписй ѕропвіоаѕӣ 
пеноматериалы т. рі. (тік) таќѓегіаіе ехрап- 
даѓе / ѕропріоаѕе 
пенообразование п. (т) зритаге 
пенообразователь т. (сріт) зима ѕри- 
товепа; адепі де ѕритаге, зритапі 
клееканифбльньй ~ зритапі ре Баха де 
сіеі-соїобопій 
пенопласт т. (т) таза рІаѕііса ехрапдапій 
пенополивинилхлорӣд т. (тіг) роїсіогига 
де ушй ехрапдаїта 
пенополистирбл т. (тіг) рошйзіїгеп ехрапдаї 
пенополиуретан т. (тіг) роїигеїап ехрап- 
Чат 
пеносиликат т. (пит) 5ійсаї ехрапдат 
пеноснимӣтель т. (ті) соестог фе зрита 
пеностеклб т. (т) зна ѕропріоаѕа 
декоратйвное — зіїсій ѕропвіоаѕа десо- 
ганудй 
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звукопоглощающее ~ 5іїсій ѕропріоаѕӣ 
репіги ігоїдгі Гопісе В: зано 
термоизоляцибнное ~ 50їсід ѕропріоаѕа 
репіги ігоїйгі егписе 
пеношлакобетбн т. (Бер, тік) Беїоп зроп- 
510$ си 28ига 
пень т. (Іт) сіоаїй, Бигигива, сої 
пенька #. (ті) ббге / Ёшог де сіпера 
сизальская ~ Йїге Фе авауа 
пёпел т. (Іегто) 5сгит, сепиздй 
пептизация #. (ст, Н2) рер(їгаге 
первибратор тп. (Бер, таз) регуїбкатог . 
первибрация Г. ‘Бер, гепп) уїбгаге имепоа- 
га ; регуїбгаге 
первоббраз т. архитектурного памятника 
(ағћһ) Тогта има!а а топитепий и аг- 
риестопіс 
пергамйн т. (тік) регватіп (пігце де 120- 
Іа{іе ітргезпаїй) 
пергӧла Ё. (агй) регроїд 
перебор т. ехсеѕ прю 
лу выемки ({егаз) Фердзігеа ‹арашги 
~ грунта (Іегаз) ехсез де ратии 
переббрка #. (еісоп) Чезрагиига ; регеїе дез- 
рагішог 4 
бортовая ~ фезрагуїигй тагдіпаїй, реге!е 
Татега! я 
водонепроницаемая ~ регеїе етапу (Іаарӣ) 
дошатая ~ реге‹е Чезракиог де зсіпдигі 
— из дбсок у. переббрка дощатая 
лу из кладки регеге дезракиог йіп дате 
~ из цельнорешётчатого металла регее 
дезраг{Иог діп гецеа теайса 
переборщик т. (1ейп) ѕогіаїог 
перебрбс т. воды (Лідг) (гапѕуатагеа ареї 
перебрбска Г. стбка (#4") Чемлегеа дебии- 
ші 
перевалка Г. грузов 
шсагсааги 
перевбд т.тиїаге ; їгесеге ; сопуегиге ; (гап5- 
Гогтаге ; (еісоп) јие, вгіпаа, ѕсачп (Та іғе- 
сегеа созиш де јит) А 
— водотбка (рід) зспітбагеа сигѕиіші де 
ара 
стрёлочный ~» (сі) ѕсһітЬйог де сае ; 
гапийсайе ; тасах 
перевбдина Г. (еісоп) вгіпаа ре саге ѕе аба- 
74 зсіпдигі йе тауап ѕац Чизатее 
перевозить (/ғалѕ) а ігапѕрогѓіа 
перевбзка Ё. (їгап5) ігапѕрогї 
~ автотранспортом ашіоїгаперогі 
бестарная — ігаперогі їп угас 
— навалом у. перевбзка, бестёрная 
лу на поддбнах ігапѕрогі ра!еНтат 
— на тачках ігапѕрогі си гоаба 
пакётная — ігапѕрогі распейлаї і 
перевязка Г. (еїсоп, іећп) Ісядтага ; шспееге ; 
{еѕеге / 
американская ~ ѕіѕіет атегісап е азетаге 
а сігйтігПог їп хід, гіддгіє атепсапа 
сх в ёлку јеѕеге їп „У“ 


1гапѕ) ігапѕбогаагеа 
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перевязка 
~ каменной кладки {езегеа т2ідйгіеі де 
ріаїга 
~ кирпйчной кладки јеѕегеа 21йӣгіеі ат 
сагатіаа 


~ кладки (езегеа зіййгіеі 
крестбвая ~ кладки {езегеа лійдгіві їп 
сгисе 
многорядная ~ (еѕеге Іа та! тийе гіпаигі 
обыкновённая — Іерӣгигӣ обіѕпиіій 
однорядная ~, јеѕеге Іа ип гіпа 
пятирядная ~ {еѕеге Іа сіпсі гіпдигі 
трёхрядная — {ебеге Іа те! гіпдигі 
тычкбвая ~ феѕеге іп сар / ш Биізе 
фламандская ~ {еѕеге Патапай (Іа гіай- 
не де сагапиаа) 
цепная — ќеѕеге іп Іапі 
циклопйческая ~ {езеге сісІоріапӣ 
7у шва |езегеа го5іцгіїог (а гіайтіе) 
шестирядная — јеѕеге Іа базе гіпдйгі 
перегӣб т. (тес) іпаоігигӣ ; іпдоїге ; 5гітра- 
ге ; іпсоуодіеге ; (1тес) РАШиге ; (зе0й) си- 
Таге ; (175, таз) сої; {еауй соша 
~ лйнии сечёния (тес) ѕсһітБагеа Ііпіеі 
ае зесйипе 
гу мёстности (веой, вео!) ѕсһітЬаге фе 
рапіа 
гу стержня (пес) їпаоігеа Багеї ; сои! 
Багеі 
перегибёние п. сигбаге ; зігітбаге; Богди- 
гаге ; шсоуотеге 
перегибать а Бог4ига; а іпдої, а іпсомоїа; 
а їациі 
перегній т. (деої, Іегаз) зо! усреїаі 
перегбн т. (сі) шие сигепій ; дізгапій (Їпіге 
зації); зесіог Фе саїе Регагй 
критйческий г» аїзіапій сгігісй 
огранйчивающий ~, аїзіапій де вїщіге 
перегонка Ё. шпал (с/) тапеугагеа тауегсе]ог 
перегорание п. (ѓегто) агдеге 
перегорбдка Г. (еісоп) регеіе @езраниог ; 
Ясапё; Чезраг ига; іпегадіге; вгЏај де 
ргоїесіе 
адиабатическая ~ ({егто) регеїе аезрагИ- 
їог адіабатіс 
ажурная ~ регее Чезрагиюг десогайу 
блбчная о» регеіе аезрациог Чт Біосигі 
брандмауэрная ~, регее дезраційог іспіѓир 
вентиляцибнная ~ (тіп) сотрагіітепі 
ае аегај 
внутриквартирная ~, регеїе Фебрагійог їп 
арагіатепі 
водонепроницаемая ~, регеіе дезрагійог 
егапӯ 
воздухонепроницаемая ~ есгап е{апз Іа 
аег 
волнистая ~ регее аеѕрӣг{йог опашат 
выгораживающая ~ регеіе дезрагрїог- 
‚ тазсй 
гипсобетбнная ~, регее ЧезрёгИюг іп 
Беюп си ірѕоѕ 


гладкая ~ регеїе 4езрагиюог 5сІмізії 
глухая ~ регеїе аеѕрӣгүігог огр 
двойная ~ регеїе дезрагійог дибій 
деревянная — регеіе дезраг ог дїп Іетп 
дбнная ~ (сі) регеіе деѕрӣгүіќог де Рипа, 
ргає, іпесаї 
дощатая одинбчная ~ регеіе деѕрӣгіігог 
1201аї йіп ѕсіпаџгі 
дощатая щитовёя — регеїе Фезрагійог йіп 
рапоигі де ѕсїіпаигі 
дырчатая — регеіе еєрдгійог си вйигі 
железобетбнная ~ регеіе аезрагиюог біп 
Бегоп агтаї — 
жёсткая ~ регее йеѕрйгійог пела 
звуконепроницаємая ~, регее йеѕрӣгіог 
Ропоізоіапі 
~ из кладки регеїе дезрагиюог Чіп гіддгів 
~ из прббкового кирпича регее аезрёг- 
Шог діп ріцій ргезаїй 
а Ан г» регеге дезрагіїїог си ѕсһе- 
еї 
каркасно-засыпная ~ регеге дезрагіїїог си 
зсп@е $1 итриигй 
каркасно-обшивная ~, регеїе Чезраниог 
Чіп зснее!г сёршзй 
кирпичная — регеге деєрагійог діп 2ібд- 
пе де сагапиай 
крупнопанельная ~ регее @еѕрӣгүігог ат 
рапоигі таг 
лёгкая ~ регеїе даезрагійог изог 
междуквартйрная ~ регее Чезрациог їп- 
те арагіатепіе 
междукбмнатная гу регеге 4езрациог їпіге 
іпсарегі 
межкамерная — у. перегорбдка, между- 
кбмнатная 
мембранная ~ регеїе дезрё{иИог-тетьга- 
па 
мягкая складная — регее деврагійог рНапе 
пегівій 
несущая ~ регеіе йеѕрӣгііог рогіапі 
обшивная ~ регеїе Чезраг{иог де сарш- 
зеа!а 
облегчённая — регеіе аезрёцИог ибигаг 
огнезащитная 7» рапоц / регеѓе Чезраг юг 
апііѓос 
однослбйная — регеіе дезрйгійїог си ип 
ѕітаї 
опускная ~ регеїе деѕрӣгүіког-оһі!оіілй 
остеклённая — регеіе дезраг{иог си реа- 
тигі 
панёльная — регеїе деѕрӣгйог аш ра- 
пои 
-передвижная ~ регее деѕрӣгііог шоБи 
плӣтчатая ~ регее декрагіїог ат рідсі 
подъёмная ~ регее деѕрӣгііїог саге зе гі- 
аіса 
поперёчная — регее дезрагИюг ітапѕуег- 
за! 
продбльная ~ регеіе деєрйгійог Іопвіги- 
діпа! 
противопожёрная — у. перегорблка, огне- 
защитная 


перегородка 


раздвижная ~ регеїе 4езрациог сиії- 
запі з 
разделйтельная — 
рагсеіаге 
решётчатая ~ регеіе дезрациог си 2А6- 
г@е 
самонесущая ~ регете дезрагійог ашорог- 
апт 
сборная ~ регме 4езрациог ргеїабгісаї 
(пт @етеше ргејађгісаіе) 
сббрно-разббрная — регме 4езрациог 
детопабі! 
светопрозрачная ~ 
ігапзрагелпі 
сётчатая ~ регеіе дезрагійог  гейсшаг 
складывающаяся ~ регеїе Чезрациог рії- 
апі 
- с проёмами регее аезраг{Иог си ро- 
шгі к 
~ с сотовым заполнёнием регете аезраги- 
(ог си итріиігаӣ їп Гавигі 
стационарная ~ регеіе 4езрациог іх 
столярная ~ регее дезрациог аіп (їтріа- 
пе й 
теплоизолирующая ~, регеїе езрагиог 
тегтоігојапі 
~ теплообмённика (1егто) ѕиргаѓа{а де 
зерагаге а зспітагогиїш Че сй1аига 
тканевая ~ регейе Чезрагиог дїп {езатига 
утеплённая ~ регеше дезракиог си 120- 
1айе 1егписа 
фанёрная ~ регеїе дезрагиог йіп раса} 
филёнчатая ~ регее дезрагійког аш 1а и 
холодная ~ регее 4езраг|иог гесе 
шкафная ~ регеїе дезраниюг-ашар 
щитовая ~ у. перегорбодка, панельная 
щитовая столярная ~ регеїе дезраиог 
йіп рапоигі де ійтрідгіе 
экранная ~ регеїе йеѕрӣгіог-есгап 


регеїе 4езрациог де 


регеїе аеѕрӣгүіог 


перегрев т. (1егто) ѕиргаїпсаіғіге 


вторйчный ~ зиргатсайдге ѕесипдагӣ 
мёстный — 5иргаїпсйігіге Іосаїдй 
односторбиний ~ зиргаїпейігіге ипИа{ега|а 
~ пара зиргатса!иге а абаги 

гу помещёний зиргатса!иге а шсйрегИог 
промежуточный — ѕиргаїпсй12іге їпіегте- 
Фага 

установйвшийся ~ зиргаїпсдігіге де гейип 


перегревание п. у. перегрів 
перегреватель т. 


(1егто) зиргашса ог 
вторичный ~ зиргашсёюиог зесипдаг / 
іпѓегтефаг 
конвектйвный — ѕиргаїпс&12 ог ргіп соп- 
уесйе 
радиацибнньй — ѕиргаїпсё121(0г рип га- 
файе 
регенератӣвный — ѕиргаїпсӣ121(ог гесире- 
гаїог 

перегревать (1егто) а зиргаштса!1 

перегрётый (/егто) ѕиргаїпсй1211 

перегружатель т. (/гап5) Ігап5Богдог; ге- 
тасагсаюг - 
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конвёйерный ~ Ігап5богдог си сопуеіег 
мостовой ~ рой гиіапі е 1тапзБогдаге 
передвижной ~ ігапѕбогаог тобії 
пневматический ~ ігап5богдог риеитайс 
самоходный ~ ігапѕбогаог си ашіоргориі- 
зіе / ашіоргоршѕаї 
скребкбвый — ігапѕбогӣог си гаей 
перегружать а геіпсӣгса ; а зиргашсагса ; а 
їгап5богда 
перегруз т. зиргавгешае; зиргашсагсаге 
перегрузка Г. заргаїпсагсаге ; (тес) зиргазаг- 
сіпа (у. Я перегруз); (Ігап5) 1гапзБогаа- 
ге, гепсагсаге 
бескрановая ~ ігапѕогіаге Гага тасага 
~ груза ігапѕбогӣаге а іпсӣгсёїиги 
динамйӣческая ~» зиргазагсий іпатіса 
допустимая — ѕиргаѕагсіпа адпиз Иа 
крановая ~~~ ‘тапзБогдаге си тасагаџа 
передача Г. (таз) ігапѕтіѕіе ; ігапѕтітеге 
гидравлическая ~» їгапѕтіѕіе Підгаціїсй 
~ звука обхбдными путями (ас) ігапѕті- 
геге іпдігесід а 5ипегційі 
-зубчатая ~ ігапѕтіѕіе си гой діпјаќе 
канатная — (гапѕтіѕіе рип са и 
клиноремённая — їгапѕтіѕіе си сигеіе їга- 
рего1Ча|е 
реечная — їгапѕтіѕіе си сгета[іега 
~ тепла (1егто) ігапѕѓег де са!Чига 
~ тепла излучёнием (1егто) ігапѕтіќеге 
де саїдига реш гадіації 
~ тепла, конвекцибнная (/егто) ітапяті- 
їеге де сдійига рип сопуесйе 
~ усйлий (тес) ігапзтіїегеа еѓогіигпог 
фрикцибнная ~ ігапѕтіѕіе рип Їгісіїцпе 
цепная — ігапѕтіѕіе си Пап} ` 
червячная ~ ігапѕтіѕіе еЇсоідаій 
передвигать а деріаза; а шша; 
саја 
передвижёние п. деріазаге (у. 5і передвижка); 


ПЕРЕЕЗД 


а де- 




















1осотойе; тіѕсаге ; регпиіаге; Чесайаге 
~ грузовбй теле жки (крана) (таз) Феріа- 
заге а сагисіогиіці (тасамаїсі) 


гу крана (745) Феріазаге а тасагаїеі 
ббщее ~ нанбсов (ліаг) тізсаге сепега!& 
а ашушиЦог 
подскакивающее — нанбсов (ША) тізса- 
ге рип зайигі а алушиЦог 
передвйжка Її. шшаге; деріазаге 
г. здания (ѓелп) деріазагеа / тиіагеа сід- 
аи 
~ накаткой (балок, ферм) (Іепп) деріа- 
заге рии гшаге (а агіплійог, Тегтеїог) 
гу пути (сф) гірагеа шие 
передвижной тобі, ігапѕрогіаЫ] 
передёлка {. ігап5їогтаге; тодібісаге ; ге- 
Гасеге 


перёдняя Г. (агл) апігец, уе5гіБиі 

передувка Г. (/енп) заНаге 

переєзд т. (сў, гит) ігесете / раза] де пімеї; 
Багіега 
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зиргарипеге плбское 
й и и ой гу ріап5ец ріаг й: Н 
перебзд о — ‚о перекрывать (ѓейп) а іпсһійе ; а асорегі; а подвеснбе = У. а висячее перемешать (тес, іғапѕ) а Черіаза ; а тша ; 
- в одном уровне (агит) ігесеге Че пі- ѕиргарипе ? ~ по деревянным балкам р!апзеи ре пал а їгапѕрогіа 
уе! перекрытие п. (е/соп) р!апзеи; асорегі$ ; Ее перемещающийся шоб], сиіѕапі; уамабиИ 


железнодорбжный ~ (с/) раза) Че шуе! Іа 
са|еа Ғегаїа 
мошёный ~ (сі) ігамегзаге рауа!а 
неохраняемый ~ (сі) раза] Че піує! Гага 
раза 
охраняемый ~ (сі) раза) де піме! си раза 
холостой ~ (сеоа) деріаѕаге їп 501 
пережбг т. агӣеге ; іпсдігіге ехсеѕіуй ; (зиа) 
агзига (4еїесі де ѕидиғӣ) 
переизмельчёние п. (тіг) ѕиргатаӣсіпаге 
перекантбвка Г. рельсов (с/) поагсегеа 5іпе- 
Іог 
перекат т. (#4) Бапс де піѕір ; ргаё Ни- 
міа! ; топа (де гій) си адіпсіте тіса ; ігапѕ- 
уегѕа1а ; уай. 
перекатывание п. (тес) гозіовоїге 
перекачивание п. ротраге 
перекашивание п. (стеї, тес) їогѕіопаге ; 
ѕисіге ; ѕігіїтраге ; аеѓогтаге 
перекйдка Г. (175) ѕсһітраїог; ѕсһітђаге 
— клапанов (115) ѕсһітбагеа ѕирареіог 
перекидной (175, таз) Базсиіапі 2 
переклад т. (е/соп) ишрииига сӣріцѕеі ; 
(тіп) рдійгіа агтпйгигії, ргіпда де ѕир 
ѓауапи! ехсауайе!; ргеіипріќог ; (сі) іга- 
уегѕа 
г без стбек (тіл): випай ага = рі 
перекладина Ё. (гісоп) сһіпеӣ ; ѕйпећіе ; (га- 
уегѕӣ ; еїгівг 
г» двернбй рамы ігауегѕа цзи 
перекладка Г. гехійіге, гесопзилиге ; гебіац- 
гаге 
мостовая ~ (4гит) герауаге У 
переключатель т. (е/) сотигатог ; іпігегира- 
їог 
грозовбй ~ сопииїаїог апіепа-ратіпі ў 
~ лифта, этажный сотиіаїог ае еѓај а! 
ПИ > 
устанбвочный -— сотиќаїог де іпзтаїаціе 
переключать (е1) а сотиїа, а 5спітаба 
перекбика Г. (1ейп) зараге са сахтаца 
перекос т. деуіеге ; 5ігітраге ; абетаге оса 6 
(тес) деѓогтајіе иперішага ; (вео4) депі- 
уеаге ; (іт) ѕсогојіге і 
— при сдвйге (тес) деїогтаціе ипепіціага 
Іа Рогіесаге 
перекбшенный зай; 5ігітбаї ; деѕсепігаї ; 
орис; деїогтаг; депіусіаї ; деміаї 
перекрашивание п. (Ги) геуорѕіге 
перекрашивать (и) а геуорѕі д 
перекреплёние п. (тіп) геїасеге а ѕргіјі- 
пігії / а агтагигії Я 
перекрёсток (с), дгит) имегзесйе, їпсгисқа- 
ге де йгитигі 
косбй ~ іпіегѕесіе оБіса 
обустрбенный ~ іпіегзесііє атепајаќӣ 
прямой — іпіегѕесйе їп ипећі гері 
— с уширёнием іпіегѕесіе ѕирга1агріїа 

















(дғит) асорегіге 

армокерамӣческое — р!апзеи іп Ыосигі 

сегатісе агтаїе 

армокирпйчноє — рІапѕеи Аш сагапиаа 

агтаїд 

арочное — ріап5ец їп агс / іп Бока 

аэроснӣмков — (веоӣ) зиргарипеге а Їо- 

торгаЙШог аегіепе 

балочное — ріапѕец си 8721 

безбалочноє — ріапѕеи Ѓага вип 

безрёберное ~ рапзеи Ёга пегуигі 

безригельное ~ р!апеи Гага єгіпаі ргіпсі- 

рае 

бескапитёльное ~ р!апзеи-да!а 

бетонное ~ рапзеи де Беїоп 

висячее — ріапѕеи зизрепдаї 

г вод (сі) їпсһійеге а аре!ог 

грибовйдное — рапзеи-стрегса 

деревянное -— р!апзеи де Іетп 

~ деформацибнного шва асорегіге а гоз- 
(и; де аЙаайе 

железобетбнное ~ р!апбеи де Беїоп агтаї 

железокирпйчное ~ у. перекрытие, армо- 

кирпӣчное 

защӣтное — ріапзей йе ргоїесціє 

збльное ~ ріасӣ а сепцѕагшиі 

г» из предварйтельно напряжённого бе- 
тбна р!апбеи аш Беюп ргесотргітаї 

я» из пустотёлых элемёнтов р!апуеи Ай 
еістепіе си Бош 7 

гу из сбӧрных балок рапзеи іп вп 
ргебабгісаїе 

г. из сббрных злементов ріап5ей Чіп ее- 
тепе ргеѓаЫгісаѓе 

кессӧнное ~ їауап їп сазеїе, рІапѕеи са- 

ѕеїат 

крупнопанёльное — р!апзеи Яіп рапоигі 

паг! 

междуэтажное м» р!апзеи Имегтефаг / 

ие еѓаје ; 

мелкопанбльног ~ ріап5еш йіп рапоигі тісі 

металлӣческое ~ р!апзеи тегаїіс 

монолӣтное — ріапѕеи топо! №: 

~ на прогбнах и балках ріапѕеи си вп 
ае 1ети Чу 

~ на стальных балках ріапѕеи си дип 
теѓаіісе 

надподвальное ~~ р!апзеи реѕіе 5и0501 


надсйлосное — рапзеи реѕїе $102 
напбрное ~ (сп) даїд де ргезшпе 
несгораемое — р!апзеи ідпіїие 

нижнее ~ р!апзеи де рагіег 

облегчённое ~ р!апзеи изигае 
овально-пустбтное ~ р!апзеи си воши 
оуаїе 

панёльное — рІапӯеи йіп рапоигі 


подъёмное — ріапѕеч ПМа! 

~ по стальным балкам р!апзен ре єгіпгі де 
ое! 

пространственное -- р!апзеи ѕраџаі 

противопожарное — р!апзеи ап(іѓос 

ребрӣстое ~ р!апзеи си пегуигі 

г русла рекӣ (сл) їпсһійеге а аЫіе гіи- 
ші (си ия 48) 

сббрное ~ р!апзеи ргегабгісаї 

сббрио-монолитное ~ рІапѕеи рага! рге- 

Габгісаї 

~ свкладышами ріап5ец си согригі де ит- 
рішига 

свбдчатое ~ ріап5ей Бош 

~ с выступающими рёбрами ріап5еи си 
пегуцгі арагепіе 

~ с желёзными балками у. перекрытие на 
стальных балках 

складчатое ~ ріапѕец сиіаї 

совмещённое — ріап5ей си Ёипсіш ро|уа- 

Іепіе 

— со слойстым пблом р!апзеи си рагӣоѕеа- 
1а їп 5ігатигі 

~ с открытыми балками ріапѕец си вгіп2і 
арагепіе 

— с подвесным потолкбм р1апеи си гауап 
зизрепааї 

~ с раздёльным потолкбм р!апзеи си їа- 
уап 5ерагаї 

теплоизоляцибнное ~ рІапѕеи де ігоіаціє 

гегтісй / іегтоігоіатог 

утеплённое — ріап5ей ігоіаї гегтіс 

холбдное ~ ріап5ей гесе 

часторебрӣстое -— р!апзеи си пегуигі 4езе 

чердачное ~ ріапѕеи йе род 

шатрбвоє ~ р!апзеи їп Ѓогта (йе сом 

шёдовое — асорегі$ ѕей 


перекрыша Г. (с/соп) асорегіге 
перелйв т. 


(ша) теуйтѕаге ; Яеуегѕаге ; 
(1пѕі) ргеаріїп 


~ для ванн ргеаріїп де Бае 


перелом т. (агй) Рсіпішга ; (веоӣ) рипсі де 


ѕсһітбаге (4е піуеі) ; (таї) рипсі Фе іпПе- 
хімпе 
~ профиля (4гит) ѕсһітЬаге де ргобі 


перелопачивание п. (тіг, ѓіейп) атеѕіесаге си 


Іорага 


перематывание п. (еї) гебобіпаге 
перемёна Г. зспітбаге, ігапѕѓогтаге, тойі- 


Йсаге ; уагіаціє 


перемешиваниє п. (спліт, тіг) атеѕіесаге, 


айИаге 

~ в горячем состоянии атеѕіесаге 4е са!д 

^ в холодном состоянии атезесаге Іа 
гесе 


перемёшивать (сліт, пи") а атезеса, а авиа, 


а та[аха 


перемещёние п. (тес, {тапу) деріазаге ; ти- 


таге ; ігапзіаціе ; ігапѕѓегаге 

абсолютное ~ деріазаге абзоїцій 

виртуальное ~ Черіазаге уігіцаїй 

внутреннее ~ ігапѕрогі іпіегіог 

возможное ~ у, перемещёние, виртуаль- 

ное 

действительное ~ йерІаѕаге геа!а 

допускаемое ~ деріазаге айтіѕа 

единйчное — Феріазаге ипиага 

кинематйчески возмбжное ~ дер!азаге сі- 

петайс роѕіЬіа 

кольцевбе — (4ут) имегзесйе іпеіага 

конёчное ~ деріазаге Ипа! 

г. накаткой (балок, фермы) (газ) деріа- 
заге рим гшаге (а агіпгійог, а јегтеіог) 

начальное — Чер!азаге іпціаїй 

~ опор Феріазагеа геагетеіог 

относйтельное ~ Фер!азаге геїайуд 

поперёчное ~ ігапзіаціе Іагегаїй / (гапѕүег- 

зай 

~ связей Феріазагеа Іерёіигіог 

~ тбчки деріазагеа рипсішіці 

угловбе — Феріазаге ипрһішагӣ 

элементарное ~ тбчки 4еріазагеа еіетеп- 

(ага а рипстийш 


перемножёние п. зпюр (тес) тширИсагеа 


еригеіог 


перемотка Г. у. перематывание 
перемычка Г. (гісоп) Бшапагие ; (сп) Багаг- 


доц 

армокирпичная ~ Бшіапагие бе сагата 
агтаѓа 

арочная — Бод | Биіапдгия їп агс 
верховая ~ Багагдоц атоме 
водоудерживающая ~ (сп) Багај Че ге- 
тепе 

ворбтная ~ Бшапгив е роагій 
гидротехнйческая ~ Баіагіои һійгоќеһпіс 
грунтовая о» Батагаои / іб де рӣтіпі 
дверная ~ биїапдгиє де иё 

двухрядная шпунтовая ~ (сл) регее йиБ- 
Іо аде раІріапѕе 

железокирпйчная ~ у, перемычка, армо- 
кирпичная 

заградйтельная — Ба!агдои йе Багај 
защитная г (сп) регеге дезрагііог е 
ргогесре 

земляная — у. перемычка, грунтовая 
каменнонабросная ~ Батагдои / діє де ап- 
госатеше 

кирпйчная рядовая — Бшапагия дгері де 
сагатіда 

клинчатая ~ Бшапагия си сёгӣтіхі їп рапа 
крайняя ~, биїапдгиє тагріпаі 

~ на трубопровбде (1151) Фіаїгаєта ре 
сопдиста 
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перемычка 
набрбсная ~ Багагдои йе апгосатепіе 
надпроёмная ~ бшапӣгир ребе 50! (Іа цій) 
намывная ~ Багагдоц де ратіпі геайтаї 
ргіа бідготесапітаге и 

насыпная ~, багагдоц де рётіпі де итр№- 
(ига У, 
непроницаемая ~, (сп) регеїе еѕрӣгүіїог 
еїап$ і ) 

нйжняя ~ биапігие іпѓегіог 

низовая ~, Баѓагӣои ауа! 

обсыпная шпунтовая ~ Баѓагӣои де раї!- 
ріап5е ) 
однорядная шпунтовая ~ (сі) регае 5іт- 
ріш де раіріап5е $ 
окбнная ~ Миапагив де Ѓегеаѕіга 
поперёчная ~, Баїагӣои їгапѕуегѕа! (рег- 
репаїісиіағ ре пи) Ч 
предохранйтельная ~ (сй) Бага] де ѕеси- 
гиаѓе а 
продбльная ~ Батагдоц Іопвікидіпа! (рага- 
Іс! си гіці) 3 
противопожарная ~ (е/соп) регее де ѓос ; 
саїсап, Бгапатацег 
противофильтрацибнная ~ (сл) регеѓе де 


~ отклонёния (вео) ігапѕрогі йе дес- 


пае й 
параллельньй — (тес) ігапзіаре ў 
гу тепла (1егто) ігапѕѓег де сЯаига 


перенбсный ігапзрогіабі!, рогіабії, тобії 
переносить а тша ; а деріаза ; а їгаперогіа; 


а гарогіа; а ігапѕѓега 


перенбсчик т. хблода (1егто) авепі ігідогіїїс 
переоборудование п. геџаге, геатепајаге, 


гееспіраге 


переохлаждёние п. ({егто) ѕибгӣсіге ў 
перепад т. с&йеге ; уагіа[іе ; (№4) саѕсайд, 


сддеге іе ара 

адиабатический — (Іегто) ігапѕѓогтаге 
афафанса | 

~ давлёний (Аг) сдадеге е ргеѕіцпе 
~ дренажной сети (^іағ) вгадіепі а! ге- 
(еісі де @гепа} ЕТ А 
затопленный ~ сайеге («е арӣ) їпесаїй ; 
Чеуегзог їпесаі й 
КОНСОЛЬНЬЙ — (сі) езсагсаюг іп соп- 
501 / їп ігатриіпі ) т 
полунапбрный — сёдеге ѕетіѓогуаіӣ 
ступенчатый — сеге / сазсаай їп Ігеріе 
температурный ~ (/і2) ргадіепі де іетре- 
гаїига 

г тепла (/іх, іегто) уагіаціє де сЯаига 


перепрессбвка Г. (тік, (ейп) зиргаргезаге 
перепроектирбвка Г. (срі) геѓасеге а ипи 
ргоіесі 
перепуск т. (7751) Бу-раз8 
м стержнёй (е/соп) іпсдйісаге / 5иргари- 
пеге а Багеог 
перераббтка Г. (елт) ргеїисгаге 
~ отбрбсов (ѓелп) ргешсгагеа ЧезеигИог 
перераспределёние п. гедїізігібціге 
~ момбнтов (тес) гедіѕігіБшігеа тотеп- 
теог 
перерёзывание (/ейп) ійіеге ; геійіеге 
пересадка Г. (/ғапѕ) ігапѕБогдаге 
пересечёние п. (4гит) іпѓегѕесйе 
| гу в разных уровнях инегзесИе депіусіаїй 
\ глухбе ~ путёй (сў) ицегзеспе де шуе! 
(а (іпійог) 
су дорбг в однбм Уровне раза} гшіег де 
шуе] 
«клёверный лист» іпгегѕесіе їп (геѓі& 
коммуникаций іпіегѕес[іе а сдйог де 
сотипісаціе 


1620 


і 


4 


многорукавное — іпіегѕесіе тиїрідй 
открытое ~ (с/, 4гит) ігауегзаге Чезсбі- 
5а 


ромбовйдное — пиегзесие готфоа!й 
"у с ответвлёниями Имегзесие гатігісатй 
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зашищённый пешеходный ~ (Чит) їге- 
сеге де ріегопі їгі|аєй 
коллекторный ~» (ріағ) іопсіїцпе со|ес- 
гоаге 
конвектйвный — тепла (Нл, іекто) їгап8- 
шігеге а сдідигії ргіп сопуесйе. 
МОСТОВОЙ ~ (кит) їгауегѕаге си рой 
надзёмный — (4ит) ігауегѕате Іа шуе! 
незащищённый пешеходный ~ (агит) 
ігесеге де ріегопі педй Цай 
неохраняемый — (кит) раза} Фе пімеї 
деѕсһіѕ 
пешехбдный - у. перехбд для пешеходов 
подзёмный — дорбги (сзиь, ит) раза] / 
їгауегѕаге зиМегап (2) Я 
^ трассы (сў, Фкит) ігауегѕагеа гга5еціці 
су трубопровбда | ігауегзагеа | сопдшсіві 
су трубопровбда «висячая труба» ігауег- 
заге 5изрепдаїй а сопаисе 
"з трубопровбда, двухнӣточный ігауегѕа- 
геа сопӣисѓеі ре Чопа Ёге 
^ трубопровбда, подзёмный 
5ибіегапй а сопаисие! 
туннёльный ~, (сі) ггауегѕаге ргіп (ипе 


су через желёзную дорбгу (сі) раза] де 


[гауегзаге 





б у и м тоннёльное ~ (сѕцЬ) ігауегѕаге ргіп ёипе! саје Ғегаїх 
е ; елевӧй — сйдеге де арӣ си ргйїаг де нон 7 А ь саең ЕУ 
ей (еї) сопехшие шие ўіпе аге у я сама мы (веой, ве01) переходный де ігесеге, Ігапаіїогій ; имегте- 
о А Н р { Е ассідепіаг (4езрге Іекеп ї 
рядовая — Биіапаги5 діп сйгатідй обіўпиі- перепассивёция Е. (сыт) ігапуразімаге р діаг 


перестйлка Г. мостовбй (4гит) гетапіегеа 
рауа)ціці, герауаге 
перестраивать а гесопѕігиі, а гесіаді ; а геог- 


а та перепйливание п. (Іт) дебігаге а Іетпціці 
ряжевая — Баќагіоц де сдйзоаіе перепйливать (Іт) а аеБиа си ѓегӣѕігаш 
сборная — Бшапдгия ргеѓагісаї перепланирбвка Г. (игЬ) гезветайтаге 


перечёрчивание п. (срі) соріеге а Чезепии 
периклаз т. (реоі, тік) регісіаз 


і и перйла рі. (еісоп) Ба1иѕігаа, рагареї 
свайно-ряжевая ~, Баїагйош де раапуе переплетёние п. шин (е/) 1евёига Пе Баге перестрбйка Г. гесопѕігосіе ; гесіяфіго г ге. балконные ~ рагареї де Баїсоп 
свбдчатая ~~ Бшапагир їп Бона переплёт т. (е/соп) сегсеуеа БШ знане ета } защитные а» рагареї де ргоїесре 
фильтрующая ~ (сі) Бава) Нійгапі глухбй окбнный — сегсеуеа Нхй ае ќе- 


лестничные — рагарех де ѕсагӣ 


~ моста (рой) рагареї де рой 
панёльные ~ рагарег ат рапоигі 


пересушка Г. (тік) изсаге ехсезіуд 
пересыщёние п. (сыт, іс) зиргазаигайе 
переулок т. (гит, иғЬ) зтадей ; гит 1а- 


~ хвостовика автосцёпки (сі) рипща со- 
2 сирег аціотаїе 


геазга | 
дверной ~ їос йе ий 


шпунтовая ~, Ба!агдон / регдеа йе раї- 


деревянный ~ сегсеуеа де Іетп 


й ‘ега! решётчатые — рагареї си вгПај 
й Й ОКОННЬЙ — сегсе- Я к: й 5 
р!апзе а лёнточный задвижнбй ‘оконны тупикбвый ~ ягадеїд „Гипа де зас", Гип- перйметр т. регітеїги 
ячбистая — Баѓагӣои / регаеа сешага уеа віїзапій е Ғегеаѕігӣ ЯВ 


перенапрягать (тес) а ѕиргаіпсӣгса, а зир- 

гаќепѕіопа е 
перенапряжение п. (тес) зиргатсагсатге, ех- 
у седепі де ефогі ; ѕиргаѓепѕіопаге , 


смбченный — (Аѓағ) регітеїги ида! 
перйод т. регіоай& 

<7 воздействия шума (ас) регіоада асії- 

ций гвотоїціші 

^ впуска (1егто) регіоаай ае айтіѕіе о 

су выдержки (бетбна) (рег) регіоаайӣ 
(Чика) де рита / де їийгіге (а Бе- 
іопиіиі) 
затвердевания (5е!)’Итр фе Їпідгіге 
затухания колебаний (тес) регіоада 
атогйгагіі озсНаНе! 
~ испытаний (ср!) регіоаай ае іпсегсаге 
канализования (аї) ремоадй аде ғојо- 
зіге а сапа|2Аги 
^ колебания (тес) регіоада озсПаНе! 
гу. отверждёния (світ) іітр де зопа! саге 
отопйтельный — (1151, іегто) регіоадй де 
штсдігіге 


~ оттаивания регіоайй де дегеНеї 


~ распространёния волны (тес) регіоа- 
Ча де ргорараге а ипае! 


металлический ~ сегсеуеа тегаїіса 
наплавнбй ~, сегсеуеа еіап5дй ргіп айаоѕ 
оконный — сегсеуеа Пе Ѓегеаѕігӣ Е й 
окбнный летний — сегсеуеа Фе Ѓегеаѕігӣ | 
перенапряжённый (тес) виргаепзіопаї, зир- де уагй / ехіегіоагй | 

газойсНаЕ (рее Итиа аефогтаги еіазії- охна ана З обіовува бетеге 

се) зігй їп вбіовій , 
перенасыщёние п. зиргазатигаге окӧнный раздвижной — с противовёсом 
перенесёние п. Чер!азаге ; тшаге (у. Я пе- сегсеуеа йе Ғегеаѕігӣ рііѕапій си сопігартец- 
- ренбс) . і а їаїе с і 

гу. отсчётов (2еоаӣ, Шаг) ігапѕтіїегеа сійгі- окбнный ствбрный ~ сегсеуеа йе Гегдазі- 

Іог / а сокеіог ; гй зар 

~ тбчки (тес) тиѓагеа / Ігапзіаціа рипс- АН ТА рапе! 

ии составнбй — сегсеуеа сотриѕӣ М 
перенбс т. тшаге ; (гапзрогі ; ігесеге, ігапѕ- трёхстворчатый ~ сегсеуеа де Ѓегеаѕігӣ 

ег ; гарогї ; їігапѕрипеге тра 

т: = бо (егто) їгапзіег переплёты т. й (еїсоп) Баран во 

е саЧига ргіп сопуесие ЗЕ ОЕ 

им ~ тепла (іегто) тапзЁег от 95 

тоїіесиіаг де саига 


переуплотнёние п, (ре, (ета) ѕиргасотрас- 
(аге 

переустрбйство п. гесо п5ігисііє ; геограпіза- 
ге; геатепа|аге 

переутверждение п. пробкта (срі) аргобагеа 

| ргоіесішиі 

перехват т. сарѓаге 
| ~ верхбвьев (Ріаг) саріагеа сигзии зире- 
гіог а! ипш гїц 
ту рекй (Аі) саріагеа ипиї ги / а ипш 
сигѕ 4е арӣ 

перехватывать источник (Під) а саріа о ѕиг- 
54 Че арӣ 

переход т. {гесеге, (гауегѕаге ; раза]; (іпзі, 
таз) гасогдаге, гедисііє 
арочный ^— (сісоп) {гауегзаге їп агс 
балочный — (сісоп) їгамегзаге си гп да 
вантовый ~ (сісоп) Ігауегзаге си / ре 
саЫџ У 
ВИСЯЧИЙ — (еісоп) ігауегзаге 5изрепдатй 


^^ для пешехбдов (агит) ігесеге де ріе- 
гопі 


( 


і 





17 Дісііопаг 








| 
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перйод 
расчітньй ~ (срі) регіоадйа ае саїсиі 
~ стройтельства, заключительный (ес, 
тенп) еїара Ёіпа]а а сопзігисіліог 
стройтельства, основной (сс, ѓейт) еа- 
ра ргіпсіраіа а сопзігисреї 
стройтельства, подготовйтельньй (ес, 
тейнп) еіара Фергеєдіїге а сопягасйе 
строительства, пусковой (ес, ѓейп) 
еїара де рипеге іп Ёцпсе а сопзгасйе! 
гу схватывания (феї) итр йе ргіга 
г твердения у. перйод затвердевания 
ге текучести (Бе!) регіоада де ианме 
периодичность Г. ремонта (ес) регіодісіате 
а герагацйог 
перйптер т. (агй) регіріег 
перистйль т. (агй) рег 
перлӣт т. (тіг) регій 
вспученньй ~ регіїї ехрапдаї 
перлитобетбн т. (феї, тг) Беїоп си арге- 
заїе де рейца 
перлитокерамика Ї. (тік) сегаписа де регійй 
перлитопенопластбетон т. (Бер тіг) Беїоп 
ѕропеіоѕ си Папі іп таѕе ріазіїсе 5і арге- 
заме де регіа 
перлитопластбетон т. (Беї, тік) Бегоп си 
Папи іп тазе ріазіїсе $1 авгерате іп рег- 
ша 
пермеамётр (приббр для определения коэф- 
фициёнта фильтрации) (яеої, тах) рег- 
театеїги (арагаї де тёбигаге а регтеабі- 
анг) 
~ с перемённым напбром регтеатеїги си 
піуеї уагіабі! 
~ с постоянным напбром регтеатеїги 
си піуе! сопугапі 
чермутӣт т. (46 сат) реги 
черпакт-бетон (Бе!) Беїоп-реграсг (Беїоп 
ргерагаё ргіп іигпагеа авгеваїеіог зі іп 
јесіағеа Іог си сітепі) 
перрон (сі) регоп 
крытый ~ регоп асорегії 
перспектйва Г. (агй) регзресйуа 
архитектурная ~ регзресйуй агицесига!а 
генеральная ~ регѕресііуй вепега!а 
замкнутая ~ регзресйуй іпсһіѕа 
гу лягушечья регзресйуй Іа Ёігші іегбії 
, с птичьего полёта регзресйуй аегіапа 
г с тремя тбчками схбда регзреспуа си 
геі рипсіе де Гира 
перспективный 4е регзресйуй, регзресйу 
перфоратор т. (таз, іенп) регЁогатог ; гогега 
гидравлический ^ регіогаїог Підгаміїс 
колбнковый ~ регіогаїог си соіоапӣ 
пневматический — регіогаїог рпейтайс 
ручной — регіогаїог си сотап4й тапиа!а 
ударный ~ регѓогаіог регсціапі 
электрогидравлӣческий ~ "регіогаїог ее- 
сігорідгаціїс 
перфорация (/епп) регіогаре 
несквозная ~ регіогаціє пеѕігарипѕа 


сквозная ~ регогайе ѕігарипѕа 
щелевая ~ регогайе си Гапіе 

перфорӣрование п. (/енп) регіогаге 

пёрья п. рі. калюзййной решётки ра!ее га- 
ратабіїе аїе |аїшгеїсіог 

перспективы рі. параллёльные (агй) рег- 
зресйуе рага1еІе 

перспектбграф т. (ге04) регѕресіоргаѓ 

пескй рі. (зео[, тт) пізіригі 

пескование п. (4гит) тайаге си пізір, піѕ1- 
раге, айёџраге де піѕір 

пескогравиемойка Г. (тіг) зраїдгог Фе пізір 
зі ріеїгі5 

пескозащита Г. (1ейп) ргоїесіе сопіга пізі- 
ригіїог 

песколбвка Г. (а!, Ппіаг) дегпізіратог ; Баглп 
ае деглізіраге 
аэрйруемая канализацибнная ~ 4еглізі- 
рафог аегаї репіги сапаііғаге 
канализацибнная ~ Пеғпіѕіраїог репіги 
сапаНтаге 

пескомойка Г. (ти) таѕіпа де зрдіаї пізір, 
ѕрӣІатог де пізір 
драговая — тазша де 5рдїіаї піѕір си йгарӣ 
шнёковая ~ зрАШюг де пізір си 5пес 

пескоразбрасыватель т. (4гит) тазіпа йе 
за ат у 

пескоструйщик т. (/енп) ѕаЫог 

пескоуловитель т. (ад) десапќог 
хог е піѕір, дегпізіраїог 

песбк т. (2еоі, тт) пізір 
аллювиальный г» піѕір аїшуіопаг 
барханый ^~піѕір де дипе 
бӣтумный ~ (битуминбзный ~) пізір Ыіи- 
тіпігаї 
водонбсный ~ піѕір асуіѓег 
ГЛИНИСТЬЙ м» пізір аге1105 
горный — пізір де сагіега 
гравийный ~‹ (естёственная смесь) піѕір 
атеѕіесаг си ріеїгі5 (атезіес паитай) 
грубозернӣстый 7» піѕір си вгапшайе 
таге / си Боб таге / вгоѕіег / вгаши{о$ 
грубый — пізір вгозіег / си Боб таге 
жирный — піѕір егаз 
известковый ~ піѕір са|сагоз 
искусственный м» шяр агийсла! 
кварцевый — яр сиагіо5 
крупнозернӣстый - (крупный ~) у. пе- 
сбк, грубозернӣстый 
лёгкий — пізір иѕог 
летучий ~ шар 5ригдіог 
мёлкий — пр п / си втапайе писа 
мелкозернистьй — у. песбк, мелкий 
облицбвочный ~ пізір де Гіпізаге 
обогащённый ~ пізір сигщат рип зра- 
1аге 
пёмзовый — пр де ропсе 
ропсе 
плавучий ~ пізір рішитог 
подвижной — шяр тобії у пизсаюг 
пылевйлный ~ пізір риімегиіепі 
разбитый ~у. песбк, летучий 
речной - тыр де гій 


зерага- 


де ріаїга 


песбк 
среднезернӣстый ~ (средний ~) пр со 
Бгапшаўйе тіјіосіе 
сыпучий — п15ір риїуегітаї 
тонкозернйстый ~ (тбнкий ~) у песбк 
мёлкий 
фракционйрованный — пізір 50гіаї 
цементйрованный ~, пізір сітепіаї 
шлаковый — піѕір де 2рига 
песбк-плывун т. (сео) піѕір сигваюог 
песбчинь Ё. рі. (сео) іпсіигіцпі де піѕір 
песчаник т. (2е0[, тік) вгеѕіе 
аркбзовый ~ ргеме агсоліса 
асфальтовый ~ ргеѕіе аз'аціса 
битуминбзный ~ ргеѕіе Бітштіпоазва 
глӣнистый ~ ргезме агеПоаѕа 
известковый — ргезе саїсагоаза 
кварцевый — вгезіє спагіоаза 
мелкозернӣстый ~ ргеѕіе си вгапшайе 
тіса / Ипа 
мёргелистый ~» вгезіє тагпоаѕӣ 
полевошпатный ~, вгеѕіе Ёе]9зрайса 
СЛОЙСТЬЙ ^ ргеме угаййса!а 
слюдистый ~ ргеде тісасеє 
песчаный піѕіроѕ 
петля Г. Бисій ; (е/сол) Баіата, осћі де ргіп- 
деге ; (ѓегто) іга (ае айаіаіе) 
анкерная ~ осһіш апсоге! 
вйлочная ~ Ба!ата-Гигса 
врезная ~ Ба!ата іпргора!ӣ 
г гистерёзиса (е/, тес) сле Фе Пізіегелі5 
грузовая ~ (таз) Бисій де загсіпа 
дверная ~ Баїата де иза 
дверная полушарнирная ~ Баїата де и58 
ѕетіагіісшаѓа 
двухсторбнняя пружйнная ~ Фа!ата си 
агсигі де деѕсһійеге ре атбеІе рагі 
~ дорӧги (4гит) Бис!а гибега / а ипш 
дгит 
качающаяся ~ Баїата базси!ап!а 
колӧтная ~ Ба!ата їпргораїй 
круговая ~ (с/, Фгит) бисіа сігсшагӣ 
монтажная ^ шесһе / осһі йе топіа| 
накладная ~ Баіата аріїсаїй 
оборбтная г» (с, агит) Баса де їпіоагсеге 
односторбнняя пружинная ~ Баїата си 
агсигі си еѕсһійеге ре о 5іпригй раме 
окбнная ~ Баїата 4е Гегеазга 
поворбтная ~ (сі) Бисій де гебги5тепі 
подъёмная ~ (таз, іенп) осһі е аза- 
{аге 
полушарнирная ~ Бата ѕетіагіісшаїа 
полушарнйрная ~ с хбдом на шариках 
баїата зеппагисшата ре БИе 
— провода (кабеля) (таў, (ейп) Бисіа де 
сабій 
разъёмная ~ Баїата детопа Иа 
рояльная ~ Ба!ата си соагаа 
~ с длинными крыльями Фа!ата си агірі 
їипрі 
~ с оббймами Ба!ата си Мат 
~ со стёржнем Ба!ата си багі 
~ с удлинёнными крыльями Ба]ата си 


ПЕЧЬ 


апр! аіипее 
? съёмная дверная — Баіата йетотіаЫіій 
2 де цей 
Т-образная ~ Баїата іп Гогша де Т 
трамвайная ~ (сі) Бисіа Нпіеі де ігат- 
уаі 
угловая ~ Баїата Фе соїї 
фбрточная ~ Баїата а оспіціці тобі! 
де Ѓегеаѕіга 
шарнйрная ~ Ба!ата-багилега 
летля-стрела Г. (еїсоп) бајата-ѕӣреа!й 
петролатум т. (т) реїгоіатит 
окислённый ~ реїгоіаїцт охідаї 
печнӣк т. ѕођаг 
печь Ё. (ті, (егто) сиріог ; зоба 
бетонная ~ сиріог / ѕоБӣ аш Беѓоп 
блокйрованная ~ сирюг Біос 
бытовая газовая ~ ѕоЬ4 си рате 
ванная ~ сирюг си Баіе 
воздухонагревательная ~ сирюг де їв 
са] аег 
вращающаяся гипсообжигательная — си 
ріог гофайу репіги аг4дегеа рһірѕиіџі 
вращающаяся цемёнтная ~ сирог го{ай- 
репіги Габгісагеа сітепіціці 
голландская ~ ѕора Фе їегасоїа 
горшкбвая ~ сиріог си сгеихае 
~ для обжига гипса сиріог репіги агдегез 
эН1рзици 
г для обжига кирпича сиргог репіги аг 
дегеа сагатійеі 
известеобжигательная ~ сиріог репігь 
агдегеа уагиіші 
изразцбвая ~ 50Бдй йе гегасоїй 
камерная ~ сиріог си сатеге 
кафельная — у. печь, голландская 
кирпичеобжигательная ~, (кирпичная) 
сирюг репіги аг5 сагатігі 
кольцевая о--"сиріог сігсиіаг 
конвёйерная — сиріог си ігапѕрогіог 
конвекцибнная отжигательная ~ сиріог 
де гесоасеге си сопуесйе 
многокамерная ~ сирќог си та! тиіќе са- 
теге 
многоканальная ~ сиріог си сапае тиій- 
ре 
многоярусная ~ сиріог си ша! тие еѓаје 
мусоросжигательная ~ (1151) сгетатогій 
репіги дипоае 
муфельная ~ сиріог си шиНа 
напӧльная ~ для обжига 
~ известняка сиріог де сітр репіги аг- 
дегеа уагиїці 
~ непрерывного действия сиріог си асй- 
ипе сопіїпий 
обжигательная ~ сиріог де ргайге / де 
саїсіпаге 
одноярусная ~ сирюг си ип 5іприг еа] 
отжигательная ~ сирюг е гесоасеге 
~ периодйческого дёйствия сиріог іпіег- 
тіїепі / си Ёипсііопаге регіойіса 
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печь 

пламенная ~ сиріог си Насёга 

рекуператйвная — сиріог си гесирегаїог 

рбликовая —сирюг си гое 

гу с выкатным пбдом сиріог си уаїга 
тобі 

~ с конвейерньм кальцинатором сиріог 
си вгагаг гиіапі ае саїсіпаге 

гу. с обратным пламенем сиріог си Насйг& 

іпуегза 

с пережймом сиріог си згапешаге 

с перешейхом сиріог си риїег 

~ С подвесным свбдом сиріог си Бойд 
ѕиѕрепааіа 

г». с подковообразным пламенем сиріог си 
Пасага іп Гогтё де рогсоауй 

~ с поперечньм пламенем сиріог си На- 
сага !гапзуегза1а 

г- с протбком, ванная сирюг си Баїе 5і 
сапа! ) 

~ с прямым пламенем сиріог си Насага 
дігесій 

~ с шагающим пбдом у. печь с выкатным 
пбдом 


Й 


2 


сборно-блбчная бетонная ~ сиріог ат 


Ыосигі ргеѓабгісаге де Беоп 
сушильная ~ сирюг йе цзсаї ; ешудй 
туннельная — сиріог-пне! 
шахтная ~ сиріог си сиуй /уегиса! 
злектротеплоаккумулирующая ~ 50Бд 
еіесігісай си асити!аге йе сдідига 
печь-мйксер Г. (тік) сирюг си атеѕіесаге 
пешехбдный (4гит) репіги ріегопі 
пешня Г. (сп) ѕрагећһе{ 
нештак т. (агп) резіак (агпйесійга Аяе 
Сепіка!е) 
пёрка Г. (І т, (ейп) Бигебіц Іаї 
пивнйца Г. (агл) ріхайа (а’йИесига Вота- 
ше!) 
пиддашня Г. (агп) рійаѕпіа. (агийестига Ви5зі- 
еі зибсаграйсе) 
пик т. (22, таї) рипсі тахип ; уїгі ; тахіт 
гу нагрузки (тес) уїгі Фе Їпсйгсаге / де 
50Їсікаге, тахіт 4е 50Їсікаге 
ге навддка (лаг) уігёш мійигії, піме! сгіїс 
де ушига 
пика Г., врубовая (1ейп) гапрӣ ; Багӣ 
пикёт т. (сі, гит) ш@саюг һесіотеїгіс ; 
(веоа) {ӣгиѕ, ріспеї 
нуклевой ~ (сі, 4гит, веой) рипсі де 
р!есаге а! гга5еціці, рісһеѓ 7его 
рваный — ріспеї пегерціаї 
рубленный — ріспеї согесіаї 
пикетаж т. (ееоа) рісһеќај, ріспегаге 
встречный — рісһеѓај йіп аігесіі ориѕе 
пикнометр т. (12, тдз) ріспотеїги 
пикностиль т. (агп) ріспозії 
пила #. (Іт, (ейп) Гегаягаи 
алмазная ~ дїатапі (репіги ійіа! веа- 
тигі) 


балансйрная — Ғегӣѕігйи репашаг 
горизонтальная маятниковая ~ Гегйзігйи 
репашаг огігопіа! 
двуручная ~» Тегаягаи си 4оий тіпеге, 
іоаєдг, Беѕсһіе 
дисковая ~ Тегаягаи сисшаг, Гегйзігди- 
дізс 
канатная ~ {егаягаи репіги ріаєтй 
качающаяся ~ Гегаугйи озсіїапі 
круглая ~ у. пила, дисковая 
лёнточная — Гегаугйи си Бапай, Гегдзігди- 
Бапай, Гегазігдц-рапвіїса 
лучкбвая -— Ѓегӣѕігац си соагай / си агс 
маятниковая — у. пила, балансйрная 
обрезная ~» Гегйзігди региги НУЙ 
поперёчная ~ Гегаугаи Ігапзуегза! 
продольная — Гегамгаи Іопрісийіпа! 
рамная ~ рагег; Гегаугаи си гатА 
торцбвочная ~, Ѓѓегӣѕігац ае геїегаї 
цепная ~ Їегд5ігди си Іапі 
циркульная — у. пила, дисковая 

пилёние п. (17, ѓейп) їдіеге си Гегаягйи ; 
дебіаге 

пилйть (Їт, (ейп) а 1йіа си Гегдзігдиі 

пилбвочник т. (Іт) Бизіепі де іпаиѕігіаіі- 
таге, ети де вагег 

пиломатериал т. (Іт, тік) Іетпагіє есагізаїй, 
спегезіеа 
выдержанный 7» сһегеѕіеа сопайіопаєй 
лиственный о» сПегезіеа йе Ғоіоаѕе 
необрезной — сНегемеа пеесаг1заий 
обрезной ~ сНегемеа есагіѕаій 
стрӧганый = сһегеѕіеа сеший 
стройтельный ~ сһегеѕіеа де сопзігисіії 
сухой — сһегеѕгеа изсаа 
хвойный — сһегеѕіеа 4е г4ѕіпоаѕе 
чистообрезной — сһегеѕіеа есагізаїй де 
саїйтате 
шпунтбванньй ~ сһегеѕіеа си ЈатЫй 5і 
шос 

пилбн т. (агй, еісоп) ріїоп 
анкерный — разводного моста (рой) ріїоп 
апсогаї а! ипиі род Баѕсшапї 
жёсткий — (е/соп, роа) ріїоп гівій 
качающийся ~ ріїоп о5сіапі 
решётчатый ~ роп си 2дбгеіе 
~ с оттяжками ріїоп сц Игапи 
сквозной ~ у. пилбн, решётчатый 

пилорама Г. (іт) ва(ег 

пилӧт-тоннёль т. (сзиб) гцпеї-ріїої 

пилястр т. (ағА) ріазіги 
угловой ~ ріїазіги де соц 

пинакль т. (агй) рас ; сіобегоп 

пиркя Г. (архитектура Литвы) (агй) рігкеа 
(агийестка Гииате!) 

пироксенӣт т. (2601) рігохепії 

пиролюзӣт т. (2601) ртошай 

пирбметр т. (таз, іеғто) ріготеїги 

пирбн т. (е/соп) рігоп 

пирс т. (сп) спе! ; та! ; дапа ; дебагсадег аї 
ини! 5апіїег пауаї 

пирсы-гасйтели т. рі. (сп) ріїє дізірагоаге 
(«е епегвіеі сигетиіці ареїі) 


"> 


писсуар т. (7752) ріѕоаг 
напольный ~ різоаг де рагдозеа!й 
настённый ~ ріѕоаг Фе регее 

пистолёт т. ({ейп) різіоі 
монтажный — ріѕіо! Фе топа} 
сварочный ~ (5и4) ромеестой репіги 
зидаге ѕе тіаціотаїй 
стройтельньй - рю! репіги 1тризсае 
Боцигі 

пистолёт-заклёпочник (стей, ѓеһп) різко! де 
пішії 

пистолёт-краскораспылӣтель т. (и, (ейп) 
різгої де уорѕії 

писголёт-пульверизатор т. (/іп, 1ейп) ріѕо] 
ршуегігатог 

пистолёт-распылйтель т. у. пистолёт-пуль- 
веризатор 

питание п. аітепіаге 
грунтовбе — (Нідг) аїтепіаге зибіегапй 
(4іп арёе зибіегапе) 
дождевое ~ (#4) аїйтепіаге ат ріої 
г» пёчи, двухстороннее (тш) айтепіаге 

Ьйатегаїй а сиріогиїці 

питатель т. (тта) аїйтепіаїог, @зрожёу де 
айтепіаге 
барабанный г» аїтепіаїог си ѓіатЬиг 
вибрацибнный — аїтепіаїог угаюг / 
мібгапі 
винтовой ~ аїйтепіаїог си 5игиб 
дозйрующий ~, аїтепіатог аогаюг 
камерный — аїйтепіаїог си сатегА 
капельный -— @бромйу де айтепіаге си 
рісигаге 
клапанный ~ аїйтепіатог си зирарй 
ковшӧвый ~ @іѕігібиііог си Ііпригӣ 
лёнточный — аНтегиаюг си Бапай 
лбпастный шнёковый ~ аіітепіаіог си 
рае 5і 5пес я 
лоткбвый — аітепаїог си јеһеаЬ 
пластйнчатый — аїйтепіатог си рійсі 
регулируемый ~ аїйтепіатог гевіабії 
скребкбвый г» аїтепіатог си гасієїе 
тарёльчатый г» айтепіаїог си @іѕсигі 
цепной — аїштепіаїог си Іапі 
черпакбвый — аіѕрогіїіу де айтепкаге си 
сира 
Шшлюзовбй — айтепіатог си с1арё 
шнёковый ~ аїтепгаїог си ѕпес 
ЯЩИЧНЬЙ ~ айтепіатог си 5егіаг 

питатель-дозатор т. у питатель, дозйрую- 
щий 

питбмник т. (иг) реріпіег& 
^ для выращивания дёрна реріпіегӣ реп- 

ги Бағоп 

плакирование п. (/епп) ріасаге 

пламя п. Пасага 
ацетилёно-кислорбдное ~ (5и4, пес) На 
сага охіасегіепіса 
коптящее - (сніт) ПасёгА Гатевтай 
науглербживающее ~ (ст) Йасага саг 
бигапій 
окислйтельное ~, (ст) НасёгА охідаїй 
сварочное — (зиа, тес) Пасйгӣ де задиг& 
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план т. ріап ; рговгат 
гу бетонйрования ргоргат де Беюпаге 
генеральный — ріап репега! / де 5ішаціє / 
де апзат Ба 
гу гброда, акустический һагій асизНсй а 
огази ( 
~ гброда, генеральный (игр) ріап вепега! 
а! огаѕшиі 
~ гброда, опбрный (игЬ) р!ап де Бата 
а! огази и 
делянки (хеоа) ріап де. рагсеіаге 


і 


< дорбги, условный ріап сопуещіопа! а! 
Фгитиіїці 

гу забйвки свай ріап йе Баїеге а! рйой- 
1ог 


< застройки ріап де солѕігисііе / де езаіо- 
паге / де ограпігаге а Писгдгіїог де 


сопугасйе 

~ застрбйки, замкнутый ріап Гегт де соп- 
эгисие 

^^ застрбйки, открытый ріап рег де соп- 
згисне 


календарный ~, бетонйрования ргоргат 

саїепдагізііс де Бегопаге 

~ капитального стройтельства (ес) ріап 
а! Писгйгіїог саріќаје / де іпуе5іЦії 

гу мёстности (зеоа) ріапи! їегепшиї / Іо- 
сайійні 

монтажный ~ (1ейп) ріап де топа) 

опбрньй ~ (игЬ) ріап де Ба2й А 

^ организации стройтельства ріап де ог- | 
Бапізаге а шсгагИог де сопзігисіії 

гу потрёбности материальных ресурсов 
(ес) ріап а! песезагиїці ае геѕигѕе та- 
тегіаІе 

~ прилегающего райбна (иғЬ) ріап а! 
топеі ітіїгоѓе 

гу развйтия стройтельства, долгосрбчный 
ріап ре їегтеп ших йе йелуоіїаге а 
сопѕігис ог р 

~ райбна стройтельства, ситуацибнный 


ре ріап йе зИчайе а Ішсгагіїог е сопзігис- 


[11 гаіопаіе б 
сборочный — (1ейп) ріап де азатЫаге 
своббдньй — (игі) ріап НБег 
ситуацибнный ^ ріап де зИиане 
стройтельный ~, ріап де сопѕігисііі 
топографический ~ (геоа) ріап їороргаѓіс 
су трассы, генеральный (сеоа) ріап вепе- 

гаї аї ігазеціші 
— участка, генеральный (игЬ) ріап вепе- 

гаї а! зесіогиіці 
~ этажа ріапці еѓајшиі 


план-график т. рембнта (ес) ріап-вгаві 


Че герагагції 


планетарий т. (асп) ріапеїагіц- 
планимётр т. (яеоай) ріапітеїги 


полярный ~ ріапітеїги роіаг 
точный ~ ріапітеїги де ргесігів 


планйрование п. (ес) рат саге, рговгатать 
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планйрование 
оперативно-производственног ~ ріапібіса- 
ге орегайуй а ргодисііеї 
сетевое — рІапіѓісаге ргіп бгабісе-гегеа 
зкономӣческое ~ ріапіїїсаге есопописй 
планирбвка Г. (ағћ, иғЬ) зізтетатітаге, дізри- 
пеге; (агит, Ісга5) піуеіаге, піхеітепі 
анфиладная ~ ѕіѕіетаїйіғаге іп ашЕШаай 
архитектурная ~ ѕіѕіетайғаге агһіїесёц- 
тай | 
зертикальная ~ ѕіѕіетаіғаге ре уегіїсаїй 
анутренняя ~, атепајаге имегоагй 
"йбкая ~ (агй) рагіїй еіазгіс 
города ѕіѕіетайғаге игбапда 
дорбжной полосы (агит) піуејагеа ат- 
ргігеї сай 
- дорожной сети («гит) зізіетатігаге а 
геейе! де йгитигі 
~ землянбго полотна (сі) піуеіагеа їега- 
ѕатепішиі / а ра Жогте сёіі 
~ земляных ‘масс с нулевым балансом 
(сў, агит) шуеагеа тазеюг де ратіпі 
си Біапі 2его 
» квартир (агй) агапіаге / ріап а(1) 
арагіатепіціці 
компактная ~, зізгетатігаге сотрасій 
коридбрная ~, (ағћ) рагіц си сшоаг 
линейная — ѕіѕіета!ііғаге Ійпіагй 
местности 95{етаНтаге а 1егепи!и! 
оббчин піуеіаге а асозіатепіеіог 
» откбсов піуеіаге а таїшаеіог 
~ площади піуејаге а ишпиї егеп 
ріатбогтеї 
поверхности піусіаге а 5иргаїекеї 
подсыпкой піуеїтепі / шуеаге си гат- 
Ыец 
зайбнная — ѕіѕіетайғаге гегіїогіаїй ; ате- 
пајагеа сагіїегеїог 
`воббдная ~, (ағћ) рагі бег 
срезкой піуеіаге ргіп аееи 
террасная — шуе!аге їп ѓегаѕӣ 
~ территбрии ѕіѕќетайғаге а 1егиоги и 
~ территбрии, окончательная $15етайта 
ге дебіпійуд а їегіѓогішіиі 
г» участка піусіагеа Іегепиі 
физйческая м» 5і5іетатігаге Иса 
чланирбвочный е шуе!аге 
планирбвщик т. (745$) тата де піуејаг 
^^ откбсов таѕіпй де піусіаї їаїиғигі 
планка Г. (еїсоп) ріасй, рйсща, пей. 
Ярса, ѕііпећіе ; ріаїбапай 
выводная ~ ріасй де зсигвеге 
гу для бтдыха ріасй де родезі А 
запорная ~ раса де Ыосаге 
паркетная — Іатеїй е рагсһеї 
противоосадочная ~ ріасй сопіга тазаги 


члановый ріапібісаї, де ріап 


о 


( 


4 


зланшет т. р!апзеа 
мёнзульный ~ (2е04) рапзе!й тороргабісй 
~ сцёны (с5с) ріапзей а! ѕсепеј 


пласт т. (зеод) ѕітаї (де Гипааціе) ; (гео!) 
ѕігаї 

пластбетбн т. (Беї, ті) Беюп си роїтегі 

пластик т. (тік) татегіа! р!азйс, таза ріаз- 
пса 
армированный — таїегіа! ріазіїс агтаї, 
ріазіїс агтаї 
бумажно-слойстьшй — таїегіа! ріазтіс ре 
Бігіїе їп 5ігатигі 
ВОЛОКНИСТЬЙ — тагегіа! ріазіїс НЬгоз 
вспёненйый ~, татегіаї ріазіїс зритапі 
гибкий — таїегіа! ріазгіс Пехібії 
декоратйвный ~ таїегіа! р!азйс десогайу 
древёсный ~ таїгегіа! ріазіїс ре База фе 
Іетлп 
карбамидный — таѓегіа! рІаѕііс сагратіаіс 
конструкцибнный — таїегіаї ріазгіс де 
соп5ігисіе 


мочевйнный ~ тагегіа! ріазііс ре Ба2& де 


игее 
полиамйдный ~, тагегіа! ріазііс роіаті- 
аіс М 
полуэфирный — таїегіа! ріазгіс роНеценс 
прозрачный ~ шагегіа! ріазіїс ігапѕрагепі 
связующий ~ Нап! ріазгіс 
слойстый ~ таїегіаї ріазіїс зігагібісаї 
пластика Її. архитектурная (ағһћ) ріазіїсй 
агібітестигаїй 
пластикатор т. (сййт, тіг) ріазіібіапі 
пластикация Її. (спіт) ріазіїіеге 
пластимётр т. (таз) ріазіотеїги 
пластина Г. р!асӣ ; Іатеїй (у. 5ї пластинка); 
(т) фуштдгаїв (Іа Бибіеап), 5етібибіват 
опбрная ~ (еїсоп) рійса|й де геазет 
селёновая -— (е/) раса де зеіепій 
пластинка Г. Іапій, Іатеїй ; ріасй, рійсцій 
гйбкая — (тес) рІасӣ ПехіЫ!& 
замбчная дверная ~ (еїсоп) $11а0І де Іа 
ргоаѕса изи 
защемлённая по контуру — (тес) раса 
іпсаз5ігаїй ре сопіцг 
круглая — (тес) расй сігсиагӣ 
опёртая по кбнтуру ~ (тес) ріасй гехета- 
1а ре сопиг 
ортотрбпная ~ (тес) р!асй огіоігорӣ 
подкреплённая ~ (еїсоп, тес) ріасӣ соп- 
ѕойааіё 
прижимная — (еїсоп, тес) рідсиїй де 
5(гіпреге 
прямоугбльная ~ (тес) ріасаӣ дгеріипећіц- 
Іага 
ребристая ~ (еісоп, тес) ріасй си пегуцгі 
тӧлстая ~ (тес) ріасй ргоаѕӣ 
тонкая ~ (тес) ріасй забйге 
шарнӣрно-опёртая по контуру — (тес) 
ріасӣ зітрій гететаїӣ ре сопішг 


пластӣнчатый 1ате!аг; си / їп рас, си 


Іатеіе 

пластификатор т. у. пластикатор 

пластификатор т. бетбна р!азИЙапт а! Бего- 
пиіці, арепі де іптціеге 

пластификация Г. грунта (2е0{) р!азийегеа 
хегепціці 





пластический (/2, тес) ріазіїс 
пластичность Ї, (тес) рІаѕісігате 


~ бетбна ріазіїсітаїса Бегопиі 
перемённая ~ ріазіісіїате уагіабіїдй 
полная м» ріа5іісігаге сотр!ега 
~ раствбра ріазіїсігатеа тогіагиіці 
скрытая ~ ріаѕісісаѓе азсипза / Іагепій 
совершённая р!азисИзе регѓесіа 
пластйчньй р!азис 
пластмасса Її. (тік) таїегіаї ріаѕйс (у. я 
пластик) 
армированная ~ тагегіа! р!азйс агтаї 
газонайблненная = тагегіа! р!азйс ехрап- 
да! 
поликонденсацибнная — таза ріаѕііса ро- 
Псопдепзатй, татегіа! ріазіїс роїїсопдепзаї 
полимеризацйонная ~ таза ріазіїсй де ро- 
Птегігаге 


пласть Г. (іт) тай (пиеноага зай ехіе- 


гіоага) 


плато п. (ясоїі) ріагой 
платформа Г. ріатїогта ; регоп ; гатра ; зир- 


гаѓа{а де їпсӣгсаге 
выдвижная — (с/) раМогта тоБИа 
габарйтная ~ (ѓлалғ) ріагѓогтӣ де вабагії 
грузовая — (с/) раМогта / гатра де 
тагѓигі 
железнодорожная — (с/) ріаїїогта ае са!е 
Гегага 
~ копра (таз) раИогта зопее! 
крытая — (с/) регоп асорегії 
~ лифта ріаїїогта ае аѕсепѕог 
опрокйдывающаяся ~ (Ігап5) ріаогтӣ 
Базсціапіа 
пассажӣрская ~ (сі) регоп йе сдідгогі 
погрузочно-разгрузочная ~ (/ғапѕ) гатрӣ 
Че іпсагсаге-дезсагсаге 
подъёмная ~ (/ғапѕ) ріатѓогтӣ-аѕсепѕог / 
де гідісаге 
технологӣческая ~ (ѓелл) р!аМогтй чен- 
поіодіса 
плафбн т. (агй, еїсоп) 1ауап, р!аГоп 
вентиляцибнный — ріаїоп де уепШайе 
живописный — ріаїоп си Чесогайе ріс- 
тигаїа 
мозайчный ~ ріаїоп си огпатепі фе то- 
2аіс 
орнаментальный ~, ріаїоп си огпатепіе 
пространственно-иллюзбрный — ріаїоп си 
сотрогіїїе Чесогануй іп гепеЁ 
плашка Г. (/ тес) Бас де ЕШегА 
плашник т. (рп) сһегеѕіеа овіїпій 
плексиглас т. (т!) ріехіе[аѕ, 5їсій огвапісӣ 
плетёнка Г. (агп) іпріегишга 
плети Г. рі. бесстыковбго путй (с/) їгап- 
ѕоапе Фе сае Гага |оапіе 
плеть Ї. рёльсовая (с/) ігопзоп ае пе 
плечо п. (тес) Бга{ 
— пары сил (тес) Бгаци! сирішіші де їогіе 
продувочное — (таз) Бгаү де заНаге 
промывочное ~ (таз) Бгар де зрдіаге 
~ сйлы (тес) Бгаци! Ёогјеї 
плёнка Її. (Ди) рейси!& ; ро]ениа ; біт 
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г биофйльтра, биологическая (а, №4) 
реїїсиід Біоіовіса а Біовійтиїіці 
выдувная ~ рейсиід зиНаа 
герметизирующая — рецсша Фе етапегіїате 
гидрофббная ~ (сліт, Н2) рейсша під- 
гоѓоБа 
защитная ~ ре!ісша / 5ігаї Фе ргоесйе 
бкисная 7» (оксйдная) (сліт) реїсцій 
де охілі 
охлаждающая ~ реїсцій геѓгісегаїоаге 
первйчная ~ ѕігаї ргітаг 
поверхностная — рейсша ѕирегіісіаіа 
поливинилхлорйдная — (сйіт) реїсиій де 
роїїсіогига де міпі! 
полимерная — (сніт) рейсша де роїйтегі 
полиэтилёновая г» рейсшШа де ройеШепа 
цементная — (тік) реїсиій ае сітепі 
плинт т. (агл, еісоп) ріпа ; розіатепі де 
соїсапдй 
плинтбвка Її. (/ейп) піуеіагеа / сигё{агеа 
зиргаїецеї 
плинтус т. (асп, есоп) ріїпій («е рагдозеа- 
ій); регуа? (Іа 4иитее); зосій де со- 
юана 
высбкий ~ (агй) з8ійобаї 
деревянный — ріїпій де 1етп 
низкий ~ регуа2 їпецѕі 
пазӧванный ~ регуах си ѓа! 
растворньй ~ ріїпій де тогіаг 
— С выкружкой ріїпій си зсаЁа 
щелевбй ~ регуат сапеіаї 
плинфа Г. (тік) сАгАпиаа ріага раїгаїй 
плита Г. (еїсоп) ріасаӣ, Іезреде, даїд (у. Я 
плитка); (1751) ріка, тазша де ране 
анкерная ~ (е/соп, сп) р\асй де апсо- 
гаге / де йхаге / де апдайе; апсогај 
армированная ~ да! / ріасй агтаїй 
асбестоцемёнтная ~ раса де а2босипеп! 
асфальто-бетбнная — (агит, сісоп) ріасӣ 
де Беїоп азганіс 
балкбнная ~ ріасй йе Баїсоп 
безбалочная фундёментная ~ гайіег Гага 
Бгіп2і 
бетонная - раса / аай де Беюп 
биостойкая ~ рапои гелізіепі Іа ас[іцпе 
Біоіовіса 
боковая ~ ріасй Іаїсгаїд 
бордюрная каменная — (агит, есоп) 
р!аса Фе ріаїга репіги Богдйгі 
броневая ~ ріасй де Б пода}. 
бытовая — тата де ван! репіги цих саѕпіс 
вермикулйтовая ~ ріасй фе уегтісціїї 
вибрацибнная ~ (таз) ріасдй сотрасіоаге 
уїбгатоаге 
вибрацибнная - с круговыми колебания- 
ми (74$) ріаса сотрасіоаге уїбгаїоаге си 
мібгації сігсиіаге 
вибрацибнная — с направленными коле- 
баниями (таз) расё сотрасіоаге уібга- 
тоаге си мібгації дїгі|ате 
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плита 

вибропрокатная ~ ріасй уїбгоіапипаїй 

водобойная - (сп) ріасй е атогііғаге , 

пабгасатие репти ргоѓесйа тегепшіш 

водосливная ~ (сп) ріаса деуегзапій 

водостбйкая ~ (сп) ріасй гегізгепід Іа 

асіипеа аре 

волнйстая ~ ріасй опаціаїй 

волокнйстая ~ р!асй іп Ибге 

газовая — таѕіпа фе рап си ваг 

гибкая ~ р!аса біехібіїа 

гипсовая ~ раса де 1рѕоѕ 

гипсоволокнйстая ~ ріаса йіп 1рѕоѕ агта- 

та си бібге 

гипсолйтовая ~ ріаса йе 1рѕоѕ шгпа!а 

гребенчатая — ріасд-ріеріепе 

декоративная ~ ріаса десогайуд 

деревянная ~ ріасй де 1етп 

~ для закреплёния изделий ріаса репіги 
Нхагеа ргеѓабгісаїеіог 

~ для заполнёния раса де итрИииага 

- для настила полбв раса репіги рагдо- 
зеаій 

го для подшивки потолков ріаса репіги 
саргизігеа їауапеіог 

дбнная - (сл) гадіег, раса де ѓипа 

~ дорожного покрытия (акит) раса де 
пабгасатиие гийега 

древёсная ~ у. плита, деревянная 

древёсноволокнӣстая ~ раса Ибгоет- 

поаза 

древесноопйлочная ~ раса авіотегаїдй 

Чл гитери$ де Іетп 

древесностружечная ~ раса а отегага 

Фи аѕсһіі Фе 1етп 

дробяшая ~ (тік) раса де ѕѓагітаге 

дырчатая ~ р!асА регѓогаѓа 

железобетӧнная ~ р!асй де Беоп агтаї 

железобетонная сплошная ~ р!асё Фе Бе- 

топ агтаї сопііпий 

жёсткая ~ (тес) раса гівіай 

жёсткости ріасда Фе гірідігаге 

закладная ~ раса іпеїобата 

закладная облицбвочная ~ рас де асоре- 

гіге / де Яна} іпвіобаїда 

г» заполнёния у плита для заполнёния 

защитная ~ раса де ргоїесііє 

звукопоглощающая ~ р!асй Гопоабзог- 

Бата 

— из вспученного перлйта р!аса ат рег- 
П ехрапааї 

гу из стеклянной ваты рапои Яіп уаѓа де 
зисій 

изоляцибнная — раса 

изоляцибнно-отдёлочная ~ ріаса де ћ- 

пі5а) 120іапіа 7 

каменная ~ раса / Яаа 

ріаїгӣ 

каркасная ~ ріасй ае сагсаѕӣ 

карнйзная ~ ріасй Фе согпізй 


рапой ігоіапі (а) 


1езреде де 


херамзитобетбнная р!аса іп Беюп си | 
срегатітії 
керамическая ~ да! де сегаписа | 


комбинйрованная ~ ріаса пих:а 

консбльная ~ ріасӣ їп сопѕо!а 

корббчатая ~ ріасй сазеата 

корьтообразная — ріасё їп Гога де 

звпеаб 

краевая ~ ріаса тагріпаіа 

круглая ~ ріаса сігсиіага 

крупноразмёрная ~ расй іе таг! фітеп 

зп 

кухбнная ~ ріка де Биса(апе 

лёгкая ~ р!аса изоага 

лёгкобетонная ~ раса іп Беїоп изог 

~ межбалочного заполнёния р!аса Пе 
итр!еге Їпіге вгіпг 

мембранная ~ ріасад-тетЬгапа 

многопролётная ~ раса си та: тие 

деѕсһ1аегі 

многопустотная ~ ріасй си тие ро- 

Шшгі 

многослойная ~ ріаса Чи та тие га 

07791 ! 

монолйтная — ріасай топоша 

~ на отдёльных опбрах Фа! ре геагете 
1201апіе 

~ на упругом основании ріасй ре Гипда- 
те еіазгісй 

навесная м» ріасй зиврепдатда 

надкапитёльная ~ р!асй 4е сарие! 

напбрная ~ (сп) раса іп -атоме 

необлицбванная ~ р!аса пеасорегий 

неразрезная ~ ріасй сопипий 

несущая ~ раса рогіапій 

облицбвочная ~ ріаса репіги ріазаге 

репіги асорегіге 

обшӣвочная — ріасй де саршяге 


однопролётная ~ ріаса си о зивига « 


дезспідеге 
однослойная ~ раса Фіпіг-ип га 
окблотая ~, Іеѕрейе сора 
окрашенная ~ р!аса үорѕиа 
- опёртая по кӧнтуру ~ раса гехета!а 


ре сопиг 
опбрная - ріаса Пе геагет ротапій, 
гадіег 
опбрная литая ~ ріаса де геагет їиг 
паѓа 7 


ортотрбпная ~ ріасй огогора 
~ основания ріасй гайіег де Гапдайе 
отбойная ~ (та5) раса де ѕос 
отдёлочная ~ раса де Ипизаге 
откатная ~ ріаса тигпапід 
офактуренная ~ ріасй Игзата 
парапётная — ріаса де рагареї 
перегорбдочная ~ р!асй репіги регеїе 
дезраг{иог 
перекрёстноребрӣстая 
іпсгисізаїе 
перекрытия ріаса де ріап5ей 
перемённой толщины ріасй си вгозите 
уагіабіїд 


ріаса си пегуйгі 


плита 

перехбдная ~ ріаса йе ігесеге 
перфорйрованная ~ ріаса регѓогатӣ 
плбская ~ раса р!апа 

подбалластная ~; рІасӣ ѕиЬ Баїазі 
подколбнная ~ ріасй заб р 
подферменная ~ р!аса (4е геагет) зи 
Гегта 

покрывающая ~ ріасай е асорегіге 
пблая ^ раса си до] 

полирбванная ~ раса шугииа 
полутвёрдая ~ р!аса ѕетіашгй | де ИБга 
предварйтельно-напряженная ~ раса 
ргеепяопа!& 

прессбванная ~ р!аса ргезаїй 
прислбнная ~ ріаса зрийпиа 
пристенная ~ ріїпій де регае 
прббковая ~ ріаса Піп $аитацит де рішій 


~ проёзжей части (агит) ріаса рат 


сагозабіїе 
пустотёлая ~ расй си воїигі 
ребристая ~ ріасӣ си пегуигі 
решётчатая ~ р!аса гейсиага 
рифлёная ~ раса ѕігіага 
рядовая ~ ріасй сигепій / ођі$пиіїа 
~ с задёланными концами (тес) раса 
їпсаѕіга!й Іа ехігетікді 
сборная ~, ріасй ргеїабгісаїй 
сверхтвёрдая ~ раса ежгадига 
г своббдно лежащая (тес) ріасд ег 
гегетаїй 
свбдчатая — ріаса Бод 
связевая ~ ріасай де сопігауіпіціге 
симметричная — раса 5ітеїгісй 
симметрӣчно-нагружённая м» ріаса їпсйг- 
саїй 5ітеїгіс 
~ скольжёния р!аса де апесаге 
слойстая ~ р!аса утаийсаа 
соединйтельная ~ ріаса Че гасогдаге 
де 1еваига 
сотовая ~ раса 4е Гариге 
сплошная ~ у. плита, неразрезная 
стекловолокнйстая ~ ріасй аш Иге ае 
5исій 
стекложелезобетбнная ~ р!ас& 4е Бетоп 
агтаї си Ыосигі де зис1а іпріобаге 
столярная ~ (Іт) рапе! 
структурная ~ ріаса Фе ѕігисішгӣ 
ступёнчатая ~ ріаса ш пере 
твёрдая ~ ріаса аига (4е Діка) 
теплоизоляцибнная ~ ріасй рапои Іег- 
тоі2оіамі (й) 
тонкая ~ ріаса ѕиЫіге 
торфоизоляцибнная ~ ріасй 1201агоаге 
Фи (игй 
трамббвочная — (таѕ) расӣ репіги рі- 
1опаге / де Баюги 


тротуарная каменная ~ 4а!& / раса де 
рана репіги 1готиаге 

тяжёлая ~ ріасй ргеа 

угловая ~ р!аса де соц 

упругая ~ р!аса еіазгісй 
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утеплённая — рІаса іегтоілоіата 
фанёрная ~ (іт) рапои де раса] 
фасадная ~ ріасй де Га{аа& 
фибролйтовая ~ (11) раса де забИи 
фундаментная ~ ріаса ае Гипдацє 
часторебрйстая ~ ріасй си пегуиг! Чезе 
г» шарнӣрно-опёртая по краям (тес) 
ріаса си сарае агисша!е 
экструзибнная ~ р!аса ехігидата 
электрическая ~ ріка та$ҙіпа де ваші 
еіесігіса 
эмалирбванная — ріаса етаїіаї да 
ячёистая ~ ріаса се\ага 
плита-оболбчка Г. (еісоп) ріасй ра ѕир- 
Иге 
плита-трамббвка (таз) ріасй репіги рио- 
паге / де Бакйлогії 
плитка Г. (т!) ріаса, ріёсща да! (у $ 
плита) 
глазурбванная ~ раса зтациі а 
гончарная ~ оіап ; {12а 
~ для полбв р!аси|]А репіги рагдозеа!а 
керамйческая ~ с мозаикой ріаса ае се- 
гатісай тогаїсаїй 
кислотоупорная ~ р!асй аппаслай 
ковровая ~ рійсиій сегаписй ре ѕирогі де 
пігоіе 
коврӧво-мозайчная ~ рійси|й сегаписа 
тозаїсаїй ре ѕирогі де Шгие, соуог-то- 
таіс 
конькбвая — крбвля р!аса де соата репіги 
пуеШоаге 
крбвельная ~ р!асА де туешоаге де 
асорегіге 
ксилолӣтовая ~ ріаса де хіПоії, хіїоїй їп 
рісі 
метлахская ~ ріасй Пе егеѕіе 
мозаичная ~ р!аса е тогаїс 
облицбвочная ~ #1154, рійсиій де Гиза] 
плоская ~ р!асща ріапа 
~ с завалом края р!аса си таги! гоши- 
ше 
стеклянная ~ р!аса е зис1а 
фаянсовая ~ (для стен) рідсціа де атата 
(репіги регеці) 
фрӣзовая ~ р!йсща де гі, 
цветная ~ ріаса соіогаїа 
шйферная крӧвельная ~ расӣ де агдетле 
репіги іпуеіїогі 
плитняк т. (тік) ріаїга 1а!а ; даїй де ріаїга 
плитовбз т. (/ғат5) уеһісш репіги Ігап5- 
рогіаї дае 
плиточник т. (/епп) Ралап{аг 
плитчатый де ріасё, си / їп рійсі 
плоскогубцы рі. (тес) сіебіе-ратепі 
изолированные — сіе5ге ігоіаї, сіезіе-ра- 
тепі си тіпеге 1хо!а1е 
~ с кусачками сіебіе-раїепі си Ідіегог 
плоскогӯбцы-бокорёзы рі. (/тес) сієзіе-ра- 
тепі си 1415 Іатега! 





ПЛОСКО... 266 


плӧско-параллёльный (тес) р!ап-рага!е1 

плоскостной р!ап 

плоскость Ё. ріап, ѕиргаѓа{ӣ рІапӣ 

архитектурная ~ (агй) ріап агііестигаї! 

~ аэроснӣмка (гео) зиргаба|й аегобоїо- 
вгаћйаіа 

бесконёчная упругая ~ (тес) ріап е!азис 

іпбіпії 

~ визйрования (сео) ріап 4е мігаге 

главная ~ (тез) ріап ргіасіра! 

горизонтальная м» (ягой) ріап огіготіаї, 

піме1 

гу движёния (тес) ріапи! тіѕсӣгіі 

^^ заббя (сі) зиргаїаца ріапшиі йе шсги; 
(тіп) ріап {гоша| де аБа!а} 

= изгиба (тес) ріап йе їпсоуоіеге 

г» излбма (тес) ріап де гиреге 

картинная ~, (/і2) ріапиці ітаріпіі 

касательная ~ (та!) ріап їапвепі 

гу колебаний (тес) ріапиі уібгаційог 

~ коллимации (єеоа) ріап де сойтайе 

контактная ~ (тес) ріап е сопіасі 

координацибнная мбдульная — (елт) 

ріап де соогӣопаге тойшагӣ 

~ нагрузки (тес) ріап е їпсйгсаге 

наклбнная ~ (тес) ріап їпсіїпаї 

несущая ~ (еїсоп) ѕиргаѓа{ӣ рогіапій / де 

ѕиѕіпеге 

нулевая ~ (рео4) ріап его де сотрагайе 

обнажённая ~ (ѓеғаѕ) заргаРа{& Дезсоре- 

гиа 

г» обрушёния (тес) ріап е гиреге 

опбрная ~ ( —опбры) (тес) ріап / зирга- 

Га{а де геагет / де ѕргіјіп; ріап де герег 

— пары сил (тес) ріапиї сиріціці е гоце 

є» проёкции, профильная (7141) ріап е 

рголесйе де ргобії 

проёкции, фронтальная (паї) ріап де 

ргоесйе ігопіа! 

разлома (тес) зиргаїацй де гиргигӣ 

разрушёния (тес) ѕиргаѓа{ӣ де гиреге 

разрыва у. плоскость излома 

сдвига (тес) ріап де Рогіесаге 

сечёния (тес) ріапці ѕесіїцпіі / йе ѕес- 

Попаге 

силовая ~ (тес) ріапиі Рогіеіог 

скалывания (тес) ріап йе Рогіесаге 

скольжёния (тес) ріап де аїшпесаге 

смятия (тес) ріап е ѕігіуіге 

срёза (тес) у. плоскость сдвйга 

упора. (тес) ріап Фе ѕргіјіпіге 


уровенная ~ (оеоа) ріап е пімеї 
фокальная ~ (сеоӣ) ріап Коса! 


плотйна Ё. (сп) Багај; зідміїаг; діє 

~ Амбрусёна Багај ѕіѕіет Атігизеп; ріа- 
са си ріїе 

арочная ~ Багај їп агс / агсиії 

арочная — с постоянным углбм Багај їп 

агс іловеп 


1 


2 фазі 


АК 


арочная-гравитацибнная Багај іе вгешаѓе 

їп агс 

г без затвбров Багај ГАгА чауЦе 

~ Бертрёп (Чайта) Багај / зідміїаг си 
їегта һіагашісё 

бетбнная ~ Багај Фе Беїоп 

вальцбвая — 5ідуйаг сійпагіс, Багај си 5їа- 

уйа сійпагіса 

взрывонабрӧсная ~ бага) Фе итрииига 

ргіп ехріогіе 

водозаббрная — Багај репіги саріаге де 

ара 

водоподъёмная ~ Бага| репіги гійісагеа пі- 

уеїціці ареї 

водосббрная ~ Багај йе аситшаге а ареї 

водосбрбсная двухъярусная — Бага] 4ез- 

сагсаог си доџа шуее 

водослӣвная ~ Багај Чеуегзог 

водослӣвная глухая — Багај Аеуегзог Ёйгй 

еѕсһійегі си уапе 

водохранйлищная ~ у. плотина, водосббр- 

ная 

временная — Багај ргомігогій 

вспомогательная ~ $1АуПаг / Багај аихШаг 

высоконапбрная — Багај си сёйеге їпаӣ 

габибнная ~ Багај Ат рађіоапе 

глухая ~ Багај ёх / Гага раги тобіїе 

гравитацибнная ~ Багај Фе сгешае 

грунтовая — Багај йіп рати 

двухпролётная ~ 5ідміїаг си 4оий ЧезсН:- 

дегі 

деревоземляная ~ Багај Чіп Іетп 5і ратіпі 

деривацибнная ~ Багај іе дегіуаціе 

железобетбнная ~ Багај іп Бегой агтаї 

затопленная ~ Багај зибтегзібії 

земляная ~ у. плотйна, грунтовая 

земляная намывная ~ Багај де ратіпі ехе- 

сигаї ргіп бідготесапігаге 

игбльчатая ~ Багај / ѕійуПаг си асе 

— из габибнной кладки Багај йіп апгоса- 
тепіе іп рІаѕа аде гта, Бага} йіп вабі- 
оапе 

~ из сухбй кладки Багај йіп 2і0дгіе цѕсаій 

каменная ~ Багај Чт гіфдгіє де раша 

каменная водослӣвная — Багај Чеуегзог 

аш гіддгіє де ріаїга 

каменноземляная ~ Багај Чт ріаїга 5і ра- 

тіпі 

каменнонабрбсная — Багај де апгоса- 

тепе 

контрафбрсная ~ Багај си ре / си сопіга- 

іопигі 

контрафорсная ~ с плоскими перекры- 

тиями Багај си сопігаїоттигі $1 рійсі ріапе 

крьшевйдная ~ 5ідміїаг си доцд ргіп2і їп 

Гогтё де асорегіз | 

купольная ~ бага) їп сироїй, Бага]-сиро!& 

лесосплавная ~ Багај де рішійгії 

массйвно-контрафорсная — Багај си соп- 

їгаїогіцгі си сар гоїцпа 

массйвно-ребристая ~ Багаі-сіпрегсдй, Ба- 

гај Моей 

мёльничная ~ ѕійуЏаг де тоагӣ 


плотина 
металлическая ~ Багај тегаїїс 
многоарочная — Бага си ріїе $1 агсе тиїп- 
ре / си Бо пиаре 
многокупольная — Бага) си ріїє я сирое 
си сирое шшире 
многосвбдчатая ~ Багај си агсе шире 
мягкая водоналивная — Бага ріїапі / роп- 
Паб! си арӣ 
набросная ~ у. плотйна, каменнонаброс- 
ная 
намывная — Багај зедітепіат һійгашіс 
насыпная — бага) де итратиг& 
незатопленная ~ Бага) іп5цьтегзібії , пе- 
зибтегзібі! 
низконапорная водослйвная — Бага) 4е- 
уегзог 4е іоаза сёйеге 
облегчённая гравитацибнная — бага) де 
вгешаге еутдаї 
обратная ~, сопігађагај 
отводная — Бага) репіги ађаѓегеа ареї, 417 
де агцаге 
отводящая ~; Бага) йе демлайе 
предохранйтельная ~ Багај де вагаа 
пустотёлая гравитационная — Багај де 
вгеціаїе си рот 
разббрчатая ~ Багај детоліабії / той 
ребрйстая — Бага] си ріїе 
ребристая плбская ~ Багај си ріе зі си 
рІасі ріапе 
речная ~ Багај Фе пи 
ряжевая водослйвная ~ с заполнёнием 
каменем бага) деуегзог йїп сёзоа{е итриие 
си раша 
~ с вальцбвьм затвбром Бага) си зіауіїй 
сійпагісй | 
су с водоспускными отвёрстиями Багај си 
аеѕсһегі репіги езсйгсаге 
~ сглубйнными отвёрстями Багај си 4е5- 
сріЧегі Іа адіпсіте 
г с глухйм водослйвом бага) / 5ійуіаг си 
Чеуегзог Их (/йгй ра тобіїе) 
с затвбрами багај си ѕѓауіе 
су с клапанным затвбром Багај си зіаут- 
1а-с1аре& 
с отсёками Багај сотрагіітепіаї 
с плбскими перекрытиями Багај си соп- 
ігаїогіигі я рійсі ріапе 
~ с постоянным центральным углбм арок 
бага) їп агс 120роп 
~ с сегмёнтными затвбрами Бага] си 5іа- 
уйе-зертепі 
~ с сёкторным затвбром Бага} си 5гаміїд- 
ѕесіог 
~ со спйцевым затвором у плотина, 
игбльчатая 
~ со стблбчатой разрёзкой Багај си гоѕ- 
(игі уегиса!е ре доці дїгесіп 
~ смёшанного тйпа Бага у тихі (де апгоса 
тепі ўі рати) 
спйцевая разборная ~ Бага] си асе детоп- 
табії 


4 


4 


! 
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стацибнная ~ Багај Фе сепігаїд 
~ тйпа Амбрусёна у. плотйна Амбрусёна 
гу треугбльного прбфиля Багај си ргобії 
ііипебіціаг 
трёхшарнйрная — Бага) си ігеї агісціані 
укатанная земляная ~ бага) іп рашіпі 
сотрасіаї / сійпагаѓ 
фильтрирующая ~ Багај регтеабії 
цилиндрическая —.Бага] си 5гаміїв сИт- 
агсе 
щитовая ~ Багај / 5їйуйаг ат рапоигі 
ячёистая ~ Багај сеіціаг (си &оіигі уегії- 
сще итріше си рітіпі) 
плотйна-дахвер Ё (сі) Гегтй підгаціїсй; зга- 
міа тобіїй сопзігийй Чт доид вгіпл їп Ғог- 
та де асорегі$ 
плотиностроёние п. (сі) сопѕігисііе де Багаје 
плбтник т. (Їт, (ейп) ашеһег 
плбтник-вышковйк т. (Іт, Чейп) ашенег- 
тигі 
плбтничный (Іт, ѓелп) де ашұеһегіе 
плбтность #. Ӣепѕігаѓе, сотрасійате, дезіте; 
сопѕіѕіепій; егапзеігате 
~ армирования (агт) ЧепзИае а агтдгії 
~ бетбна (Бер, т!) сопзізіепій а Бегопи- 
Іш 
~ бетбнной смёси (Бер ть’) сопбізгеній 
а атезіесиіші де Беѓоп 
~ вибрирования (/епп) Їгесуепій де уїб- 
гаге 
движения (с), акит) іпіепѕіќаїе а їга- 
Исшит / а сисшане! 
~ дорбжной сёти (агит) депѕігаге а геје- 
1е1 гипеге 
гу жилбго фбнда (иг) Фепзіїаїе а ѓопаи- 
шт де Іосиїї 
жилбго фбнда, нетто (игЬ) депзігаїс 
пе! а юпа! де юсий 
~ заряжания (1ехр) Чепзиае де ѕагсіпа 
~ заселёния (иғЬ) аепзиме а роршайе! 
~ застройки (ағ, игЬ) депзіїате а сізаї- 
гПог / а сопѕігис Шог 
— застрбйки, нётто (ағ, иғь) депѕікаіе 
пе! а сопзігисрійог 
— застройки предприятия (агл) депсіате 
а сіддїгіїог їпігергіпаегії 
су звуковбй энёргии (ас, іх) Чепзме а 
епегріе асизйсе 
су излучёния (2) Фепзіїаїе де гадіаціе 
йстинная ~ (/і2) депзнае геаїй 
кажущаяся ~ (12) Фепзіїате арагепій 
гу крёпи (тіл) епѕіќаѓе а агілдгигйог 
критическая ~ грунта (сео!) Фепзіїаїе сгі- 
Иса а тегепийи ҷ аси 
~ навёски цепёй (е/) депзіїате а сігсийеіог 
гу населёния, нетто (игр) аепзНаеа пеїй а 
роршайе! 
относйтельная ~ (/і2) аепзйате гејаііух 
гу по отражению, оптическая (/і2) депзі- 
Таќе оргїса рип геНеже 


ПЛОТНОСТЬ 268 


плотность 
— потбка излучёния, повёрхностная (22) 
аепѕігаіе а Пихшиі 4е тадіаціє зирегЯ- 
сай 
— потока массы (12) депзіїате а Нихици 
де таза 
г потбка объёмного излучёния (/і2) деп- 
5ікаїе а Нихици гадіапі 
г пӯльпы (птес) депзіїате а Підготазеї 
гу светового потбка, поверхностная (712) 
деп5ітате ѕирегѓісіаІа а Пихиїці Іштіпоѕ 
я сложёния грунта (сео!) депзиае а ра- 
таїпсаїмі 
г тепловбго потбка (12, (егто) депзиме 
а Иахши! їегтіс 
~ улично-дорбжной сети (игЬ) Чепзиме 
а гејејеі де дгитигі-ѕїгӣхі 
экипажей (иғЬ) депзнае а уеһісшеІог 
энёргии излучёния, объёмная (72) 
депзиае уоіитеїгіса а епегріеі де га- 
Файе 
площадка Г. ріаїїогта; їегеп, ѕиргаѓа{ӣ; ра- 
Пег; одінпа; родезі 
автосварочная ~, (5и4) ѕиргаѓаја де ѕи- 
даге 
бутовая ~ (савг) ріаїогіта де іпѕіоғаге 
вертолётная ~ (сагр) ріѕіа репіги еЙсор- 
теге 
вёрхняя лёстничная ~ (еїсоп) роде5і 5и- 
регіог а) ѕсагіі 
детская ~ (сѕс) їегеп де јоасӣ репіги 
сори 
зелёная ~ (с5) решга 
— т» земляного полотна (сі) ра Могла а 1е- 
газатепи и! сай 
игровая ^ (с=с) їегеп Че ]оаса 
испытательная м» (срі) ѕапіег Фе 5ан / 
де ?псегсагі 
~ касания (тес) ѕиргаѓа{а Фе сопігасі 
консбльная ~ (еїсоп) ріаїогта їп сопзо!а 
ледяная ~ (сѕс) райпоаг 
я лесбв (ѓеһп) родіпа зсреїдгіеі 
лёстничная ~ (е/соп) одіппа зсаги, ройеѕі 
междумаршевая лестничная ~ (е[соп) ро- 
аеѕг їпіге гатре 
междузтажная лёстничная ~ (е[соп) ро- 
дез! іпіге еіаје 
монтажная ~ (Іепп) р1аЙогта де топ- 
{ај 
монтажно-сборочная ~ (1ейп) ріаїїогта 
де тоша] $1 аѕатЫаге 
навалочная ~ (сў) ріаїогта репіги їпсӣг- 
саит! іп угас 
обслуживающая ~, (/елп) ріаїогітй де 
исги 
опбрная ~ (е/соп) ѕиргаѓа{а де геагет 
останбвочная ~ (4ит) ріаіѓогтаӣ ае 5іа- 
Попаге 
~ бтдыха на автодорбге (агит) юс де 
згацопаге ре аиѓоѕігада 


і 


1 


перевалочная ~ (с) гашра де ігап5Бог- 
даге 
— планшета сцёны, подъёмная (сѕс) ріаї- 
Ғогтӣ гідісдіоаге а ѕсепеі 
погрузочная ~ (сі) гатрӣ Фе їпсӣгсаге 
подъёмная ~ (таз) ріаїогта гійісӣќоаге 
посадочная ~ (сагр) ріѕіа де аѓегітаге 
приёмная ~ (сі) гатра / р!а Йога де деѕ- 
сӣгсаге 
промежуточная лёстничная ~ (есоп) ро- 
деѕі іпіегтедіаг де зсага 
промёшленная ~ ріаіѓогта іпіџѕігіаіа 
раббчая — (ѓеһп) ріаіѓогтӣ де Іисги 
разворбтная ~ (4гит) Їос де їпіоагсеге 
разгрӯзочная ~ (ѓейп, ігатѕ) зрайи / гат- 
ра де еѕсӣгсаге 
складская ~ (1ейп) їегеп де Ферогіїаге 
смотровая ~ (сл) ріаїїогта де уїліїаге 
спортйвная ~ (с5с) їегеп де іосигі ѕрогііуе 
стройтельная ~ (/епп) ѕапііег де сопѕігис- 


пе 

я сцёны, игровая (сѕс) рІаіѓогтаӣ де јос 
а зсепе! 

- текучести (тес) 20па / раНег де сиг- 
веге 


— уступа ({егаз) ѕиргаѓаја а їігеріеі 

элементарная ~ (тес) ѕиргаѓа{а ејіетема- 

га 

г эскалатора, входная (е/соп) ріаїогта 
де ассеѕ а ѕсӣгіі гшапѓе 

~ этажная лёстничная (еісоп) родезі де 
еѓај 

площадь 8. (иғЬ) ріа{а; (та!) ѕиргаѓа{аӣ, агіе 

бессточная ~ (4) ѕиргаѓа{& пашга!а де 

аергеѕіцпе 

водосббрная ~ (#4) ѕиргаѓа{а а рагіпи- 

иі де соіесіаге а ареїог 

водосббрная ~ паводка (Ліаг) Багіп де со- 

1естаге а аре!ог іп уійшгі 

вокзальная ~ ріаја раги 

вспомогательная ~ ріаїїогта аицхііага 

геодезйческая ~ (рео) зирга{а{а реойе- 

тіса 

городская — (игі) ріаја игфапа 

городская главная ~ (игь) ріаја ргіпсі- 

ра1А а огаѕшіиі 

грузовая — (ап) ѕиргаѓа{а де їпсӣгсаге 

действующая ~ пор (Нійг) ѕиргаѓа{а еѓес- 

буа а рогіїог 

действующая ~ водосббра (#14) ѕиргаѓа- 

їй асііуй де сарїаге / де гесерйе а аре! 

деревёнская ~ уаїга зап 

дренажная — (Підг) ѕиргаѓа{а де дгепаге 

дренйрованная ~ (#4) зиргаЁа{аА дгепа!а 

жилая ~ зиргаЁа1& юсш Иа / де осин, ѕра- 

Ни Іосиїбії 

заболбченная — (14) зопё Фе Банӣ / де 

тіазгіпа 

~ застройки (срі) ѕиргаѓа{ сопугина 

~ звукопоглощёния, зквивалентная (ас) 
ѕиргаѓаја де абѕогЫіе асизИсй есшуа- 
Іепїа 


площадь 
~ зелёных насаждений (иғЬ) зрагії уег21, 
топа уегае 
~ инфильтрации колодца (шаг) ОЕ 
{а ае шИНтгайе саше ру 
~ испарёния (1егто) заргаїа|й е еуа- 
рогаге 
~ истечёния (ЛПіаг) заргаба|а де ігуогїге / 
де Гогтаге а зсигеегії 
~ касания (тес) ѕиргаѓа{а де сопіасі 
~ контакта у. площадь касания 
конструктивная ~ (срі) зиргага{а де соп- 
ѕігиспе 
~ моста, полезная (роа) ѕиргаѓа{а иШа а 
ройшиі 
ге наклонного сечения (тес) ѕиргаѓаја 
зеспипи шсИпае 
несущая ~ фундамента (2ео0ї) ѕиргаѓаја 
рогіапій а цпеї Гипдафії 
общая приведённая ~ (срі) ѕиргаѓа{ӣ іоїа- 
1а еспіуаїепій 
опӧрная ~ (тес) ѕиргаѓа{а де геагет / 
де ѕргіјіп 
~ осадки ( ~ оседания) (2е01) ѕиргаѓа{а 
де 1азаге 
~ освещёния ѕиргаѓа{а де Иипипаге 
основная ~ апе де База 
~ паркирования (/гап5) ріа(Ѓогтӣ де раг- 
саге 
подсббная ~ ѕиргаѓа{& аихШага 
пбйменная — (№4!) {егеп де Іилсаӣ іпип- 
даб! 
полёзная ~ сечёния (тес) зирга!а1а иша 
а 5есрипії 
~ поперечного сечёния (тес) агіе а зесй- 
ций ігапѕуегѕаіе 
~ поперечного сечёния, брутто (тес) 
агіе Бгигсй а 5есіїипії 1гапзуегза!е 
~ поперечного сечения, нетто (тес) агіе 
пеїд а ѕесіипіі 1гапзуегза!е 
~ поперечного  сечения,  приведінная 
(тес) зиргаїа|й есһіуаІелій а зесйций 
(гапбуегза!е 
~ поперечного сечёния, расчётная (тес) 
ѕиргаѓа{а Че саїсиі а 5есіійпії 1гапзуег- 
зас 
предзаводская ~ (иғь) ріаїй ргейгіпаїй 
предмӧстная ~ (ро) ассеѕ ѕрге рой 
привокзальная су у. плӧщадь, вокзаль- 
ная 
приёмная ~ дождемёра (114) ѕиргаѓа{ӣ 
де гесерйе а ршуотегийи 
производственная ~ (ес) ѕиргаѓа{й де рго- 
дист 
— просачивания (#4) зиргабацй де (іп) 
га[е 
рабочая ~ (ѓелл, (тес) 5аргаїацй ае Пасги 
развёрнутая — (тес) ѕиргаѓа{а .аеѕѓаѕи- 
гака 
г». светового проёма, расчётная (срі) ѕир- 
гаГа|а де саїсиі а хо де апита 
секториальная ~ (тес) ѕиргаѓа{а ѕесгогі- 
а!а 
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~ сёчёния арматуры (агт) агіа зесйций 
е агташга 
~ сечёния бетбна (феї) ата зесйипи де 
Бегоп 
~ сечёния, номинальная (срі) 5иргаїаца 
зесйипії потіпаїе 
складская ~ (ес) ѕиргаѓа{а де дерогіїаге 
~ соприкосновёния (тес) ѕиргаѓаја де 
"сопіасі 
срёза (тес) ріап де Рогіесаге 
стбка (№4) заргаїауа е ѕсигееге, Ба- 
тіп Тгібиіаг 
ог» стоянки на экипаж (и’Ь) ѕиргаѓа{ӣ де 
рагсаге репіги ип уепісці 
~ фильтрования (Ніаг) ѕиргаѓа{а де 1- 
їгаге 
~ эпюры нагрузки (тес) ѕиргаѓаја діа- 
вгатеї ѕагсіпіїог 
~ ядра сечения (тес) ѕиргаѓаја ѕїтЬиге- 
ші сепіга! а! ѕес{іцпії 
плуг т. (4гит, таз) ріаб 
дисковый — ршя си 4ізсигі / роііфізс 
дорбжньй — рив гийег 
мелиорацибнный ~ (сі), таз) річе репіти 
ћіагоатеһогафі 
снеговой ~ (снегоочистительный ~) (сі, 
агит) рш& де зараза 
траншёйный ~ (таз, ѓеғаѕ) ри Фе ѕап{игі 
плуг-канавокопатель т. (таў, ѓегаѕ) рійе 
ѕарӣѓог де зап{иг! 
плуг-рыхлӣтель т. (4гит) рше ѕсагіѓіса(ог 
плужный (агит, таз) Че / си ре 
плывун т. (сео) {егеп сиграїог; піѕір тізса- 
тог / сагёёог 
плывунный сигоаїог (4езрге ип Іегеп) 
пневмобетон т. (5е!, пи") Беїоп ргерагаї си 
адіїаге рпецтагіса 
пневмобучарда Ё. (та, (ейп) Бисіагіа рпем- 
тайса 
пневмовибратор т. (тау, (ейи) уїбгаїог рпеџ- 
тайс 


І 


і 


-пневмогидрообеспвіливаниє п. (тіг) Чезрга- 


їціге підгорпейтагцсд 
пневможёлоб т. (/тап5) |єпеаб рпеитайс 
пневмозажӣм т. (таў) тапзоп де рипдеге 
рпеитайс . 
пневмозарядник т. ([ехр) їпсагсасог рпец- 
тайс 
пневмоинструмёнт т. (/епп) ѕсиа рпента- 
пса 
пневмокаркасный (еісоп) си зспее рпец- 
тайс 
пневмокаток т. (7145$) сотрасіог си рпецгі 
пневмокорчеватель т. (таѕ) таѕіпа ае деїті- 
заг рпештайса 
пневмолопата {. (ейп) сатта риеитайса 
пневмомблот т. (Іепп) сіосап риелтайс 
пневмонагнетатель т. (1ейи) геїціог / сот- 
ргеѕог рпецтаїіс 
гу для бетонной смёси (Бер, таз) ігапѕ- 
рогіог рпеитайс де Беїоп 
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пневмонасбс т. (1ейп) ротра рпецтатіса 
пневмооболбчка Ї. (еїсоп) асорегіѕ рпештпаііс 
пневмопогрузчик т. (ті) їпсагсёїог рпец- 
тайс 
пневмоподдёржка Г. (1145$) ѕирогі рпеитайс 
пневмоподъёмник т. (тіг) е!еуаѓог рпецта- 
пс 
пневмораспылйтель т. (тіг) риїмегітаїог 
рпецтаїс (4е арӣ) 
пневмотолкатель т. (7145$, іепп) ітріпедіог 
рпеитайс 
пневмотрамббвка Г. (1ега5) Ьд(йгог рпештайс 
пневмотранспорт т. (/гап5) (гапзрогі рпец- 
тагс 
пневмотранспортёр т. (2ап$) ігапѕрогіог 
риенмайс 
побёлка Е. (/їп) уйгите, зроше 
известковая — зроше си уаг 
повал т. (агй) рома! (Ійгвіге а рації ѕирегі- 
оаге а типаайе! де рИой де 1етп) 
повалушка Г. (агл) роуашба (ѕѓғисіигӣ де 
ішгп Їйсіпа рагіе іп сатега де гесерйе т 
тагИе саѕе уесћі гизезй) 
поведёние п. сооружёний сотрогіагеа соп- 
зігисіййог 
поверхностемер т. (вео4) ріапітеїги 
поверхностньй ѕирегіісіа1, Фе / Іа ѕиргаѓаја 
повёрхность Г. ѕиргаѓаја 
~ абразии (2ео]) 5иргаїа|й Фе абгаипе 
боковая ^^ ѕиргаѓа{а 1а1ега!& 
бугрӣстая ~ ѕиргаѓа{ӣ гароаз& 
внёшняя ~ (аһ) ехігайоѕ, Га1А ехїегіоа- 
га (а ипеі БоЦії, зсат еіс.) 5 
внутренняя ~ (агії) іпігайоѕ 
водосливная ~ (сп) рагатепі ргобіаї 
~ выравнивания ѕиргаѓаја де ераізаге 
гладкая ~ ѕиргаѓа{а паеда 
гранйчная — (72) ѕиргаѓа{й іта / де 
ігопіега 
~ грохочёния (т№) ѕиргаѓаја де итеге 
ре вгдіаг 
~ давлёния (тес) 5иргаїаца Фе ргеѕіцпе 
г» двойкой кривизны (агй) ѕиргаѓа{ӣ си 
аа сигрига 
депрессибнная ~ (№4) зиргаїаїй де ае- 
ргезіипе, ѕиргаѓа{а ПЪегА а ипиі сигепі ѕић- 
їегап 
— деформации (тес) ѕиргаѓаја йеѓогтаўеї 
дневная ~ (4гит, рео!) їегеп паїига!; ѕир- 
гаїага ипш ќегеп; 5ігаї де ѕиргаѓа{а 
~ дорбжного покрытия (агит) ѕиргаѓаја 
де гшаге 
~ жидкости, свободная (/і2) ѕиргаѓа{ӣ 
ПЬегӣ а Псрідиіші 
земная ~ (яеоай, реоі) ѕиргаҒа{а Тегезіга 
~ излбма (тес, п") сазига, гиріџга, зир- 
гаѓа{а де гиреге 
измерительная ~ (срі, т4з) ѕиргаѓа{а де 
тазигаге 
~ изнбса ѕиргаѓа{а де ихига 


изостатическая ~ (вео4) зирга{а{а ілоѕїа- 

пса 

изотермическая ~ (1егто) ѕиргаѓаја іғо- 

тегта 

г лестничного марша, нижняя (е/соп) 
ѕиргаѓа{а іпіегіоага а ігеріеїог 5сагії 

лицевая ~ (еісоп) рагатепі 

мозайчная — (/іп) зиргаїа|й тоғаіса- 

1а / їп тогаїс 

~ нагрёва (175 ѓіегто) ѕиргаға{а де т- 
сбігіге 

г нагрёва котла (іегто) ѕиргаѓаја де їп- 
саге а сатапшиі 

~ нагружёния (тес) ѕиргаѓаја Фе їпсдӣг- 
саге 

напбрная ~ у. поверхность, внешняя 

~ напряжёний (тес) зиргаїаца їепѕіцпі- 
Іог 

наружная ~ у. поверхность, внёшняя 

неразвёртываемая ~ (І тес) ѕиргаѓа{а пе- 

дезійзигаїа 

несущая ~ (тес) ѕиргаѓа{а рогіапіа 

нижняя ~ с вутами (е/соп) ѕиргаѓа{ӣ си 

уще 

~ обмёна (12) ѕиргаѓа{а де ѕсһітЬ 

г. оболбчки, средйнная (есоп, тес) зир- 
гаїа|й тедіапй а ріїпгеі зибрігі 

~ однбй кривизны (агй, Шаг, тес) зирга- 
Газа си 5ітрід сигрига 

опорная ~ (тес) ѕиргаѓајӣ де зѕргіјіп / 

де геахет 

открытая водная — (Нідг) ѕиргаѓаја іБе- 

га а ареі, ѕиргаѓа;а аре! Гага ѕ1оіџгі зай рой 

де ғһеаѓа 

отражающая ~ (/і2) ѕиргаѓаја гебіестап- 

1а / де геЙеже 

офактуренная ~ (іп) ѕиргаға{ӣ йпіѕаій 

~ охлаждёния ({егто) ѕиргаѓа{а де га- 
сіге 

~ пластинки, упругая (тес) ѕиргаѓа{ӣ 
еіазтісй а рійсії 

~ пластйчности (тес) ѕиргаѓа{а де ріазії- 
сіїаѓе 


поглощающая ~ ѕиргаѓаја абзогбапій 

подстилающая ~ (2е01) ѕиргаѓаја зибіа- 

сепій; (си) ѕиргаѓа{а де баха / де геагет 

подстилающая дёятельная ~ (вео!) ѕирга- 

аја де зазйпеге асйуа 

~ «под шубу» (/їп) ѕиргаѓа{а си авгевате 
арагепїе 

полирбванная — (/іп, ітес) ѕиргаѓајӣ 

Іизігиїїй 

пьезометрӣческая ~ (Пійг) ѕиргаѓајӣ ріе- 

зотеїгіса (а сиғепіиіиі) 

раббчая ~ (таз) 5иргаїаїа аснуй / де шс- 

ги / иа 

~ равного давления (/і2) ѕиргаѓа{а ігођа- 
га / де ераіа ргеѕіцпе 

развёрнутая ~ (агл, таг) ѕиргаѓа{а дезід- 

ѕигаїа 

— раздела ѕиргаѓа{а йе йеѕргіпӣеге 


повёрхность 

гу. разрушения (тес, тіг) ѕиргаѓа{ӣ де ги- 
реге 

свободная ~ (№) ѕиргағај& ШЬега (а 

ипиі Исша) 

гу скольжёния (таз) ѕиргаѓа{а де аїшпе- 
саге 

~ скоростёй (Нідг, тес) ѕиргаѓа{й де 
(уесіогі) упега 

смбченная ~ (14) ѕиргаѓа{й идаїй 

соединйтельная ~ (еїсоп) ѕиргаѓа{й 4е 

Іердтига 

стыковая ~ (еїсоп, таз) ѕиргаѓа{й де іт- 

Ыпаге 

~ текучести (тес) ѕиргаѓа{а Фе сигреге 

теплонапряжённая ~ (Іегто) зиргагаца 

іпсйгсаїй / ѕоЇісіѓаій їегтіс 

- теплообмёна  (Іегто) ѕиргаѓа{й | Фе 
5спіт де сага 

термодинамйческая ~ (1егто) зиргаїаій 

{егто4штаписа 

торцбвая ~ 5иргаїаца Ёгопа!й / йе сара! 

г трёния (тес) заргаїаїй де {тесаге 

удёльная ~ 5иргаїа|д зрес са 

упорная ~ (еісоп, та$) ѕиргаѓа{ӣ де зргі- 

лиге 

Уровенная ~ (/12) ѕиргаѓа{й іе пе! 

условная раббчая ~ (1ейп) зиаргаїацй де 

Іисги сопуеппопа!а 

фильтрирующая ~ (а/, 1151) ѕиргаѓа{ӣ де 

И гаге 

фотометрическая ~ (№2) заргаРа{а Го!о- 

теїгіса 

~ шва (сп, еісоп) Бака гоѕїц 

шероховатая ~ у. повёрхность, бугрӣстая 

эквипотенциальная — (4) ѕиргаѓа{& 

еспірогещіа!й 

эрозибнная ~ (2е01) ѕиргаѓа{а де егогійпе 


поводок т. (ейие) Бгідй 
поворбт т. уїга); їпіоагсеге, з5срітраге Яе 


гит; (тес) гоайе 

— дорбги (4гит) уіга) / сокіїшга / Баса 
а(1) дгитиїні 

~ дорбги под бстрым углбм (агит) у1- 
гај іп ас Пе раг а! агштиіш 

крутой г» (4гит) мшгау Бгиѕс 

~ стрелы (таз) гойге а Бгариїш (тасага- 
1еі) і 

гу через шарнйр (745) гопге ргіп агиси- 
1айе 


поворотный ріуогапі, ішгпапі, гоійог, гоѓа- 


Чу; де їпіоагсеге 


повреждёние п. Пеѓегіогаге, ауагіе, аегапја- 


тепі 5 

коррозибнное ~ деїегіогаге ргіп согоглипе 

~ при замерзании деѓегіогаге ргіп іпрћеј 

~ при оттайваний деїегіогаге ргіп Яе2- 
8пеї 


повремённый (ес) ре ипиаѓе де штр 
повремёнщик т. (ес) шсгаюг гении ре 


ипітате де итр (си оға, си ша ес.) 
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повторяемость Г. рга@ Пе гереїаге, гереа- 
Ышае 
~ применения проёктов (срі) втаа е 
гефоіозіге а ргоієстеїог 
г» расхбдов (Нідг) Їгесуепій а дебігеіог 
погашение п. аптогіїгаге ; гатЪфигзаге ; асһі- 
{аге ; 5ііпреге ; айепцаге 
~ предварительного напряжёния (тес) 
сотрепѕагеа ргеїепзіопагії 
~ пустбт (іепп) гатаеге 
поглотйтель т. абзогбапі, абзогЬиог 
г влаги (т) дезпідгаїог 
~ запаха (сһіт) йегоёогіхапі 
~ колебаний (тес) аһѕогЫііог де о5сі- 
Іаці / де уібгації 
пбристый — (тік) абзогбапі рогоѕ 
поглощающий абзогбапі, саге ађѕоагће 
поглощёние п. (ас, 2) абзогЬие; абзог- 
Ыге 
акустическое ~ арзогідіє асиѕіісй || №о- 
піса 
~ звука аһѕогЫјіе а зипешци 
избирательное ~ абзогЬйе ѕејесііуй 
~ света абзогЬйе де Іштіпӣ 
~ тепла абзогЬйе де сдідига 
~ шума аБзогЬйе Фе 2ротої 
погодостбйкий гегізіепі Ја іпіетрегії 
погодостбйкость {. гелізіепій Іа іпіетрегії 
(Іа азепй аітоѕјегісі) 
погонный Іпіаг, ре пицае Пе шипение 
пограничный Іітіігоѓ, де Ёгопііегӣ ; сгійс 
пбгреб п. бесі, ріупі|й ; ВгаБа 
погрёшность Г. (та, тӣйѕ) егоаге, згезеа!& 
визирования (сео) егоаге е үіғаге 
допустймая ~ егоаге айтіѕіЫі& 
~ измерёния, абсолютная егоаге арзоїцій 
де тазигаге 
инструментальная ~ егоаге іпѕігштепќа!і& 
коллимацибнная ~ (ясой) егоаге со|- 
танопа!а 
~ метода (ср) егоаге іе шеюоая 
~ наведёния (гео) егоаге де огіепіаге 
накопленная — егоаге ситашатй 
~ нивелйрования егоаге де піуеіаге 
г» округления егоаге де гоїцпіїге 
остаточная — егоаге гетапепій 
‘^^ отсчёта егоаге йе сие 
предёльная — егоаге ИшиА 
случайная ~ егоаге іліїтрі&їоаге ; ассі- 
епѓаІа / а[еатоаге 
средняя квадратйческая ~ егоаге тейіе 
раїгаііса 
г» центрирования (тес) егоаге де сепі- 
гаге 
погружать (14) а сиѓипда, а ітегѕа, 
а ріопіа; (ѓелп) а їпйре; а адїпсі 
погружёние п. (#14) сиѓипдаге, аипдаге, 
зибтегвепій ; ріопіаге; (1ейп) Їпіїреге, 
айїпсіге 
вибрацибнное — 1иЙзеге 


у аРипдаге ргіл 
уіргаге 
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погружёние 


г подмывом аѓопааге си усі де ара 
г с помощью подмбіва у погружёние 
подмбівом 
е» сваи їпіієегеа робит 
ударное ~ Їпйідеге / аѓипааге ргіп 50с 
погрузка ГЕ. (/ейп) іпсйгсаге 
беспбільная ~ Їпсйгсаге Гага ргаї 
г бросом іпедйгсаге тапиаїд їп угас 
погрӯзочный де іпсйгсаї 
погрузчик т. (таў, (ейп) іпсагсаїог, таѕіпа 
де їпсйгса! 
автоматйческий ~ іпсагса(ог ашота! 
вилочный ~, іпсӣгсаїог си гс 
гидравлический ~ іпсагсаіог Підгаміїс 
дисковый ~ іпсагсатог си 415с 
ковшбвый ~ 1мсагсатог си сира 
лёнточный ~ їпсӣгсаїог си Бапаа 
механйческий -- іпсӣгсёхог тесапіс 
многоковшбоБый ~ іпсагсаӣќог си ша! тийе 


сире 
гу на гусеничном ходу іпсӣгсӣїог ре 
зеп!е 


— непрерывного дёйствия іпсагсдїог си 
Гопсйопаге сопіїпий 

одноковшбвый ~ іпсӣгсаѓіог си о сира 

одноковшбвый поворбтньй ~ на пнемо- 

колёсном ходу іпсагсдіог готайу ре рпейгі 

си сирій 

одноковшовый ~ с опрокидыванием на- 

зад 'псагсайог си сира Я дезсйгсаге реѕіе 

сар 

одноковшбвый фронтальный ~ їпсагсӣтог 

{тоша[ си сира 

одноковшӧвый фронтальный ~ на гу- 

сеничном ходу іпсагсагог Їгопіа! ре 5е- 

піїе / си сира 

одноковшовьй фронтальный ~ на пнев- 

моколёсном ходу шсагсаюг {гота ре 

рпейгі / си сира 

пневматический ~ шазша де 

риеитайса 

пневмоколёсный ~ іпсагсаїог ре рпецгі 

полноповорбтньй · ~ іпсагсаѓог си гойге 

сотріеіа 

прицепной ~ іпсӣгсӣгог ігасіаї 

роторный — їпсӣгсӣїог си гоїог 

~ с загребающими лапами їпсагсӣсог си 
Бгаїе 

е с задней разгрузкой Ііпсагсаїог си 
аеѕсёгсаге ргіп ѕраѓе 5 

— с опрокилным ковшом . іпсӣгсӣгог си 
сира Базсшаша З 

~ с шарнӣрной рамой їіпсагсаіог си 
заза / си садги агіїсиіаї 

скиповой ~» їпсӣгсӣгог си ѕсһір 

скребкӧвый — іпсӣгсӣіог си габей 

скрёперный ~ іпсагсӣсог си ѕсгерег 

струемётный ~~ іпсӣгсӣїог си јеї 


їпсагсаї 


тракторный — таѕіпа де 1шсатса! рісуд- 
змій си Нивига топгаїй ре їгасїог, їп- 
сагсӣїог ре їгасіог 
универсальный — іпсёгсасог ипіуегѕа! 
фронтальный ~ їпсагсатог топа! 
шнёковый ~ їпсагсӣїог си теїс 
под т. ройеа ; Рипа; ройіпа ; (тіг, іегто) 
уаїга 
~ бброва уа!г а сапа и огіготіа! де гит 
вылвижной ~‹ уаїга тора 
набивной — уаїгад Баогий / шаезаиа 
лу пёчи уаїга а сиріогиіі 
податливость Ї. (тес) седаге; 
Пехібіате 
акустическая — (ас) таїіеабіїйате асиѕііса 
податчик т. (таз) фізрогійу де аргоріаї / 
де аргоріеге 


таіеабійтаге, 


подача Г. іпаїпіаге; ауап5; іпігодисеге ; 
адисеге;  айтепіаге;  дебії;  дебіїаге; 
ротраге 
еә бетона (феї) аїйтепіаге си Бегоп, 


адисеге а Бегопцішці 
воды (а!) айтепіаге си арӣ 
вбздуха, рассёянная (уелі) іпігодисеге 
дізрегзаїд а аегици 
г вбздуха, сосредотбченная (уелі) іп- 
їгодисеге сопсепігаїй а аегиіиі 
излишняя ^ (Нідг) дері ехседепіаг / їп 
ехсез 
максимальная ~ (ліг) Фебії / дебиаге 
тахіт (4) 
механйческая ~ (тес) ауапѕ тесапіс ; 
йенп) айтепіаге тесапіса 
~ насбса дебіші иле! ротре 
пневматическая — (ѓелл) айтетаге рпей- 
тайса 
лу под давлёнием (/епп) аШтетаге 5иБ 
ргезипе 
~ раствбра (Бе!) адисеге / ротраге а 
тогіагиіці 
г самотбком (ѓейп) аітепќаге ргіп @іѓе- 
гепіё де піуеі / ргіп сигвеге Бега 
~ свёжего вбздуха (уелі) аїлпепіаге си 
аег ргоаѕраї 
секундная ~ (№4) Фебії ре ѕесипаа 
часовая ~ (Пік) дебії огаг 
подбабок т. (1ейп) Теща; сасіцій ; Бгаіага 
(зе рипе ре сари! ріїоїшіці, Іа беге) 
подбалка Г. (е/соп) зибегіпай, ѕиригѕ, вгіпаа 
де тара 
подбалочник т. 
вгіпаа 
подбивать (/ейп) а баѓе ; а сопѕоійа, а Бига 
подбивка Ё. (1ейп) Багеге ; сопѕоһаге, Бигаге 
~ драни (ѓейп) баїегеа 5ірсії 
~ путй (сі) Бигагеа сай 
г шпал (сі) Бигагеа / сопзоНдагеа їга- 
уегѕејог 
подбор т. аїедеге, ѕејіесйе 
- красок (іп) агтопіхаге а сціогіїог 
— гранулометрического состава (т!) 
аїевеге а сотрогіеі ргапшотеїгісе 


І 


і 


(еісоп) рор зи5рпдаїог де 


гр (80 


я (А г.) 
подбутка Г. (е/соп) т\йёге де итршшга 
подвал т. (ағ) $6501; ріупіра 
технический — 516501 їеһпіс 
подварка Г. корня шва (5и4) сотр!ейаге а 
5идигії Ја Бата 
подведение п. адтізіцпе ; (Еейи) 5иБгідіїге 
~ бетбнной подушки ѕибгійіге а 5ігаїи- 
ші де Бегоп 
~ опбры забтл@те а геагетиїці 
гу стен зибгідіге а регеог 
~ фундамента зиргідіге а Рипдаціеї 
подвергать а ѕирипе, а ехрипе (а) 
г нагрузке (тес) а ѕирипе Іа їпсӣгсй- 
їшга / 1а загсшй, а рипе 5иБ ѕагсіпа 
~ напряжёнию (тес) а ѕирипе Іа їеп- 
эшпе, а їепѕіопа 
подвёс т. зизрепяе ; 
вёска) 
бифилярный — (е1) ѕиѕрепѕіе Бібага 
блбчный — (їейп) зизрепдаге си зспрае 
закладной ^ (еісоп) ѕиѕрепѕіе Їпсазігаїй 
кабельный ~ (е1) (іпе! ае) ѕиѕрепѕіе реп- 
їги саит аегіепе 
карданный — (таз) ѕиѕрепѕіе сагдапісӣ 
~ на лёнте (е1) зазрепяе си Бапай 
"ж на нити (е!) ѕиѕрелѕіе си Йг 
пружинный — (таў) ѕиѕрепѕіе ејаѕ(іса / 
си агс 
цепнбй ~ (єї) ѕиѕрепѕіе си Іапі 
шнуровбй ~ (еї) ѕиѕрепѕіе си согдоп / 
си 5пиг (а @три) 
подвёска Г. аЙгпаге, арӣјаге-; зизрепзе, 505- 
репдаге ; ѕирогї (у. $1 подвёс) ; (еітеї) Ба- 
Іата ; (агп) огпатепіаре їп геїеї а опеї 
ро]}і ; оглатепі ѕиѕрепӣаї 
гибкая ~ (тес) ѕиѕрепѕіе НехиИа 
жёсткая — (тес) ѕиѕрепѕіе гівіда 
~ кабйны лӣфта аіѕро2ійу де ѕиѕрепѕіе а 
сабіпеї Нітиіші 
маятниковая ~ (та$) ѕиѕрепѕіе репішагӣ 
~ маятниковых дверёй (еітеї) Баїата де 
ц5і Баѕсшапїе 
~ обратной ёлкой (е!) ѕиѕрепѕіе їп Гогта 
де соп іпуегѕ 
~ проводбв (е) зизрепдаге а сопіисіогі- 
Іог 
г прямбй ёлкой (е!) ѕиѕрепѕіе ій Гоги 
де соп гері 
рессбрная ~ (таз) ѕиѕрепѕіе ре агсигі 
торсибнная — (таў) ѕиѕрепѕіе ре Баге де 
тогзшипе 
подвесной зизрепдат, аїїгпаї 
подвётренный айёроѕіії / Геги де уїпі 
подвёшивание п. (1ейп) ѕиѕрепӣаге, аЙгпаге, 
авдіаге 
подвёшивать ({ейп) а ѕиѕрепӣа, а айгпа, а 
аза{а 
подвигание п. заббя (Іенп) ауапзаге а Їгоп- 
ии: де шсгиа 
подвйжка Ё. таш!аге 
подвижность Г. тобійтате ; разисиае 
г бетбна (Ве!) ріазіісіїатеа Бегопиіці 
18 Рісуопаг 


зизрепдаге (у. $1 под- 
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гу. литёйной массы (т) Пиіакаїеа разіві 
їшгпаѓе 
транспортная ~ (ігап5) тоБШаѓе де їгап- 
зрогі 
подвйнчивание п. (1ейп, ітес) ѕігіпреге (ргіп 
їпѕиғгиђағе), іпзагибаге 
подвод т. айисеге, айтіѕічпе ; аргоріеге 
гу воды (Нідг) адисеге / айтіѕіџпе а ареї 
гу тепла (1егто) арогі е сааига 
подводӣть а айџсе, а аргоріа, а рипе (5и), а 
аѕеға (зиб) 
гу фундамент (1ейп) а $17441 о Гипааце 
подвбдка Ї. (а1, іпѕі) гејеа де сопӣисіе / де 
сапаїе ; (1ейп) адисеге, аргоріеге ; рипеге, 
а5езаге (5иб) 
я стены (ейп) зибзідігеа регаеци 
подвбз т. айисеге ; ігаперогі 
подволока Г. (еісот) їауап 
подвялка Її. (ліг) изсаге 
подгонять (/тес) а ајиѕіа, а роїгімі 
подготовка Г. (4гит, тік, 1ейп) раї рге- 
рагаге, ргерабге 
ге бетбна (Ве!) ргевайге а Бегопиіці 
бетӧнная — (дғит) раї де Беїоп 
‘дорожная ~ (4гит) раї (ае Гипаайе) аї 
ипиі агат 
г» заполнителей бетбна (т!) ргевАйгеа 
' авгератеїог Бегопційі 
г кромок (ѓелп, ітес) ргешсгагеа таг- 
віпіог 
~ массы, мбкрая (тіг) ргерагаге итедА а 
разіеї 
г массы, сухая (тіг) ргерагаге ибсаїй 
а разе 
~ основания (/епп) ргердіїге а (егепи- 
Іші де Гипдаре 
~ основания под нёсыпь (ѓейт) ргера- 
геа їегепшиі репіги {егазатеше 
песчаная - (4гит) раї Яе піѕір 
~ территбрии стройтельства (/енп) ате- 
пајаге а їегііогішиі де сопзігисре 
топографическая я (веоа) ргевАйге 1ю- 
родгайса 
щебёночная ~ (агит) раї де ріаїга ѕрагій 
подгрунтбвка Ё. (п) забргипашге 
поддерживать а зизіїпе, а ѕргіјіпі, а ргорії; а 
ригіа ; а тепіпе, а іпігерпе 
поддбн т. зирогі де Рипа; Гипа дибіи ; ріа- 
са ае їипа 
грузовой ~ (Ігап5) рае де тапірціаге 
душевой ~ (іп5і) сиуа де аи; 
подзбр т. (агй) ройғог (5сіпантй 4е-а Іип- 
ги! тагоїпії асоренуши сазёог уесһі ги- 
5е5їі), согпіѕа Фе 1ети 8сцІріата 
пӧдий т. (агй) родит 
подкачка {. (Нік, іпѕі, таз) ротраге 
ручная ~ ротраге тапиаід 
подкислёние п. воды (а!) асійшагеа аре 
подкладка Г. (ара ; ріасӣ ; 5ирогі ; айаоѕ ; ра- 
па; вагпігига 
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подкладка 
вбйлочная — (таў) вагпіїџга де ра 
деревянная ~ (есоп) 1айра де Іетп 
клиновая ~ (е[соп) айаоѕ де їтрӣпаге 
г» под основание столба (есоп) апсога 
(ігапѕуегѕаіа) 1а База зраци 
путевая ~ (сі) раса де сае 
пучйнная ~ (сі) маса репіги шпћаѓцгі 
де їпрһеј 
рёльсовая ~ (сў) раса заб ѕіпа 
усилительная ~, (е/соп) ріаса де сопѕо!і- 
Чаге, риѕеи де гапѓогѕаге 
устанбвочная ~ (еісоп) ріаса де аѕеғаге 
подкладывать а рипе (ив) 
подклёт т. (агй) родкіеї (рагіег Гоіозії са 
ӣеро2ії зиб сатага їп сійдїгіїе уесһі ги- 
зе5ії) 
подклӣнивание п. (/епп) ппрапаге 
подклйнивать (ѓелп) а Ппрапа 
подключать а сиріа, а сопесіа, а 1ера (1а), а 
гасогаа 
подключёние п. сопесіаге, Іеваге, гасогдаге, 
сиріаге 
~ в сёти (еї) гасогдаге Іа геѓеа 
подколонник т. (ағћ) База соісапеї ; (авео!) 
Гапдайе де зШр; (еїсоп) ѕосі де р 
подкбп т. (/епп) зйрдіагай іп шшЪа 
подкбпка Г. (1ейп) зёраге 
подкбпщик т. (1ейп) зараюг 
подкбс т. (подкбсина Г.) (е[соп) сопіга- 
154 ; ргоріеа, сопігабогі, діавопаїдй 
деревянный ~ сопігаѓіѕа де 1етп` 
г для укреплёния траверс сопзо!а де іга- 
уег5е 
~ крана (таў) їгапі де тасага 
поперёчный ~ сопігабізд їгапѕуегѕаіа 
продбльньй ~ сопігабіза Іопрігадіпа!й 
угловбй — сопігаїіза де сої 
подлапок т. (тіп) сарді де зсіпдига 
подлёски т. рі. (1ейп) ѕсага гідагиїці 
подлйвка Г. (п, (ейп) ѕітаї де ераПхаге 
г» раствбра Тагпаге / зігаї Фе еза|гаге 
іп тогіаг 
подмазка Г. (в штукатурных работах) (Ліп, 
іепп) спішіге; азшраге (Іа Шшсгат ае 
іепсиіге) 
~ повёрхности сПігцігеа 5иргаїеїеі 
подмащивание п. (ѓейт) гійісаге а з5сПеіеїог 
подмащивать (/ейп) а гідіса зспеїіа 
подмбга Її. (у стропйл) (агй) ѕибагђаІеї- 
гіег (Іа саргіогі) 
подмости Ё. рі. (тенп) ріаїогта а ипе! 5сПеїе / 
а ипи! еѕаѓодај ; зспеїй ; ѕсһеІагіе ; ебафо- 
дај 
арочные ~ езаїода| Бо 
блбчные — ѕсһе1& си ѕсгірејі 
висячие — ѕсһе!& зизрепдаїй 
выдвижные ~, ѕсһеїй ќеІеѕсоріса 
выпускные — ѕсһе!& їп сопзо!а 
инвентарные ~ 5сПпеїд де іпуепіаг / гем- 
Чізабіїй з 


катучие ~ 5сПеїй гшапій 
козловые ~ 5среїй ре сарге 
консольные ~ у. подмости, выпускные 
~ лесбв ро@та а ипеі зсв@е 
лёгкие ~ 5среїа изоагА 
монтажные — эснеа де топіа| 
неинвентарные — 5спеїд пегешійгабіїй 
панёльные откидные — зсвей аш рапоим 
габаѓаЫе 
передвижные — ѕсһе!й шоЪИа / деріаѕа- 
ьна 
перенбснье ~ 5спеїд ігапѕрогіаЫа 
~ под копер ріаїїогта де Іосги репіги 
зопеїа 
подвесные ~ у. подмости, висячие 
подъёмные ~ ѕсһеЈа гідісагоаге 
раздвижные — у. подмости, выдвижные 
рамные — зспе!й си сааге 
самоподъёмные ~ зспей ашогсаюоаге 
сббрно-разббрные ~ ѕсһеійа  Фетопіа- 
Ьа 
сбброчные ~ у. подмости, монтажные 
складные — 5спеїй рійапій 
стбечные ~ зспе!а си 5#рі 
телескопические — у. подмости, выдвиж- 
ные 
трубчатые — 5сПеїд шага 
универсальные — зсне!й ипіуегѕаій 
шарнӣрно-панёльные ~ 5спеїй йіп рапоиг 
габатабіе 
подмбстки рі. (ѓели) зсне!й ; езаїода) ; ро4езЕ 
(у. зі пбдмости) 
подмыв т. (№4) абиїеге, зибегогіцпе, ѕрӣ- 
Іаге, ѕибтіпаге ргіп зрааге 
г плотйн егогійпе Іа База ции бага, 
зибегогіцпе / ашеге а шпиї Багај 
подмытый (1147) аїиіаї 
поднбжие п. (агй, еїсоп) ріедезіа! 
подножка 7. (еісоп) зирогі ; ігеарій ; зсага, 
(таз) редаіа 
поднятие п. гійісаге, сгебіеге, аѕсепѕішпе 
~ горизбнта воды (Шаг) сгемеге а шуе- 
Ішиі ареї 
г» грунта (вео!) гідісаге а Зои 
подббие п. (та, тес) зітіїйидіпе, азета- 
паге 
подогрёв т. (/егто) іпсдігіге, ргеїпсділлге 
сопутствующий ~ (зиа) іпсдіїгіге даїогіїд 
зидигії 
подогреватель т. (1егто) іпсё121(ог, ргеїпсді- 
ог 
водоводянбй ~ 5спітрагог де сАига ара- 
ара 
~ вбздуха еістепі де іпсдігіге а аегиіиш, 
ргеїпсдідіїог де аег 
высокочастотный ~ ргеіпсӣ121ог де іпака 
ігесуепій 
дополнӣтельный — іпсдігіїог аихШаг 
запёчный ~, ргеїпсдігіїог атріазаї іп зра- 
їеіе сирїогшиі 
крыльчатый — Баїегіє де іпсйіріге си агі- 
ріоаге 





подогреватель 
основнбй — зснипЬ ог де сдїдига ргіпсіраї 
пароводяной 7» зсбітідюг де с&дига 
абиг-арӣ 
послевключённый ~ ѕсһітЬаќог де саідига 
зесипдаг 
~~ предварйтельного нагрёва ргеїпсйігітог 
предвключённый — зсвипЬ юг де сдідига 
ргітаг 
противотбчный г» їпсдігіїог де сопігаси- 
гепі 
сетевой ~ 5спітдіог де сйідига де гејеа 
гу. с колосникбвой конвёйерной решёткой 
ргеїпсйігіїог си ргӣїаг си Баге тобе 
г с поперёчным током теплоносйтелем 
ргепсеиог си авепі іегтіс  дїгііаї 
{гапзуегза1 
трубчатый — іпсділітог шаг 
циклонный - ргеїпсдігіког си сісіоп 
циркуляцибнньй — іпсдігіог си агсшайе 
шахтный противотбчный ~ ргеїпсдігіїог 
си сиуй де сопігасигепі 
электрический — іпсдігіїог еіесігіс 
подогревать (Іегто) а іасдігі, а ргеїпсдізі 
подоконник т. (е/соп) регуах 
внутренний — віаї 
наружный ~ 50Їбапс 
подоснбва Ё. (еїсоп) зирогь Баха 
подошва Г. (еїсоп) Тара, рісіог 
г. верховбго откбса (сі) рісіог атопіе 
~ водослӣва (сі) їаіра еуегѕогшиі 
~ вЯработки (тіп, (егаз) таїра цпеї ехса- 
уаўі, ара / уаїга ипеі Іисгӣгі тіпіеге 
— дамбы (сі) тра іршиі 
карьбра (саг) 1а!рё / апа а(1) опеі са- 
гіеге 
<> насыпи (ѓеғаѕ) ра штріштигії / гат- 
ели 
- низовбго откоса (сп) рісіог ауа! 
ли откбса (саг, Іегаз) рісіог де їаїшо, роаја 
тайата и 
пласта (2е01) сшсизи! ции 5ігаї 
плотйны (сй) {ара шпиі Бага) 
разрёза (саг) ап а! сагіегеї 
рельса (сј) їаіра зіпеї 
тоннёля (сѕиЬ, И) Баха а ипиі ипе], 
гайіег Фе шие гайіег їп Боа га5гигпаїй 
уступа (ѓеғаѕ) рісіог а! ігеріеї 
фундамента (е/соп, ео!) тара де Гип- 
дайе 
подпёнок т. (плотйны, шлюза) (сп) Бих, 
ргає (Іа фага), еб ига) 
подпёртый (#147) Багаї 
подпирание п. зргЦиитге, зизйпеге, ргоріїге 
подпирать а зизйпе (ргіп гегетаге) ; а ргорі ; 
а Бага 
подпблье п. (агп) зрайи Їпіге ріап5ей $ 301, 
$46501 
подпбр т. (Ніаг) геепие 
ветровой — (тес) паршяеге де саге уїпі; 
ргеѕіцпе а уїпіціші 


Й 


а 


і 


і 
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лу воды (ліе) гетий, птіїаге а ареіог йіп 
сацта ипиі об5іасої 
~ вбздуха (уепі) ѕиргаргеѕіџпе а аеги- 
Іші 
капиллярный — (Й2) аѕсепѕіџпе сарага 
— от боковбго сжатия (ћі") гетии іп 
р Сопігасіе Іаїегаїд 
я течёния (Шаг) ѕійуШгеа шпиі сигѕ де 
арӣ 
подпбра Г. (еісоп) геатет, ѕргіјіп ; ѕирогї ; 
ргоріеа 
обратная — солігаргоріеа 
подпбрка Г. у. подпора 
подпбрка-контрупбр ї.(еісоп) ѕргіјіп-сопіга- 
богі 
подпбрный 4е сопзоНааге ; Фе зизйпеге, 505- 
пог 
подпрула Г. (сп) дір Фе гейпеге 
подразделёние п. структурное (тес) ѕиБаі- 
мідіцпе де 5ігисіига 
подрёщивание п. башни (іепп) топѓаге а 
или! того рии айдирагса де еіетепіе ре / 
іа рагіеа іпіегіоага 
подрёз т. Ідіеїигй, сгеѕіаге ; 5иБреге 
гу гребня (сі) зиБйегеа Билеї Бапдад)ціці 
подрёзка Г. (тес) ѕігипјіге їгопіаїй / ріапа ; 
їдіеге, геіетаге, 5сигіаге 
гу раствбра ((ейп) іпдердгіаге си тізігіа 
а тогїагшиі 1е р іп гобішгі 
г» рустов (1ейп) сгеѕќагеа гоѕїигііог 
г. швов (їепп) ајиѕіагеа гозіигіїог 
подрешетина Ї. (еїсоп) вгіаій, саргіог (Іа 
асорет5) 
подрешётка Г. (еїсоп) азіегеаїй 
подрозбтник т. (есоп) ріаса Фе гогей 
подрубка Г. стены (/епи) (діегеа ипиі 5апі Іа 
База гідиіші 
подрӯчник т. (/ейп) зарог! 5сцієї тапиаіе 
подрыв т. (/ехр) ітризсаге, ехріодаге 
подрывнйк т (Іехр) агий<ег 
подряд т (ес) апігергіхй, шсгаге їп апіге- 
рига 
подрядный (ес) іп аїгергіга 
подрядчик т. (ес) апігергепог; ехесиѓапі 
генеральный ~ апігергепог репега! 
подсвётка Г. декоратйвная (еї) іштіпаї де- 
согайу 
подслой т. зибзігаї ; (яеої) ѕігаї іпѓегіог 
подсбс т. арзогбіге, аѕрігаўе ; ѕисіипе 
подставка Г. ѕирогї 
изолйрующая — (е[) зирогі ігоіапі 
~ под арматуру (агт) ѕирогі репіги аг- 
шашга 
подстанция Ё. (еї) ѕирѕѓајіе 
выпрямйтельная ~, ѕибѕќајіе де гейгеѕаге 
комплёктная трансформаторная ~ 5ибзіа- 
Не де ігапѕѓогтаге сошр!е!а 
повысйтельная ~ 5ирзіаціє де гійісаге а 
їепѕіипіі 
понизйтельная ^^ 5иБзіаціє 4е собогіге а 
чеп5ійпії 
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подстанция 
преобразовательная ~ у. подстанция, вы- 
прямйтельная 
распределӣтельная — забуайе де дїзітіби- 
пе 
трансформаторная м» забумайе де (гап5- 
Гогтаге 
тяговая ~ ѕирхајіе де ігас[іипе 
электрическая ~ забчайе еІесігісаӣ 
подстенох т. (еісоп) сопігабогі 
подстблник т. (еісоп) сопігаїгеаріӣ 
пбдступ т. (аА) ассеѕ ; (сі, агит) са1е / 
дігесіє е ассеѕ 
подступёнок т. у. подстопник 
подсушка Г. (тік) ргеизсаге 
подсыпка Г. (іегаз) итрииига 
г» грунта шпрійшшга йе рётіпі 
^^ путй гатЫец а! сай 
подтоварник т. (ри, ти) ети гопа де 
сопугисие ; Ье ; тапее 
подушка Г. регла; зацеа ; зирогі ; ара ; зітаї ; 
раї 
балластная ~ (сі) раї йе Баїіазі ( 
бетонная ~ (е/соп) 1а!рё / силіпеї де Беюп 
водозащӣтная ~ (1201) раї ппрегтеа 
водяная ~ (Піду) ѕаіеа де ара 
воздушная ~, (4х, іпѕі) регпа / їатроп 
де аег 
г» окбнной рамы (еісоп) рагіеа іпѓегіоага 
а іосціиі Ѓегеѕігеї 
опбрная ~ (е!соп) їаїрай де геагет 
песчаная ~ (2е01) раї де піѕір 
подокбнная ~ (еісоп) #аЁ де Тегеазігй 
рёльсовая ~ (сі) забої / сигіпеї де ута 
~ стрёлочного остряка (сі) ѓаїра аси 
‘'фашинная ~ (сд) заЦеа де Газсше 
флюсовая ~ (за) регий де Гопдапи 
~ фундамента (е/сол, вео!) 1а!ра де Гип- 
„даје 
подфёрменник та. (еїсоп) силіпеї ; розіатепі 
де гегетаге а! Гегте! 
подхват т. (сў, еісоп) ѕргіјіп 5иріїтепіаг ; 
ипіег2ие 
подход т. ассеѕ 
верховой ~ (сп) розі Фе абгеріаге / ауап- 
розі атопіе (а есіцій) 
~ моста (рой) саіе йе ассеѕ Іа рой 
низовой ~ (сп) розі е азгеріаге ауа! 
(Іа о есіигӣ) 
подшашка Г. (еісоп) сопігаѓіѕа 
подшйвка Г. (/іп) саршяге ; саршуеа!& 
деревянная ~ саршяге си Іетп 
листовая — сӣріџѕіге си ‘аа 
— потолка саршяге а 1ауапи и 
гу потолка под штукатурку Тауап йе Ярс! 
репіги 1епсша!а 
~ потолка, чистая сйріцѕеаіа арагепій а 
тауапиіці 
подщелачивание п. воды (а!, 1151) аісаіпіхаге 
а ареї 
подъёзд т. (ағћ) ассез, шаге 


подъём т. гіфісаге ; игсаге ; аѕсепѕіцпе ; гат- 

ра; рапій 

< арки (еісоп) завема ипш агс 

~ воды при паводке (Ріаг) сгедегеа аре! 
Іа уїйитй 

~ горизбнта грунтовых вод (г) тіді- 
сагеа шуешЦи ареїог {геайсе 

железнодорбжный — (сі) гашра де сае 

Гегата 

капиллярный — ({2) азсепяипе сарі- 

Іага 

наиббльший ~» (сі, гит) рапій тахиий 

ох основания (сео) раша Гипдаціеї 

пакётный ~ (/гап5) гідісаге раснейха!й 

полбгий -— (сі) гатрӣ па 

преодолимый — (агит) рапіа де игсаге 

саге роаіе Я Шаа (де ип аиюуе си) 

г» пролёта  (еісоп) ѕареаќа | дезспідегії 

г» путй (сў, агит) раша сдії 

руководящий ~ (сі) гатра сагасіегізі- 

са / ргіпсіра!& 

г- сваи (1ейп) гідісаге а ріїоїціці 

г свбда (агй, сісоп) зйвема Боції 

гу стрелы (крана) (таз) таципе ае гіаі- 
сагеа Бгациіші (ине? тасағаіе) 

стройтельный ~ (таз) сошигазавеа!й 

~ тупиками (сі) гебгизтепі 

< Уровня воды (ліан) зиргаїпаЦаге / сгез- 
еге а піуеїшіці ареї 

подъёмник т. (таз) аѕсепѕог ; @еуатюг ; Ш; 

Боб ; дізрогіііу е гійісаге, уегіп 

азрацибнно-пневматйческий ~ аегіії 

(еіеуаіоғ рпеитаііс) 

башенный — Боб, гигп-еїеуаїог, еіеуа!ог- 

гп 

бугельный — еЇеуаіог си соНуіе 

вертикальный ~ аѕсепѕог уегйса! 

винтовой ~ @еуагог ейсо!аа! 

гидравлический г» аѕсепѕог Нідганіїс 

грузовой — аѕсепѕог репіги загсий / таӣг- 

Тигі 

грузопассажирский — аѕсепѕог репіги рег- 

ѕоапе 5і 5агсіпі / шагам 

^ для извлечёния грунта из котлована 
еІеуаїог репіги зсоа{егеа рати! діп 
вгоара де Гипааце 

канатньй — ПиисшШаг, @еуаюг си са и 

консбльный ~ аѕсепѕог іп сопзо!А 

крёсельный о» (с5с) ПЕР си Бйпсі 

лёнточный ~, азселзог си Бапай 

многокабйнньй ~» аѕсепѕог шисецаг 

многоклетевбй — аѕсепѕог си ша! шиНе 

сотрагіі тепіе 

наклонный ~ еіеуатог Їпсіїпаї 

пассажирский ~ аѕсепѕог е регзоапе 

пластйнчатый ~ аѕсепѕог си $0121 / си рійсі 

пневматический ~ еіеуатог рпецтагіс, @1- 

рогійу рпеитайс де гідісаї 

ручной — (1ейп) тесапіѕт Яе гійісаге 

тапиа! 

скиповбой ~ аѕсепѕог си ѕсһір 

стройтельный — єіеуаїог 4е ѕапііег 

струнный ~ аѕсепѕог си саби 


подъёмник 

шандорный ~ (сй) шуаайе / тасага реп- 

їги тапеугагеа Багагдоціці 

шнёковый ~ @еуаог си тес / си 5пес 

электрический — аѕсепѕог віесігіс 
подъёмный е г! саге ; де игсаге ; де 5соаїеге 
пбезд пі. (сї, іғапѕ) еп 

автомобйльный ^^ ашонеп 

путеукладочный ~ ігеп де рогаї саеа 

скреперньй г» (ѓеғаѕ) ігеп е ѕсгереге 
стройтельно-монтажный ~ ігеп Пе соп- 
5ігисіі-топіа| 
пожарный де іпсепаїий 
пджаротушение п. ѕіўіпвеге а іпсепдїніці 
пбима Г. (Ннідг) шиса іпипдабііа 
защишённая ~ №осё арйӣгаіа (де аївигі) 
пойменный (Ніаг) ае шисй іпипаабіїа 
показатели т. рі. ша! ; іпдісабогі ; Чате (у. Я 
показатель) 

завышенные ~ ѕиргаеѕйтаге 

занйженные — зиБезйтаге 

количественные — шас сапайу! 

~ монтажа, удёльные іпӣісаїогі ѕресіѓісі 

де топіа| 

объёмно-планирбвочные ~ (игб) іпдісі де 

ѕіѕіетаіғаге зраЙа!8 

прбчностные ~ (срі) сагасіегіѕйсі Фе ге- 

ізгепій тесапісӣ 

расчётные ~ (срі, ес) 4айе де саїсиі 

~ эксплуатацибнных затрат шас: а! спе!- 

циеШог де ехріоаїаге 
показатель т. іпдісе ; іпдїсаїог; соебісіепі ; 

(таї) ехропепі (у. 5і показётели) 

г. безопасности іпдісе де ѕівигапій 
влажности (/і2) іпдісе де иштідіате 
вязкости (2) іпдїсе ае. уізсоліїаїе 
дискомфорта (агй) іпдісе де дізсопбогі 
жёсткости (тес) соебісіепі де гізідНаїе 
консистёнции (г/кг) іпӣісе йе сопѕіѕ- 
тепа 
коррӧзии (ст) іпдісе йе согоғіцпе 
массы здания (ср!) іпдісе Пе тазё а! 
сІёаігіі 
надёжности. іпдісе де НаБиае 
ослеплённости (/і2) іпдїсе йе огбіге 
пластйчности (тес) соеѓісіепі де р!азй- 
сіќаѓе 
~ поглощёния (ас, 2) іадісе де арѕогьўе 
гу прбчности (тес) соеѓісіепі Фе гегіѕіепій 
~ расхбда материалов (ес) іпаісе де соп- 

ѕшт де таїегіае 
~ расхбда энёргии (ес) іпдісе Фе сопзит 

Че епегріе 
гу стёпени изнбса (таў) іпдісе а! рга- 
ани йде иғигӣ 
текучести (12, г) іпдісе де Ншайме 
тепловой инерции (1егто) іпдїсе де 
іпегіе {егписа 

~ цвёта (Йп) шагсе де сшоаге 
покатость Г. іпсіїпаге, рапій ; (эео4) десіймі- 

саге 


е ЗР 
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покбвка Г, стройтельная (/тес) ріеѕа ѓог- 
јаїй де сопугасйе 

покой т. приёмный (агп) за1А де ргітіге 

покорббленность Ё. ([т) зсогойге / агсиіге / 
ЧеГогтаге / Ботђаге а ріезеїог де сһегеѕ- 
їеа (аеуесі де ргешсгаге) 

покров т. іпуєііз; асорегӣтіпі ; 5ігаї ѕире- 
пог, рӣїига асорегіїоаге 
дернбвый — Їпуе1і$ іегроѕ / үевеѓа! ; 5ігаї 
де ратіпі їпіејепії 
растйтельный ~ рдаїшга / зігаї / іпуеїі5 
уевеїа! (2) 

покровньй де асорегіге, ргоїесіог 

покрывать а асорегі, а шуеН 

покрытие п. їпуеііїоаге ; їпуеіге, асорегіге ; 
асорегі$ ; ргоїесііє ; їпЬгасатіпїе ; сарѓи- 
зеа!А г 
анӧдное ~ (іп) асорегіге де -ргоесйе 
аподісй 
антивибрацибнное — (/іп) ргоесйе апії- 
мібгатоаге 
антикоррозибнное — () Јіп) ас сорегіге / рго- 
есіїе апіісогоѕіуй, зігаї апіісогоѕіу 
антимикрӧбное и» (Ёп) ргоесйе апіїті- 
сгобіапа 
~ арматуры бетӧном (елт) Бегопагеа 

агтатигії 

арочног ~ (еїсоп) асорегі$ їп Бока 
асфальтовое ~, (кит, Пп) тбгасатиие 
аѕѓаіса 
атмосферостӧйкое — (іл) асорегіге ге- 
тіѕіепїа Ја іпіетрегії 
аэродрбмное ~ (сағр) їтЬгасётіме а ріѕ- 
{е1ог де аегорогі 
балочное ~ (есоп) асорег!$ ре Егіп2і 
безбалочное ~ (еїсоп) асорег Гага вии 
безрёберное ~ (еїсоп) асорегі$ Їйга пег- 
ушгі 
беспрогбнное ~ (еісоп) асорем$ {ага 
эти ришсрае 
бесфёрменное ~ (е/соп) асорегі Гага 
іегте 
бесфонёрное ~ (е/соп) асорегіз Гага Іап- 
їегпоп 
бесчердачное ~ (еісоп) асорег5 Гага рой 
бесшбвное ~ (е[соп) 1иуеШюаге сопііпий 
(ака сизайнгі) 
бетбнное м» (еїсоп) асорег$ Фе Беюп 
битумное ~ (/іп) асорегіге си Біїшт 
большепролётное м» (е[соп) асорегі$ ун 
аеѕсһійеге таге 
брусчатое дорожное ~, (гит) іаноейсі 
шие гийега ат рієїге е рама| 
вантовое ~ (еїсоп) асорегі5 ре сабіигі 
вентилйруемое ~ (есоп) асорегіз уепійаї 
верхнее ~ путй (агит) соуог (аїп тіх- 
ига азашса) 
висячее ~ (е/соп) асорег$ ѕиѕрепӣаї 
влагозащӣтное — (/іп) асорегіге де рго- 
тесіїе Ппроййуа ипианай 
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внёшнее — (іп) асорегіге ехіегіоага 

внутреннее — (іп) асорегіге имепоага 

вогнутое ~ (еїсоп) асорег!$ сопсау 

водонапблненное ~, (еісот) асорегіз іпесаї 

водонепроницаемое ~ (Ёп) шуеШюаге 

егап$ӣ ; уоаї де еѓапѕаге 

временное дорожное — (4гит) ітЬгаса- 

тіпіе гийега ргоуіғогіе 

газозащитное ~ (Ёп) тат е ргоесйе 

сопіга рате]ог 

гибкое ~ (еїсоп) їтЬгӣсйтіпіе Пехібіій 

гидроизоляцибнное -— (Ён) 1пуеШоаге 

підгоїгоіатоаге 

гравийноє дорбжное ~ (агит) ітЬгаса- 

шице ганега ат ріеїгі 

грибовйдное ~ (еісоп) асорег$-сгарегса 

двускатное ~ (еісоп) асорегі5 си доца 

рапіе 

диффузибнное — (/іп) асорегіге ргіп 41- 

Коле 

~ дорбги (4гит) пибгасатние а $озейе! 

дорбжное ~ (4гит) пифгасатице гийега 

дорбжное жёсткое — (4гит) ітЫгӣсӣ- 

ние гибйега гіріаа 

дорбжное упругое ~ (агит) аа) / ра- 

уај еіазіїс 

дощатое ~ (ѓейп) асорегіге си 5сіпдшгі 

железобетбнное — (еісол) асорегі$ де Ъе- 

їоп агтаї 

защитное ~ (/іп) асорегіге Фе ргоїес- 

Че, ѕіга ргоїесіог 

защитное монолйтное ~ (еісоп) їпуе!і- 

хоаге топоШа де ргоѓесйе 

звукоизоляцибнное — (ас, Ёп) зітаї Їопо- 

ігоіапі 

~ здания (еісоп) асорег5 де сіддіге 

збнтичноє ~~~ (еісоп) асорег5-иибге!а 

изолирующее ~ (/їп) 5ігаї і2оіаїог 

ионизйрующее — (Ён) ѕігаї іопігапі 

каменное дорбжное — (4гит) їтЫгаса- 

тіпіе гийега аіп ріаїга 

капитальное дорожное ~, (4гит) ітЫга- 

сатіпіе гийегӣ де саїтате ѕирегіоага 

колёйное дорбжное — (агит) ітЬгасаӣ- 

шие гийега іп бепті » 

конденсацибнное ~ (/іп) асорегіге рип 

сопдепзаге 

консбльное ~ (е[соп)”асорег!5 іп сопѕоја 

контактное — (/іп) асорегіге де сопіасі 

~» кровли, защитное (еїсоп) туеШоаге де 
ргоесйе а асорегіѕшіші 

крӧвельное 7» (еісоп) шуеШоагеа ипш 

асорег!$ 

крупнопанёльное — (е[соп) асорегі$ іп 

рапоигі таг! 

крутбе ~ (е/соп) асорегіѕ абгирі 

~ крыши (Іепп) їпуеїгеа цпці асорегі$ ; 
(еїсоп) їпуеііќоаге де асорегіз 

кубоватое ~ (еїсоп) асорегі5 си Би 


купольное ~ (е/соп) асорег1$ 5ц ѓогта де 

сироЈа / -сироїій 

лаковое ~ (/їп) туеЦ$ / ѕігаї Фе Іас 

лакокрасочное ~ (Йп) асорегіге си Пас 

$1 си уорзеа 

латексно-силикӣтное ~ (іп) асорегіге си 

Іаѓех-51ісаўі 

легкосбрасываемое — (еїсоп) \туеШоаге 

ш5ог дегазабіїй 

линзообразное "-- (еісоп) асорегіз їп Гог- 

та де 1епШа 

мембранное ~ (еісоп) асорегіѕ-тетђЬгапӣ 

металлизацибнное — (іп) асорегіге ргіп 

теѓаіғаге 

металлическое ~ (еісоп) асорегіге теѓаі- 

са; зігаї теїаїйс асорегіїог 

многослойное дорбжное ~ (агит) їт- 

огасатіпіе гийега си ша! тике 5іга- 

тигі 

монолитное дорбжное ~ (4гит) ітЬга- 

сашице гийега топоїії 

наружное — у. покрытие, внёшнее 

невентилируемое — кону асорегі$ пе- 

уепіаї В 

непроницаемое ~ (Ёп) асорегіге / соуог 

ітрегтеабі! (2) 

облегчённое дорожное ~ (4гит) їтЫгӣ- 

сатіпіе гиНега изоага А 

односкатное ~ (еісоп) асорегіѕ си о рап- 

а 

однослӧйное ~ (есоп) шуешюаге си ип 

яшеиг 5ігаї 

основнбе ~ (Ли) іпуеіќоаге / Тпуей$ де 

Бата 

гу откосов (/ега5) асорегіге а 1ашхигЙог 
си ип Ѕіга де ргогесііє ; дахопагеа (а- 
Тигмгіог 

панёльное ~ (е/соп) асорег$ йіп рапоџгі 

плакйрующее — (Ли) асорегіге ргіп ріа- 

саге 

пластбетбнноє ~ (/іп) асорегіге си Бе- 

{оп си Папй йіп роітегі 

пластмассовое ~ (Ёп) асорегіге си тае- 

па! р!азис 

плоское ~ (еїсоп) асорегіз рИап` 

пневматическое — (еісоп) асорегі5 рпеџ- 

шайс 

полбгое ~ (еісоп) асорегі5 си рапій Ппа 

~ по фёрмам (е/соп) асорегі5 ре Ѓегте 

преднапряжённое дорбжное ~ (агит) 1т- 

БгасАшице гийега ргаепзюпа1а 

прогбнное ~ (е{соп) асорег$ ре вгіпгі 

ргіпсіраіе 

пропйтанное дорожное — (4гит) ітЬга- 

сатіліе гийега ипргерпага 

противокоррозибнное — у покрытие, ан- 

тикоррозибнное 

противоморбзное — (/іп) зігаї @е рго- 

теспе сопіга реги, ргоїесіїє апибег 

ребрӣстое ~ (еїсоп) асорегі$ си пегуйгі 

г резервуара (стер, есоп) асорегі$ де 
гетегуог 
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— резервуара, висячее (стей, еісоп) асо- 
регі5 зизрепадаї а! гегегуогніці 

~ резервуара, дБинащее (стер еісоп) 
асорег!$ си газаЙатоаге а! гегегуоги- 
ші 

< резервуара, конйческое (стеї, есоп) 
асорегі$ сопіс де гехегуог 

г» резервуара, полбгое сферйческое 
(стер, еісоп) асорегіз 5Їегіс пеїеа де 
гегегуог 

~ резервуара, пологое сфероцилиндриче- 
ское (стеї, есоп) асорегі$ зегосИт- 
агіс пеїед йе гедегуог 

~ резервуара, складчато-коническое 
(стеї, есоп) асорегіѕ сопіс сша де ге- 
тегуог 

~ резервуара, торосферӣческое (стей, е/- 
соп) асорегіз іогоѕѓегіс йе гезегуог 

~ резервуара, щитовое (стеї, еісоп) асо- 
регі$-ѕсиї Фе гетегуог 

рутйловое ~ (/іп) ѕігаі де гиш 

сббрное дорожное — (4гит) 1тЬгасА- 

тілме гацега аш еетегие ргеїабгісаїе 

сббрно-щитовбе м» (есоп) асорегіз іп 

рапоишгі ргеїабгісаїе 

светопрозрачное ~ (еїсоп) асорегіге 

їгапзіцсіда 

свбдчатое — (еісоп) асорегі$ Бони 

сётчатое ~ (еісоп) 1пуеШоаге їп Тогта 

де гејеа 

скатное ~ (е[соп) асорегі$ си рапіе 

складчатое ~ (е[соп) асорег сшаї 

~ с подвесными фермами (е[соп) асоре- 
гіз си Еегте ѕиѕрепааїе 

- с подвесными складками, консбльное 
(еЇсоп) асорегіз їп сопзо! си Ёаигі $и$- 
репдате 

съёмное - (еісоп) асорегі5 Фетопгарбі! 

твёрдое дорожное - у. покрытие, до- 

рожное жёсткое 

тёплое ~ (еїсоп) асорегі$ си моайе Іег- 

тіса 

тблевоє ~ (еісоп) шуеШоаге аіп сагіоп 

видгопаї 

~ трубопровбда (1201) асорегіге а соп- 
дисе 

~ трубопровбда, теплоизоляцибнное 
(1201) ігоіайе їегтісё а сопаис!ет 

укреплённое грунтовбе дорожное ~ 

(Агит) итбгасатиие гийега аіп ратіпі 

сопзойдаї 

усовершёнствованное дорожное ~ 

(ағит) тЬгасатиие гийега іїпЬипагаріа 

утеплённое ~ у. покрытие, тёплое 

фанёрное ~ (Ёп) асорегие си ріасај 

фашинное ~ (еісоп) асорегіге си Ѓаѕсіпе 

фонарное ~ (еісоп) асорегіѕ си Іапіегпои 

холӧдное ~ (еісоп) асорег!$ гесе / {ага 

і2оЈаіе їегтісӣ 

цемёнтное ~ (іп) асорегіге си сітепі 

цемёнтно-щещадное ~ (Ёп) асорегіге си 

тогіаг де сітепі 
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~ цилиндрическим сводом (е/сол) асоре- 
13 іп ѓогта ае бона сійпагіса 

~ цинком (/п) зіпсціге 

чердачное’ ~ (есоп) асорегі$ си рой 

черепичное ~ (есоп) шуеШоаге іп 

11а 

шатрбвое ~ (е[соп) асорегіѕ їп Рога де 

согі / їп раїги аре / рігатіда! 

шёдовое ~ (сісоп) асорегі$ їп 5ед 

шиферное ~ (е/соп) їпуейоаге йіп агае- 

ліе 4 

шлакообразующее - (зі) шуей$ іп 

2вига 

щебёночное ~, (сп, гит) асорегие си 

ріаігӣ ѕрагій 

— электрбда (зи) іпуейзиі еіесігоашиї 


пол т. (еісоп) рагдозеа!А ; родеа, дизитеа 


асфальтовый — рагдозеа!й Че азам / 

азГа!!1са 

асфальтоцемёнтный ~~ рагфозеа!й тіхій 

Чіп аѕѓаі 5і сітепі 

безыюкровый -» рагӣоѕеа!а апііѕсіпіеі 

бесшбвный ~ рагдозеаїй їп сітр сопіїпий 

бесшумный ~, рагӣоѕеа!й апііѓопісӣ 

бетбнный ~ рагўоѕеа!д де Беюп 

брусчатый — рагӣоѕеа!й діп Ыїгпе 

гу «в ёлку» рагаозеа!А „іп зріс" 

виброизоляцибнный ~~~ раг4озеа!й уірго- 

ігоіапіа 

внутренний — раг4озеа!а іпіегіоага 

глинобетбнный о» рагӣоѕеа1а іп Бегоп де 

агвііа 

`глинобйтный — рагдозеаій ат агёИа сот- 

раста{а 

гравийный — рагӣоѕеаіа йіп ріеїгі5 

грунтовбй о» раг4озеа!й іп рётіпі Бани 

двойной ~ рагдозеаїд іп оџа 5ігаїигі 

деревянный — рагдозеа!А іп ети 

дощатый ~ рагӣоѕеа!а Фи 5сіпдигі 

землянбй ~ у. пол, грунтовой 

^^ из бетбнных плит раг4озеа! іп дае 
Че Беюп 

~ из керамических плиток рагдозеа!а йіп 
рідсі сегатісе 4 

гу из пластмассы раг4озеа! діп таѕе 

р!азИсе 

из плит рагдозеа!А діп дае 

из стальных плит рагӣоѕеа!а а рійсі 

де оге! 

~ из съёмных плит рагдозеаїа діп дае 
атоуїбНіе 

~ из чугунных плит рагдо5еаід діп дае 
де Гоша У 

индуєтрйальньй ~ рагдозеа!а іп еетеп- 

їе ргебабгісате 

каменный — рагаозеаїй т ріаїга паѓигаіӣ 

клинкерный — рагдозеа!А діп сёгапиай де 

рахај 

кирпйчный — рагаозеа!й йіп сагапидА 

ксилолитовый ^ рагаозеа!й іп хНоШ 

линблеумный ~ раг4озеа!А ат Нпоеит 
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листовой ~ раг4озеа!й діп 1аЫ& 
мастйчный ~ рагдозеа!й діп тазис 
метлахский ~ рагаоѕеа!й іп вгеѕіе сега- 
тісй , 
металлический — раг4озеа!й теаПЙс& 
металлоцемёнтный ~ рагдозеа!а йіп Гего- 
сітепі / діп тогќаг йе сітепі Я авгеваїе 
теѓаісе 
мозайчный ~ рагӣоѕеа!й Чіп тоғаїс / іп 
рідсі де тохаіс 
монолӣтный ~ рагдозеаїй топоша 
~ на бйтуме, пархётный рагдозеа!& де 
рагсһеї ре ѕирогї де Бит 
~ на гвоздях, паркётный рагдозеа!а де 
рагсһеї ргіпѕ їп сше 
~ на мягкой рёйке, паркетный рагӣоѕеа!Іа 
де рагсһеї си 5ірсй НехЬЦа 
на лагах рагдаозеаїй ре ргіпгіѕоаге 
на упрӯгом основании рагдозеа!а ре 
зирогі еІазбіс 
наклонный двухоткосный ~ рагаӢоѕеаі& 
їп доџа рапіе 
обогреваемый ~ рагаозеаїй шс&еиа 
паркётный ~ раг4озеа!й де рагсһеї 
паркётный ~ «в ёлку» раг4озеа!а де раг- 
спе „іп ѕріс“ 
плавающий — рагаоѕеа!а рішіїоаге 
пластмассовый ~ рагӣоѕеа!а йіп таза ріаз- 
пса 
плиточный ~, рагаозеа!а аш рійсі " 
полимерцемёнтный ~, рагӣоѕеаіа йіп с1- 
тепі си айаоѕ Фе таза р!азИса 
пустбтный ~ рагдоѕеа!ё си роічгі / си 5ігаї 
де аег 
~ по балкам рагӣоѕеа!ё ре єгіпг1 
— по грунту рагӣоѕеаій ре рати 
— по лагам у. пол на лагах 
подвижный ~ рагаоѕеаіа тоБИа 
понурный ~ (сп) тазса (Іа Бағаје) ; ро- 
діла 
ПОСТИЛЬНЬЙ ~ Чизитеа оагід 
резйновый — рагдозеа!й де сайсійс 
решётчатый ~, рагӣоѕеа!4-ргӣѓаг 
рулӧнный ~ рагдозеаїй іп ташема! іп 
гиіоигі 
~ с воздушной прослбйкой рагдозеа[а си 
ицегуга! де аег 
сборный ~ рагдоѕеаій іп ргеѓаЫгісаїе 
сливной — (сп) Еипа а! Багапиї атогії- 
20г 
составной — рагӣоѕеа!й Фе сіетепіе рге- 
Габгісаїе 
сплошной — рагаоѕеаій сопіїпий 
съёмный ~ раг4озеа!й фетопіабіїд 
тёплый ~ рагаозеа!А са1ай 
торнбвый ~ раг4дозеа!й іп самшрим де 
Іетп / 4іп срікисі 
утеплённый — аиѕитеа і2оїаїй (егтіс 
утбпленный — рагдозеа!& Їпесаїй 


9 
~ 


фрӣзовый ~ дизитеа си Їгіге ; рагӣоѕеаіа 
си сһепаг 
холодный ~ рагӣоѕеаій гесе 
цемёнтно-бетбнный — рагаоѕеа! іп Беїоп 
де сітепі 
цемёнтный ~ рагдозеа!& де сітепі 
чёрный ~ у. ПОЛ, ПОСТИЛЬНЬЙ 
чистый ~ рагдозеа!А біпіїй 
шпўнтовый — ройеа си ІаштЬд я шис 
штучный ~ рагаоѕеаіа діп еіетепіє тісі 
щебёночный — рагаозеаїй де ріаїга зрагій 
/ сопсазаїй 
щитовой ~ рагдозеаід іп рапоцгі 
щитовой паркётный ~ (еісоп) рагӣоѕеаіа 
де рагсһеї їа рапоџгі 
полати рі. ріаЌогтё 
пӧле п. сітр; їегеп 
~ деформаций (тес) сітр де деїогтабфі 
г» для спортйвных игр (с5с) 1егеп де јо- 
сит ѕрогйуе 
~ дбпуска (таз) сітр є гоіегапід 
зандровое ~ (2е01) сїтріе аіџуіопагӣ / пі- 
зіроаза 
звуковбе — (ас, 12) сітр аси5іїс 
~ истбчника, прямбе (ас) сітр дїгесі а] 
зиг5еї 
карьёрное ~ (саг) сїтр де ехріоаїаге Іа 21 
~ напряжёний (тес) сітр Яе Тепзіцпе 
обобщённое потенциальное ~ (тес) сітр 
рогепіа! хепегаИтат 
отражённое ~ (ас, П2) сітр Яе геуегбе- 
га[е 
~ перемещёний (тес) сітр Че еріаѕагі 
подкрановое ~ (/ейп, іғапѕ) зрайи 4езег- 
уі де ип рой гиіапі / Фе о тасага 
размаркирбванное ~ (2е02) Легеп тагсаї 
свайное ~ (яеоа) сипри! рііоїииі 
своббдное звуковбе ~~ (ас) сітр асизис 
бег 
г» сил (силовбе) (7/2) сітр Фе Ѓог{е 
температурное плӧское ~ (1егто) сітр 
де їетрегаїига ріап 
температурное пространственное — (/ег- 
то) сітр де {етрегаага зрайа! · 
~ фёрмы, силовбе (тес) сітр Че Гогіе йіп 
Їегта 
гу чертежа (срі) тагріпе а Яеѕепши 
ползучесть Ё. (тес) Иша}, сигвеге Іепій, 
(вео[) седаге Р 
я без упрочнения Йиа; Гага сопзоНдаге 
г» бетбна сигвеге Іепіё а Беіопиіиі 
г грунта (2е01) седаге Іепій а Тегепиїіці 
длительная ~ Нша} фе шиза 4игайа - 
квазиустановйвшаяся ~ Иша] суа5ізіабі- 
Пра 
кратковрёменная ~ Йца) де 5сигій дигаїй 
линёйная ~ сигреге Іепій Итага 
~ металла ИиадИ тегаїціці 
начальная — Иша} ша! 
нелинёйная ~ сигяеге Іепій пейпіага 
необратимая — Ниа] ігеуегзібії 
неустановйвшаяся ~ Ниа] пеза Штат 


ползӯчесть 
статическая ~ иа) ѕїаїіс 
~ с упрочнёнием Ниа} си іпідгіге 
установйвшаяся — Ниша} ѕїаБШхаї 
чйстая ~ Ниа] риг 

полйв т. идаге, ѕігоріге, (т) віагигаге, 
зтаЦиіге 

поливинилацеталь т. (спіт) асеїаї де ро|- 
мипії 

поливинилацетат т. у. поливинилацеталь 

поливинилбутираль т. (сніт) Байга! роїї- 
мас 

поливинилиденфторйд т. (спліт)  Нибгига 
ае ройушійдеп 

поливинилиденхлорӣд т. (спіт) сіогига де 
ройутшійдер 

поливинилфторӣд т. (спіт) їцогига де роН- 
уши 

поливинилхлорӣд (пви) т. (спіт) сіогига де 
роїіміпії 

полигон т. ройроп, р!аМогта 
испытательный - (срі, тазу) ройвоп де 
ехрегітепіаге " де іпсегсаге 
нивелирньй ~ (сеоа) роівоп 4е піхе]- 
тет 
~ обезврёживания отходов гатра де пе- 

шгайхаге а рипоаіеіог 

приобъёктный - (тік) ройсоп де ргеїаб- 
гіса(е 
теодолйтный ~ (реоа) роїзоп де 1еодоше 

полигонометрия Г. (яео) ройвопотеїгіе 


полиизобутилён т. (сййт) роШтоБаШепа 
полиизопрён т. (спліт) роШхоргеп 
полиизоцианат т. (спліт) ройігосіапаї 
полиимйд т. (спіт) роіітіаа 
поликонденсация Г (/і2) роїїсопдепзаге 
полимёр т. (сліт) ройтег 
волокнообразующий · ~ роїтег абії 
карбоцепнбй. ~ ройтег сагбосагепаг 
конденсацибнный ~ ройтег ргт-сопдеп- 
ѕаге 5 
линёйный ~ ройтег Іпіаг 
неорганйческий ~ роітег апогвапіс 
органйческий — роЇітег огвапіс 
полимербетбн т. (Беѓ, тіг) Беюп си ройтем 
полимеризат т. (спіт) роітегігаї 
полимеризация Її (ст) роітегігаге 
полимерцемент т. (тік) Папі іп сітепі 51 
ройтегі 
полиметакрилат т. (спліт) ройтеасгИае 
полиметилметакрилат т. (спіт) ройтеќѓасгі- 
Іа‹ де шей 
полиолефӣн т. (спіт) роНоІеѓіпё, 
полипропилён т. (ст) ройргорИепа 
полировальник т. (/тес) роігог 
полирование п. у полировка 
полировать (Ди, мес) а 1иѕігиі, а роііға 
полирбвка Г. (/іп, тес) Іазігціге 
~ пемзой (Тіп) зіеїціге / Га5ігиїге си ріаї- 
га ропсе 
пблис т. (иг)- рої 
полиспаст т. (таб) раіап 
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г» стрелы крана (таз) раапи! Бгаўшш 
тасага[е1 
полистирбл т. (світ) ройзигей 
ударопрӧчный — (сніт) роїзгігеп ге- 
тіѕіепі Іа $0с 
политетрафторэтилён т. (спіт) ро!йеіга- 
НаогеШепа 
политропйческий (/егто) рошгор, роШго- 
ріс 
политуфа Її. (спіт) 1ас репіги Іиѕігий, зас 
полиуретан т. (спіт) роїигеїап 
полифункциональность Г. роШаисПопаШме 
полихлорвинйл т. (сніт) роїсіогига Че міпії 
полица Г. (аг) роща 
полиэтилён т. (сліт) роіеШепӣ 
полиэфӣр т. (сніт) роНечег 
полка Г. роЩЯ, гаїї; ара; ара; (фгп) Ї- 
йега ; ріаїбапай, БГ аі пергобіаї 
^ балки (еїсоп) ќаіра егіп24і 
закладная, ~ (еїсоп) роща іпсаѕігага 
— сушилки (тпіг) роща а изсогаци 
полносббрность Е (т) теюдА Фе сопѕігис- 
Не си @етеше ргегарбгісаїв 
полносббрный (т!) сотріеї ргеїабгісаї / ат 
сіетепіе ргеѓабгісаїе 
половина Г. іитйгаїе 
~ арки (между ключбм и пятбй) (агй, е!- 
соп) согриї Бобії (їпіге сие Я ра) 
половйнник т. (171) зетібизіват 
половйца Г. (іт) зсіпдигй вгоаѕа 4е аиби- 
теа, ашар 
половняк т. (тік) јитдӣѓаїе де сагапиаа 
половбдье п. (Пік) аре тагі, ит аге / ге- 
уагзаге а ареїог; піуеїші се! та! гідісаї 
а! ареог 
положёние п. ро2ще, зинайе 
~ включёния ромие сиріаїй 
исхӧдное ~ (тес) рохііє іпііаі& 
начальное ~ у. положёние, исходное 
отвёсное ~ (тес) рохіціе уегиса!а 
раббчее ~, ѕїаге де Ғипсјіопаге, рог іе 
ѕіаге де шсги 
"я» равновёсия (тес) розие де еспійбги 
г» статйческого горизонта (лаг) роще 
а піуеїціці ѕїайс (а! ареї) 
транспортное ~ (крана) (тау) роже де 
їгапѕрогі (а тасагаіеі) 
г шва (5и4) рогііе а согаопшиі де задига 
полбктт. р!аМогтйё , гатрё, раї де ѕсіпаигі 
(Іа о Баіе) А 
лёстничный — (еїсоп) ойіһпа ѕсйгіі 
полбмка Г. деѓегіогаге, йеѓесіаге, ауагіеге , 
ѕрагреге, гиреге ; Гіѕигӣ 
полоса Г. Бапаё, Гізіе; шие, Фипед; хопа, 
(ейте!) ріаїбапай ; (сагр) різій 
= безопасности (сагр) Бапаё де зівигап- 
ча 
гу безопасности, боковая (сагр) Бапай де 
ѕівцгап{а Іатегаїй 
— безопасности, концевая (сагр) Бапай 
де ѕіригап{а де сара! 
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полоса 
береговая — (№4!) топй де соазій, Не де 
соаѕіа / де |дгт, Шога 
берегозащӣтная — (№4) регеа де рго- 
тесйе а таїшіці 
боковая ~ (агит) асозіатепі ; 
Бапай Іагегаїй 
взлётно-посадочная ~ різід де Фесоіаге- 
аїегіхаге 
внешняя ~ (берега) (Ліаг) сгеаѕѓа таїціці 
~ грузовбго движения (4гит) Бапда де 
сисшайе а шагРигог 
движения (4гит) Бапаа е агсш!айе 
движения, дополнительная (гит) 
Бапаа де сігсціаре зпиріітепіага 
~ для автостоянки (4гит) бапаа йе раг- 
саге аціо 
жёсткости ріаїбападй ае гірійігаге 
замедлёния (агит) сціоаг репіги уіге2а 
гейиѕа 
о» зелёных насаждёний топа уегае 
~ капиллярности  (йіаг) Ёгапј саріїаг 
краевая — (сагр) сшоаг тагеіпа! 
лётная ~ (сагр) сшоаг де 2Бог 
лётная главная ~ (сағр) сшоаг ргіпсіраї 
ае 2бог 
є» лётного поля, грунтовая (сагр) ріѕій 
де 25ог, де рашии 
останбвочная ~ (4гит.) Бапаа де зіаціопа- 


(е[соп) 


і 


і 


2 


і 


ге 

~ отвбда (сео) топа де ехргоріеге 

~ отвбда движения (гит) сшоаг де сіг- 
си!айе гедиза 

^^ отвбда железной дорбги (геоа) 20пд де 
ехргоріеге а сай Ғегаќе 

перехбдно-скоростная ~ (4гит) Бапаа де 

ѕсһітђБаге а уПезе 

пешехбдная — (4гит) Бапаа ае ріеїопі 

подьездная — (4гит) бапа ае ассеѕ 

предохранйтельная — (Фғит) Бапай де 

ргоесйе 

придорбжная ~ (кит) асозіатепі 

~ проёзжей части (дороги) (гит) раме 
/ Бап@а сагозабіїд (а дғитшиі) 

о» разгона (агит) бапа / сшоаг де ас- 
сеіегаге 

разделйтельная г» (4гит) Бапай ае ѕе- 

рагайе 

свайная ~ (сео!) Ияе де роу 

сваренная ~ ріаїбапай 5ида!& 

~ скоростнбго движёния (агит) Бапаа / 
сиїоаг ае сисийайе гараа 

гу слияния потбков (йіаг) Бапай де соп- 
Пиеп{а а сигепріог 

снегораспределйтельная — (сі) регдеа 

репіги гейпегеа гарелії . 

соединйтельная ~ 2опй де ассе5; (стей) 

Бапай де Іерёїіигӣ 

с торможения (4гит) Бапаа ае Їгіпаге 

~ ускорёния (4гит) Бапаа де Четагаге 

полосность Г. (т) ехѓоііеге 


пблость Ё. сауіїаїе, 501; 
адіпсйигй ; сатегй 
бесштбковая ~ гидроцилӣндра (таҳ) са- 
тега Гага Ша а сШиадгаци Підгаціїс 
~ ббльшего давлёния (таз) сатегӣ ауіп 

ргезипеа та! таге (4есй їп сеа ориѕӣ) 
~ мёньшего давлёния (таз) сатега де 

ргезійпе ша! ниса (4есй іп сеа ориза) 
раббчая — гидроцилйндра (таз) сатегӣ 
асйуа / ае шсги а сійпдагиіші ыгаийс 
штбковая ~ гидроцилйндра (таз) сатега 
цієї сШпагиви рідгаціїс 

полотенце п. (агй) Гезюп 

полотенцесушитель т. (1715) изсатог де рго- 
зоаре 

полотёр т. (/іл, таз) табіпа репіги рагао5ей 

полбтнище п. (еісоп) сапаї 

полотно п. ріп2д ; (т) Ѓоаіе ; (сі, агит) Іе- 
гаѕатепї 
абразйвное ~ (ітес) рїп2й абгамуа / де 
ўтігеһе1 
ворбтное ~ (еїсоп) 1аБНа / сапаїці рогіії 
~ выемки (дғит) Гапдці зарашги 
двернбе ~ (е[соп) їдЬНна / сапаїші и5ії 
— дорбги (сј, агит) тїегазатепіці сай 
дорбжное ~ (4ит) раМогта дгитиїці 
ездовбе ~ (агит) раме сагозаб\а 
железнодорбжное — (сі) 1егазатепии 11- 
пе! де саІе Гега!а 
землянбе ~ (сі, Фит) іегазатепіц! сАй 
наждачное ~ у. полотно, абразйвног 
г пилы (1ейп, (тес) рта де {егаягаи 
гу стекла (е/соп, пи") веат 
г. топора (т, (ейп) 1ата / та горо- 

гиїші 
трамвайное обосббленное ~ (игі) ріаї- 
Їогта 1201а1А Фе ігатуаі 
эскалаторное ~ Бапда ѕсӣгіі гціапіе 
пблочка Г. роісіоагӣ ; (агй) Изе!, вісі, Ьгїи 
Їоагіе Їпризі 

полуавтомат т., 
їотаї де зиаига 

полуарка Ё. (агй) зетіагс 

полублбк т. (еісоп) зетібіос 

полуббкс т. больничньшй (сѕс) 5етігелегуй 
Че зрікаї 

полувалик т. (агй) 5етіїог, |цтадіаїе Фе юг 

полувальма Ї. (агй, еісол) зеписоата 

полуволна Її. оболбчки (е/соп) ѕетіцпаа ріп- 
теі 

полувыемка Ё. (/елаѕ) зепиде ен 
~ на косогбре зепиде ен де соаѕіа 

полугусеничный (таз) ре 5епіїе Я си гой де 
@тесие 

полуда Ё. (/тес) соѕіќогіге, ѕроіге си созИог ; 
5іга! де соѕіїог 

полудужье п. арки (еісоп) ѕетіагс 

полудужье п. свбда (еісоп) зетібойа 

полужёсткий (Лі2) ѕетігірій 

полузапруда Ї. (сп) еріш 
дбнная ~ еріп де Рипа 
ряжевая — ерш 4е сйзоае 

полукалотта Г. (е/соп, вео!) зетісаїоїй 


зрайи ; 5собіш = 


сварочный (ѕиа) 5етіац- 





полуколбнна Г. (агй) соіоапӣ апра]а!а 
полукосынка Г. (сте!) зепивазеи 
полукруглый ѕетісігсшаг, ѕетігоїипа 
полукӯпол т. (егћ, еісоп) зеписиро!а 
полулески Г. рі. (1ейп) родезе тісі / си ігеріе 
полулбджия Г. (а"П) ѕетіоріе 
полумуфта Її. (таз) ѕетісиріај 
полунасыпь Г. (4гит) ргобії тіхі 
полуобраббтанный ѕетібаѓгісаї, 
сгаї 
полуогнестойкий (тік, іегто) 8етігегі5іепі 
Іа Гос, зетіївдпіїця 
полубсь Г. (таз) зетіах; (таї) ѕетіаха 
полуплбскость Г. (та!) 5етіріап 
упругая — (тес) зетіріап еіазіїс 
полуподвал т. (ағћ) детізої 
полуподзёмный (іенп) ѕетіїпргораѓ 
полуприцеп т. (#ап$) ѕетігетогсӣ 
полуприцёп-цементовбз с принудӣтельной 
разгрузкой (іғапѕ) ѕетігетогса репіги 
\гапзроги сітепіціці си дезсёгсаге гоца1а 
полупролёт т. (аел) атаме де деѕсһійеге ; 
зетигауее 
полупространство п. (714) ѕетіѕраји 
упругое — (тес) зепизрайи еіазіїс 
полурама Г. (е/соп, тас) ѕетісайги 
полураскбс т. (еїсоп, тес) ѕетійіавопа1а 
полустанок т. (сі) пана 
полустбйка Її. перйльная (еісоп) ѕетіѕирогі 
де Баїизігадй 
полустык т. (еісоп) 5етіїтбіпаге 
полутёрок т. (Ли) дгізса (Ішпва Я ѓпвиѕій 
репіги іепсиії) 
полутоннель т. (сѕиЬ) зетігипеї 
полуфабрикат т. (/тес) ѕетіѓабгісаї 
стройтельный ~ (тіг) ѕетіѓабгісаї де соп- 
гаи 
полуфарфбр т. (тік) зепироцейап 
полуфёрма Г. (6е!соп) зетИегта 
полуфуганок т. (Іт, {ейп) 5етігіпдеа 
полуштабик т. (агй) зетісійбис-гопі 
полущӣт т. (іт) зетізсиі 
полузтаж т. (агп) теғапіп 
пблый сау, рёцпоѕ, рої 
пбльдер т. (Пійг) роідег, дергеѕіџпе їпаівиіӣ 
пблье п. (2еої) ергеѕіцпе сагзйса 
пблюс т. ро! 
~ многоугольника сил (тес) рої а! роїі- 
вопиці де гоце 
~ ядра сечёния (тес) ро№! 5ітабигеїці 
сепіга! 
поля п. рі. сітригі ; гопе 
г. допусков (7145) гопе де юегаща 
~ орошёния (сіў) сітригі ігіраѓе де арее 
де сапаіғаге 
~ фильтрации с дренами (ліг) сітригі 
ае шЯНгайе си дгепигі 
поляризатор т. (2) роіагігаїог 
поляризация ї. (2) роіагігаге 
полярйметр т. (/і2) роіагітеїги 
полярискбп т. (7/2) роіагізсор 
полярность т. (еі) роагиме 


5етіргеїц- 
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обратная ~ роагНайе іпуегѕа 
прямая — роіагігате йігесіа 
помёта Г. поїй ; іпзетпаге 
ограничительная — (ес) по! геѕігісііуй 
пояснйтельная ~ (ес) по! ехрИсапуй 
указательная ~ (ес) по іпдісаїоаге 
помещёние п. (агй) шсареге 
дежурное г» шсёреге де 5егуїісіш 
жилищно-бьтовбе ~ у. помещёние, жилбе 
жилбе ~ шсёреге де Іосції, Іосціпій 
классное — за! де сіаза 
коммуникацибнное ~ іпсареге де сощи- 
пісае / де 1еёатагА 
контӧрское ~ Ыгой 
мансардное — 1псёреге Іа тапзагай 
насосное ~ 5аїа ротреог 
основнбе произвбдственное ~ іпсареге де 
ргодисйе ргіпсіраїд 
отапливаемое ~, іпсйреге їпсӣ12і‹ӣ 
подвальное є» іпсёреге Іа $16501 
подсобное ~ їпсӣреге анхійага, обісій 
полуподзёмное г» шсёреге Іа дешізої 
произвбдственное ~ шсеёреге Фе ОНИ 
рабочее — їпсӣреге де шсги 
рекреацибнное — за! Фе гесгееге 
репетицибнное ~ заїд Фе гереїціє 
складскбе ~ дерогії, іпсйреге йе йеро2аге 
служёбно-бытовбе ~ ‘шсёреге 4е зегмі- 
ай 
служёбное — у. помещёние, служёбно- 
бытовбе 
~ специального назначёния шсёреге си 
аезипайе зресіаїй 
техническое ~ їпсӣреге Іеппісй 
холодильное ~ сашега Ѓгівогіѓіса 
чердачное ~ шсйреге їп рой 
помбл т. (тік) шастаге 
~ в закрытом цикле тйсіпаге іп сігсиії 
їпсПіє 
~ в открытом цйкле шасшаге іп сисий 
аеѕсһіѕ 
вторйчный ~ шасшаге зесипдага 
грубый ~ шасштаге эгозега 
мбкрый ~ шастаге ре сайе итеда 
первйчный — шйсшаге ргітага 
раздёльный ~ шйсшаге 5ерагаїоаге 
сверхтбнкий ~ тйсіпаге ціїгабіпа 
селектйвный — шастаге зейеснуа 
совмёстный — тёсіпаге зипиНапа 
~ срёдней тбнкости тасіпаге тейіе 
ступенчатый -— таӣсіпаге м ша! тие 
пере 
сухой ~ пійсіпаге ре саїе иѕсаїӣ 
тонкий — шёстаге Нпа 
помбст т. (/епп) ѕсһе!а, еѕаѓойај ; рМаЙогий 
рабочий — ѕсһеІ& / рІаіѓогта 4е шсга 
понижёние п. зсё4еге, беѕсгеўіеге, гедисеге ; 
(єео0і) ергеѕіџпе ; зсиїипдаге 
~ горизбнта воды (Лід) собогіге / 5сд- 
деге а піуеїціці ареї 
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понижёние 


г Уровня води у. понижёние горизонта. 


воды 
понбр т. (вео) ропог 
понӯр т. (сі) есгап, тазса; діпіе / ріпіеп 
(Іа ип Багај) ; ауапгайіег (Іа Вагај) ; уса! 
(де іпјесііе) | 
водонепроницаемый — есгап ітрегтеабії 
ГЛИНЯНЬЙ ~, тазсй де агвИЯ (т Јаја ипеї 
сопѕіғисііі шагоейтсе) 
поперёчина Ё. (е/соп) Багӣ / ргіпах ігапѕ- 
уегза!а, їгауегѕй, агигеоа2А 
гйбкая ~ ігауег5й ејаѕіісй 
жёсткая ~ ігауегѕй гірій& 
мостовбя ~ (еїсоп, рой) ігауегѕа роди 
опбрная ~, ігауегѕӣ е геахет 
распорная ~ ігауегѕй е дїзіапіаге / де 
ѕргаишіге 
ребристая ~ ігауег5й си пегуигі 
соединйтельная ~ ігауегѕй де 1еганлга 
поперёчник та. ргогі! / зесНипе ігапѕуегѕа! (а) 
поперёчный ігапѕуегѕа!, їп сигтеліз 
поплавбк т. (#14, іпзі) Нотог; рішійог 
глубинный — Ноог де адіпсіте 
профильный — есгап шоб (репіги та- 
5игагеа уИеге тедїї їп сапа!) 
стержневой — Ноог һійготеїгіс Іезіаї ( йр 
Баѕіоп) 
поправка +, гесИЙсаге, їпігерѓаге, согесіаге, 
согесие 
су на высоту (вео@) согесйе де їпАЦіте / 
де аи те 
~ на действие вётра (срі) согесйе реги 
асЙипеа уїпішіці 
на наклбн (вео4) согесе Пе іпсіїпаціє 
на ориентацию здания (срі) согесйе 
ргіуіпа огіепіагеа сідаїгії 
параллактйческая ~ (сеой) согесіе де 
рага!аха 
пбпуск т. (#14") герціаїог де дебії 
Пбра Г. (єеоі, тік) рог, нмегзнни 
поребрик т. (агл) гіддгіє огпатепіаїй 
порёзка Ї. (аг) зесйипе 
пбристость Г. (722, пи) рогогіїате 
действйтельная г» рогогіќаїе геа!А 
закрытая ~, роголіїаїе їпсһіѕ& 
кажущаяся ~ рогогіїаїе арагепій 
капиллярная ^^ рогогіќаїе саріїагӣ 
контракцибнная ~ рогогіїаїе де сопігасіів 
общая ~ рогогіѓаѓе тогаїй 


объёмная ~ рогогіїаїе їп таза ииш согр 
приведённая ~ роголігаїе гейиѕ& 
эффектйвная — роголіїаїе еѓесііуй 
пбристый (2е0[, ті!) рогоѕ 
порбг т. ргає ; Ниий 
бортовбй — (гит) Богаиг& 
брусчатый — (сл, есоп) ргав сопзгий 
діа 271171 
гу виброуплотнёния (ягої, ѓеғаѕ) ргав де 
уіргоѓаѕаге 


р 


і 


водоббйный ~ (сл) ргає 4ізіраїог 

гу водозабора (а[, сп) ргави! сарідгії де 
ара 

~ водослйва (сі) ргав / сгеазій а(1) де- 
уегз5огиіці 

двернбй — (есоп) ргар Фе цей 

деревянный ~ (е/соп) ргар де Іетп 

дӧнный ~ (сі) ргає де Рипа 

зубчатый — (сі) ргар діпіаї 

концевой — (сп) ргаз де сарё! / кегтіпа! 

~ плотйны (сі) ргави! Багајшиі 

гу ползучести (тес) Шинй / ргав де 
сигреге Іепій 

~ раздражения (мес) ргає йе ехсіїаге 

~ с большйим уклбном (НВ) ргар си 
рапіа таге 

скальный =» (№4!) ргав $ИЙпсоз, саїагасій 

сливнбй —` (14) ргав деүегѕапі / де 

5сигреге 

ступёнчатый ~ (сп) ргав си ати 

тбпочньй — (1егто) эгаг де Госаг 

упбрный ~ (сп) ргар де гехетаге, Бизс 

(Іа о есішій) 

~ шлюза (сі) ргавиі ипе! ес1и2е ; Бизс 


порбда Г. (єеоі) госй ; (Іт) еѕепій 


абразйвная — госё абгазуй 
асфальтовая ~ госӣ азЁа!Нсй 
водонепроницёемая ~ госй ітрегтеабіїй 
вторйчная ~ госй ѕесипіагӣ 
вулканйческая — госй ушсап1с& 
выветреная — госй соНапё 
выветрившаяся ~ госй аМега!й / Чегарге- 


. ВМА 


вязкая ~ госй соегіуй 

глинистая — госӣ агріПоаѕй 

глубӣнная ~ госӣ де айїпсіте 

горёлая ~ госй агзй 

древёсная — (Іт) еѕепій Ғогеѕііегӣ, зре- 
сіе Іетпоаѕӣ 

жильная ~ госд Ёопіапй, запра 
изверженная о» госй егиріуй / шавпе- 
сӣ / ушсапісӣ 

известкбвая — госй са|сагоаз& 
интрузйвная ~, госӣ іпігиліудй 
карбонатная ~ госй сагропаїѓаій 

кислая ~ госй асіай 
коренная ~ (2е0{) раї 
(вео!) госё де Ъаза 
кристаллӣческая ~ госӣ сгіѕіаіпй 
малосвязная ~ госй си соегійпе зІабд 


матерйнская ~ госа-татй 
метаморфӣческая ~ госй теѓатогіісӣ 
мягкая г» (201) госй тоае ; (Іт) езеп{а 
шоае 

облбмочная ~ госй ЧенЧисй / сіазгісй 
органогённая ~ госй де огіріпе огвапісӣ / 
ограпорепа 

осадочная ~ госй 5едітепіагй 
покрывающая ~ госй-асорегіѕ 

рыхлая — госӣ аЙпайй / їгіабіїй / Фегарге- 
ваїй 

скальная ~ госй 5Ипсоазй 


їипа ѕіўпсоѕ 





порбда 
слойстая -- госа ѕітайЃісаіа - 
стекловатая ~ госй ѕіісіоаѕ& 
сыпучая ~ госй сигаёюаге / їгіабіїд 
твёрдая ~ госё 4игй / аге 
трещиноватая — госӣ Гізигаїй 
ультраосновная ~ госё иНгађагісӣ 
хвбйная — (Іт) езепій г&5іпоаѕ& 
цеолйтовая — тео 
щелочная ~ госй а[сајіпӣ 
эффузйвная ~ госй еГидуй 

породоотббрка Г. (1ейи) іпдерагіагеа ріеіге- 
Іог (ае ре ип іеғеп) 

порбк т. деїесі ; уст 
допускаемый — іеѓесі адпізібі! 
~ древесйны (1т) деїесі а! Іетпшиі 
г» материала (тіг) деїесі де таїегіаї 
~ сварного шва (зи) деїесі ае зааигА 
скрытый — деїесі аѕсипѕ 

порообразователь т. (тік) (авепі) рогоѓог, 
ргодисдйгог Фе рогі 

порофбр т. у. порообразовётель 

пброх т, риїбеге, ргаї 

порошкообразньй риїмегиіепі, зи Гогт& де 
ргаї 

порошбк т. (тік) ргаї, риїбеге; (4гит) 


ег 

абразйвный ~ (Пл) ргаї абгалім / де Яе- 
Гай, риїбеге аБгахіуй 

асфільтовьій о» (тіг) риїбеге азГа!сй / 
де азГай 


диатомйтовый 7» (тіг) 4іаготії- ргаї 
наждёчный 2» (Пи) ргаї Фе зтігере! 
полировальньй ~ (/іп) риїбеге / ргаї 
ае 5Їебиїї 
цемёнтный г» (тік) ргаЁ де сітепі 
шлифовальный ~ у. порошюк, абразивный 
портал т, (агп) рома! ; (еісоп) сааги ; рог- 
га! 
двухпролётный ~, (ағд) рома! аиыи ; 
(есоп) гата ЧиЫя 
~ крана (таз) рома! де тасага 
~ сцёны, игровой (агй, сѕс) рога] де 
зсепа 
тоннбля (сѕир) рога! де 1шпе] 
тоннёля, косбй (сѕиЬ) рома! їпсіпаї 
а! шпеш и 
тониёля, прямбй (сзиб) рога! дгері а] 
(упеїаіці 
тониёля, ступёнчатый (сзиб) рога! їп 
Пере а! (ппеїаімі 


портальный Че рогіаї, рогіаї 

портик т, (ак) рогіїс 

портландцемент шп, (тіг) сітепі рогііапд 
алйтовый сітепі рогИап@ айс 


алюминатный 
тіпаї 
алюмоферрӣтный сітепі-аїшштіпобегіс 
белйтовый =» сітепі рогіапд Бешйіс 
бёлый — сітепі рогіапа а 
быстротвердёющий — сітепі рогіїан си 
іпійгіге гар4а 


сітепі рогіапа си аїш- 
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высокоалюминатный ~, сітепі рогіапі 
си сопіїпиг тідісаї йе аіџтіпа{і 
высокопрочный ~ зирегсітепі, сітепі 
рогіїапа си гелі5іепій гідісаї й 
гидрофӧбный — сітепі рогіїапа Нідгоїоб 
дорбжный — сітепі рогіапа репіги аги- 
тигі 
жаростбйкий — сітепі рогіїапа геїгасійг 
магнезиальный ~, сітепі рогіїапа си тар- 
пели 
низкотермӣчный — сітепі рогНапа си ае- 
зафаге гедиза де сЯаига 
обыкновённый — сітепі рогЙапа обізпиїї 
песчанистый ~ сітепі рогЦапа си айаоѕ 
де пізір 
пластифицӣрованный ~ сітепі рогіїала 
си рІаѕййатп{і 
пуццолановьй ~ сітепі рогіапі си 
рихтоіапа , 
г. с умеренной зкзотермйей сітепі рогі- 
Іапд си сдідига де һійгаѓаге подегаїй 
сланцезбльньй ~ ер дк рогЧапа си се- 
паза ат 5і5кигі согибизіїбіе 
сульфатостбйкий — сітепі рогНапа те- 
тіѕ(епі Іа асйипеа ѕшѓаог 
феррӣтный — сітепі рогіїапа Ғегійс 
цветной — сітепі рогЙапа соїогаї 
шлаковый 7» сітепі рогИап@ си айаоѕ 
де 2вига 
пбручень т. (еїсоп) тіпа сигепій, Бага де 
ѕргіјіпіге 
лёстничный — (лёстничных перйл) шіпдй 
сигепід а зсаги 
г» эскалатора тіпа сигепід а ѕсйӣгіі ги- 
Іапіе 
порфӣр т. (яеої) рогіїг з 
кварцевый о» рогіїг де сиагі 
порфирйт т. (яеоі) рогіїгії 
поршень т. (таз) ріѕіоп 
г» амортизатора різіоп 4е атогИха!ог 
воздушный ~ різіоп риеншайс / а! сі- 
Ппагиіці рпецтагіс 
выталкивающий - ріѕіоп ітріпедгог 
гидравлический — різгоп ШагааНс 
~ двойного действия різїоп си ацы 
еѓесі 
~ молота ріѕіопш сіосапціці (Ніагаціїс 
5аи рпеитайс) 
плунжерный ~ ріѕіоп-рішпјег 
~ простого дёйствия (таз) ріѕіоп си 
зітрій еїесі 
силовбй — ріѕіоп де Гогій 
телескопический ~ різіоп 1@езсорс 


порядбвка Г. (/ейп) ѕаЫоп, абзіес, дгеріаг 


репіги гіпа 


порядок т. огаїпе, гіпдціаїій ; герцій ; ѕиссе- 


шие 

~ напластования (гео) огдїпе де зирга- 
рипеге а зігаїеїог, ѕиссеѕіцпеа ѕігаїе- 
юг 
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порядок 
г шлюзования (сп) огӣіпе де есійтаге 
посад т. (/ейп) топіаге, атріазаге ; (игр) 
ге (їп уеспеа Визіе) 
~ марчеванок топќагеа тагсеуате!ог 
посадка Г. ріапіаге, ѕёйіге ; ітбагсаге; аїе- 
гігаге ; (сеоі) ѕсиѓипіаге, собогіге, {азаге ; 
(еп) шопіаге, азехаге, рогаге; (ітес) 
ајиѕїај 
беззазбрная ~ (тес) ајиѕіај Гага јос 
защӣтная — ({егаз) ріапіаціє ргоїесіоаге 
а гатЫешиі / а ќаіиғеіог 
я кессбна (сл) азехаге а спезопиіші 
кузнечная ~, ајиѕќаге ргіп Ёогјаге 
монтажная г» (1ейп) роғаге де топіа| 
~ на три тӧчки (1ейп) адехаге ре ме! 
рипсѓе 
посадки Г. рі. дорожные. (Фғит) раша 
гинеге 
посёлок т. (иг) аѕезаге ; сооше 
аграрно-промбниленный ~, адехаге аргаг- 
іпаџѕігіаІа 
временный — азехаге ргоуілогіе 
г» городскбго тйпа аѕегаге де Ир игбап 
дачный ~ азетаге / сагіег де міїе 
лесоохранный г» аѕеғаге ГогезНега 
промышленный - азехаге шаизла!а 
рабочий ~ соіопіє типсНогеазсй, сепіги 
де Іосиіпіе типсіїогедії 
сёльский ~, сацт 
сельскохозяйственный ~ аѕезаге аргісоїй 
посечка Е. (Іехр) атогѕӣ 
последёйствие п. асјіцпе розіегіоагй, роѕі- 
асрипе ; еѓесі іпіїгліаї / гетапепі / роѕїе- 
гіог / Фе їпіїгліеге ; гетапепій 
упругое ~ (тес) асйипе еіазіїсй роѕіе- 
гіоага 
последействия п. рі. напряжения (тес) 1еп- 
зи! гетапеше | 
послёдовательность Г. ѕиссеѕіџпе ; (та!) уг 
монтажная ~ (1ейп) ѕиссеѕіџпе а оре- 
ганйог де топіаге 
послойный зігагібісаї 
пост т. розі; ѕїаўіе 
водомёрный — (№4) розі Бідготеїгіс / 
Шпапітеїгіс 
гидрологический ~, (Пій) розі һіагоІоріс 
гӧрочный ~ (с/) роѕі де ва] 
диспетчерский — роѕі де 415ресега! 
гу заправки, стационарный уаНе ѓіх& де 
айтепіаге си сотЬиѕЫІ 
маневрбвый — (с) розі де тапеуга 
мёрный ~ (ве04) розі де обзегуаціє / е 
ехесшаге а тазигдіогіїог 
пожарный — розі де шсепаш 
реечный водомёрный — (#4) розі Бідго- 
теїгіс си тіг& 
свайный водомерньй — (Шаг) ітпітеіги 
ае рйой 
сварочный ~ (5и4) розі 4е зидаге 


~ управления роз? де тапеугй, рипсі 
де сопїго] 

~ централизации, стационарный (сі) 
сабіпа де сепігаїаге 


поставщик т. (ес) Гигпігог 


генеральный — ѓигпіғог вепегаї 
основной — Ригпігог ргіпсіра! 


постамент т. (агй, еісоп) роѕѓіатепі 


~ унитаза (1751) розіатепі репіги уазці 
УС 


постанбвка Г. абехаге 


~ век (8еоа) іаїопаге, рипегеа јаіоапеіог 
г- заклепок (сте) пишите 


постёль Г. раї, ѕігаї 


бетбнная ~ (еїсоп) раї де Беюп 

вёрхняя ~ кирпича (т) Ғаја Фе ѕиѕ а 

сагдтілії 

дорбжная — (кит) Гапдайа агитиіці 

гу дорожного покрбва (4гит) рай ипе! 
пибгасйттй гийеге 

~ из замазки (Йп) раї Фе таѕііс 

~ из раствбра (и) раї / зігаї еваПхатог 
де тогіаг 

~ камня (4гит) ран! ітріеїгиїгії 

г» кирпича (тіг) Гафа сагапити 

гу кладки (е/соп) зиргаїаца ліддгіві 

песчаная ~ (есоп) раї де піѕір 

гу рӧссыпи (сео!) сиЇсиѕи! ипий 2дсйтіпі 
аіиуіопаг 

г» ступёни (есоп) Гада ігеріеі 

упругая ~ (есоп) раї еазис 

фашйнная ~ (сп, дғит) раї 4е Газсте 

г» шпалы (сў) раїші ќгауегѕеі 


постйрочная Г. (агі) зрдідгогіе 
постоянная. Г. (таї) соп5іапій 


г» помещёния (ас, Й2) сопзіапіа їпсӣре- 
гії 

~ упругости (тес) сопзіапій е еіазії- 
скаѓе 


постоянный регтапепі, сопзіапі ; сопіїпиц ; 


зтабії, Их; іпуагіабії 
постоянство п. температуры (ѓегто) ѕіаЫ- 
Шкаїе / тепрпеге сопѕѓапій а іетрегатигії 
построёние п. (аі) їгазаге; сопѕігиіге 
графическое — (та!) .сопѕігисіе вгабісй 
г» перспектйвы (срі) сопбігиїгеа регѕрес- 
Пуеі 
~ тенёй (срі) ігаѕагеа итЬгеїог 
пострбенный сопѕігиії 
постройка Г. сопѕігисііе ; сІёаіге 
временная ~ сопзігисіїе ргоуігогіе 
вспомогательная ~ сопѕігисйе аихШагй 
~ вторых путёй (сі) алЫагеа шие 
глинобӣтная ^— сопзігисіїе йіп сһігрісі / 
де шЕ Баші 
жилая ~ сопугисйе Фе І0спіпје 
землебйтная ~ сопѕігисіе Фе рётіїпі Ба- 
їі - 
каменная — сопѕігисјіе Фе раша 
каркасная ~ сопѕігисіе си зспее! 
~ подрядным ббразом (ес) сопзігисііє 
їп апігергіга 
сельскохозяйственная ~ (сазг) сопѕігис- 
Не аргісо!іа 


постройка 
служёбная — сіддіге де зегуїст 


стальнёя рамная — (сте!) сопѕігисіе 


тегаїйсй їп саге 
фФахвёрковая — сопѕітисўўе йіп раїапій 
хозяйственная — сіддїге айтіпіѕігайуќ 
посудомбечная Г. (1752) зрйюмще де уазе 
посыпание Г. (1ейп) ргезёгаге 
посыпать (/ейп) а ргезйга 
посыпка Г. (т) тагегіаї ргезагат 
чешуйчатая ~ таїегіа! ргезйгаї їп $0121 
потайнбй іпргораі ; їпесаї ; аѕсипѕ 
потік т. (1ейп) ѕсигѕоаге, ата; игта ае 
зсигреге (де уорѕеа) 
потёние п. (тіг, ейи) абигіге 
~ битумного покрытия (деит) абигігеа 
ітЬгасатіпії Бійштіпоазе р 
потенциал т. роіепііа! 
изобарно-изотёрмный ~ (1егто) роїеп- 
Па! ігобаг-ігоїегтіс 
изохбрно-изотёрмный — (іегто) роїеп- 
Иа! ігосогеїдогегтіс 
капиллярный ме (4/12) роїепуаї саріїаг 
~ напряжёний (е1) роісшіаї а! тепбіцпі- 
Іог 
~ перемещёний (тес) роепйа! де Феріа- 
ѕаге 
~ пластйчности (тес) роѓепііа! де рІаѕћ- 
спаге 
~ ползучести (тес) роїепіаї де ма} 
~ раббты деформации (тес) рогепіа! де 
Іисги а! деїогтаціеї 
гу сил (тес) роіепііа! де Ғогје 
~ скбрости (тес) роепнай! уіќегеі 
~ текучести (тес) роепйа! де сигреге 
~ термодинамический (/егто) роіепііа! 
(егтодіпатіс 
упругий ^^ (тес) рогешіа! еіазгіс 


потенцибметр т, (е1) рогеміїотеїги 
потёри І. рі. регаегі 


~ в процентах ргосепіа| Че ріегаегі 


в трубопровбде (піде) ріегдегі їп соп- 
Часте 
гидравлические (Шан) ріегаегі магац- 
Пее 
коррозибиные ~ ріегдегі ргіп согохіцпе 


на поглощёние (/і2) ріегаегі ргіп аб- 
зогбре 
напбра по длинё (#4) ріегаегі Іопрі- 
и тае де ргезійпе 
на расхождёние (/22) ріегегі рип @- 
пе 
на фильтрацию (1/4) ріегдегі ргіп 
і Игаге 
при прокаливании (ліг) ріегдегі ргіп 
агеге 

тепловые ~ (/егто) ріегдегі де сАаигА 


потерна Г. (сзиб) сотипісаціє зшыегапй, ва- 


ее, и5й зесгеай де Гогийсаце, ротег- 
па 

наблюдательная ~ ваіегіє Фе обзегуане 
смотровая ~, раїегіе йе уітіќаге 
цементацибнная ~ раІегіе де іпіесре 
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потеря Е. ріегдеге 

о» вёса ріегіеге де ргеціаїе 

~ давлёния рієгдеге де ргезипе 

гу мбщности (еї, таз) ріегдеге де риїеге 

г» напбра (Підг) ріегдеге йе ѕагсіп& / де 
ргезипе 

~ напбра в фильтре (№4") руегдеге де 
ргезипе іп ЯНга 

~ напбра на трёние (о стёнки) (ак) 
ріегдегеа ргезший рип Ігесаге (ае ре- 
теці) 

~ напбра у решётки (Лід) ріегаеге де 
ѕагсіпа Іа ртагаг 

~ напряжёния (тт) ріегӣеге де тепѕіцпе 
(Іа ргесотритаге) 

гу несущей спосббности (еїсоп) ріегӣеге 
ае сараспайе рогіапій 

— прбчности (тес) ріегӣеге де гелізтепій 

су статйческой устбйчивости (тес) ріег- 
дегеа за шан! ѕќаіісе 

г сцеплёния (таз) ріегӣеге де айегеп{а 

^ тепла (1егто) ріегаеге йе с&дигА 

удёльная — ріегаеге ѕресіѓісӣ 

~ уклбна (вео) ріегдеге 4е рапій 

< устойчивости (тес) ріегіегеа зіабійі- 
тарі 

~ устбйчивости при продбльном изгибе 
(тес) рег4егеа чабИИи ргіп Нат- 
Бај 

~ устбйчивости при скручивании и про- 
дбльном изгйбе (тес) ріегӣегеа згабі- 
Шар: ргіп ќогѕішпе 9 Наша} 

г фильтрации (біду) ріегаегі (4е ара) 
рии шЯИгайе 

гу энёргии при входе (Ніаг) руетаеге е 
епегріе Іа іпігаге 


поток т. сигепі ; Нах; сигреге ; зиуот, їогепі 


бактерицӣдный — (а) Пих Басенса 

вихревой ~ (№4) сигепі ішгбіопаг 

водный ~, (№а4г) сигз / сигепі Фе арӣ 

воздушный ~, (уепі) сигепі де аег 

грунтовой — (№4) сигепі зиыегап 

грязекаменный ~, (агит, Һійғ) сигреге 

погоіоаза (а ратіпіційі ) 

~ звуковой энёргии (ас) Нах де епегріе 
ѕопогӣ 

су излучения (12) Пах де гайіајіе 

ЙЛИСТЬЙ ~, (№4) сигепі е погої 

^^ касательных напряжёний (тес) Нихи! 
тепзши!ог {апрепна!е 

конвекцибнный — (1егто) сигепі йе соп- 

уесіе 

ламинарньй — (№4) сигепі Іатіпаг 

лучистьй ~ у. поток излучёния 

монтажный ~ (1ейп) Нах де шопа} 

неустановйвшийся ~, (лід) сигепі пе- 

регтапепі / пезанопаг 

переливающийся — (№) сигепі аеуег- 

запі 

плоский — (Піду) сигепі ріап 

радиальный — (/і2) сигепі гафіа! 


поток 
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потбк 


разноритмйӣчный ~, (1ейп) Нах пегіїтіс, 


ритмӣчный ~ (1ейп) Пих гіїтіс 
‘световой ~ (12) ых Іотіпоѕ 
специализйрованный (/ейп) Ни® ѕресіа[і- 
2аї 

тепловой — (Іегто) Нах де сйідигі / тег- 
тіс 

транспортный ~, (капі) Них е ігапз- 
рогі 


турбулентньй — (№4) сигепі тигіціепі 


потолбк т. (е/соп) ріабоп, {ауап 


акустический — (ас) ріаїоп асизнс 

декоративный ^^ іауап десогацу 

деревянный сволчатый — гауап Бони Че 

1ети 

дощатый ~, ріаїоп аш 8сіпдигі 

застеклённый — ріаїоп іп 5іісІХ 

су из сббрных элемёнтов ріаїоп ат сіе- 
тепе ргеѓаЫгісаїе 

кассётный ~, ріаїоп сабеїаї 

кессонйрованный ~» ріаїоп сПебопаї 

кессбнный — ү. потолбк, кессонйрован- 

ный 

купольный — ріаїоп їп сирой 

листовой ~ ріаїоп ат Гош 

< огневой корббки (іегто) сеги) Ғоса- 
гии, ріаѓоп де Госаг, ріаїоп аі сине! 
ае Рос 


остеклённый — ріаїоп үйгаї 
оштукатуренный — ріаїоп 1епсий 
панёльный — ріаѓоп аш рапоигі 
перфорйрованньй — гауап регѓогаі 
ПЛОСКИЙ о» їауап ріап 
плбский оштукатуренньй — їгауап ріап 
тепсиїї 
подвесной ~ 1ауап 5изрепдаї 
ПОДШИВНОЙ ~ ріаїоп сари 
ребристый — Тауап си пегушгі 
решётчатый ~ їауап вгИаг 
световой ~ ріаїоп Іштіпоѕ 
свӧдчатый ~ ріаїоп Бойії 
~ с вутами їауап си уше 
~ с открытыми балками гауап си вгіпаі 
арагепге 
теплоизлучающий ~, ріаїоп гадіапі 
термоакустйческий — ріаїоп 1егтоасизНс 
филёнчатый о» гауап їп {Ыі 
чёрный дощатый ~ ріаїоп ат ѕсіпаигі 
Бгиќе 
чйстый дощатый — ріаїоп 4т зсіпдигі Ё&1- 
{шие 
потолочный 4е ріаїоп 
поточный їп Йих 
потбпленньй (лѓағ) ѕсиѓипааї, Їпесаї, іпип- 
" даї 
потреблёние п. сопѕит ; сопѕитаге, Роіозіге: 
^ воды (лі) сопѕит Фе арӣ 
^ тепла (1егто) сопѕит ае са!4ига 
потрескавшийся ѓіѕигаї, сгараї (4ебрге ре- 
гее / іепсиіаій) 


пбчва Г. (геоі) 80), тегеп ; (тіп) сшсиз, уаг- 
га, таїра 

су выработки (сі, тт) ара / уаїга ва- 
Іегіеі 

< залежи (веоі) сшсизи! ипш тАсатіпі 


почвотечёние п. (2ео!) сигвегеа ратіптиші 
пбяс т. (аг) Ыїц; (еісоп) сепгига, таїра; 


(вео!) 2опй 
~ арки тарӣ де агс 
^^ армйрования сепішгй 4е сопзоНааге 
ге балки (ара єгіплії 
гу башни сепіига шшгпиїші 
верхний — гаїрй зирепоагй 
внёшний ~ (ит) сепішгд ехіегіоаг& 
внутренний ~. (игр) сепіцгй іпќегіоагӣ 
~ жёсткости (вращающейся пёчи) (тё) 
сепшга де гісійіхаге (Іа сиріоги! ғо- 
1айу) 
^^ заземлёния (е/) сепшгй де ітратіп- 
таге 
зелёный — (иғр) сепійгй уегае 
гу колонны (агй, еісоп) Би а] риа 
~ корббчатого сечёния тара си зесНипе 
сһеѕопаїй 
кривбй — їаірӣ сигЬй 
лесопарковый ех (ТБ) сепіцгӣ Фе рагсигі 
ломаный — таїра роіідопаїд 
междуэтажный су сепішга шие еїаје 
нижний — (аїр іпѓегіоагӣ 
обвязочный -— сепішг& ае Іерйтига 
опбрный ~, сепіџгӣ Фе геахет 
полигональный ~, у. пбяс, лбманый 
полигональный вёрхний — (фёрмы) 1а!- 
ра ѕирегіоагӣ ройзопа!а (а Їегтеї, а етіп- 
гії) 
предохранйтельный — (іеһп) сепеагА де 
зівигапій 
противоосёдочный ~ сепішгй сопіга іа54- 
гії 
растянутый ~ {1афрё іпііп5д 
гу резервуара (сте!) сепига гегегуогиіці 
г свбда (ағһ) Бапаош Боци 
сжатый ~ їаїрй сотргипа!а 
слезникбвый — (ағд, еісоп) Би Ідсгітаг 
сплошной — сепшгй сопііпих 
стабилизйрующий — сепнигй 
їоаге 
— фёрмы таїра Ғегтеі 
— фрутербвки (таб, т) сепійга сарги- 
$еш 


згабійла- 


поясок т. (ағд) тшигаӣ ; Бапдои (Іа Іцле- 


шт) ; Ба 
желӧбчатый а» Ыгїш де сапешигя 
~ колонны Би сооапе] 


правила п. рі. гевий ; гершатепі, іпѕігис- 


Нипі ; погте з 

7» застройки (ес) погте ае сопзігисіїе 

гу приёмки (1ейп) погте де гесерне 

~ произвбдства раббт (1ейп) погте де 
ехесиіаге а шсгагНог 

стройтельные гу (см) гевції де сопѕігис- 

Пе, гериіатепіе їп соп5ігисії; Ісрізіайе 

репіги сопѕігисііі 


і 





правила дія 
~ техники безопасности погте де теппісй 
а зесиги ії Уж н 
технические (ері) ргезсгруй кеппісе 
~ устройства электроустановок (еі, 
їепп) гери! фе тогиаге а іп5саїаріог 
еіесігісе 
правйлка Г. (/іп, ей") Чтуса 7 
правило п. гериій ; гедшатеті ; ‚ погтй ; 
<> буравчика (сі) гедша Бигрбішійі / Кіг- 
биѕопиіиі 
золотбе - механики (тес) герміа де аиг 
а тесапісії 
г- параллелограмма сил 
рагаїсіоргатийі Фогеог й 
правило п. (Іенп) Фгеріаг, пеѓегіїог 
зубчатоє ~ дгеріаг 2ітјаї 
контрбльное ~ йгеріаг де сопігої 
правка Г. Газопаге, іпдгеріаге, согесіаге ; а5- 
сціге А 
< арматурной стали (агт) іпдгеріагеа 
агташги 
правоберёжье п. (#14) .гевіцпе де ре таїіші 
дгері р му 
праймер т. (тиг) Бит (діа! 
прачечная Ё. (1758) зра!юпе 
превышёние п. 4ерауге, 
(сеоа) депіуєіаге й 
г грёбня над максимальным уровнем 
воды (сп) іпаціте де вагаё 
— дамбы над горизбитом воды (с^) ді- 
Ғегеп{й де шуе! Фіміте сгеама вии 
$1 пуеш| ареї Й 
т плотинь над горизбнтом воды (сй) 
аіѓегеп{& де шуе! дїпіге сгеазіа Бага- 
іїшиї 5і шуеш| ареї 
преграда #., противопожарная _(ейсоп) ес- 
гап де ргоіесіе сопіга іпсепдїціці А 
предбокс т. (агл) апіегелегуд Ў 
предварӣтельно нагревать ({егто) а ргеїп- 
са] А 
предварительно напряжённый (гісоп, тіг) 
ргеѓепѕіопаї ПОРИ 
предёл т. тагріпе, сараї; (та!) Птиа 
г безопасности Нииа де зесигиме 
~ воспламеняемости (іегто) Шшиа де 
аргіпдеге | 
— вынӧсливости (на усталость) (тес) 
Шайа де гегізїепіуй йе гиреге (Іа офо- 
зеща) і 
^ длительного сопротивлёния (тес) Її- 
тій де гелізгепід т бтр Ў 
гу длительной прбчности у. предёл длӣ- 
тельного сопротивления 


(тес) гевша 


зиргаїпіЦаге ; 
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допустимый "м ітиа адпизь Иа 

г. затвердевания (5е!) Птиа ае 
иге У 
изменчивости ітіа де дізрегзіе 
г изнбса тна де штига і 
консистёнции (Феї) Птий де соп5і- 
ѕіеп{а А 

критӣческий — Шиа сгійса пий 
~ нагрузки :(таў, тес) Їітіға загсіпії 


їпа- 


і 


і 


19 рісџопаг 


ПРЕОБРАЗ... 

-> огнестбйкости (тіг) Итиа де гелізїеп- 

{а Іа Гос И у 

м. пластйчности (тес) Ітіїй де р!ази- 
снае 


~ ползучести (тес) тій де Иа) || 
г прилипания (тіг) Итна де адегеп{а 
пропорциональности (тес) Шпиа де 
ргорогйопаШае КРУ х 
прочности (тес) тій де гетіѕіеп(а 
прбчности на изгиб (тес) Ншиа де 
гелізгепіа Іа іпсоуоіеге р 
~ прочности на кручёние (тес). йтіїа 
де гегдзеп{а Іа їогвіцпе р 
я» прбчности на разрыв (тес) Штиа де 
гетіѕіепа Іа гиреге УК 
~ прочности на растяжёние (тес) тиа 
Че гегізгепій Іа пИипдеге 
~ прочности на сжатие (тес) шта де 
гетіѕіеп{а Іа сотргеѕіцпе 
г» разрушёния (тес) тиа де гиреге 
растворймости (сліт) Ишиа де зош- 
Бішаге х 
расчётный — (срі) тка де са1си]1 
г» сопротивлёния (тес) ітіќа ае’ ге2лз- 
сепа є 
сцепления (тес) Итий де адегепій 
текучести (тес) Ишиа де сигреге 
упругости (тес) Шииа де еазиснаге 
усталости (тес) гегіѕѓепја Іа обовеаїй 
устойчивости (тес) Итиа аде 5габіїї- 
таїе 


і 


і 


2 


і 


НВ 


предмёстье п. (игр) зибигЫе у й 
предохранйтель т. (еї) ѕівигап{а ; дізрогі- 


Пу де ѕівигапа / де ргмесие у 

гидравлический — (ліг, таў) Фзротайу 
рідгаціїс де ѕіригап{а 
плавкий электрический ~ 
еІесігісӣ Гала 
прббковый — зригап{й си дор / си 
Бибоп 

~ с закрытым патроном зігигапій си Би- 
ѕоп іпсһіѕ Н 

~ с открытой плавкой вставкой ѕіви- 
гап{а ГоЬИа аеѕсһіѕа 


ѕівигапій 


предписание п. тёхники безопасности: рге- 


ѕсгірјіі де їеһпіса зесигийи 


предохранйтельный де ѕівигапіа, де ргоїес- 


йе 


предприниматель т. (ес) апігергепог, соп- 


ѕігисіог 
предприятие п. їоігергіпдеге 
стройтельное — їпігергіпіеге йе сопѕігис 
ши й А 
г» стройиндустрии шиергидеге а іп- 
дизнле! де сопѕігисіі 
преломлёние п. (2) гегасйе 
преобразование п. ігапѕѓогтаге 
~ ландшафта (игі) ігапѕѓогтаге а реіза- 
їшші / а Тегігогіміці і 
преобразователь т. сопуегіїгог; ігапѕѓог- 
таїог ; ітадисіог 
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преобразователь 
бесконтёктный  (срі) ігадисіог Гага 
сопіасі 
^ крутящего момента (ср ) їгадисіог 
де сирій 
пьезометрӣческий — (срі) ігадисіог ріе- 
206Їесігіс 
сварочный. ~ (зи) сопуегііғог де 65 
аига 
ультразвуковой — (срі, еї) сопуегигог 
иИгааси$ Ис 
о» частоты тбка (е/) ігапзїогтагог ае 
їгесуепій а сигепішіиі 
элейгрический ~, (еі) ігапѕѓогтаѓог @ес 
їгіс 
прерыватель т. (е!) іпігегирѓог, гиріог 
пресбитёрий т. (агл) ргезбігегіц 
пресс т. ргеза 
бесшнёковый г» (тик) ргеєй Гага 5пес 
вертикальный ~» (тік) ргеза уегиса!я 
вулканизацибнный — (тік) ргеѕй Фе уці- 
саштат 
вытяжной — (агт) ргезй е їпіпаеге 
ойбочный ~, (агт) ргезй де таон 
гидравлӣческий ~, (таб) ргеѕ& Відгаціїсй 
^ горячего прессования, многоэтажный 
(т) ргезй тиійїеѓајаій репіги ргеѕаге 
Іа сад 
~ двусторбннего прессования (срі, тік) 
ргезй си анЫй асНипе ( 

"для выпрямлёния арматуры (ағт) 
ргеза репіги іпдгеріагеа агтдгигії 
дыропробивной ~, (тіг) ргезй де регіо- 

га / де ѕігйрипѕ / де роапѕопаї 
испытательный — (срі) ргеѕа де їпсег- 
саге 

кирпйчньй лёнточный — ( пт) ргеза де 
хагатійй си аснипе сопіїпий 

клейльный ~ (1ейп) ргезё репіги шс]елат 
клепальный ~ (стей, (тес) ргеза 4е пі- 
ши 

колёнчато-рычажный — (ти) ргез& си 
рігебіе агіїсшаїх 

кривошипный — (тіг) ргезй си тапіувій 
лёнточно-валкбвый — (тиг) ргеза сопН- 
чий си уаЦиг1 

лёнточный — (те) ргеза си ЯЦега 
листогибочный -— (ітес) ргезй де їпдой 
{аа 

кузнёчный ~ (тес) ргезё де Ғогјаї 

< многоступёнчатого прессования (тіг) 

ргеза си ргеѕаге їп сїеуа зга 

револьвёрный — (тіг) ргезй си геүоЇуег 
ручной ~, ргеѕй де тіай / тапиай 
рычажный — ргеѕӣ си рігебіе 
‚ сварочный ~ (тес) ргеѕа де зада 

с ударного дёйствия ( тіг) ргеза си ас- 

Ниле де $0с 

фанербвочньй ~, (/ейп) ргеѕй репіги ріа- 
саі 

формбвочный — (т) ргеѕ& де Ѓаѕопаї 


фрикцибнный — (тии, ітес) ргезй си 
їгісіцпе 
червячный — (т) ргеѕ&-пес 
штампбвочный ~, (тіг) ргезй де зіащаї 
- эксцёнтриковый — (т) ргез& си ехсеп- 
тгіс 
этажный — (тік): ргезй еѓајаіа 
пресс-вал т. (ѓейп) сШпага сотргеѕог 
пресс-нӧжницы т. рі. комбинӣрованные 
(тес) ргеѕё-Ғоагѓесе сотЬтаЕа 
пресс-порошбк т. (тіг) риїбеге де ргезаге 
пресс-фбрма Г. (тг) вогтй ае ргезаге 
многогнёздная ~ (тіг) Гогша де ргезаге 
си ша! тийе сотрагітепіе 
прессибметр т. (єеог) сотргезіотеїги 
прессиомётрия Г. (ео!) ргезотейле 
пресскомпозйция Г. (тік) атеѕіес де ргезаге 
прессмасса Ї. (тт) таема|! Фе Ғогтаге 
прессматериал т., слойстый (тт) таема] 
Че Гогтаге ѕігаііѓісаі 
прессование п. (тік) ргеѕаге 
гидростатйческое ~ ргеѕаге рідгозіачісй 
горячее ~ ргеѕаге Іа са!а } 
двусторбннее ~: ргезаге си дцЫХ аспипе 
двухступенчатоє ~, ргеѕаге іп Фоид зіадії 
изостатйческое ~ ргеѕаге ігозіатісй 
односторбннее ~ ргеѕаге ипіїатега! 
полусухбе о» ргеѕаге ѕетіиѕсаіх 
сухбе ~ ргезаге цясаїй 
холбдное ~ ргезаге Іа гесе 
прессшпан т. (пик) ргеззрап 
прибавка Г. айаоѕ, аайираге ; (ес) зрог 
прибивёть гвоздями (1ейп) а Бае т сше 
се костылями (сі) а ргіпе си сгатроапе 
прибйвка Г. (1ейп) Нхаге, Нпіціге ; ргіпдеге 
приббина Г. (еїсоп) зірсй ігіцпебішага Гіха- 
{а ре вгіпай 
приболчивать (с), їейп) а Биопа, а іпзиги- 
Ба, а ітбіпа ргіп Биюп 
прибор т. арагаї; Чізрозіїїм ; іпзігитепі 
~ автоматйческого закрывания дверёй 
(еітеі) дізрохійу ашота де іпсрідеге 
а цзи 
вибрацибнньй ~ (тиг) арагаї уїбгаїог 
дверной — (еітеї) 4іврохійу (де Пег) де 
Нхаге репіги ий 
дистанцибнный измерительный ~» (таз) 
арага! Фе тазигаге Іа дїзіапій 
~ для трёхӧсного сжатия (8е01) арагаї 
Че сотргеѕіџпе Ігіахіаїд 
запбрный ~ (еітег ) дізрогіпу е їпсһ- 
еге ыы 
измерйтельный — (срі, таз) арагаї / ш- 
зігитепі / 4ізрогійу де тйзигі 
индикаторный — (таз) арагаї іпаісаѓог 
испытательный - (срії) арагаї де їпсег- 
саге 
контрбльно-измерйтельный — (таз) ара- 
гаї де шазига $1 сопігої р 
негревательный — (1егто) арагаї / согр 
Че іпсдігіге, гадіаїог 
натяжной — (тіг, Іейп) іѕро2ійу аде 
щареге / де ќепѕіопаге / 4е їпіпдеге 








прибор Б 
окбнный — (е/тег) Негаме / Чізрогіїйїу ае 
Пхаге репіги Гегезіге 
осветйтельный ~ (е/) согр де йитіпаї 
отопйтельный - у. приббр, нагреватель- 
ный 
санитарный ~ (1750) обіесі запНаг 
Ффрамужный рычажный о» (гісоп, еітеі) 
Чізрогіїїу си рігрбіе репіги оБіегііһе 
электроизмерйтельный г» „ей, таз) арагаї 
сіесігіс де тйзигй 
электроотопйтельный ~ (1егто) согр де 
іпедйідіге еіесігіс 

приваривание п. (стер 5иа) зидаге 

приварка Г. у. привёривание 

приведёние п. адисеге ; гедисеге ; рипеге 
^^ в движёние рипеге їп тізсаге 
су в действие рипеге їп Гипсіїцпе 
~ к ведущему валу (таз, тес) гедисеге 

Іа агбогеІе сопдисёюг / тоюг 
~ масс (тес) гедисегеа тазеог 

привод т. (тає) тесапіѕт / іѕрохіу де 
ас[іопаге ; ас|їопаге 

приводной 4е асіопаге 


привязка Г. (деой) герегаге ; (срі) адар- 
(аге 
~ аэроснймков  герегагеа Гогоргаѓшог 
аегіепе 
высбтная ~ герегаге Іороргабісй регги 
сое 


геодезическая — герегај зеодетс 
~ к мбдульной разбӣвочной бси гасог- 
даге Іа аха тойшагх е ігаѕаге 
координатная ~ гасогааге Ја зізіети! де 
соогдопаїе 
пикетажная ~ (агит, вео4) рісһеѓаге ; 
рісһеѓај 
плановая ~ герегаге гороргаїїсй їп ріап 
гу пробкта (срі) айаріаге а ргоіесіціші 
размёрная ~, адаріаге йітелѕіопаїх 
е сёти герегаге 1ороргайсй а гејеЈеі 
привӣзочный Іскра! 
пригбика Г. (/ейп, ітес) роїгіуіге, ајиѕќаге 
пригород т. (м7) забигые 
пригородный (игр) зибиграп 
пригорок т. (2е0[) томіїд, соїїпі 
приготовлёние п. ргеєдіїге; ргерагаге 
~ заполийтелей и бетбна (Беї, тіг) рге- 
рагагеа аргераіеіог я Ьеѓіопшиі 
пригрӯз т. у. пригрӯзка 


пригрузка Г. загсіпй зарНшегцагй, ѕирітепї 


де іпсйгсаге, Іеѕі 

г» газгӧльдера (1751) Іезїші гехегуогии 
си рах 

~ трубопровбда (аї, 1151) Іезіагеа соп- 
Фисіві 

придание п. Чаге; аїгібиіге 

~ водонепроницаемости (1201, ѓећп) іт- 
регтеабіїйлаге,  егапбаге, підгоїираге 

~ жёсткости (е/соп, (ейп) Тпќйгіге, гіріаі- 
таге 

~ звуконепроницаемости (ас, ѓећл) іпѕо- 
погіғхаге 


! 
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су непроницаємости бетбна (120/, тейп) 
ітрегтеабійгагеа Беіопшиі 
~ огнестбйкости (еїсоп, іепп) івпіираге 
придёл т. (агп) ааг Іаїега! 
приём т. ргосейец, теіодй ; тод; тіпиіге · 
гесерйе (у. зі приёмка) 
архитектурный а» (агл) ргосейец агһіғес. 
тига! 
декоратйвный ~ (агй) ргоседеи аесоганх 
раббчий ~ (елп) ргоседеи де Іисги 
приёмка Г. гесерйе ; ргітіге 
гу раббт гесерна шсгёгИог 
гу. стройматериалов гесерНе а шаїегіаївіог 
Че сопѕігисііі 
приёмная Її. (агп) зай де гесеріе ! 
приёмник т. гесеріог; гесіріепі, гехегуог 
гу пыли (тіг) гесіріепі де ргаї 
г стбчных вбд (01) гехегуог Фе аре геті- 
диае 
гу уличной канализации (аї) вий фе 
ѕсигвеге репіги сапаЙтаге зада! 
прижйм т. (1ейп) сіегай ; @зрожиу де зігіп- 
веге 
су плитки Фізроліїйу де зігіпреге а рійсії 
призма Г. ргіѕтйӣ 
су активного давлёния грунта (зеої) ргі- 
за де ітріпдеге а рйтїпёшої 
балластная ~ (сі) ргіѕт де Баїазі 
верховая ~ (сп) итршгй атопіе а Бага- 
ішиі 
дальномерная ~ (вео) ргіѕтй зіадіо- 
теїгіса 3 
дренажная — (#14) риызшйя де Чгепа} 
низовая ~ (сп) штрішига ауа] а Бага- 
ішіші 
гу обрушёния (2е0ї) ргізпій де ргйбивіге 
~ скольжёния (рео) ризтшй де ашшпесаге 
сливная — (ћіағ) рызшй де 5сигреге 
признак т. сгігегіц, шас 
~ геометрической неизменяемости 
(тес) сгіїегій де іпуагіабіїйаїв веоте- 
раса 
прикатка Ї. (1его5) сійпадгаге, їдудшеїге 
прикатывание Г. у. прикатка 
приклёивание п. (1ейп) Пріге 
приклёпанный (сте!) піїщії / ргіпѕ си пни 
приклепать (сте!) а піші, а Нха / а ргіпде 
си піїигі 
приколка #. (Іт, іенп) сіоріїге 
грубая ~ сіоріїге Ъгиій 
гу камня (1ейп) сіоріїгеа ріеісеї 
прикреплёние р. ѓіхаге ; Іеваге, аїазаге, ргіп- 
деге ; саіаге 
^^ анкерными болтами (е/соп, іенп) Нха- 
ге си Бшоапе де апсогаге 
гу трбсом (еїсоп, ери) 1ееёнгй / Іеваге 
си сабій 
прилеганиє п. айегаге, адіасепій, аїйіигаге 
су струй к грёбню водослйва (#4) аде- 
гагеа ріпғеі (4еуегзате) 1а сгеазіа де» 
уегзогиїці г 
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прилегать а зе іпуесіпа, а зе шагени 
прилипание п. айегеп{й ; Пріге (Фе сеуа) 
приложёние п. арНсаге ; айаоѕ ; апех&, зирії- 
тепі ; арИсайе 
~ нагрузки (тес) аріїсагеа ѕагсіпіі 
гу сйлы (тес) аріїсагеа Гогіеі 
г» сйлы, внецёнтренное (тес) аріісаге 
ехсепігісй а Гоще! 
г» сйлы, центральное (тес) аріїсаге сеп- 
НИЙ а Гогіеї 
примёрк!\ Г. (сеой) тлйѕигаге 
примесь Т. (сліт) адаоз, согр ѕігӣіп ; ітригі- 
таїе 
взвешенная ~ адао5 їп ѕиѕрепѕіе 
глинистая ~ (т!) айаоѕ агеіїоѕ 
грубодисперсная =. (тіг) порив вго- 
-зіега 
допустимая ~ (тіг) ітригіїаге Медь 
1а / айтіѕіЫа 
примыкание п. сопіасі ; гасогдаге, допсйиие ; 
аідтигаге 
береговбе - плотйны (сії) гасогааге си 
таіш (а ипиї Бағај) 
косбе ~ гасогӣаге оБісй . 
прямоугольное ~ гасогӣаге їп ип?! дгері 
принцип т. ргіпсірій 
— взаймности перемещений (тес) ргіп- 
сіріці гесіргосії дії деріавагіїог 
гу взаймности работ (тес) ргіпсіріці ге- 
сргоснаш Шшегиїці тесапіс 
гу возмбжных перемещёний (тес) ргіп- 
сіріці Феріазагіїог утшае | 
градостройтельньй г» (игр) ргіпсірій иг- 
Бапізііс 
г» линёйно-деформйруемого основания 
(2е01, тес) ргіпсіріці Чегогтайе! Ппі- 
аге а Гипдайе! 
~ наложёния (тес) ргіпсіріці ѕирегрохі- 
Чеї 
г» незавйсимости действия сил (тес) 
ргіпсіріші іпдерепдепјеі асріипії Гогівіог 
~ несжимаемости грунтовбй массы (2е- 
ої) ргіпсіріш шеошргезь ий тазеї 
Зои 
отвердёния (тес) ргіасіріці зоНасаги 
‚подобия (#4", тес) а" Че ѕіїті- 
Шидіпе 
г» раббты (таз) а / тоа де Типс- 
Попаге 
~ суперпозиции у. принцип наложёния 
приовражье п: (лій) тагріпеа ипе! гауепе 
припайка Е. (ітес) Пріге 
припасбвка Г. (ітес) ајиѕќаге ре Іос 
припой т. (тес) аїа) / таїегіаї де При; 
Приига 
припуск т. зиргадітепзіопаге ; (тес) айаоѕ 
де ргешсгаге 
приращёние п. сгезеге ; айаоѕ ; ѕрог ; ѕрогіге 
г» деформаций (тес) сгемегеа еѓогта- 
Неї А 
— напряжения (тес) сгезіегеа їепѕіипіі 


ей 


прирёзка Ё. (/енп) бхаге 
о» пётли Ихагеа БаіатаІеі 
~ плитки Яхагеа рійсії 
природа Г. зёрн (тіг) паїига эгапшеюг 
прирбст т. у. приращёние 
прируб т., косой (есоп) ітбіпаге ргіп Іе- 
ига обіісй 
присадка Ё. (спіт, ті) айіаоз 
присоединёние п. сопесіаге ; сопехшие ; сире 
[аге ; Іеваге ; гасогӣаге, гасога 
~ абонёнтов теплосёти, завйсимое (/ег- 
то) гасога де абопаЕ си ѕегуіге Іа ге- 
{еаџа е 1егтойсаге 
~ абонёнтов теплосёти, ‘независимое 
(1егто) гасогд де абопаї іпдерепдепі 
Іа гејеаџа Че {егтойсаге 
— к сёти (1151) гасогдаге Іа гееа 
~ проводов (сі) Тезагеа Игеог 
присоединять а сопесіа ; а гасогда, а ов, з 
а Іева 
присбс т. вбздуха (/егто) аег #а15 / зирН- 
тепќаг ; іпбійгаціе де аег 
приспа {. (агл) ргіѕрӣ (ағћіїесіиға Коташе!) 
приспособлёние п. айаріаге, атепӣјаге ; 
(тес) дїзрогійу 
визйрное — (сеоа) дізрогійу е ушаге 
врёменное — (1ейп) атепајаге ргоу120- 
пе 
вспомогательное — (І тес) Фізролійу ацхі- 
Паг 
грузозахватное — (таз) Фізрогійу де ргіп- 
еге а 5агсіпії 
грузоподъёмное г (таз) @вромих де гі- 
дісаге а загсіпії 
~ для дозирбвки цемента (тіг) арагаї / 
Чізрогійу де догаї сітепіці 
~~ для сббрки-разббрки (елт) аіѕрогіііу 
репіги топіаге-детопіаге 


~ для технического обслуживания 
(іеһп) атепајаге репіги їпігеўпеге 1еН- 
піса 


загрӯзочное ~ (таз) іпсӣгсӣѓог, діѕроғійу 
ае шсагсаге 

зажймное ~ (ітес) діѕротііу 4е ѕігїп- 
веге 

закрепляющее — (1ейп) аіѕрохійу де Н- 
хаге 

захватное — (таз) @іѕрогійу де арисаї / 
де ргіпдеге 

защитное ~ дїзрогійу де рготесііє 
измерйтельное ~ (таз, (пес) дізрозійу де 
тазига 

инвентарное — (тес) Фізрогійу де іпуеп- 
таг 

контрольное — (ѓейл, ітес) @зротану де 
сопігої 

крепёжное ~ у. приспособление, закре- 
пляющее 

монтажное ~ (1ейп) @зромиу де топїај 
останбвочное — (таз) Фізрогійу оргіїог 
перенбсное ~ (ітес) дїзрогійу рогіабії 
поворбтное ~ (їейп, ітес) дізрогійу го- 
ог 


приспособлёние 
поддерживающеє ~ (1ейп, (тес) аро- 
эту де 5и5|іпеге 
подъёмное ~ (1ейп, (тес) дізрогійу Фе 
гійсаї 
предохранйтельное ~ у приспособление, 
защитное 
такелажное 
гаге У 
удёрживающее — (елп) дізрогійу де ге 
іпеге 

приспособляемость Г. конструкции адаріа 
Ьійатеа сопѕігисіеі 

пристрагивание п. (т, (ейп) вейиге / гіп 
деІціге де аѕатЫаге ; разціге ргіп гіпде 
Шіге 

пристройка Г. (агп) сопугисйе апехӣ, адась 
де сопзгисйе ; (ели) сопзігиіге де апехе 
к зданию апехӣ Іа сіддіге 
Эркерная ~ апеха Боуіпдой 

присыпка Г. (1ейп) ргезагаге 
~ каменной мёлочью (агит) 1трёпаге си 

сгібшгй 

притвор т. (ағл) рогіїс ; ргійуог 

притирать (/тес) а года; а ради (рип 
Зе] шге, ргіп годаге) ; а $еѓџі; а 1ерш ; а 
пеїелі 

притйрка Г. (тес) гойаге ; Іерціге ; 5іеїціге 
разиге (рп го4аге) 

приток т. (№4) аЙих, айиепій; 
(1егто) айтіѕіе 
~ воды аЙиеп{а / ушига де арӣ 
~ воды к колбдцу аЙихи| ареї ѕрге ри 
~ движения (агит) аНшен{а де сігсиіа 

пе 

~ подзёмных вод аНихи! ареіог 5ибіегапе 
~ тепла (1егто) арогі йе сдідита К 

прӣтолока Г. (еісоп) ргав ѕирегіог, регуа2 
(Іа иза) 
дверная ~, ргар ѕирегіог а! ии = 
наружная ~ ргав ѕирегіог ехіегібг (а 
изії) 

притуплениє п. 
тиспійог 

прифугбвка Г. (іт, (ейп) ајиѕѓаге си гіп- 
деаџа 

прихват т. ргіпдеге; 
(еіте1). сета 

прихватка Ї. (сте) рипсіе де зидига ; завига 
де ргіпдеге 
сбброчная ~ ѕийигӣ Фе ргіпӣеге Іа топіа| 

прихбжая Г, (а’й) апіїсатега, уезііаг 

прицеп т. (/гап5) гетогса 
гусеничный гетогей ре зепйе 
двухосный гетогса ре 4оца обії 
низкорАмный гетогса си садгу’ 10$ 
седельный — зепигетогса 

прицеп-самосвал т. (/капя) гетогса си Бепа 
Базсиалій 

прицёп»тяжеловбз т, (/гап5) гетогса репіги 
ргешай таг! 

прицеп-цементовбз т. (#475) гетогсё реп- 
ги (гаперогіці сітепгиїці 


~ (ейп) дізрогійу де тапеу 


аПиепі 


кромки (/епп) гогипіігеа 


Фізрогійу ае Нхаге; 





$ 
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~ с принудительной разгрузкой гетогса 
репіги Ігап5рогійці сітепійіці си деѕ 
сӣгсаге Ѓог{аіа 
прицёп-цистёрна т. (/кап5) гетогсӣ-сіѕіегпа 
причалка Г. (1ейп) зсоаЪА си ѕпиг ; (веоа) 
гта де ігазаге ; збоага 
причёлины рі. (агп) сіосігіапі (ийіти! тіпа 
отпатеша де 5і пагіій саге деразезіе соата 
асорегізшиі) 4 
пришӣвка Г. (1ейп) бхаге ; ргіпдеге 
~ гвоздями Пхаге іп сше 
г рёльса (сі) ргіпдегеа 5іпеї 
приямок т. (1751) ргоара де 4езсагсаге, 
(е1) ри де їгесеге а са апи 
дренажный — (#4) сатіп Яе дгепа) 
~ насбса (іпѕі) рай ротреі 
~ у стены для бкон подвала (агл) сигіє 
де тіпа іп Кафа Ѓегеѕігеі де Іа ѕиЬ 
50! і 
прбба Г. (срі) ргоба, согр Фе ргоба, ерги 
уе{а, тозіга, еѕапііоп ; іпсегсаге 
валовая ~ ргоба Бгиїй / дора1а 
горячая ~ ргоба Іа саа 
контрольная — ргоба де сопігої 
лабораторная ~ ргоба йе Іабогаїог 
~ на истирание їпсегсаге Ја абгагіипе, 
ргоба де абгагійпе 
~ на схватывание іпсегсаге Ја їпійгіге 
склерометрическая ~ ргоба си 5сіего- 
теїги! (репіги аб Штеа аи) 
ударная ~ шсегсаге Іа 50с, ргоба діпатіса 
(Іа $0с) 
пробег т: волны, срёдний своббдный (Нійг) 
рагсиг5 НБег шеи а! ипае! 
пробӣвка Г. регѓогаге, 5ігарипееге 
~ туннёля (сѕиБ) ѕігарипрегеа ипи! пе 
пробка Г. дор, Бизоп, їатроп ; (тіг) рішій, 
(ср) бБіосаге, 8ігапвиіаге, іпризіаге ; (Ннідг) 
аѕќираге, їп'ипдаге 
анкерная ~: (сл) соп де апсогаге 
анкерная нарезная ~ (сп) дор де апсогаге 
Ніегаї 
бетонная ~ (сп) дор де Беїоп 
воздушная ~ (1151) дор де аег 
деревянная забивная ~, (есоп) дор де 
Іетп Їпсазігаї 
деревянная закладная ~ (есоп) дїБій 
де Іетп 
сливная — (аї, іпѕі) дор де зсигреге / Фе 
деѕсагсаге / де роге / де есуаспаге 
спускная ~ у. пробка, сливная 
уплотнительная ~ (сп) рапа де еіапзаге 
пробой т. ѕігёрипвеге, регГогаге 
дверной ~ (есоп) ро! де ца 
плоский ~ (ё/соп) ѕігарипвеге ріапа 
проббйник т. (ейл, ітес) ргібої, регѓогаїог, · 
йога ; ргедисеа.; сіосап де ваиги 
пробуксбвывание п. (таз) аїшпесаге, рай- 
паге 
провал т. ргабаяге ; 


ѕсиғипааге ; 
дізіосаге г 


зиграге; 
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провар т. (5и4) айіпсітеа де раїгипдеге а 
ѕігаїшиі де зидига 
частичный ~ адіпсіте Фе рӣігипӣеге раг- 
аа 
провёрка Г. уегіїїсаге 
провёс т. айгпаге ; (Мес) завеа!а (4е їпсо- 
| уоіеке) 
~ арки (еісоп) з5йреаїа агсшиі 
~ кабеля (еі, тес) ѕ&веаѓа ипиі сопдисіог 


(са и) 
провётривание п. (успі) аегіѕіге, уепаге`, 
аегај | 
всасывающее ~ уепШаге ргіп азрігаціє 


естёственное ~ уепШаге патигаїй / НБега, 

аегаге 

искусственное ~ уепійаге агийста!& 

мёстное ~ уепШаге оса!й 

нагнетательное ~‹ уепійаге ргіп геѓшаге 

принудйтельное ~ уепШаге Ғог{аїй 
провётривать (уелі) а аегіѕі, а уепійа, а аега 
провёшивание п. (2е04) јаіопаге, Ба|хаге 

~ линии јаіопагеа ипеї Пин 

г» откбса іаїопагеа таїигиіці 

гу поверхности јаіопагеа ѕиргаѓеѓеі 

~ прямой линии јаіопагеа ипиі аїїпіатепі 
провисание п. аїїгпаге ; (тес) ѕавеаїа 

< свбда завеайа Боци 
прӧвод т. (е1) сопіисїог, ёг; 

гибкий ~ сопіисіог ПехіЫіі 

голый ~ сопдисюг пеігоїаї 

голый защищённый о» сопдисог еіесігіс 

пеїігојаї ргоїеіаї 

изолированный защищённый г» сопдисіог 

еієсігіс і2оіаї ргоїеіаї 

изолированный незашищённый - соп- 

Чисог еіесігіс ігоІаї пергоїејаї 

контактный ~ (сў, ей) біг де сопіасі / де 

саіе 

монтажный ~ сопацсіог де топіа| 

нулевой ~ сопдисюг де пи 

электрический ~ сопдацсіог ејесїгіс 
проводӣмость Її. (е1) сопдаисныиаме 


са и 


проводка Г. (е/) іпзіаїаціє / гејеа еІесігісӣ ; 


(Іехр) НШ де ехріоліе 


внутренняя ~ шяа!айе ејесігісӣ іпієгіоа- 


га 
кабельная ~ саЫај 
гу на рбликах шяа]айе ре гое 
настённая — іпѕ(аја[іе еіесігісй 4е регеїе 
осветйтельная ~ іпзаїаціє еІесігісй де іш- 
тіпаї 
открытая ~, іозгаїаціе еїесігісй арагепій 
скрытая гу іпзіаіаре @есилеа їпргораій 
яроводник т. (е[) сопаисюг (у. 51 прбвод) 
заземляющий ~ сопдисіог де Іераге Іа 
рашіпі 
проволока Її. (еітеї) гта 
арматурная ~ (агт) ѕігтй бе агтаге 
арматурная вязальная — (агт) ѕїгтй де 
Їсваї агтаїигі 
волочёная — угта ігеѓага 


высокопрбчная ^— (агт) ѕїгтӣ де таге 
гегіѕіеп{а 
вязальная — 5їгт& де Пера! 
гладкая ~~ ѕїгтй пееая 
горячекатаная — ѕїгтӣ Іатіпаїй Іа са!а 
инварная — Гг іпуаг 
катаная ~ зтша Іатіпаїй 
колючая ~ ѕігта рһітраіӣ 
круглая стальная — гта гошпай @іп ое] 
лужёная — гта созйогий 
отожжённая ~ угшй гесоарій 
оцинкбванная — ѕїгтӣ тіпсаій 
~ периодйческого профиля (агт) ѕїгтӣ 
си ргоћі регіодіс / атргепіаєй 

порошкбвая ~ (ѕиа) еіесігод де зидига 
присадочная — у. прбволока, порошковая 
профильная ~ 5їгпай рго ай 
самозашӣтная ~ (зиа) еіесігой ашоргоїе- 
іаї 
сварочная - (5и4) гта ае зцдигд 
тянутая ~ для железобетона (агт) гта 
їгаѕа репіги Беїоп агтаї 
холбдно-тянутая ~ угшй Іга5й Іа гесе 
змалирбванная — гта етаіаїӣ 

проволочный е гта 

провяливание п. (тіг) ргейзсаге, иѕсаге Іа 
уїпі 

прогар т. футербвки (тіг) агіеге а сӣріџѕе- 
Ін 

прогӣб т. (тес) завеа!й (аде їпсоуоіеғе) 
г балки ѕареаѓа ргіплії 
боковой — завеаа Іаїегаїй 
допускаемый -заёреа(А айтіѕіЫ& 
~ дорбги (4Фкит) девогтаціє а агатиіші 
~ дорбги, критический (агит) дебогтаце 

сгійса а Фгитиіці , 

конёчный ~ засеаа Ғіпа!& 
максимальный у ѕ#реаїй тахни& 
начальный ~ завеа!а іпііаїй 
обратный ~ (таз, тес) сопігаѕӣреаій 
г» основания ѕареаѓа Гапдайет 
остаточный ~, зёзеайа гетапепій 
относйтельный ~ з&веайА гаНу& 
пблный ~ 5йбеаїй гоїаїй 
постоянный ~ ѕйреаій регтапепій 
расчётный гу ѕареаѓіа де са|си] 
упругий — ѕӣреаій @а5йса 
фактический — завеа(й геаїй 


тоаіе 


прогибать (тес) а їпсомоїа, а їпдої, а зарипе 


Пехійпії 

прогибомер т. (тес) Пехотеіги 

прогбн т. (еїсоп) Іопјегоп, вгіпаіх ргіпсіраїй., 
хаїра ; Іопргіпаӣ ; созогоаБа 
~ ендовы вгіпад ае ойе 
железобетонный — эгтай де Беюп агтаї 
карнйзный ~ рипай ае согпіѕӣ 
конькбвый ~, (подконькбвый ~) соата 
заграшеь ргіпаё фе соатӣ 
металлический — огіпай теѓа!ісх 
многоярусный — ргіпай сотриѕӣ 
неразрезнӧй — ргіпай сопіпий 
подкружальный ~ (1ейп) 1а!ра ѕсһеІеі сіо- 
ріка ре дона ѓеѓе 


ль 


прогон 


подстропйльный ~ гай си Тігапі 
понтонньй ~ ргшда де ропіоп 

~ по столбам оппай ре ра, 

^ по стбйкам вМпай ре топіапії 


пруткбвый ~ ргшай аш Баге 

разрезной о» вгіпда іпігегирій / си ігауее 
іпдерепдепіе 

составной - у. прогон, многоярусный 
спаренный ~~~ вгіпій ачый / итезма 
сплошнӧй ~ у. прогон, неразрезной 
шпрёнгельный ~ ргіпіа тасах 


прогбн-связь т. (е/соп) вгіпай Іопеігиаіпаі& 


де Іератига 


прогрёв т. (1егто) іпсдіхіге (їп адїпсіте); 


ргеїпсаіріге 


продавливание п. трубопровода (1ейп) ро- 


тагеа сопӣисїеі ргіп ітріпвеге / ргіп їп- 
реге 
продолжӣтельность {. дигаїй, іпіегуа! де тр 
~ аэрации (успі) дигаіа аегагії 
~~ максимума тепловбй нагрузки (/егто) 
Чига(а 5агсіпії їегтісе тахіте 
нагружёния (тес) ига! де їпсйгсаге 
отстаивания (41, піаг) дигаца десапідгії 
перемешивания (тік) (тр де атеѕіе- 
саге 
расхбдов (Нідг) дигаїа дебігеіог 
`стройтельства (ес) Фигайа ехесиійгії 
ІисгагПог де сопгиси 
продольный Іопдігидіпа! 
продуваемость Г. (2) репеїгабійкате Іа уїпі 
продувание п. у. продувка 


і 


1 


і 


і 


1 


продувать а рига; а зиба; 
аеѕѓипаа рим заЙаге 

продувка Г. ригіаге ; за аге 
г» трубопровбда (1751) ригјагеа сопдисие] 

продукт т. (т) ргоди5 
конёчный ~, ргоди5 Йпи 
надрешётный ~ таїегіа! ргоѕіег, геїих де 
сійгиїге 
~ обогащёния ргоди5 сопсепігаї 
оборбтньй — ргойиѕ гесігсціаї 
подрешётный о» ргоди$ аира сішгиіге / 
їгесиі ргіп сійг 
подсйтный о» таѓегіа! сшгий 
промежуточный ~ ргодиз іпіегтедіаг 

продуктопровод т. (тік) сопдцсій ае рго- 
ацѕе Гіпіе 

продукты т. рі. сгорания (1егто) ргодцзе 
де аг4еге; рате агѕе / де аг4еге 

продӯх т. (е/соп, успі) вигё де уепШане 
~ под кровлей (успі) вигА де уепШа- 

Не зи асорегіз 

продушина Г. у. продух 

проёзд т. (Фгит) 1тесеге, раза] ; раме саго- 
5абіїй ; ассеѕ 
внутриквартальный ~ ассез їпіге сагНеге 
внутримикрорайбнный ~ ассеѕ 
гаїопа! 
мёстный ~, ассеѕ Іосаї 


а сигда, а 


тісго-! 
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гу ‘одностороннего движения ассез си 5еп5 
ипіс 
подзёмный ~, (сзиб) ассеѕ ѕиЫегап 
пожарный — гит де ассеѕ Їп сах де 
їпсепаіц 
разгрузочный ~~ ассеѕ йе дезсйгсаге 
сквознбй ~ (сѕиЬ) раза} Фе їгауегѕаге 
тупикбвый ~ ГипИдгигд, гит іпбипааї 
хозяйственный ~, ассеѕ Че зегусш 
проёзд-дублёр т. (иг) раза}. йе Чи аге 
проезжаемость Г. дорбги (агит) сарасйа- 
{еа Фгитиці 
проёзжий (кит) сагозабії ; 
проёкт т. (срі) ргоіесі 
архитектурный — ргоіесі агВНесига! / бе 
агһіесішга 
градостройтельный — ргоіесі шгБапіѕііс 
< детальной планирбвки ргоіесі йе $15{е- 
пайхаге дегайатй 
детальный ~ ргоіесі де декаїіц 
г» застройки ргоіесі Фе атепајаге игбапі 
гу инженёрных сетей ргоіесі йе ге@е іп- 
віпегезії 
нулевбго цикла ргоіесі-сісій хего 
организации стройтельства ргоієсі йе 
огвапігаге а Ішсгдгіїог йе сопзігисіів 
окончательный — ргоіесі дебіпійу 
© планирбвки ргоіесі ае зізіетатітаге 
= планирбвки населённого пункта ргоіесі 
Фе язметайтаге а шпиі сепіги роршаѓ 
~ повтбрного применения ргоіесі гего!о- 
5101 
повторно применяемый ~ у. проект по- 
втбрного применёния 
предварительный о» ргоіесі ргейиипаг 
~ привязки ргоіесі де айаріаге 
~ производства монтажных работ ргоіесі 
де ехесийе а Іисгӣгііог де топіа| 
рабочий гу ргоіесі йе ехесийе 
гу райбнной планирбвки ргоіесі е ѕіѕѓе- 
тайхаге ѓегіѓогіаіа 
< реконструкции гброда ргоїесі йе гесоп- 
зігисйе а огазиіші 
~ реставрации ргоіесі е теѕїацгаге 
стройтельный ях ргоіесі де сопѕігисйе 
типовой — ргоіесі йр 
экспериментальный ~ 
тепіаї 
эскйзный ~ ашерголесь зспі|й Фе ргојесі 
проектирование п. (ері) ргоїес(аге ; сопсерјіе 
архитектурно-стройтельное - сопсерйе 
агһіїесѓига1а ; е!аБогаге йе ргоіесі 
вариантное м» ргоіесі ре үагіапїе 
градостройтельное гео ргоіесіаге 
піѕіїса 
двухстадийное — ргоіесѓаге їп доц Ғате Й 
зади 
индивидуальное гу ргоієсіаге шау1апа!а 
комплексное ~ ргоіесіаге сотріехӣ 
ландшафтное ~ ргоіесїаге а атріазатеп- 
шіці 


де їгесеге 


Й 


і 


ргоіесі ехрегі- 


игра- 
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проектированиє 

макётное ~ ргоіесіаге ре таспеїе 

многовариантное ~ ргоіесіаге їп та! тие 

уагіапїе 

многостадийное — ргоіестаге іп та! тие 

(ате 

модёльное ~~ ргоіесіаге ре тодеіе 

— на неизвёстного потребӣтеля ргоес- 
(аге репіги ип репеїїсіаг песипоѕсиї 

объёмно-макётное ~ ргоієсіаге зрайа!& 

ре тасһеїе 

олностадййное ~ ргоіесіаге їліг-о зіприга 

Тата 

~ по каталбгам ргоіесіаге ира саїаіоє 

г по обёртывающей (4гит) ргоіесіаге 
ре шЕазигаюаге 

~ по секущей (акит) ргоієсіаге ре ѕе- 
сапа 

поэтапное ~ ргоіесіаге ре @аре 

сейсмостӧйкое ~ ргоіесіаге апііѕеіѕтіса 

субполрядное ~ ргоіесіаге їп ѕиђапігергіхӣ 

типовбе — ргоієсіаге йр 

футурологическое лу ргоіесіаге ргозресйуй 

художественное ~ ргоіесіаге йе агі 


проектировать а ргоіесіа 
проектирбвщик т. ргоіесіапі 
генеральный — ргоієсіапі сепега! 
проёктный ргоіесѓаї, де ргоіесї 
проёкция Г. (срі, та!) ргоесйе 
аксонометрйческая ~ рготесйе ахопоте- 
(пса 
аксонометрическая косоугбльная ~ рго- 
есе ахопотеїгіса оса 
аксонометрическая прямоугольная ~ рго- 
:есіе ахопотеігісӣ огіовопаіа 
вертикальная лу ргоесйе уегіїса!й, еїсуа- 
ие 
горизонтальная ~ ргоесйе огігопіій ; 
уедеге де ѕиѕ / їп ріап 
диметрическая ~ ргоесйе дітеїгіса 
изометрическая ^^ ргоесйе мошейлса 
картографйческая - (веой) ргоіесйе 
сагюргайса 
коническая лу ргоіесіе сопіса 
косоугбльная ~ ргоесйе оЫіса 
ортогональная = ргоіесіе огіовопа!а 
параллёльная ~, ргоесйе рага!сій 
перспективная ~ рголесйе їп регзресиуй 
полярная ~ ргоесйе роіага 
стереографйческая ~ (5е04) ргоесйе 
зкегеоргай са 
триметрическая = ргоїесіе їгітеїгісй 
центральная лу ргоесйе сепігаїй / 
цилиндрическая ~. ргоіесе сШпагіса 
проём т. (есоп) рої 
вентиляцйонньй ~ 20| де уєпійаце де 
аегіѕіге 
ворбтный ~ 50! Фе роагіа 
дверной г» рої репа / де 5 
монтажный г» 501 фе топіа) 
оконный ~ вої репіги / де Ғегеаѕіга 


окбнный -— с четвертью 201 йе Ѓегеаѕіга си 
игесбі й си ѓац я 
световой ~ во! репіги рдігапдегеа Іштіїні 
фрамужный ~ 501 де обегійпі 
прожектор т. (е[) ргоіесіог, геЙесюг 
~ заливающего света ргоіесіог йе Иипи- 
паї 
Уличный — ргоієсіог де 5ігада 
прожигание п. скважины (/епп) Гога} гегтіс 
прозвучиваниє п. (срі) зопда| асизис 
прожбг т. (5и4) агдеге 
производитель т. (ес) ргойисасог 
лу раббт екесикапі / яние де исгагі, 
зеї де 5апіїег 
производӣтельность {. ргодисйуйае, гап- 
датепі; сарасиме де ргодисйе, (ак) 
дебії 
~ насбса Че ротреї 
номинальная ~ (таз) ргодисіїміїдіе по- 
тіпаїй 
г машин (таз) гапдатепіці тадіпії 
расчётная ~ сарасіїаїе йе ргодисйе, рго- 
дисіімікате геогегіса 
произвбдство п. (ес) ргодисіе, ехесціаге, 
ехесийе 
— замёса (бетона) (Бег, тіг) ехесшаге 
а атезіесиіш (де Беюп) 
кирпичное — (тт) Габгісаге а сбгАт юг 
лу крбвельных покрытий (тіг) сопѓес- 
Попаге а 5їеї я а 5іпагіївї 
г монтажных работ (ес, іепп) ехесшаге 
а Гасгдгіїог де шопа] 
подсббное — ргодисйе апеха 
потбчное ~ ргодисйе їп Мих у ре бапаа 
я раббт (1ейп) ехесийа ипиі цуга) (а 
ипиї обіесі, а ипеі. сопзігисіії) 
стєндовоє ~~ ргодисйе ре зала 
лу стройтельных раббт (іепп) ехесийе а 
ипог шсгам де сопзігисре 
г съёмки (5ео4) реа, гійісаге 10- 
ровгайса 
гу тепла (1егто) надана де сдідигй. 
шашечное ~ (4гит) КЇабгісагеа рауеюг 
прокаливание п. (тіг) саісіпаге, ргайге, 
агдеге 
прокаливать (пиг) а саісіпа, а ргай , а агае 
прокальвание п. (Тент) ѕїгарипреге, єйигіге, 
регіогаге 
прокат т. (еїтеі) 1аттае 
листовой ~ іаЫ Іатіпаїа 
стальной — таќегіаіе де о{е] Іатіпаї 
стеклянный ~ (т) зиа  Ііатіпаїй 
уголкбвый ~ оіеі согпіег 
фасбнный лу ргоћі Іатіпаї 
прокатный Јатіпаї, де Латіпаі 
прокачка Ё. ротраге 
прокладка Г. вагпіїигй , айаоѕ, саріџѕеаіа 
зігаї іпіегтефаг; ріеѕй 1мегтейіага 
(іећп) ротаге, аѕетаге , топіаге 
антивибрацибнная ~ (еісоп) ѕігаї де 
атогіғаге а үірга{Шог 
асбёстовая ~ (еісоп) вагатига  итр№- 
тига де агбезі 


/ 


прокладка 


бестраншёйная ~ (1ейп) рогаге Гага ѕап- 

(игі 

- ввбдов (/енп) топіаге а гасогаигЙог 

— в насыпь (енп) рохаге іп гатбіей 

водонепроницаемая ~, (1201) ѕігаї ітрег- 

теабії 

воздушная ~ (еі, (ейп) розаге аегіапӣ 

герметизйрующая ~ (еїсоп) вагпіїшгда 

5(гаї де егтеіігаге 

дверная — (т!) рагпцага репіги иза 

жгутбвая м (110) вагпііцга аш ѓипіе 

зашйтная ~ (6 1751) эта / р!аса де 

ргоесйе 

звукоизоляцибнная ~, ( ёісоп) зїгаї / сар- 

ги5еаій апгііопіса 

я канала (1егаз) ротагеа сапаїціці 

— кабеля (е1) шИпдегеа / розагеа сабій- 
їі 

канальная ~ (іепп) роғаге а сопдисіе- 

Іог де сапа|хаге 

~ маршрута на карте (вео4) ігаѕаге а 
ипиї ігаіесі ре Пагій 

металлическая ~ (єїтеї) вагпііџга те- 

їаіса 

г» наголбвника (ейп) вагииага‘  репіги 
сарш рИоции 

надзбмная ~ (1ейп) роғаге йе зиргаЁа\а 

назбмная ~ (1ейп) рогаге ре їегеп 

наружная > (1ейп) ротаге ехіегіоага 

окбнная ~ (тіг)  вагпіїига репіги Геге- 

5іте 

открытая ~ (1ейп) ротаге дезсПіза 

открытая внутренняя ~ (/енп) розаге 

іпіегіоагй беѕсһіѕа 

пластмассовая ~ (тіг) вагпилга іп та- 

тегіа! ріазіїс 

подзбмная ^ (Гейл) розаге зибіегапа 

полуподзбмная я (1ейп) рогаге 5етізиб- 

{егапа 

резйновая ~ (тіг) вагпішга де саийсійс 

я» своббдно-висящими пакетами (елп) 
розаге си зиуе зизрепдаате 

скрытая ех (еі, Цейп) ротаге азсилза 

скрытая внутренняя ~ (е1) роғаге іпіегі- 

оага тазса!а 

стыковая - (т!) вагпііигӣ репіги йтбі- 

пагі 

теплостбикая ^— (1756 1егто) вагайига 

іегтозіабіїй / гелізієпій Іа сдїдига 

труб ~ (трубопровбдов ~) (Тепп) роғаге 

а сопдиствіог 

~ трубопровбдов в гильзах (Іейп) топ- 
(аге а сопачсеог їп плит де рготес- 
Пе 

- трубопровбдов, канальная (1ейп) топ- 
(аге а сопдисієїог їп сапаїе де ргоїес- 
ие 

„ трубопровбдов, совмещённая (ѓейл) 
тошаге а сопдисеюг їп сапа со- 
типе 

~ трубопроводов, щитовая ({1ейп) топ- 
аге си 5сиї а сопацае!ог 
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уплотнительная ~ (тіг) вагицига де егап- 
заге 
упругая ~ (т!) рагпііига еЈаѕііса 
~ хбда (зеоа) агатлиге 
г шин (еї) розаге а Багеіог 
прокладывать (/епп) а азета, а роза ; а топ- 
а; (веоӣ) а їгаза 
проклёивание п. (1ейп) іпсієїеге, ітргевпаге 
си ше 
прокбл т. ({ейи) регіогаге ; регіогаре ; (сп) 
їйіеге (де сої, та! еіс) . 
проконопачивать (1ейп) а саїдіаши 
прокби т. (/егаз) сапа! де ѕігарипвеге 
пролёт т. (аги) агса@а; (сі) ді5гапіа діпіге 
опа зації; (е/, соп) дезспідеге ; ітауєе 
анкерный -— дізгапіа дїпіге апсоге 
~ арки Яеѕсһійегеа агсиіці / Боції 
гу балки (бАлочный ~) деѕсһійегеа вгіп- 
зії 
~ балки в свету ашіпа єгіплії 
береговбй — моста (род) дезсрідеге діп- 
ѕрге таї, дезспідегеа шагяпа! а ипиі род 
г в свету йеѕсһійеге Шега 
внутренний — ігауее имегме ага 
г» затвбра (сі) Фезсрійеге де зіаміїй 
г здания деѕсһійегеа сіааігії 
консбльный ~ Іипрітеа сопзоїіеї 
г крана (таз) дезспідегеа / Бгаци! таса- 
га]еі 
лёстничный - разу! 5сагії 
мӧдульный ~ деѕсһійеге тойшагӣ З 
лу моста (род) деѕсһійегеа родцімі 
— моста, неподвижный (роа) дезспідегеа 
ипиі ро@ си ѕиргаѕігисіџга Нха 
~ моста, пойменный (ро) дезспідеге де 
іпопдаўе а роди! 
~ моста, постоянный у. пролёт моста, 
неподвижный 
г- моста, разводнбй (рой) Яеѕсһійегеа 
ипи! рой си ѕиргаѕігисіџгӣ кигпапій 
~ моста, расчётный (роа) адеѕсһійегеа 
1еогейса а ройштиі 
лу моста, судоходный (род) · їеѕсһійеге 
пауівабіїй а роди 
мусоросбрбсный ^^ Фі5'апій е 4езсёгсаге 
а випоа1е]ог 
нагруженньй ~ ігауее іпсӣгсаіа 
_незавйсимый — ігауее іпдерепделій 
перекрывающий фарватер — (рой) деѕсһі- 
дегеа родиїці реѕїе ип $епа| пауідарії 
полхбодный ~ (рой) дезспійеге діпіге си- 
1ее зі рИа 
предельный — (есоп, роа) йеѕсһійеге 11- 
шиа 
приведённый — (срі) деѕсһііеге есПпіуа- 
Іепій / гедиза 
расчётный ~» (єрі) дезсбійеге 1еогейса 
срёдний ~ фезсбійсге де тідос 
унифицированный типовой ~ аеѕсһійеге 
пирата шпійсата 
г- фермы дезспідегеа айнй си 2абгеіе 
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пролбм т. (еісоп) вашгӣ, огібісій 
пролыска Г. (іт) сојіге рагпа!а / їп бепті 
промазка Ё. (Ёп) спите 
промазчик т. оконных фальцев (Ли) дїзро- 
2ійу ае аріїсаге а таѕіісигИог Іа Геге- 
5їге 
промежуток т. іптегуа! ; зрайи 
~ между балками (еїсоп) зрайи діпіге 
Бгіплі 
промёр т. мйзигаге ; еЃесічаге а тазигаго- 
гог ; егоаге де шазигаге 
промерзёемость Ё. вгай де їпрПеаге 
промерзаниє п. їпрһе{аге 
лу грунта їпеһејаге а ратілішиі / а 1еге- 
пшиі / а 5оїшімі 
г. грунта, норматйвное іпепеуаге погтай- 
уй а 1егепи 1 
промбина Г. (зеої, піду) ѕиграгига, деѕѓип- 
Агата; вгоарй де егодипе ргодиза де 
асіїшпеа ипеі аре сигрдёіоаге 
промыв т. у. промывка 
промывание п. у. промывка 
промывка Ї. зрайаге 
лу на грохоте (т) зраге ре сшг 
непрерывная ~ (тт) зраге сопііпий 
предварйтельная — (тіг) зраїаге ргейпи- 
пага 
противотбчная — (тіг) зрайаге си сопіга- 
сигепі 
гу струёй воды 5рдіаге си ]е{ де ара 
г. трубопровбда (а, іп5і) зраге а соп- 
диске! 
лу фільтра (а пи’) зрЫаге а гии 
промывнӣк т. (тм) шуаайе де ѕрӣјаге 
промёишленность Г. іпаиѕігіе 
деревообрабатывающая ~ іпдизігіа де рге- 
Іосгаге а 1етпи и 
керамйческая ~ іпдизігіє сегатіса 
стройтельная ~ іафизігіа сопыгасйЙог 
гу. стройтельных материёлов іпіиѕігіа та- 
егіаІеіог де сопзігисйе 
цемёнтная — іпдизігіа сітепіціці 
пронаос т. (агй) ргопао5 
проникание п. рӣїгипӣеге, репеїгайе 
г мерзлоты рёігипӣеге а іпвпериіші 
— коррбзии рйігипдеге а согогіцпії 
проницаемость Ё. (2) регтеабійтате, репе!- 
габійтате 
проницаемый регтеабії, репеїгабії! 
проолифка Е. (1ейи) ітргерпаге си ціеї де іп 
Пей 
проолйфливать (Ли) а ітргерпа си ще! де іп 
Нем ; 
пропаривание п. (тіг) абигіге (ігаіағе си 
абиг) 
г бетбна абигігеа Бегопиці 
гу превесйнь абигігеа 1етпици 
пропаривать а абигі (а ітаїа си ађиг) 
пропйл т. (Іт) (бега / сгезійшигй си Їе- 
гАзігйці; (тес) сгеѕійтига си ріїа 
пропилёи рі. (агі) ргоріїсе 
пропитанный  ітбібаї, ішргевпаї, раїгип5 


пропйтка Г. (Іенп) ипргебпаге, ітбібаге 


г» антипирёнами ппргерпаге си 5иБ5іапіе 
ієпіїиве 
вакуумная ~ ипргерпаге іп уій 
глубокая — іпргевпаге іп ргоѓип2ите 
гу древесӣны ітргевпаге а Іетпиіш 
защитная ~ ипргерпаге де ргогесџе 
огнестойкая ~ ібпіїибаге, ппргевпаге 12п1- 
Гира 
гу под давлёнием шпргевпаге зиб ргезішпе 
предварйтельная ~ ітргевпаге ргейпипа- 
га, ргенпргевпаге 
противогнйлостная ~ ппргевпаге сопіга 
тисеєдігії 
- шпал ітргевпаге а ігауегѕеіог 
пропйточньй ітргевпапі, де ітргерпаге 
пропйтывание п. у. пропитка 
повёрхностное — ппргевпаке зирегИста!а 
пропйтывать а ітргерпа, а ітбіба 
проплавлёние п. (5и4, тес) вёигіге / ѕігӣ- 
рипееге рим Торігеа тега! 
пблное ~ 5ігарипреге сотр!е1а 
частичное — 5ігарипкеге рагпа1а 
пропорции рі. архитектурные ргорогії аг- 
вцесшгае 
пропорциональность Г. ргорогіїопайате 
прбпуск т. ігесеге ; отізіцпе 
г- дорбги под путепроводом (агит) іп- 
гегѕесіе де Фгитигі де піуеїшгі діѓегіѓе 
~ стройтельных расходов (Ніаг) демегеа 
ипиї ги іп Ишри! сопѕігисеі 
лу через перегородку (1ейп) їгесеге ргіпіг- 
ип регеїе Чезраг{иог 
гу через пол (1ейп) ігесеге ргіп р1апзеи 
~ через стёну (/енп) ігесеге ргіп регеѓе 
пропускание п. у. пропуск 
пропускать а 14а 5й ігеасд, а Й регтеабИ / 
пее!ап$ 
пропускийк т. санитарный (сѕс) сатега 
де дегіпіесре 
прораб т. (ес) 3еЁ де запйег, дігівіпіе / 
сопдисйіог де Іисгагі 
прорёз т. ідіегига ; гепига ; Гапа ; дезсбігати- 
га; сгезійшшга 
прбрезь Г. Мешга, огібісіц, запі; (сй, е/- 
соп) ваига, Гага ап; сапа! 5ігарипз: 
геп ігапѕуегѕа! ; (гапзеє (Іа 4газа]) 
дренажная ~ (сп) бапі Фе Чгепа] 
прорубать (Іт, ѓейп) а а 
прорыв т. гиреге ; зрагяеге ; гиріигӣ ; Бгеза 
лу воды (2е01) габиїпіге а ареї 
г дамбы (сп) гиреге де йір 
яму плотйнь (сп) гиреге а Багауціші 
— пыли (тік) ратипдеге а ргаїшиі 
прорывёть а ѕігарипве ; а гире; а зара 
просёдка Г. (ве01) тазаге; (геої) зсиип- 
даге ; ргаби5іге ; газаге 
~ грунта (реоі, реої) їаѕагеа ратіпіціш; 
депіуєіагеа ипш (егеп 
~ насыпи (ѓегаѕ) газагеа гатЫешіш 
~ пӧчвы (901) їаѕагеа ипш їегеп 
гу путӣ (сі) їаѕагеа сӣ 
просадочность Ї. грунта (яеої) газабійатеа 
тегепиіці 


просачиваниє п. (#14) шійнгаге, іпіїйгапе 
— воды шЯИгайе де ара 
капиллярное ~ шИИНгайе саріїага 

просачиваться (аг) а зе тга 

просвёрливание п. ({ейп, (тес) вамиге, 5Їге- 
деїйге, Багяшеге 

просвёрливать (/енл, ітес) а аи, а $тге4ей, 
а Багев:а 

просвёт т. зрайи ШБег, 1піегѕрари , дезсбі- 
деге, Шшпипа, Гай, гоѕі, ата де штиша 
гу двери (еїсоп) во! репіги Яе иза 
дорбжньй ~ (тає) вагай ае 501 
~~ лёстницы (еїсоп) во зсаги 
окбнный ~ (есоп) 50| репіги де Ғе 
геаѕїга 

просвёчивание п. (#2) їгапѕіисіікаїе, ігапѕ- 
рагепіа, гад1озсорие 

просёивание п. (ті) сегпеге, ігесеге рип 51- 
14, спигиїге ѕогіаге 
мокрое ~ ѕогїаге ре сае итейй , сегпеге 
штейа 
сухбе ~ ѕогіаге ре саіе цѕсаїій сегпеге 
иѕсаѓ‘а 

просёивать (тіг) а сегпе, а сшгит а 5огіа 

просёлок т. (4гит) гит успа! 

просёлочный (4гит) успа! 

просёчка Г (тес) десираге 

проскальзывание п. (745) райпаге, аіипесаге 

прослбек т. (еісоп, ео!) пмегсайайе заб й 
ге, ига іпіегтефаг 
воздушный ~ (1201) 1ата гаї | 1піег 
сайайе де аег 

прослбйка Г. зігаї, рашга , (сео!) имегса]айе 
битумная ~ (агит) рейсша де Бишт 
воздушная ~ (201) 5ігаї 1201а(ог де аег 
противозайливающая ~ (#4) ѕїгаї апії- 
соїтаїапі 

просмаливание п. (/енп) сыхатге 

просмолённый (/епл) радгопаг, ппргевпаѓ си 

саїігап 

проспект т. (игб) Бшеуага 

проставлёние п. размёров (сріу согаге 

простёнок т. (еісол) регеге имегво!, ищег 
501, рогіїшпі де регеіе їпіге оиа дов 
(репіги изд, репіги Гегеазіга) ; регеќе іпег- 
тедіаг / Чезрагиог, зра!е! 


глухой ~ регеїе дезрагійїог рип 
рядовой ~ зраїеї сигепі 
угловбй — 5раїег де соц 
шпунтовбй ~ (сп) регеіе 4езрагиог де 
ра!р!апзе 

прбстиль т. (агл) ргоз 

пространственный їп зрай, зрацаї, илдииел- 
опа! 

пространство п. (2, тес) зрари, шнидеге 
архитектурное ~ (агй) зрайи агііїестигаї 
~ деформаций (тес) сітри! деѓогта{ Шог 
координацибнное модульное ~ (агй) зра- 
и де соогдопаге тодціага 
межгородскбе — (игь) ѕрайи 1піегиграп 
межтрӱбное - (/еғто) зрари шиегіцби- 
Іаг / шеаг ѕраџи діпіге {еуі 
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мёртвое — (Шаг) топа (ае арӣ) тоама 
(Гаг@ сигепі), моїшт тогі (а! ипиї [ас 
де аситиате), (таз) ѕраџи том 
‚ монтажное ~ (/енп) р!аЙогта де топіа) 
~ напряжёний (тес) сігарці їепѕімпіог 
~ основного назначёния зрайи си шасие 
допипапій 
подсвбдное ~ (агп) зрайи е заб Бона 
~~ холодильника подколосникбвое (/ег- 
то) зрапи е заб вгмаг а! їгівіе- 
гаш 
прострёливание п. скважины (іейт) регіо- 
гагеа зопдет 
прбступь Е (еїсоп) їгеарій (де ѕсағӣ) 
накладная ~ їгеарій аріїсата 
цёльная ~ ігеарій ріпа 
просушивание п. иѕсаге, туїпіаге 
просушивать а иѕса, а 2уіпіа 
просушка Г кабеля (е[) изсагеа саба 
просцёниум т. (агл, сѕс) ауапзсепа 
протдивание п грунта Чехене{аге а зо 
протёскивание п трубопровбда (1ейп) ігаве- 
геа сопаисїе 
протез т балочный (есоп) ѕиѕрпеге де єгій- 
аа 
протік т сварного шва (зи) Бауига де 
зиаига 
противовёс т (таб) сопігавгеціаїе 
противогаз т (1ейп) тазса Фе рате 
противодавлёние п. (тес) сопігаргезішпе 
~ воды (шаг) сопгаргезииеа ареї 
противодействие п. (тес) геасітипе 
противопожарный Яе ргоѓесе сопіга шшсеп- 
айог 
противопылевбй де ргоѓесџе сопіга ргабиНці 
противостарйтель т. (спіт) пог де їт- 
Баггіпіге 
противотечёние п (#14) сопігасигепі 
противоугбн т (сі) Фїзрогліпу сопіга ей 
ўпе1іог 
протирка Її (тес) 5іегреге 
прототип т. архитектурный (агй) рготогір 
агригестига! 
протбчка Ё (ітес) ѕігипјіге ицетоага ; вйи- 
гіге Іа ѕігипе , девајаге 
протрава Г (спіт) Бац, Фесарапі 
водяная ~ бац ароѕ 
— для древесины Баї| репіги Іетп 
кислӧтная ~ Бај ре Баха е ас! 
лаковая ~ Бац ре Бата де Јас 
масляная ~ Баі; ре Баха йе ціеї 
спиртовая ~ Бац ре баха де аісооі 
протравлёние п. ({ейи, (тес) Ъацише ; деса- 
раге 
протравливать (/ейп, ітес) а БАци ;а десара 
протяжёние т. їпіпйеге ; дізтапій ; Іпвіте 
протяжённость Г. шипаеге, Іипеіте 
г дорбжной сети (агит) Іапвіте а ге{ее! 
типеге 
протяжка Г (ітес) іпипдеге ; ігареге ; бго- 
заге , Бго5а 
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проушина Г. (гісоп) цгеспе 
профилйрование п. ргобііаге, Газопаге 
~ арматуры (агт) ргобііагеа агшётаги 
А откбса (1егаз) ргобіїагеа тали 
~ полотна (4гит) ргоагеа р]аНогтет 
профилӣровать а ргоШа, а Газопа 
профилирбвщик т. (ѓейт) Фізрогіїїу де ргобі- 
1аге 
профилбграф т. (гео) рго{ШовгаЁ 
профиль т. ргобі ; геіеѓ 
архитектурный ~ (агп) ргобії агһіїесіо- 
піс ; шишга 
брускбвьй ~ (т!) ргобі! Багӣ 
г» в вйде двух гуськов (агл) ргогїі! огпа- 
тепіаї си доча Физіпе 
венчающий ~ (еісоп) ргоЁ! Фе согопа- 
тепї 
волнйстый ~ (е/соп) ргоїії опаціаї 
геологӣческий — (яе0і) ргойі веоіовіс 
гидравлический — (№14) ргогії һідгашіс 
гу гброда, производственный (иг) ргобії 
іпдизітіа! а! огази 
горячекатаный — (т!) ргобії Іатіпаї Іа 
сад 
гофрирбванньй — (т!) ргоЁ! воїгаї 
двутаврбвый ~, (есоп) ргойі ан Т 
двухскатный ~ (с), 4гит) рго! си ‚раме 
їп 4оца аїгесіії / іп ошй раше 
гу долйны (агит, Шаг) зесйапе 1гапзуег- 
за! а удії 
замкнутый 2» (еїсоп) ргобії їпсһіѕ 
зётовый ~ (е[соп) ргобі їп 7 
квадратный ~ (есоп) рго!Й ранга 
конструктйвный ~ (е/соп) рго Ш сотѕігис- 
пу 
корббчатый ~ (есоп) ргоЙ си до 
іпѓегіоаге 
корытный ~ (е/соп) рго іп јеһеаЬ 
круглый — (еїсоп) рго гогипа 
малый ~ (агй) ргобії тіс / тіпог 
гу мёстности  (яео) рго Ш! - їегепиіші 
неравноббкий уголкбвый ~ (есоп) рго- 
НІ согпіег си агірі пеерае 
односкатный ~ (сі, акит) ргой! си о 
зіпвига раша 
г» откбса ({егаз) рго Ши! талии 
открытый ~, (еїсоп) ргоЁ адеѕсһіѕ 
периодический ^ (т) ргоЁ! регіодіс 
поперёчный г» ргоЁ! гапзуегза1 
прессбванный — (тік) ргой! ргеза! 
продольный ~ ргобії їп шие / Іопріїш- 
діпа! 
прокатный — (т) рго! / оге! Іатіпаї 
равноббкий уголкбвый ~ (еїсоп) ргобії 
согпіег си агірі еваіе 
раскрытый - (сі) ргоѓі аезсв1$ 
сварной ~ (еїсоп) ргой! зидаї 
складчатый ~ (есоп) ргобії сиїаї 
составной ~ (еісоп) ргоїії сотриѕ 
стыковой ~ (е/соп) ргоїі де їтЫіпаге 
таврӧвый ~ (е/соп) рго! їп Т 


теоретйческий ~ ргоѓй Іеогеїїс; (таз) 
сопшг де гегегіпій Д 
типовбй — (еїсоп) рго ір 
тонкостённый — (тес) ргоїй си регей 
забит 
« трубчатый ~ (е/соп) рғойі шбшаг 
трудный ~ (агит) ргой! ассідепіаї 
тупбй ~ (еїсоп) ргоЁЙ пеазсції / агер! 
угловой ~ (еїсоп) ргобії їп І, 
уголкбвый ~ (е/соп) ргой| согпіег 
усйленный ~ (е/соп) ргобії іпійгії 
холодноформбванный — (тіг) ргойі Гог- 
та! Ја гесе 
швёллерный ~ (есоп) ргоЁі їп Ч 
широкопблочный ~ (е/соп) рго си 141рі 
1ате 
штампбванный - (ти) рго 5гапіаї 
проход т. (агп) сціоаг, согійог; ігесеге 
аварийный ~ согійог е ауагіе 
горизонтальный — раїег 
— зрительного зала сшоаг їп заїа Фе ѕрес- 
. асо! 
подзёмный ~» (с5иб) раза] зиЫегап 
проездной ~ (4гит) їгесеге сагозабіїд 
связывающий г» раПег де гасогӣаге 
сквозной -— ігесеге ѕігйрипѕӣ 
гу сквбзь стёну (/епп) їгесеге / 5ігйрип- 
веге ргіп 214 
гу. трубопровбда, услбвный (срі) зесйипеа 
сопуеппопа!й а сопӣцсїет 
звакуацибнньй ~ раза] Фе еуасиаге 
проходимость Г. сарасіїате де ігесеге ; (гит) 
згаге / вга@ е сагозабіїйаїе, сагозабіїі- 
їаїе 
проходить (с5иб, тіл) а зёра о шсгаге тіпіе- 
га / іп зибіегап 
прохбдка Її. (сѕир, тіп) зараге, їпаїпіаге 
боковая — зітарипвеге / зараге Іахегаій 
- вертикальным кессбном ѕӣраге си аји- 
ог! срезоапеіог уегЯса!е 
головная — 5араге / ѕїігйрипбеге Ноша!й 
~ замораживанием зёраге ргіп сопзе!агеа 
ѕігаѓигііог 
г кбльцами на пблный профиль їпаіп- 
Таге сігсшагӣ їп ргобії сотріеї 
скоростная — ауапѕаге гарійй 
гу ствола ѕараге а риќигіог 
~ тоннёля 5йраге / 5ігарипяеге а ипиї 
ипе] 
щитовая ~, іпаїпіаге си си, 8йраге си 
ѕиѕўпеге си ѕсиѓигі 
проходная Ё. розі е ігесеге 
прохождение п. ігесеге ; 5ігаБатеге ; ігауегѕа- 
ге ; Їїпаїпіаге 
процёживание п. (сыт) НИгаге 
процент т. ргосепі 
ал армирования (агт) ргосепі де агтаге 
гу застрбйки (ес, іенп) ргосепі йе сопзі- 
гос | 
~ отсортирбвки (тік) ргосепі йе ѕогѓағе 
процесс т. ргосез ; ргосейец 
абразибнный ~ (яеої, ніг) ргосеѕ де аБ- 
гадипе 


процёсс 


адиабатйческий ~ (/егто) ргосеѕ / їгап5- 

Гогтаге аФаБайс(&) 

ведущий — (1ейп) ргосеѕ ргіпсіра! 

вспомогательный ~ (1ейп) ргосеѕ аихШаг 

~ деформации (тес) ргосеѕ ае Яеѓог- 
таге 

кбомплексно-механизйрованный ~ (/ейп) 

ргосеѕ йе тесапігаге сотр!еха 

конёчный ~ ргосеѕ / ігапѕѓогтаге Йпа!(&) 

круговой ~ (таз) ргосеѕ сісіїс, сісіц 

~ монтажа, комплексный (/епп) ргосе- 
аец де топѓај сотріех 

монтажный ~ (ѓейп) ргосейец / ргосез 

ае топа] 

~ нагружёния (таў, тес) ргосеѕ де їп- 
сагсаге 

обралимый — (1егто) ргосеѕ геуегзібії 

основной ~ (1ейп) ргосез 4е База 

отдёлочный — (Пл, (ейп) ргосейец де 

Нпізаге 

~ охлаждения (/егто) ргосеѕ Че гдсіге 

перехбдньй — (тає) ргосез / геріт / 

іепотеп Ігапаіїогій 

поббчный ~ (1ейп) ргосеѕ зесипдаг 

политрбпный ~~~ (политропйческий ~) 

(1егто) ргосез у. ігапѕѓогтаге роШгор!с (4) 

полномеханизӣрсванный ~ (іећп) ргосеѕ 

тесапіга! їп їпігевіте 

раббчий — (таз) ргосеѕ е ГапсНопаге 

равновёсный ~ (тес) ргосез де еснійбги 

г разгрузки (таў, тес) ргосеѕ де дезсёг- 
саге 

разрушающий волновой — (Нік) еїесі 

ЧигисНу а! уаїшгіїог (аѕирга сонзігисії- 

ог, (агтиші еіс) 

случайный ~ (тай) ргосеѕ а1еаюни 

~ стока (№4) ргосези! / тесапізти! 
ѕсигрегіі 

стохастйческий ~, (та!) ргосеѕ ѕќоһаѕііс 

стройтельный ~» (елп) ргосеѕ / ргосе- 

дец йе сопѕігис(іе, деѕ ӣѕцгагеа Іисгагіїог 

Че сопзігис(іе 

тепловой ~ (1егто) ргосеѕ / 1гапѕѓог- 

таге Іегтіс (й) 

термодинамийческий о» (1егто) ргосеѕ / 

ігапѕѓогтаге тегтодіпатіс (а) | 

технологический ~ (1ейп) ргосеѕ 1енпою- 

ріс 

экзотермический ~ (1егто) ргосеѕ ехоїег- 

ше 

прочистка Г, сиг аге 

~ дымохбдов (1егто) сигафагеа соѕигі- 
ог / сапаїсіог де Гат 
трубопроводов (а!) сиг&агеа сопацсие- 
107 

прочность Г, (тес) гегізіеній 

адгезибнная — (/12) айелдіунаќе 

~ бетӧна (Бе!) гегізепуа Бегопиіці 

е бетбна, долговёчная (Бег) гедуета Н- 
паїй (11 Итр) а Бегопиїіці 

гу бетбна, кӱбиковая — (рег) гегізтета 
сибісй а Бегопиїці 


« 
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~ бетбна, отпускная (рег) гетіѕ‹ета ае 
Пугаге а Беопши! 

~ бетбна, призменная гелізгепіа резтай- 
са а Бегопиїці 

гу бетбна при обжатии (феї, тес) гегіѕ- 
теп{а Іа сотргезипе а Бегопційі 

вибрацибнная ~ (тес) гелізіепід Іа уїбга- 

пі 

~ во влажном состоянии (геої, тік) ге- 
гізіепідй іп ѕїаге итейӣ (а тиенщишг) 

~ в прирбдных условиях (вео, тік) ге- 
тізіепід ,іп зи“ 

г в сухбм состоянии (зе0|, тік) гелі8- 
їепід їп 5гагеа иѕсаій (а тагегіайшші ) 

^ грунта (вео[, сеоі) гетіѕіеп(а іегепиїці / 
рати ит 

динамическая ~ (тес) гетіѕ‹еп{а діпатісй 

длительная ~» (тес) гегізіепій іпдеїипра- 

1а (їп йтр) 

доавтоклавная — (Бе!) гегізіеща іпаіпіе де 

ацосіауітаге 

су. заклёпочного шва (еїсоп) гелізета їт- 
Ыпаги пнийе 

~ кладки (еісоп) гетізепіа айнме! 

когезибнная ~ (/із) гегі5їеліа Іа соегійпе 

~ конструкции гелізіеца ѕігисѓигії, зоПаї- 
та1еа сопѕігис[іеј 

кубиковая ~ (тіг) геліѕіелја ре ‘сиб де 

ргоба 

марочная м» (феї) гегізтепій де тагсӣ 

механйческая ~ (тес) гедіѕгепіа тесапісӣ 

~ на изгӣб (при изгӣбе)` (тес) гетіѕіеп- 
1а Іа їпсоуоіеге 

^ на истирание (тес) гелізіепій в. и21га 
рыл Їгесаге 

су на кручёние (тес) гегізіепій Іа тогзіц- 
пе / Іа газисіге 

гу на осевбе растяжёние (тес) гелізіепій 
Іа 1пип4деге ахіаїй 

~ на осевбе сжатие (тес) геғіѕіепіа Ја 

сотргеѕіцпе ахіа!а 

на отрыв (тес) геліѕѓеп(а Іа ѕтиреге 

на разрыв (тес) гегіѕіепа Ја гиреге 

гу на расслоёние (6е!) гелізіепій Іа 5евге- 
ваге 

гу на растяжение (тес) гегізіепій Іа їпііп- 

аеге 

на сдвйг (тес) гегізіепій Іа Рогіесаге 

на сжатие (тес) гелізгепій Іа сотрге- ` 

зіцпе 

норматйвная ~ (срі) ге21ѕ(еп{а погта1а 

= образца (срі) гетіѕќепа ергимеїеї 

~ основания (2201) гегіѕіеп(а тегепи и де 
Гипдаге 

поверхностная ~ гелізіепій зирегіїсіаїй 

послеавтоклавная о» (феї) гегіѕіепа _Чирй 

ашосіауігаге 

продолжительная ~ у. прбчность, длй- 


і 


2 


і 


і 


‚ тельная 


проёктная г (ері, тес) гелізіепій Фе рго- 
іесі 
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прочнбсть 
распалубочная ~ (феї) гегізіепуй Іа де- 
соїгаге 
лу раствбра (Бе!) гезамепа тогіагшиг 
расчётная ~ гегіѕїіепја де саїсиі 
статическая ~ (тес) гезлметца майса 
суточная ~, (феї) гелует{а дира 24 оге 
г схватывания (Бе!) гегізгепід Іа іпійгіге 
г сцеплёния (тес) гелізїепій Іа айегепја 
ударная ~ (тес) гелізїепіа Іа 50с 
устйлостная — (тес) гелізіепій Іа офоеа!а 
фактическая ~ (ср!) гелізіепій геа! 
циклическая - (тес) гелізїепій сісіїса 
~ штукатурки (Ди, ти) гегізіепіа 1епси- 
тей 
прбчный гетіѕѓіепі ; ѓаге ; 5004; дигабії 
прошивка б, (ітес) рекогаге, ѕігарипвеге 
прошёлкивание п. (еісоп, тес) іпзгабійатеа 
ріпгеї зибіігі 
пруд-отстбйник т. (а, сп) іа» Чесапіог 
пружйна Ё. (таз,) агс, геѕогї 
винтовая ~ агс еїїсоїда! / зрігаї 
дверная спиральная ~ (е/теі) агс зріга! 
ае иза 
пластйнчатая ~ (сі, еітеї, таз) агс ріаї / 
Іатеіаг 
пруток т. уагрӣ, уегреа, Бага, під 
арматурный - (ағт) Бага де агтёшига 
сварочный ^- (5и4) Бага / еіесігод де 
5идига 
прьжок т. (№14) зай 
~ воды за! Ппідгаціїс 
затбпленньй ~ ип@а де шес, за! іпесаї 
отбгнанный ~ ипда аїшпвіїй, за! шдераг- 
хас / пеїпесаї 
прыск т. (Пи) зрг{ де епсшаа 
прысбк т. (Ёп) уїай де томаг шій де 
ќепсиіа!а 
прядь Ё. 5иміід ; (ейте!) їогоп 
арматурная — їогоп е агташга 
— каната їогоп / зауца (а са ши!) 
пряжа #., стеклянная (тіг) НЬгаА де зис!а 
прямотбк т. (Нідг) еспісигепі 
псевдодилтер т. (агй) рзепдодіріег 
псевдоклассицӣзм т. (агп) рѕецӣосІаѕісіѕзт 
псевдоожижёние п. (т) рземдобіцідійсаге 
психолбгия Її. архитектурная (агп) рзібоїо- 
зла агПпіїестигії 
птицебойня Г. (саяг) абаїог репіги разагі 
птицефабрика Г. (сазг) сотбіпаї амісої 
птйчник т. (саєг) раја де разагі 
г. клёточного содержания (сагг) һа!а де 
рӣѕӣгі си сгефеге іп сизй 
~ напольного содержания (сазг) па!а де 
рйзагі си сгесгеге Іа 501 
пуансбн т. (ілес) роапѕоп, танца 
пудра Г. (т) ридга, риїбеге 
алюминиевая ~ ршБеге де аїштіпій | 
каменная ~ ргаї / риїбеге е ріаіта 


пузырёк т. Базісі, би! ; Ной ; ѕіісІцја ; Насоп 
пузырь т., воздушный (Нійг, тіг) Биа де авг 


пузырьчатый (тіг) си Базісі, си іпсіцгійпі 
де дате 
пульверизатор т. (ѓейп) риічегігагог, їтргоѕ- 
сагог 
пульверизация Г. ((ейп) ршуегіхаге, ітргоѕ- 
саге 
пулька Г. (іепп) вгешаїе аїїгпаїй 
пульпа Г. (тес, тіг) підготаза 
заилбвочная — һійготаѕа де іппатоїїге 
пульпонасбс т. (птес, тт) ротра де пато! 
пульпо(про)вбд т. (птес) сопдисій де па- 
тої / репіги ігап5рогіц! погоїціці 
канализацибнный 7» сопдисій де ігапзрогі 
репіги погої 
пульпосгустйтель т. (йтес) іпргоѕаіог де 
рідготаза 
батарёйный ~ іпегозйїог де підготаза си 
Бачеги 
трубчатый — швго$&юг де һійготаѕаӣ ш- 
Ьшаг 
пульсатор т. (срі) риізатог 
пульсация Її. (е!, Шаг, тес) риїзаре 
периодйческая г» ршзайе регіодіса 
пульсбметр т. (1егто) риїзотеїги 
пульт т. риріїги ; габіош ; розі 
диспётчерский ~ розі де дїзресегаї 
~ управления (115, таз) риріїги де со- 
тапада 
пункт т. рипсі, 1юс ; розі; сепіги 
— водоснабжёния (а[, під) рипсі йе а!і- 
тепќаге си арӣ 
газорегуляторный я (1151) ѕќаџе Фе гевіаге 
а ргеѕіцпіі вазе!ог 
геодезйческий ~ (вео4) рипсі веодегіс 
геодезйческий исхбдный ~ (8е04) рипсі 
реоделіс іпіра! 
геодезйческий ~ съёмочной сёти (веоа) 
рипсі веодегіс а! гејеІеі де гідісаге 
дождемёрный ~ (нідг) рапсЕ рімуїотеїгіс 
дорбжно- рембнтный г (4гит) рипсі де 
їпігеўпеге гийега 
~ здравоохранёния (сѕс) рипсі запИаг 
карантйнньй лу (сѕс) рипсі де сагапіїпа 
контрбльный ~, рипсі де сопіго! / де уе- 
гійсаге 
населённый ~ (игб) сепіги рорміаї 
обгонньй г» (4ит) рипсЕ де дердуіге 
лу огранйченного развйтия, населённый 
(игЬ) сепіги роршаї си дегуоїкаге Цті- 
тай 
ориентирбвочный е (вео4а) райта 
пересёдочный ~ (сі) рипсі де ігапзбог- 
аге 
полигонометрический ~ (2е04) рипси де 
дгатиїге 
я примыкания (а[, с), Чгит) рипсі де 
іопсуїшпе 
проходной, < (4гит) рипсі де ігесеге 
раздільньй ~ (сі) рипсі Яеѕрӣгіиог ; 
(веоа) рипсі де раза] 
сёльский населённый — (игЬ) сепіги ро- 
ршаїг гигаї 
г снабжёния рипсі де айтепіаге 


пункт 
г». технического обслуживания (ес) зіане 
ае зегулсе, рипсі де іпігерпеге 
~ технического осмотра (ес) ѕїајіе Фе ге- 
уігіе іеһтса 
травматологӣческий ~ розі йе ргіт адиог 
репіги ассідепіай 
трансформаторный ~ (сі) розі Фе ігапѕѓог- 
таге і 
~ трассы, опбрный (4гит, сео) рипсі 
ае герег а! іга5еціш 
~ триангуляции (гео) рипсі Фе илапеи- 
Іапе 
центральный тепловой ~ (1егто) рипсі 
сепіга! їегтіс 
электрораспределйтельный ~ (еї) ѕіаһе де 
дізігібціїе а епеглег еіесігісе 
пунктйр т. (срі) Шие іпігегирід 
пуск т. рогпіге, детагаге 
— в ход (таз) рогпіге, рипеге іп ті5- 
саге, детагаге; (еі) десіап5аге 
~ в эксплуатацию Паге їп ехріоагаге, ри- 
пеге іп Рипсфіипе 
пускатель т. фетагог, Фі5рогійу де рогпіге, 
рогпіїог 
магнӣтный ~ (е!) детагог тазпейс 
магнйтный нереверсйвный ~, (е/) дета- 
гог тагпейс ігеуегзібії 
магнитный оеверсйвный - (е!) детагог 
тавпейс геуегзібі! 
пусковой де рогпіге , де йетагаге 
пустотёлый сау, рдӣипоѕ , си војигі 
пустбтность Е. уоіити! воіигіїог 
пустбтный 201 
пустбты Г. рі. (еісоп) воічгі 
пустошбвка Г. (е!соп) 21ййгіе си гобагі пеит- 
ріше 
путеочистйтель т. (с/) сигйріог де сае 
путепередвигатель т. (с/) таѕіпа Фе деріазаї 
саїеа 
путеподъёмник т. (сі) тасага де гійісаї 
саїеа 
путепровод т. (4гит) їгесеге ѕирегіоагӣ ; 
уіадисі 
железнодорбжньй ~ раза] ѕирегіог резіе 
саіеа Гегаїй 
~ через дорбгу уіадйисі е зозеа 
путепрокладчик т. (4гит) одовгаї (їпге- 
зіѕігаіог де агит я аїзіаній ре вата Мег- 
саїог) 
путеукладчик т. (сі) таѕіпа де рота! са]еа 
путй т. рі. (с), Фтит) са, дгититг 
внутризаводскйе транспортные ~ са! де 
(гап5рогі цапа! 
внутрицеховые транспортные ~ са е 
їгапѕрогї їп зесие 
гужевые и тракторные ~ ігитигі репіги 
{гасйцпе апппа!& 5і ігасіоаге 
гу сообщёния сё / Пий де сотипісаціє 
~ эвакуации сё! Фе еуаспаге 
путь т. (сў, агит) сае, Агат, рагсигѕ 
бесстыковбй ~ сае Їдга јоапіе 
боковбй ~ Шше 1а{ега!& 


рипскаїй 
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вытяжной ~ Шие де ігареге 
главный ~ Шие дігесіа / ргіпсіраїд 
железнодорбжный ~ іпіе Гегаа 
железнодорбжный боковой — Ііпіе Гегаїй 
зесипдага 
железнодорожный двухколёйный — іе 
Ѓегаїа си саїе дибіа 
железнодорбжный одноколейньй — іе 
Їегаїй си сайе зітріа 
железнодорбжный соединйтельный ~ са- 
Іе Тегаїа де допсрипе 
железнодорбжный ширококолёйный г» 
саїе Гегага си есагіатепі шп 
запаснбй ~ Шше де вага) 
лёжневый ~ гит де Ыгпе 
монорёльсовый — топога1, топоѕіпӣ 
навалочный ~ Шие ГегайА репіги іпсйг 
саѓигі їп угас 
накаточный -— (таз) сае е гиағе 
ненапряжённый ~ (е1) сігсції пеѓепѕіопаї 
обгӧнный — іпіе де ерд $іге 
объездной ~ іпіе де осойге 
парковый ~ у. путь, запаснбй 
погрузочный ~, іпіе де 1тсагсаге 
подкрановый ~ сайе Фе гиіаге 
а тасага]е! 
подкритйческий — (ес) гит зибсгіїс 
подъездной ~ (сі, тит) гит 4е ассеѕ 
~ просачивания (11/4) сае уша де 
заЯИгаге 
рёльсовый ~ іме са1е Кегаїй 
рёльсовый — крана саїе йе гиіаге те 
Ғегаїй а тасага]еи 
рёльсовый перенбсный ~ са]е Ѓегаїй ігайѕ- 
рогтабіїа 
г сетевбго графика (ес) шие Фе ргабіс- 
геїеа 
сквозной станцибнный — Нше де ігесеге 
аігесіа рип зайе 
сортирбвочный ~ іпіе іе їгіеге 
станцибнный ~ Пліс е майе 
тормозной — @іѕгап{а де Ёгіпаге 
г тбчки (тес) зрайш / агати! рагсигѕ 
де рипсі 
трамвайный ~ іпіе де Ігатуаї 
тупикбвый станцибнный ~ іпіе тоагід іп 
ѕіайе 
узкоколёйный — Пие ѓегаїй іпризій 
ходовбй ~ Шпе де сігсціаце, сае йе ассеѕ 
эффективный тормозной ~ дїзіапій еЁеси- 
уй де Їгіпаге 
«пухшнур» т. асбёстовый (тіг) зпиг 4, 
атђеѕї 
пуццолан т. (тік) ригтоіапӣ, Тиї уцісапіс 
пучение п. ит аге 
морӧзное ~ (2201) итНаге іп їпрһер / 
ргодиза де їпепеї 
пучина #. (4гит) ит Яга; (зе01) абіє 
пучйнистость Ё (2601) вгад де итЙаге а 
тегепиїші | 
пучинистый штат 
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пучок т. Ёаѕсісиі, шапиисвь, Іеєдтигй 
арматурный ~ (агт) Ғаѕсісы! де агташи 
т волокон (тіг) тапипсН! де Ибге 
ех колбнн (агл) Газслси! де со]оапе 
криволинёйный — (а’т) са и / Ёаѕсі- 
сц! сигі 
непрерывный ~ (агт) са и / Газсісці 
сопйпии 
параперепускной г» (Іегто) Ғаѕсісш де 
{еуі репіги їгесегеа абигціці 
трубный — (іп5і, (егто) Ѓаѕсісш де {еуі 
пушер т. (тіг) іозгаїаціє де зйл$ үагш 
пушка 8. цемёнтная (феї, іл) різі! де 
тогіаг де сітепі 
пушбнка Г. (тік) ргаї де уаг ‘$$, уаг 
$815 
пылеватый (т!) ргдіоз, ршуегшепг 
пылевйдный (т) зиб ога де ргаї, рш- 
уегиепї, риїуегіїогт 
` пылевыделёние п. Фезргаїціге 
пылегазоулавливание п. (уелі) саріагеа рга- 
їшиі $1 рагеіог 
пылеёмкость Г. фильтра (а/, уепі) гапда- 
тети! бітиіці 
пыленепроницаемость Г. еапуеиме Іа ргаї 
пыленепроницаемый еїап5 / Ипрегтеаб! Іа 
ргаї · 
пылёние п. ргаѓиіге 
пылеобразование п. ѓогтагеа ргаѓиіиі 
пылеосадӣтель т. (уелі) Ффесапіог / ргесірі- 
тагог де ргаї 
пьілеотделйтель т. (уепі) зерагаїог йе ргаї 
инерцибнный ~ (уелі) 5ерагаїог де ргаї 
си шегие ў 
пылеотстойник т (уепі) сатега де дерипеге 
а ргаѓииі 
пылеочистйтель т. (уепі) деѕргаѓиіог 
пылеприёмник т. (уелі) гесеріог де ргаї 
пылесборник т. (уепі) соіесіог / Яги де 
ргаѓ 
пылесодержание п. вӧздуха сопсепігаре а 
ргаѓшиі їп аег 
пылеувлажнйтель т. штідібісагог де ргаї 
пылеулавливание п. (уелі) дезргаїціге 
пылеуловйтель т. (уелі) деѕргаѓицог ; ршуо- 
саріог 
электростатйческий — рожу еіесігозіа- 
іс де сарїаге а ргаѓшиі 
‚ пылеунбс т. (уелі) апігепаїог де ргаї 
безвозвратный ~, апігепаїог де ргаї Гага 
гейпеге 
пыль #. ргаї, риїбеге 
абразйвная ~ (1ейп) ргаї абгагіу 
алмазная ~ (/епп) риїбеге де йатапї 
гипсовая ~ (тік) ргаї де 1рѕоѕ 
збльная ~ (т!) ргаї де сепиза 
известкбвая ~ (т!) ргаї де уаг 
каменная ^^ (тіг) ргаї де ранга 
мраморная — (тік) ргаї де тагтига 
сырьевая ~ (пик) шаеме ргіта іп риїбеге 
цемёнтная — (тік) ргаї де сітепі 


пьедестал т. (агПп) ріедезіа! 
пьезоизогйпса Г. (Ннідг) ріе2оі2оһірѕа 
пьезбметр т. (2) ріеготеїги, 16 ріего- 
теїгіс 
пята Г. (ағд) пазіеге ; (сф) сдісії ; (сл) таїра, 
таѕіу де гегетаге ; (еїсоп) геатет Іатега! ; 
(таз) ріхої, сгародіпа 
гу арки пазіегеа БоЦії, ітроѕіа 
~ верховбго откбса плотйны ѓаїра рапігі 
ѕирегіоаге а ипи! дів 
выносная ~ геахет їп сопѕо!ӣ 
кольцевая ~ ріуог іпеіаг 
— набивной сваи, камуфлётная (еісоп) 
сати ег де рог 
~ свбда у. пята арки 
сплошная ~ ріуог ріїп 
ступенчатая — пазіеге їп Ігеріе 
сферйческая ~ рімої ѕѓегіс 
шарнйрная ~ ріуог агіїсиїіаї 
пятилӣстник т. (агй) огпатепі іп Гогта 
де тии2А си сіпсі ѓоі, сіпсіїобата 
пятнистость Ё. (/іп) соіогаціє їп / си рае 
пятник т. (/епп) ѕађціоп репіги пауегеа боції 


работа Г. шсги, типсй ; асіїмігаге ; Писгаге ; 
Гипсуопаге 
беспереббйная ~ Ёипсііопаге пеїпігегир- 
са / сопіїпий 
бесшумная ~ Гипсііопаге 5Иеппоаза 
— в карьёре (сағ) шсги / шсгаге іп 
сагіега 
~ в отвале (саг) Чезсагсаге іп Баїда 
лу вётра асйипеа уіпішш 
гу взрыва (1ейп) евестці ехріолівї 
возможная ~ (тес) шсги тесапіс розібії 
~ вращающего момёнта (тес) шсга те- 
сапіс а! тотепіціці де гоїаре / а! 
сирішиі 
гу врёдных сопротивлёний (тес) еѓесі 
ріегдці 
вспомогательная ~ (1ейп) шсгаге аихі- 
Пага 
м. вхолостую (таз) тегѕ / Кипсропаге 
їп вої : 
г движущих сил (тес) Іисги тоїог / 
ро2ійу 
действительная — (ес) типса еѓесіуа 
— деформации (тес) шсги тесапіс де де- 
Ғогтайе - 
длительная ~ ѓипсіопаге сопіпиа / де 
шиза аџгаїа 
заключительная ~ (ѓейл) шсгаге де іпсһеіе- 
ге / бпаіа 
законсервйрованная ~ Іисгаге зі51ата 


работа 

затраченная ~ (ес) тапорега, сопзитта!а ; 

(тес) шсга тесапіс сопзитаї 

киркӧвая ~ (Іенп) їйіеге си Игпйсорш 

кратковрёменная ~ Їисги / Гипсріопаге де 

ѕсигіа дигаїй 

круглосуточная 7» їипсропаге пеїпігегирій 

йтр де 24 оге 

лепная — (агп) тодејаге 

машйнная о» (ейп) шсгаге тесапігаїй 

механйческая ~ (тес) Шасга тесапіс 

мозайчная ~ (/ї п) тогаїсаге ; шсги іп то- 

таіс 

~ на возможном перемещёнии шсги те- 
сапіс ре дер!азаге розібіій, Іисги теса- 

тс уігіџа] 

— на стброну (ес) Іосгаге репіги теги 

надёжная ~ Ёипсіопаге ѕібигӣ 

налаженная ~ (таҙ) о о риза 

Іа рипсі 

неравномёрная = (ес) типсӣ шевай ; 

(таз) бипсбіопаге пегерша{а 


объёмная ~ Іисгаге де таге уоЇцт 

бпьтная ~ Іисгаге / ѕїцііи ехрегітеп- 

та! (а) 

параллельная ~» Іисги / Рипсйопаге їп ра- 

га1е1 

первоочередная ~ Іисгаге де ргіта игреп{ӣ 

г по сборке (елп) орегайе де аѕатЫаге 
/ де тома] 

повремённая.- (ес) типсӣ риа ре ипі- 

{а1е де йтр 

подготовйтельная — (ѓелл) шсгаге де рге- 

вайге / ргеітіпагаӣ , 

подрядная — (ес) Шасгаге їп апігергіга 

полёзная ~ (ес) асііуйаѓіе иі ; (тес) 

Јисги тесапіс и 

полная — систёмы (тес) шсги тесапіс 10- 

та! а! ѕіѕїетишіиі 

потрёбная — (ес) типсй песеѕагӣ ; (тес) 

шсги тесапіс. песезаг 

предпроёктная — (срі) Іисгӣгі де апіе- 

ргоіесі 

~ с перерывами (таз) Ѓипсіопаге іпіег- 
тіепій / си їпігегирегі 

сверхурбчная ~ (ес) типсӣ зарШтегиага 

сдёльная — (ес) типсаӣ іп асога 

~ сжатия (тес) Іисги тесапіс де сот- 
ргезіцпе 

слесарная ~ (І тес) Ідсаги5егіе, шсгаге де 

Іасатизегіе 

сменная ~ (ес) шсги їп 5спітбигі 

~ сопротивления (тес) Іисги тесапіс пе- 
вайу 

столярная т (т, їеһп) шсгаге де ИтрЁ- 

гіе 

г. трёния (тес) шсги тесапіс де {гесаге / 
а! Рогіеіог де Ёгесаге 

трудобмкая -— (1ейп) шсгаге іса / си 

уоїшт таге йе шипса 

~ удара (тес) 1исги тесапіс де регси- 
фе / де ѕос 


20 Рісуопаг 
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укрупнённая ~ асНуНае сотаѕаїа 
упругая — (тес) шсги тесапіс а! Гогіеіог 
еіазіїсе 

холостая ~ у. работа, вхолостую 
цикличная ~ (ес) 1асги сісіс ; (таз) їипс- 
попаге сісіїса 

зффектйвная — (тес) Іисги (тесапіс) 
ції) / еѓесйу 


` раббтать а шсга ; а типсі ; а асйуа ; а Гипсро- 


па 
раббтающий саге шсгеатй ; їп Гапсйипе ; їп 
тегѕ 
г на изгиб (тес) ѕоЇісіїаї Іа іпсоуоіеге 
г» на истирание (тес) ѕоЇісіќаї 1а итига 
ргіп {тесаге / ргіп абгагіцпе 
г» на кручёние (тес) ѕоїісібаї Іа югэшие 
/ 1а гаѕисіге 
работоспосббность Г. сарасіїаїе фе типсӣ / 
де мисйопаге 
раббты Г. рі. Іисгӣгі ; орегації (у. 5і раббта) 
аварийные — (/енп) шсгам де іпіегуеп- 
йе / де дерапаге 
аварййно-рембнтные ~ (Іепп) Іисгӣгі де 
іпіегуепўі 5і герагаўіі 
альфрёйные ~ (Лп) Іисгӣгі десогайуе 
антикоррозибнные ~ (1201) Іисгӣгі де рго- 
1есйе апіїсоговіуй 
арматурные ~ (агт) Іисгӣгі де агтаге / 
де Ғаѕопаге а агтёїѓигііог 
асфальтирбвочные — (ейл) Іисгаӣгі де аѕ- 
ГаПаге 
балластирбвочные ~ (сі, (ейп) Гасгагі йе 
Ба!аз{аге 
берегоукрепйтельнье ~ (сй) Іисгӣгі де 
сопзойдаге а таіигііог 
бетӧнные ~ (Бе!) Ішсгагі де Беюпаге 
буровзрывные ~ (Іехр) шсгам де Їогаге- 
їтриѕсаге 
буровые ~ (1ейп) Ішсгйгі де Рога) / де 
ѕараге 
верхолазные ~ (1ейп) Іисгӣгі Іа іпаціти 
тагі 
взрывные ~ (Іехр) Іисгӣгі де діпатийаге 
/ ехесиѓаїе си ехріогімі 
внутренние — (/іп) Ішсгдгі іпіегіоаге / де 
іпіегіог 
водолазнье ~» (сп) шсгам де зсиРипдаге 
водоотливные — (Нідг) Іисгӣгі де ерш2- 
тепі 
восстановйтельные ~ ({ейп) Іосгаӣгі де ге- 
сопѕігисйе / де геѓасеге 
вскрышные -» (сағ) Шшсгагі де десорегіа- 
ге / де дегуеіїге 
выправйтельные г» (сп) Іасгагі бе гери- 
Іагізаге 
геблого-развёдочные ~ (2201) Шсгам йе 
ехріогйгі / ргоѕресіцпі веоіовісе 
горнопрохбдческие о» (сѕир, тїп) Іисгаӣгі 
де їпаіпѓаге 
гбрные открётые ~ (саг, тіп) ехріоаїагі 
Іа 21 








РАБОТЫ 


работы 

гӧрные подзёмные ~ (тт) ехріоаїйгі 
зибіегапе 

декоратйвные ~ у. раббты, альфрейнье 
дноочистйтельнье ~ (Ннідг, йтес) шсгай 
де сога{аге а Ғипашиї 

дноуглубйтельнье ~ (#4, птес) 1исгӣгі 
де Чгаваге / Фе адіпсіге а Гипдціці ции 
гій 

дорӧжные ~ (4гит) 1исгагі де дгишигі 
дренажные ~» (сй) Іисгӣгі йе @гепаге 
железобетонные ~ (рег) шсгаг! де Беїоп 
агтаї ч 
жестяные ~ (іепп) шсгат де ііпісһівегпе 
землербйные ~ у. раббты, земляные 
землечерпательные ~ (/егаз5) Іосгагі де 
ехсауаге; (һтес) 1исгӣгі де дгава| 
земляные ~ (ѓегаѕ) Іисгӣгі (егазієге, Іс- 
гӣгі де іегазатепіе / де ехсауаге 

зимние ~ (1ейп) Іисгӣгі ре йтр де іагпа 
изоляцибнные ^ (201) Гасгдгі де ігоіа- 
фе / де ігоіаге 

изыскательские ~ (срі) шуезИваци, сегсе- 
хагі ; Їасгдгі де ехріогаге 


каменно-хворостяные ~ (сі) Іисгагі де 
сопѕоіааге си Газсте я ріеїгі$ 

каменные — (ѓейп) Іисгӣгі Фе гідагіе 
каменотёсные ~ (1ейп) Іисгагі де сіор- 
Пге а реше! 

камеральные ~ (2е04) Іасгдгі Че / їп 
бігоц 

камеральные полевые ~ (2е00) |асгаг! де 
Ьігоц Іа Гага юсийи 

канализацибнные ~» (аї, 115) Іисгӣгі де 
сапайтаге 

капитальные — (ес) шсгаг! сарнае / де 
іпуеѕіі 

карьёрные — (саг) Іисгӣгі Че сагіега 
кессбнные ~ (ѓейи) Іисгӣгі де сһеѕоп 
конструкторские — (срі) Іисгӣгі де ргоіес- 
аге 

крепёжные ~ (сбиБ, ѓеғаѕ) шсгам де зиз- 
Ипеге 

крбвельные — (Ёи, (ейп) шсгам де асо- 
регіге (Іа іпуеійогі) Я 
кузнёчные ~ (тес) Іисгӣгі де Ѓогјаге 
лесоочистӣтельные — (ѓеғаѕ) шсгам де 
дебгізаге / де сигёаге а (егепшиі де агбогі 


малярные ~ (Пи, іенп) Тасгаг! е 7и5- 
гаміге 

мелиоратйвные ~ (сі?) шсгам де ітрипа- 
тай Гипсіаге й 
монтажные м» (ейп) Іисгӣгі де топїај 
мостостройтельные ^^ (р09) Шшсгдгі де 
сопѕігисйїе а ройигіїог 

мраморные — (Ёп) №сгам їп тагтига 
го назёмного цикла (їепп) Іасгагі де 5а- 
ргазігистига 

нарезные = (тт) Ішсгагі де ргевййге 
нивелӣрные ~ (200) Іисгӣгі де пічеїтепі 
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гу нулевого цикла (ѓейп) Іисгагі йе ш- 
Ёгаѕігисіџга 

облицовочные - (Ёп) Іисгёгі де Ѓајиге 

/ де Нпізаге 

оббйные ~ (Ёп) Іисгӣгі де їареѓаге 

общеплощадочные ~ (Гени) 1Іисгагі де 

огрвапізаге а запйегаци 

общестройтельные — Іисгӣгі зепегайе де 

сопѕігисўіі 

оздоровйтельные — (сії) Іисгагі де ате- 

Ногаге / де азапаге 

озеленйтельные ~» (игр) Іисгагі де ате- 

пајаге а ѕра{Шог уегт1 

опАлубочные ~ (Беѓ) Ічсгӣгі де соїгаще 

оросйтельные — (сії) Іисгӣгі де ппрайе 

отдёлочные ~ (Ни) Гасгйгі де Нпіза) 

открытые ~ у. раббты, карьёрные 

паркётные — (/їп) шсгАй Фе рагспегаге 

перевалочные 7» (сў, іеказ) Іисгагі де 

{тапзбогдаге 

планирбвочные — (вео4) шсгам де піуе- 

1аге 

плбтничные ^^ (Іт, ѓейп) 1асгАм де дмі- 

пене 

погрузочно-разгрузочные ~ (іғапѕ) №Ш- 

сгӣгі де 1шсагсаге-дезсагсаге 

погрузочные ~ (/гап5) Іисгӣгі Фе їпсагсаге 

подзёмные о» (сѕир, тіп) шсгам ѕиріе- 

гапе 

подрывные ~ (Іехр) шсгам де пипаге 

проёктно-изыскательские 7» (срі) шсгат 

де сегсеѓаге-ргоіесіаге 

пусконаладочные ~, Іисгагі де Чаге їп 

ехріоаїаге 

разбивочные ~ (єго) асгаг Фе ігаѕаге 

развёдочные ~ (єе0і) Іисгӣгі де ргозрес- 

опе 

регуляцибнные ~ (ср, сії) шсгам де ге- 

вміагітаге 

резные ~ (Ёп) Гасгдгі де 1йіеге 

рембнтно-стройтельные ~, (тес) Іисгӣгі 

де герагаф $1 соп5ігисрі 

ремӧнтные предупредӣтельные ~ (/тес) 

Гасгагі де Їпігеціпеге 

реставрацибнные г» 

гаге 

ряжевые ~ у. работы, кессӧнные 

санитарно-технйческие - (15) шсгат 

їеһпісо-ѕапіќаге 

сантехнӣческие ~ у. раббты, санитарно- 

технӣческие 

свайные ~ (ѓелп) рИопаге; Іисгагі де 

ріобі 

сварочные ~ (стеї, ѕий) Іисгӣгі Фе зидига 

скальные ~ (тіп, (ейп) Іасгдгі іп ѕйпса 

стекольные ~ (1ейп) шсгаг де топіаге а 

сеатигИог 

Строгальные — (Іт, іепп) орегафи де гіп- 

аециге; (йпес) Іасгдгі де габоіаге 

стройтельно-монтажные г» (1ейп) Іисгагі 

де соп5ігисііі-топіа| 

съёмочные г» (сеоа) шсгАй де гійісаге 

такелажные ~ у. работы, монтажные 


Јсгӣгі де тезіай- 


работы 
тампонажные — (1ейп) Гасгагі де сітеп- 
таге 
теплоизоляцибнные ~ (і201) Іисгагі де 
іго1аге / де ігоіаціе ѓегтіса 
топографические ~ (ясой) гідісагі Іо- 
ровгаѓісе 
транспортные ~ (/ғапѕ) Іисгӣгі де 1гап- 
зрогі 
трбльнье ~ у. раббты, дноуглубйтель- 
нье 
трубокладочные ~ (/енп) шсгам Фе / 1а 
созигі 
трубопровбдные ~ (їенп) шсгам де / Іа 
сопдисів 
фашйннье — (сп) шсгам де Газсіпе 
фундаментные ~ (8201) Ішсгагі де Їипдарі 
футербвочные - (тт) шсгаг де сар- 
шаге 
хворостяные ~ (ліг) Іисгӣгі де / ат 
пшее ў 
химзащӣтные ~ (1200 исгАг! де ргоесйе 
сһітіса ия 
лу хозяйственным спбсобом (ес) Ішсгагі 
їп гевіє 
штукатурные ~ (Ёп) Ішогагі де тепсиіге 
экскаваторные ~ у. раббты, земляные 
электромонтажные ~» (1ейп) іисгӣгі де 
еіесіготопіа) 
рабочий т. типсИог ; де Іисги 
— забой (тіп) гәһаќај їп ехріоаќаге ; 
(1ейп) {топи де шсга 
г напбр (№4, тау) ргеѕіцпе де 1асга / 
де гевіт 
ремонтный — типсіїог де герагаці 
старший ~ 5еї де есһірӣ, типсіїог си сай- 
Йсаге ѕирегіоагӣ 
стройтельный ~~ гпипсіїог сопѕігис(ог 
равновёсие п. есһіібги 
предёльное - (тес) еспійбги йтій 
тепловбе — (Іегто) есв га Кегтіс (са- 
Іогіс) 
теплбвое пблное — (Іегто) еспіїйбги {ег- 
тіс сотрієї 
термическое ~ у. равновёсие тепловбе 
термодинамйческое ~ (іегто) еспіїйбги 
{егтодтатис 
упругопластйческое ~ (тес) 
еіазіоріазіїс 
равнодёйствующая Г. (тес) геглќапій 
равнодёйствующий гегиіапї ; си асеіазі еѓесї 
равнозернӣстый (тіг) вгапшаї цпіїоги, есрі- 
вгапшаг, си вгапшајіе ипібогта 
равномёрно ева!, ппіїогт 5 
равномёрность Г. шпіогтпіїате, гевиіагіїаїе 
равнобсньй (таї, тес) есһіахіа1, си ахе 
еваїе 
равноотстоящий есрідізгалі 
равноплёчий (еі, тес) си Ьгаїе евае 
равносйльный (тес) есћіуаіепі 
равноускбренно (тес) чпіѓогт ассеіегаї 
радидтор ик (ѓеғто) гадіаїог 


еспіїбги 
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водяной ~ гайіаїог си ара 

газовый ~ гайіаїог си вах 

змеевиковый ~» гайіаїог їп 5рігаїй / їп 

ѕегрепйпа 

масляный — (таз) гадіаїог си ше! 

настённый ~ гадіаїог де регеїе 

г панёльного тйпа (іегто) гадіаїог си 
рапошгі (гееа де зегрепіїпе рийт аЇ5- 
іап{аіе) 

пластйнчатый ~ (таў, (егто) гадіаїог си 

Іатеіе 

плинтусный ~ гадіаїог тазсаї 

ребристый ~ гадіагог си пегуџгі / си 

агіріоаге 

ле с ребристыми трубками гайіаіог іп 
[еуі си пегуий / си агіріоаге 

трубчатый ~, гадіаїог габиіаг 


і радиация Ё. гадіаціє 


прямая сблнечная ~, габфайе зо]ага @- 
гесій 

рассёянная сблнечная ~ гаФайе зоіага 
аіѓи2& 

суммарная сблнечная ~ гаФаНе 50Їага 10- 
1218 

тепловая ~ ({егто) гаФайе 1егписа 


радиобашня {. (1ее) тагп Фе гадіо 
радиомачта Г. (Ісіе) ріїоп Фе апіепа 
радиометрическая Г. (агл) заїй де тадіотеїгіе 
радиус т. гаа 


го. влияния колбдца (2еой) гата де шИцеп- 
та а риа 

~ влияния предприятия (ить) газа Че 
іпйиеп а їпігергіпдегії 

внёшний ~ (свода) (е/сол) гатд а ехігадо- 

ЗА 

внутренний ~ (свбда) (е!соп) гага а іпіга- 

дозиіці 

- действия (крана) (таз) газа де асйипе 

(а тасагсіеі) 

доступности (тес) газа де ассезібійтате 

загйба газа де їпсоуоіете / Фе сигрига 

/ де гоїипііге 7 

г закруглёния путй (4гит) газа де сиг- 

Бига а дгитиіці 

изгйба (тес) газа де їпсоуоіеге 

инёрции (тес) газа де іпегііе / Фе віга- 

Не 

— кривизны верховой грани по грёбню 
(сип) гата атоше Іа согопатепі 

г кривизны низовой грани по грёбню 
(сп) газа ауа] де согопатепі 

г кручёния (тес) газа де іог5ійпе 

начальный ~ (таб тес) таза іпіраіа 

лу поворбта (таз) гаха де їпіоагсеге / де 

Бгаса] 

расселёния (агь) гага де роршаге 

сгиба (срі) газа де ріїеге 

скруглёния (срі) газа де гоїипіїге 

ядра сечения (тес) газа зітригеїці 

сепітаї ; 


і 


і 


І 


і 


о 
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разбавйтель т. (сріт) дїйцапі 

разбавлёние п. (світ) дішате 

разбавлять (сліт) а діа 

разбаланс т. (тес) дегеспійрги 

разбёг т. (с/) ауїпі; јос; (таз, тес) ае- 
тага| 

разбёл т. (/іп) аїбіге 

разбивание п. іуігаге ; дезсотрипеге їп таі 
шийе Бисёр ; ѕрагреге 

разбивать (та!) а Піуіха, а дезсотрипе ; 
(вео@) а соїа, а їгаѕа, а рісһеѓа 

разбивка {. (зео4) ігазаге: рісһеѓаге ; Бог- 
паге ; (таї) ппрагиге, @іуізаге (у. $1 разби- 
вание) 
г» базиса рісһеіагеа / ігаѕагеа Базе! 
— выемки (газагеа 5ардгигії 
высӧтная ~ ігазаге ре уегіїсаїй 
г» закруглёний ігазагеа сигреїог 
г» зданий ігаѕагеа сіддїгіїог 


г» кривбй по биссектрӣсе Ігазагеа сигЬе! 
ре Бізесіоаге 

~ кривбй по вспомогательным касатель- 
ным їгаѕагеа сигбе ре заМапзеще 

гу кривбй постепённой подвижной ігаѕа- 
геа сигфе! ргіп йгитиіге 

гу кривбй по хбрде ігаүегѕагеа сигБе! ре 
соагай 

^^ кривбй при помощи равных углов и дуг 
(гауегѕагеа сигбе! ргіп ипећіџгі 51 агсе 
ераїе 

~ Лйний рісһеѓагеа Ние! 

~ на квадраты ігаѕагеа сагоіајшиі 

~ на мёстности ігаѕаге; рісһеѓаге, Бог- 

паге (ре їіеғеп) 

на участки рагсе!аге 

насыпей (/егаз) ігаѕаге а гашЫешиі 

пикётов рісһеѓаге 

поперечного профиля (срі) ігаѕагеа 

ргобіїціці 1гапзуегза! 

путй (сі) ігазагеа сдії 

сооружёний (1ейп) ігазагеа сопѕігис- 

Неї 

стрелочного перевода (сў) ігаѕагеа та- 

сатеіог 

тоннёли (сзиб) їгазагеа Типеїціці 

траншей їгаѕагеа Ігапбееіог 

трассы ріспеїагеа Ігазеціці 

‘угла їгаѕагеа пон ии 

Улиц (иғЬ) ріапівісагеа 5ігйгіЇог 

фундаментов ігаѕагеа Рапдане! 

разбивочный іе ігазаге, де пирёгиге 

разбирать а детопіа ; а детоїа, а ййгіта за 
апаға ; а дезсіїга й 

разбблчивание п. (тес) дезигибаге 

разбблчивать (/тес) а дезигаба 

разббрка Г. Фетолпіаге ; (1ейп) аетоаге, аё- 
гітаге я 
~ временных сооружёний (1ейн) дето- 

Іаге а сопѕігис[ Шог ргоуіғогіі 

~ дорожного покрытия (4гит) Ферауаге 


ео 


14 


2 


Е о) 


~ каменной кладки (1ейп) Фетоїаге а 21- 
аагіеі 
~ кружал (феї, іеһп) дезсіпігаге 
мостовбй ~ (4гит) Черауаге, зсоаїегеа 
рахајииі 
г опалубки (Бер ѓіеһп) десоїгаге 
разббрность Г. детопіабійате 
разббрный даетопіабії 
разбортбвка Ї. труб (ітес) газЁИпвегеа {е- 
УПог 
разббрщик пі. ((ейп) типсіѓог Іа ѕогіаї 
разбраковка Ё. (елт) гебціаге 
разбрасывание п. їтргӣѕійеге ; аіѕрегѕіе 
разбрбс т. у. разбрасывание 
разбобсанность Г. ӣіѕрегѕаБіаѓе 
разбркізгиваниє п. (1ейи) 5ігоріге ; ршуегі- 
таге ; ппргоѕсаге ; Багбоќаге 
капельное г» риїмегігаге Ипа 
разбрызгиватель т. (Іенп) їтргоѕсӣіог; 
ѕігориог ; ршуегіхаїог, діѕроғійу йе ѕіго- 
ріге, аѕрегѕог ; аціосіѕіегпй ае гори 
разбрызгивать (1ейл) а рёуейга ; а їтргоѕса, 
а тор! ; а БагБо{а 
разбуривание п. (тіл) Гогаге, 1гешеа ипе! 
вдигі 
~ цемента (йп) Шегагза сітепішіиі 
разбуханиє п. ит аге, іпѓоіеге 
^ глины (2201) іпѓоіегеа агеіеі 
разбухать а ѕе ишНа, а зе їпбоіа 
разбухший итйаї ; їпѓоіа 
развал т. ргабибіге, й&гітаге 
разваливание п. у. развал 
развалины Г. рі. гиіпе, Фйгітдішгі 
развальцбванный (/тес) тапагтаь уйНай 
развальцбвка Г. труб (тес) тапаппаге / 
УАЦийге / еуағаге а {еуПог 
развевание п. (2е01) е аје 
развёдка Г. гесипоаѕіеге (ре {егеп) ; (вео!) 
ргозресіїипе, ехріогаге 
развёдочный де ргозреснипе 
развёдчик т. ехріогаїог, ргоѕресіог 
развёдывать а ехріога, а ргоѕресіа 
развёртка Її. (/тес) аіетог 
развёртывать а егша, а 4езЁ&$ига 
развёс т. сіпійгіге 
разветвлёние п. гатібісаціє ; Бѓигсаўе (у. я 
развйлина) дегіуајіе ; Бгапҙатепї 
двойнбе — (сі) БгеѓеІе 
~ путй (сі) Ыіѓигсаге / гатібісаге а Ппіеї 
г» русла (#4) Бібигсаге а але гіціші 
гу тбка (е1) гатібісаге / @таге а сигеп- 
їшиі 
г» трассы (4гит) гатібісаге а ігаѕешиі 
~ трубопровбдов (а[, 215) гатійсаге а 
сопдисіеіог 
разветвлённый гатібісаї ; Бібигсаї; дегіуаї 
разветвляться а зе гатіѓіса ; а зе Біїигса 
развивать а йегуока ; а дезійзига; а ѕрогі 
развйлина Г. (4гит) Біїигсаціє ; гатійісаре 
развилка Ї. у. развйлина 
развинчиваниє п. (/тес) дезигибаге 
развинчивать (/тес) а Чезигиба 


развитие п. дезуоНаге, еуоіщіє ; атріїісаге, 
Іагріге, сгеўіеге 
< гброда (иғЬ) ехіїпдеге а огазціці 
г» лӣнии зигзагом (сі) Пехуокагеа Ппіеі 
їп етае 
гу. лӣнии петлёй (сў) аегуоНагеа шие! рип 
Баса 
ге лйний тупикбм (сі, веоа) АегуоНагеа 
Не! рип гебгизтепіе 
г лйнии улйткой (с, сеоа) дегуоПагеа 
іпіеі їп тес 
путевбе ~ (сј) дезуойагеа НаШог иле! 5їа- 
іі х 
р. трещин (тес, тіг) еуоїщіе а ЯзигИог 
разводйть мост (рой) а еѕсһійе рагіеа Баѕ- 
сшапій а шпиї роб 
развбдка Ё. (іт5#) Бгапбатепь @іѕігібийе 
вёрхняя — (115) ізігібиіїе ѕирегіоагӣ 
(а сопӣисіеіоғ) 
верховая (центрального отопления) ~ 
(іегто) іпѕігјаре де іпсдігіге сепігаїй си 
Фізігібціе зирегіоагй ; (115) діѕігірціе ѕи- 
регіоагӣ 
нижняя (центрального отоплёния) ~ (ѓег- 
то) шяаайе (де (посте сети) си д1ѕ- 
ігірце іпѓегіоагӣ ; (115) дізігібире іпѓегі- 
оага 
открытая ^ (115) шопа] арагеп (а! 
сопӣисіеі) 
скрытая ~ (ілѕі) топѓај таѕсаї (а/ соп- 
дисіеі) 
развбзка #. (ікап5) ігапѕрогіаге 
разворбт п. дезійзигаге ; (таб) міга) ; (ит) 
соїйига 
~ стройтельных раббт (1ейп) йеѕѓаѕига- 
геа Іисгагог Фе сопугиасйе 
развязка #. (сў, агит) іпсгисізаге, пиегзесйе 
^^ по схёме «клёверный лист» (агит) 
іпсгисізаге їп (гебій 
— при несимметричном узлё пересечёния 
(агит) їпсгисіѕаге їп орі 
транспортная ~ (сі) їпсгисізаге де тайс 
разгибать (1ейп, (тес) а дехдої 
разглаживание п. (/ейп, (тес) пеіегіге ; їп- 
дгеріаге 
разглаживать (/ейп, тес) а пеїегі; а їп- 
дгеріа 
разгбнка Ё. зазбров (с/, іепп) Піѕѓапјаге а 
го5гигіїог 
разграфка Г. (сеод) Шиегеа ріапигіїог 10- 
роргаЙсе 
разгружатель т. дезсагсётог 
боковой пневматический — (таз, тапз) 
Чезсагсаюг рпештайс Іаїега! 
дбнный пневматйческий — (таз, ѓғапѕ) 
деЅсагсаїог рпецтанс де гапа 
лёнточный ~» вагбнов (сі) еѕсӣгсйіог 
си Бапай репіги уароапе 
разгружать а беѕсӣгса, а гой 
разгружающий Фезсагсёюг, бе аеѕсйгсаге 
разгрузка #. (ігап5) Чезсёгсаге 
автоматйческая - аеѕсйгсаге ашотаій 
боковая ~ Чезсёгсаге Іаїегаїд 
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гравитацибнная — Чезсёгсаге отауйай- 
опа!а 
~ навалом дезсдгсаге їп угас 
пакётная ~ 4езсйгсаге іп расһеїе 
пневматӣческая ~, йеѕсйгсаге рпештаїісӣ 
самотёчная ~, йеѕсагсаге рип сӣйеге И- 
Бега 
~ сжатым вбздухом у. разгрузка, пнев- 
матйческая 
разгрузчик т. (таз, іга5) Аезсагс&ог 
автоматйческий — аеѕсйгсйїіог ашотаї 
барабанный и» Фезсёгсёюг си їашриг 
вакуумный ~ (цемента) Чезсагсйюог си 
уасиит (репіги сітепі) 
грёйферный ~ ЙФезсйгсйіог си вгаЙаг 
многоковшбвый ~ дезсагс&юг си та! тиї- 
те сире . ` 
пневматический ~, езсАгс&юг рпецтаїіс 
скребкбвый — @еѕсйгсйіог си газлаиог 
шнёковый ~, деѕсйгсӣїог си 5пес 
элеваторный г» дезсагсаюг ееуаюг 
раздавленный зігімії 
раздавливание п. (тес) ѕігіуіге, 2гоЫіге ; 
тигіїге 
раздавливать (тес) а 5ігіуі, а х24гобі ; а їигії 
раздатчик т. (таз) 4ізігібийог 
раздваиваться (сі, агит, Ша») а зе Бійигса, а 
5е гатійса 
раздвигать а 4ізгаціа ; а ЧезГасе 
раздвижной сиЙзапь, різалі, 1@езсорс 
раздвоёние п. (с), дғит, шаг) Біїигсаге, га- 
тіїісаге, аааге 
раздевалка Г. (аг) уезнаг, рагдего а 
разделёние п. ѕерагаге, дезрагйге ; йеѕѓасеге ; 
йіуігаге, їтрӣгўге ; рагсеіаге 
~ потбков движения (агит) ѕерагаге а 
Пгеюг де сігсиаўйе 
раздёлка Г. (іт) Ғаѕопаге ; дебігаге 
гу кабеля (ітес) ргерагагеа ехігетіїд- 
Шог ипиї сабій, тайзагеа сабіціці 
г» кромок (ітес) ргеїшсгагеа / ІТебігеа 
тагвіпіог 
г лузгӣ (ѓећп, ітес) ргешсгагеа ипећіи- 
гіїог іпіегіоаге 
~ по трафарету (іт) ргешсгаге дира то- 
де! 
~ под мрамор (/іп) деѕепе / аре са Іа 
тагтига, єгирагеа Игеюг са Іа тагти- 
га, тагтогај 
углбв (агй, гео) ігаѕагеа шпепійгіог 
шва (/тес) ргеєдіїгеа тагеіпог ипеі 
сизатигі - 
^ швов (елп) гецтріегеа гозтигіїог 
раздёлывать (Іт) а деріа, а Газопа; (/іп) 
а ітіа 
разделять а ітрдгії ; а ѕерага ; а Фа; а 
рагсёа ; а ЧезЁасе, а йеѕрӣгіі 
раздроблёние п. (пиг) Ейгітіаге, гасйопа- 
ге; тасіпаге, тӣгипјіге; 2дгобіге ; ѕѓагі- . 
таге 
раздроблённость Е. (тіг) ѕѓаге де Ғагїтіаге 


9 
— 
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разпроблять (ті) а ЕАгАтца, а Ёгасіопа ; а 
тагипў ; а 2дгобі ; а ѕѓагіта 

раздуватель т. (/егто) @зрону де ѕићаге ; 
ајшај, дига 

разжелоббк т, сапешга, ѕапі, јеһеаЬ ; (ағћ, 
еісоп) дойе 

разжидӣть (сНіт, 2) а Аа, а ѕиЫіа 


разжижёние п. (спіт, #2) заБйеге, аЙчаге, 
ЧПиайе 
г. грунтов, тиксотрбпное (єеої) @шайе 
чхоїгоріса а їегепигііог 
разжижитель т (спіт) дїшшапі, авепі де аї- 
Шшаге 
раззенкбвка Г. (ітес) адіпсіїог ; іезіїог 
разлагать(ся) а (зе) Чезсотрипе, а (е) 
діѕосіа ; а риїгелі 
разладка Г. (таз) дегеаге 
разложёние п. Пеѕсотрипеге, Фегаргебаге, 
дізосіеге 
гнйлостное — (миг) риќгегіге 
г движёния (тес) еѕсотрипегеа тіз- 
саги 
г» сйлы (тес) дезсотрипегеа Ѓогеі 
разлом т. (тес) гиреге 
глубинный ~ гаріига де адіпсіте 
размалываемость Г. (тік) тасіпабійате, рга 
де тасіпаге 
размалывание п. у, размбл 
размалывать (тіг) а тдсіпа, а ѕѓагіта 
размах т. апуегвига ; атрійидіпе ; атріоаге ; 
уаїоаге діпіге шахте 
~~ колебаний (тес) атріоаге а озсіїаційог 
~ напряжёния (тес) атрііѓийіпе а Іеп5і- 
мпії 
гу цикла (тес) агарійидіпе а сісішіші 
размачивание п. іптиіеге, їтбібаге ; тасе- 
гаге 
размежевание п. (сео) дешицаге ; рагсе- 
Іаге ; Богпаге ; агрепіа| 
размельчать (ти) а шагипи, а ріѕа 
размельчёние п. (тік) тагаийге 
размер т. дітепзійцпе ; тӣгіте ; соіа 
— в свету (есоп, тіп) Іашіпа, ітепѕіџпе 
іпіегіоага (де ігесеге) 
габаритный ~ аппепзшие вабамиса / де 
забагії 
главный — (срі) аппепяипе / со ргіпсіраїд 
главный координационный модульный ~ 
(срі) дітепзійпе ргіпсіраїй де соогдопаге 
тодиіага 


действйтельный — (срі) Фітепѕіцпе геаїд 


/ ееснуа 

ге дбпуска (таз) тйгітеа спарини де 10- 
Іегапіе 

допускаемый ~ (срі) дітепзійпе Т0іегаїй 

/ айтіѕа 

едйньй координацибнный мбдульный ~ 

(срі) дітепзійпе цпівагай де соогдопаге 

тодшага 

завбішенньй г» (срі) со / Фтепѕіцпе 

пайгіїй 


заданный ~ (срі) аітепѕіцпе ргезсгіза 
занйженньй ~ (срі) соїа тісѕогаѓа 
кажущийся — (срі) дітепзіцпе арагепіа 
конструктивный -— (срі) аітепѕіцпе де 
ргоіесі / сопѕігисйуй, соїа сопѕігисйуа 
~ кривизны (агит, таі, тес) дітеп5іцпе 
/ тагіте а сигбигії 
критйческий координацибнный . мбдуль- 
ный ~ (ѓеһп) анпепзише сгііса де соог- 
допаге тодиіага 
натурный - (срі) дітепзіцпе геаіа 
номинальный мбдульный ~ (Тепп) дітеп- 
зіцпе потіпаїд тоадціага 
нулевой модульный ~ (1ейп) Фітепзште 
де тоди! 2его і 
ббщий — (см) дітепзійпе Тоїаїй 
основнбй координацибнный модульный — 
(1ейп) дітепзіцпе де Баха де соогдопаге 
шоадшага 
го отвёрстий сйта (т) аниепяипеа осћіџ- 
гіог 5іїеї . 
параметрический координацибнньй мб- 
дульньй ~ (1ейп) дітепзійпе рагатеїгіса 
де соогдопаге тодшага 
предёльный ^- (срі) дФітепзіцпе тій 
предпочтительный мбдульный ~ (ѓейп) 
итепзшие тойшагӣ ргеЁегепна!а 
присоединйтельный ~ (срі) Чипепзшие 
де гасогааге / Фе азатЫаге 
проёктный — (срі) дітепзіцає ргоієсіаїй 
расчітньй — (срі) дітепзіцпе де саїсиі / 
потіпа!ё / теогейсй З 
г с припуском (срі) ѕиргайітепѕіопаге 
своббдньй м» (срі) іітепѕіипе / соїд Й- 
Бега 
сопрягаемый ~ (/епп, (тес) дітепзійпе де 
азатііаге / регеспе 
справочный г» (срі) дФітепзійпе Че геѓе- 
гіпіа 2 
стройтельньй ~ (срі) іітепѕіџпе соп- 
ѕігисійуа 
угловой — (таз) ітепѕішцпе ипеһіц- 
Іага 
унифицированный координацибнный мб- 
дульный ~ (ейп) аппепзшие ии йсай де 
соогдопаге тодиіага 
устанбвочный ~ (срі, (ейп) йітепѕіџпе е 
топа} ў 
фактӣческий ~ у. размер, натурный 
ходовой — (т45) дітепзійпе ила! 
сигепій 


г частицы  (тіг) шагіте а рагисше 


размёры т. рі. йітепѕіџпі, сое 


габаритные транспортные ~ (ср!) дітеп- 
зіцпі де габаги де ігапѕрогі 


размётка Г. тагсаге; ігаѕаге ; Їпѕетпаге , 


сгадаге ; јаІопаге ; дешиНаге 

ге гнёзд (іенп) ігаѕаге а пізеіог 

плоскостная ^ (іенп) ігаѕаге рЇапӣ / 

ре о Гага 

— по мёсту (Ітес) ігаѕаге ре Їос / дира 
ріеза 





размётка 
= проёзжей части (1ейп) ігаѕагеа рёг- 
{1 сагозабіе 
пространственная — (Іенп, (тес) ігаѕаге 
зрайа!& 
су стальных стержнёй (/ейп, ітес) таг- 
сагеа / їпѕетпагеа Багеіог де ое! 
разметчик т. (Ітес) їгаѕаїог 
размечать а їгаза ; а їпзетпа, а тагса, 
а јаіопа 
размёшивание п. (тіг) таіахаге, атезіесаге 
размбічивать (тіг) а атезіеса, а таіаха 
размешать а атріаѕа ; а агапіа; а іпѕіаіа 
размещёние п. атр!аѕаге, азехаге; агапіа- 
тепі ; атріазатепі 
г окбнных проёмов (1ейп) атріаѕаге а 
воїцгіїог де Гегезге 
~ проводбв (еі) атр!азаге а сопайсіогі- 
Іог 
разминовка Ё. (сі, Фит) гатра / геѓиріц 
де іпсгисізаге ; іпсгисізаге ; (сі) Ише де 
еуйаге / е їгесеге іпаїпіе; іаропа!ӣ 
де тасагигі 
замкнутая ~ іпсгисіѕаге їп дегіуаціє 
тупиковая — ше бе іпсгисізаге тоагій 
размокаемость Г. (тіг) сарасіїате де їптиіеге 
г» грунта Ё. (ве0{) сарасиае де штшеге 
а їегепшиі / а ѕоішиі 
размокание п. іптџшіеге 
размбл т. (тіг) тасіпаге 
мокрый ~ тасіпаге штеда 
непрерывный ~ шёсшаге сопипий 
раздёльный ~ шас!паге зерага!а 
сухой — тасіпаге изса!а 
размолоспосббность Г. (т!) сарасиае де 
апасіпаге 
размораживание п. (ѓелл) егеһејаге 
размораживать (/епп) а дегвһеја 
размбтка Її. (Іспп) дегціаге, дебобіпаге 
размбчка Г. глины (сеоі, пи’) їптиіегеа 
агеііеі 
размуровать (Іепп) а ЧезГасе ип а 
размучивание п. (тік) зраіаге 
размыв т. (2е0[) его’дипе, 5зрдіаге, (^ак) 
аГиїеге 
~ грунта (2201) егогіцпеа зо 
~ насыпи (агит, (егау) егоглипеа гатЫе- 
шиі 
размываемость {. грунта (1:4) вга4 де аїше- 
ге аі ипиі їегеп 
размывать (л/а) а аїціа; а егода 
размыкание п. (сі) Чесир!аге; дебіосаге; 
(е1) десопесіаге ; Чз]ипсйе 
~ стрелбк (сі) дебіосаге а тасагигіїог 
размыкать (с) а еѕѓасе, а десир!а ; (еі) а 
десопесіа, а іпігегире 
размягчаемость Ё. (п/ғ/ сарасиае де їптиіе- 
ге 
размягчать а їмпша 
размягчёние п. (4гит) Нихаге; (вео!) їп- 
тиіеге , (а!) дедигігаге 
разнораббчий т. (1ейп) ѕајаһог 
разноразмёрность Г. ЧМегеп{а де апптепзии 
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разнородность Ё. егегодепііате, уагіеѓаїе 
разность Ё. аіѓегеп{а 
~ высбт (вео) депіувіаге, іѓегепја е 
айтидіпе 
~ главных напряжений (тес) дїегепій 
діпіге шагипШе еѓогіцгИог ргіпсіраїе 
(еРогіці давсуіаїог) 
гу. давлёний (Лідг) дйегепіа де ргезіцпе 
г отмёток (зеоа) діїегенід бе соїе 
психрометрйческая ~ (Іегто) діїегепій 
рзіпготеїгіса 
~ уровней (гео) діїегепід ае піуе! 
-- цветности  (/іх)  Фіїегепуа сготайса 
де Яркостей, порбговая (/і2) аїїегепій 
ргає де Іштіполіїаїе 
г яркости (/і2) діғегеп{а де Іштіполі- 
тате 
разнотолщинность +{. ргоѕіте пеипИогта 
разббранный детопіаї 
разобрать а Четопа ; а йеѕѓасе 
разобщаемый ЯеѓаѕаЫ! ; деситуабії, десопе- 
стабі! 
разобшать а ЧезЁасе, а ѕерага " а 12о!а ; (таз) 
а аебгеіа, а десиріа 
разогрёв т. ({егто) (ге)Їїпсдігіге 
гу бетӧнной смёси (Бер тё) іпсдігігеа 
атезіесиіці де Бегоп 
разогревать (ѓегто) а (ге)їпсді,і 
разбмкнутьшй (гі) Фезійзигає ; іпігегирі; де- 
сиріаї, десопестаї ; дебіосаї ; 41$]ипсйопае 
разрабатываемость Г. грунта (деої, (егаз) 
Іисгабійкате а 5оЇціці 
разрабатывать (срі) а еіабога, а за, а 
рипе Іа рипсі ; (тіп) а ехріоаїа ; а ехсауа 
разработка Ё. (срі) еіабогаге, ѕїийіц ; ((егаз, 
тіп) абага|, ехріоаїаге; (1ега5) ехсауаге 
~ выемки зараге / ехсауаге а Че Мени 
~ выемки, головная ехсауа[іе Ёготіа1& а 
дебіеціці 
~ выемки, поперечная ехсауайе ігапѕуег- 
за!А а дебіеціші 
~ выемки, продбльная ехсауайе Іопрій- 
діпаїд а дебіеціці 
грунта ехсауаге а {егепиит 
грунта, одноярусная ехсауаге їпіг-ип 
ѕігаї а (егепици 
гу грунта, послбйная ехсауаге їп 5ігаїигі а 
гегепиіші 
~ грунта, ступенчатая ехсауаге іп ігеріе а 
тегепиіці 
~ грунта, террасная ехсауаге а ратіпійціці 
їп гегаѕе 
дражная ~ (птес) ехріоаїаге ргіп ӣгараге 
г забӧя (саг, тт) ехсауаге їп аБаїај 
— карьёра (саг) ехріоаїагеа ипеі сагіеге 
карьёрная ~ (саг) ехігавегеа ргойцѕеіог 
їп сагіега / ргіп ехріоаїаге Іа 21 
ключевая ~ (сзиб) абайа] де Бома / Іа 
Бона Їгопіціці 
г» котлованов (яеої, іегаз) зарагеа ргорі- 
Іог де Гипдайе 


і 


і 
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разработка 
открытая ~ (сағ, тіп) ехріоаїаге дезсбі- 
за / Іа ѕиргаѓа{а 
~ открытым разрёзом (саг, тіп) ехріоа- 
таге Іа 21 / іп сагіегӣ 
~ открытым спбсобом у. разраббтка, от- 
крытая 
подводная ~ ехріоаїаге зиБасуаНнсй 
м проёкта (срі) еіабогагеа ргоіестиіці 
гу резёрва (/егаѕ) ехсауаге де їтргитиї 
разравниваниє п. (акит, яеоа, Іеказ) піме- 
Јаге ; (кит, Пп) пеїетіге 
г грунта шуе!аге а рати 
гу раствбра (Беї) їпіпдегеа / пегегігеа 
тогіагиіці | 
разрегулирбвка Г. (таў) дегезаге 
разрежённый гагейаї ; гаги; .ергеѕигіғаї 
разрёз т. {йіеге ; (йіеіигӣ ; Гараз ; Гапій ; (срі) 
ѕесипе ; ргобії ; (тїп) сагіегӣ ; ехріоаѓаге 
Іа гі 
аксонометрӣческий ~ зесіїипе ахопотеї- 
гіса 
буровбй — зесіїшпе / ійіеішгӣ рип зопай 
вертикальный ~ зесйипе уегіїса! й 
геотехнйческий ~ (2е01) ргой| веоѓіеһпіс 
горизонтальный ~ зесйипе  огігопіаїд 
изометрӣческий 2» ѕесјіџпе мотейлсй 
косбй ~ (Мега обіїсда 
мёстный ~ зесйипе Іосаїй 
наклонный ~ ѕесйипе їпсііпаїӣ 
перспектӣвный — ѕесіџпе їп регѕресііуй 
поперечный — зесйипе ігапѕуегѕаі& 
продбльный — зеспипе Іопвіќиіпа!й, ргобії 
їп шие 
простой — зесйипе си уедеге ѕітрій 
радиальный ~ ѕесіцпе гадіаїй 
сложный — ѕесіцпе сотр!ехё / си уейеге 
сотриѕа 
совмещённый — ѕес[іцпе ѕиргариѕӣ 
ступёнчатый 7» ѕесіипе їп пере 
тангенциальный е зесйипе 1апвепиа!а 
теоретйческий гу зесйипе Теогегісй / ідеаїд 
торцбвый ~ зесйипе де сарді 
фронтбнный ~. зесііцпе рип Ёгопіоп 
частичный ~ зесйипе ратйа!а 
разрезёние п. у разрёзка 
разрёзать а 1йіа ; а зесйопа , а десира 
разрёзка Г. їӣісге ; Фесираге , 5есіїопаге, аі- 
утаге 
разрезнбой е геїегаї ; Фе зесйопа!, де деси- 
раї; 5апішії; (екон) Фїзсопіїпии (їп е/е- 
тепіе 1т4ереп4ете) 
разрешёние п. гехойуаге, 50Їціопаге , регт- 
зів ; аціогізайе , аргобаге 
~ на произвбдство работ (ес) ашюнтане 
ае ехесийе а шсгагИог 
разрубӣть (1ейп) а дезриса, а (а (си Іороги!) 
разрубка (1ейи) деѕрісаге 
разрушаемость Р Фігисибінате 
разрушать а 4ізігиве , а дето!а, а адгіта 
а деїегіога 


разрушёние п. 4ізігиреге ; ргабизіге ; дідгіта- 
е; Фетоіаге; гиреге, ѕігіуіге , (тік) де- 
іегіогаге, аЦегаге ; дергадаге 
~ вслёдствие разжижёния (вео!) гиреге 
даїогиа зсигреги ратїпёиіиі 
вязкое — (тес) гиреге даисШа 
~ гбрной порблы (вео!) Чізіосаге / 5Їдгі- 
таге а госіїог 
гу кладки девга4аге а 2іййгіе 
г» конструкции аевгайаге а сопзігисфівї 
коррозибнног — @іѕігиреге ргіп согогійпе 
мгновённое ~ 4ізігиреге іпзгапіапее 
механйческое ~ фізігидеге тесапісӣ 
начальное ~ гиреге іпіціаїд 
г» образца (срі) аіѕігивеге / гиреге а ер- 
гиуеѓеї 
~ от усталости (тес) гиреге Іа оБозеа!& 
пластическое ~ (тес) гиреге ріазіісй 
~ плотйны (сл) гирегеа Багацціці 
повёрхностное ~ (е/соп, вео!) дергадаге 
ѕирегѓісіаІа 
~ подбшвы откбса (4гит, іега5) пагигеа 
рісіогиїці таїаацімі 
полное ~ дізігиреге їоѓа!& 
~ при растяжёнии (тес) гиреге Іа їпіп- 
аеге 
~ при сжатии (тес) гиреге Іа сотргезѕі- 
ипе 
~ при срезе (тес) гиреге Іа Рогіесаге 
прогрессйрующее ~ (еїсоп, тес) діѕігиве- 
ге / гареге ргоргеѕіуй 
гу. раздавливанием (тес) гиреге Іа ѕігіуі- 
ге / Іа шгиге 
~ сдвйга (тес) гиреге Іа аїппесаге 
статйческое ~ (тес) гиреге ѕіайс& 
усадочное ~ (2601) гиреге Іа сопіга- 
сіе 
усталостное ~ у. разрушёние от уста- 
‘лости 
хрӯпкое ~ (тес) гиреге бив 


разрыв т. гиреге ; гирішг& ; вгіпіигд ; дїзсоп- 


Чпийаге, іпігегиреге ; ехріогіе ; (вео!) Каїе 

вйдимый ~ (тес) гиріцг& уїгібіід 

внутренний — (тес) гиріага ицегий 

~ изображёния (срі) @іѕсопііпиіќаѓеа ге- 
ргетепідгії 

~ образца у разрушёние образца 

открытый ~ (тес) гаршга аеѕсһіѕ& 


самопроизвольный ~ (тес) гиршга зроп- 


{апа Д А 
хрупкий — (тес) гирічга {тазна 
шумовбй ^/ (ас) имегуа| де аїепиаге а 
зботоїціці 


разрывать а гире, а йеѕігёша , (еї) а їпіге- 


гире 


разрьваться (Іехр) а БИЕ (тес) а ѕе 


гире 


разрывнбй де гиреге , @сопйпии ‚ (Іехр) 


ехріогіу М 
разрыхлёние п. аЙпаге, 5сагійсаге 
~ грунта (Іегаз) ѕсагійсаге 

рапйии 
остаточное ‘~ (Іегаз) аЙпаге гетапепід 


айпаге а 





разрыхлитель т. (714$) зсагібісаїог 
разрыхляемость Г. грунта (/егаз) сарасіїате 


гай де аїїпаге а зо! 
разрыхлять а аЙпа 
разряд т. (таї) гапе, огаіп, (ес) сатевогіе, 
(е1) дезсагсаге 
разрядка Г. дезсагсаге 
ге напряжёний бесстыковбго путй (сі) 
деїепзіопагеа сай Гага јоапіе 
~ сифбна (а1[, 1151) дегатогзагеа 5іїопи- 
Іш 
разрядник т. (е/) рагаїгазпеї 
разуплотнёние п. (1егаз) десотрасіаге , їп- 
Ғоіеге, айпаге 
~ гбрных порӧд Пегіпіевгагеа  госіїог 
~ грунтов аЙпагеа рапйишг!Иог 
г» застройки (и’Ь) гёгігеа сопзігисійог 
разупрочёние п. гедисеге а гелізгепіеї, Їпти- 
іеге (а ратїпіиіиі) 
разъедание п. соголіцпе ; согодаге ; аїасаге 
~ огнеупоров (тіг) согогійпеа таїегіаіе- 
Іог геїгасіаге 
рее п. десиріаге, Пе21ераге, зерага- 
, (еі) іпігегиреге, Фесопесіаге 
МЕ 20 а десиріа, а Пеѕѓасе ; а десо- 
песта 
разъёзд т. рипсі Ыос Яе Їпсгисізаге 
автодорожный ~ (акит) іпсгисіѕагеа ац- 
г051га2Пог 
железнодорбжный ~ (сі) пана ае іпсги- 
сізаге Че сайе ѓегаїа 
разъём т. йетотіаге, еѕѓасеге, Чезрагиге, 
ѕерагаге , (таз) ріап де зерагайе`, гасога , 
(е1) сопесіог, рига де сигепі 
разъёмка Г. форм (тіг) фетопіаге а йра- 
гиїці 
разъёмный детопгабі! 
райбер т. (і тес) аіегог 
райбн шт. хоп, геріцпе ; (ит) гаїоп; саг- 
пег, 5есіог 
внутрикраевой ~ топ& іпігагеріопа!й 
внутриобластной — 20пй іпіеггевіопаїд 
жилбй ~ топй / сагіїег Че Іосиїціе 
ландшафтно-планирбвочный ~ топа де 
етайтаге їегіѓогіаіа 
~ пионёрного освоёния гопа рог де уа1о- 
гібісаге 
планировочный ~ топа Пе узештайхаге 
пригородный — топа зибигЬапа 
селитебньй — топа теддепна!А 
сельскохозяйственный ~ топа аєгісоїд 
складской ~ топа де 4ерогие де та- 
дати 
районйрование п. 2опаге, йпрагрге ре гаіоа- 
пе / ре 20пе 
стройтельное г» 2опаге дира ѕіѕіете сопз!- 
гиспуе 
~ территбрии дрббное гопаге еіарізаїй а 
тегНоги 
~ территбрии, планирбвочное хопаге а {е- 
гиогіціш репіги зі5їетабітаге 
раковина Ё сауегиё, сауїате, вої (1151) 
сиуеїа , (тік) шсіелипе 


а раітіоши ці 
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внутреняя газовая — (тік) іпсіцгійпе 
ицегпа де рат 

закрытая газовая ~ (пи) шошииие 
їпсһіѕа Че гал’ 

кухонная ~ сһіцуеій де Бисдідгіе 
поверхностная ~ (тик) заЙига Че ѕирга- 
Гага 

усадочная ~ (т!) геазига 


ракурс т. (агл) гасигѕі, ипеһі де регѕрес- 


пуа 


рама Г (еісоп, тес) сайги ; гат ; ѕсһееї 


(таз) заза , сагсаза 

арочная ~ садга си А сигра 
балочно-раскбсная ~ сайги си ягіпгі си 
сопігаїїзе 

бесшарнирная · ~ сайги Гага агісціації 
брускбвая ~, садги іп Баге 

буровая — (1ейп) сайги е Гога} 
вакуум-присосная ~ (1ейп) саги си уеп- 
та 

ворбтная ~ сайги Пе рогіаї 

дверная ~ (ос де цей 

двойная ~ гата 4иЫій.; сегсеуе!е дибіе 
двускатная ~ садги си доца раме 
двустбечная ~ сайги си 401 шопіації 
двухпролётная ~ садги си доці `еѕсћійегі 
двухшарнӣрная ~. сайги си йоџаӣ агисша- 
11 

деревянная — сайги іп ети 
железобётонная ~ сайги йіп Бегоп агтаї 
жёсткая ~ садйги гівід 

задёланная ~ сайги іпсазігаї 

закладная — сайги іпсогрогаї 

замкнутая ~ сайги їпсһіѕ 

~ затвора (сй) вгіпаё !аѓіега!а а ѕїауПет 
защемлённая ~ у. рама, задёланная 
зимняя оконная ~ сегсеуеа. ди а де Ее- 
геаѕіга (репіги іағий) 
избгнутая — гота сигбаїй 
испытательная ~ (ср!) ѕаѕіц 
іпсегедгі 

клеёная — садги Їпсієїаї 
колёсная — (сп) сайги а! гоШеог а! 
готеіог 

колосникбвая ~ (ѓеғто) гата си Баге 
кольцевая ~ саги шеаг 
комбинйрованная ~ садги сот па! 
консольная ~, садги іп сопзо!& 

~ копра (таў) садги! ѕопеїеі 
корббчатая ~ сайги си зесйиие сһеѕопаїй 
г крёпи (тіп) саги ѕиѕйпегіі і 
крестообразная ~ сайги їп сгисе 
металлическая ~ сайги шаайс 
многопролётная — сайги си та: тике 
дезсрідегі 5 
многозтажная ~ садги птийіегаіаї 
многоярусная ~ сайги си таг тиіїе шуее 
монолитная о» садга топо! 
направляющая ~ (таз) садги де єрідаге 
напряжённо-армированная ~ саги агтаї 
лепзіопат 


садги де 
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рама 
натяжная ~ (тіп) сайги е їепѕіопаге 


неразрезная — садги сопіїпиц 

несимметрӣчная ~ сайги пезітеїгіс 

несущая ~ сайги рогіапі 

однопролётная — сайги си о Пеѕсһіеге 

одношарнӣрная ~ сайги си о агисшайе 

одноярусная — сайги пееѓајаї 

однозтажная ~ у. рама, одноярусная 

окбнная ~ сегсеуеа Фе Ѓегеаѕіга 

опорная - сайги Фе геахет / Пе ѕргіјіп 

плоская ~ сайги ріап 

поворбтная ~ (таз) саги гой(ог 

подибрная ~ сайги де ѕиѕјіпеге 

подъёмная - окна сегсеуса эИзапий / гі- 

дісдіоаге а Ѓегеѕігеї 

полигональная ~ сайги ройвопа! 

поперёчная ~ сайги ігапбуетза! ў 

портальная ~ (таз) садги рога] 

предварйтельно-напряженная ~. сайги 

ргесотргітаї 

продольная ~ садги Іопбігидіпа! 

промежуточная — саги іпіегтедіаг 

пространственная ~, сайги зрайа! 

прямоугольная ~ сайги гесіапешаг 

решётчатая ~ садги гейсшаг 

ле с йрочньм рӣгелем у. рама, арочная 

г с гибкими стойками сайги си 5Ирі 
еіазіїсі 

г» с жёсткой средней опорой саги си 
геатет іліегтедіаг гівіа 

г с защемлінньми опбрами садги си геа- 

тете іпсаѕігаїе 

с ломаньм рӣгелем сайги си гібіа Їгіпій 

с опбрным шарнйром сайги си геатет 

агісшаї 

— со смещающимися узлами саги си 
подигі деріазабіїе 

гу с подвесными консблями сайги си соп- 
зо!е де 5и5(їпеге 

г є шарнйрными опорами саги си геа- 
тете агіїсиіате 

— с фанёрной стёнкой садги си шипа 
аіл ріаса) 

сборная ~ садти ргеїабгісаї 

сварная ~» (еїсоп, та$) садги зидаї 

сдвбенная - у. рама, двойная 

симметричная ~ (тес) сайги 5ітеїгіс 

симметрично загружённая ~ садги си 

іпсдгсаге ѕітеїгіса 

сквозная — сайги ігаїогаї 

составная ~ сайги сотриѕ 

сплошная ~» сайги ріп / таѕіу 

стальная ~ сайги іп ое! 

статически неопределймая ~ сайги ѕіаќіс 

пейеѓегтіпаї 

статически определймая ~ сайги ѕіайс 

деїегтіпаї 

стропйльная — садги-Ёегта 

тбпочная ~ (гто) сага де вига де 

Ғосаг 


і 


і 


трапецеидальная г. сайги Ігарегоїдаі 
трапецеидально-подкосная — сайги ігаре- 
2014а! си соштай$е 
трёхшарнйрная ~ сайги си ‘те! агіїсціа- 
1 
трубчатая ~ сайги ішбцшіаг; (таз) базі 
тиБиаг 
фундаментная ^^ саги де Гилаайе 
цёльная сббрная ~ сайги ргеѓабгіса! іп 
їпігевіте 
шарнӣрная — сайги агісшаї 
шарнӣрная портальная ~ сайги рома! аг- 
псшаї 
зтажная ~ садги еіајаї 
рамка Г. сигѕог (Іа зибіег) ; сага; гата, 
Боганга (у. 5і рама) 
г для кирпича (1ейп) ѕатаг репіги сӣ- 
гапиаа У 
фунламентная ~ у. рама, фундаментная 
г. штангенцӣркуля (/тес) сигзоги! заЫе- 
гии 
рамный си / де сайги ; де гатӣ 
рамочный у. рамный 
рампа Г. (с/, кит) гатра 
г» тоннёля (сѕиЬ) гатра ае ішпе! 
рандбалка Г. (еісоп) вгіпда де сепига 
тагеша!а 
раскалывание п. еѕрісаге, сгараге 
раскалывать а дезріса, а сгара 
раскапывать (ѓелл) а Гасе 5араїшгі, а 4е2- 
гора 
раскАтанный Їпіїп5, пекелії, уаЦий, дегиіаї 
раскатка Г. (іепп) дегиіаге, Пеѕѓаѕигаге 
~~ кабеля дегшагеа са ши 
раскачивание п. баіапѕаге ; сІййпаге 
л плит (Іепп) баіапѕагеа даіеіог 
раскладка Ё. (1ейн) афегаге, рипеге; (е/- 
соп) йуйита, апсадгатепі 
— кирпича азехаге а сагатігПог 
г кирпича насухо азехаге а сӣгӣті21- 
Іог ре иѕсаї (Ёга тогтаг) 
— рёльсов (сі) аѕетаге а зіпеіог 
лу шпал (сі) ротаге а ігауег5еіог 
расклёпывать (стеї) а Фегпіиі, а ѕсоаќе 
а {Ма пише 
расклйниваниє п. зсомегеа репеюг; (Іт, 
Іенп) дезрісаге си ајиќогш репе!ог 
расклӣнка Г. крёпи Г. ((ейп) зсозмеге а ре- 
пеіог де ИЙхаге 
раскбл т. Чезрисаге; зрицесаге ; сгараге, 
деѕрісйтига ; сгараига 
раскбпки Ё. рі. ѕарёїигі 
раскорчёвка Ї. (1егаз) деїгізаге 
раскбс т. (е/соп) діагопаїй ; Багӣ йіавопа!ӣ , 
сопігаїїзй ; сопігауїпішіге, ргоріеа 1псНпа- 
14; Бага де ітріпреге 
ветровбй — сопітауїпішіге 
восходящий ^^ діавопаїй аѕсепіепій 
вспомогательный г» Фагопа! зирійтепіа- 
га 
вінесенньй ~» сопігаѓіѕӣ їп сопзоїідй 
главный ~ діасопа!й ргіпсіра!ӣ 
нисходящий — Фавопа!8 дезсепдепій 


раскбс 
обратный ~ сопігаѓіѕа тазигпата, діавопа- 
1а шуегза 
опорный г» сопігаѓі$й де ѕргіјіп, Фавопа- 
ій де геатет 
перекрістньй ~ фіавопаїй іпсгисіѕаїй 
поперёчный г» діавопаїй їгапѕуегѕа!а 
— раббтающий на сжатие Ф1авопа!а сот- 
ргипа!& / зойсНа:а Іа сотргезите 
растянутый — фіавопаїй 1пйп5& 
сдвбенньй — апігеіоа2й 
сжатый ~ Фавопа!& сотргипа!а 
скрешённый — у. раскос, перекрёстный 
лу структуры Фазопа!а угисиги 
трубчатый ~ Фаропа!& ічошага 
угловой ~ Фавопа!а де соц 
~ фёрмы діавопаїа Гегтет 
раскбска Г. (тіп) Іагеіге Іа 5драгеа ипе №м- 
сгагі тіпіеге ; (агит) гатбіец ; гатЫеіеге 
верхняя 77 (4гит) гатбіец зирегіог ; 
(тіп) Ідгвіге зирегіоага 
двусторбнняя ~ (кит) гатЫе!еге 91а 
раскбсный де сопігабіза 
раскреплёние п. (ейт) зргациге 
раскреплӣть (/ейп) а ургаци 
раскрой т. ((ейп) ігазаге, сгоіге 
ло листа сгоіге а Ёоіі 
лу оболбчки їгаѕаге а 1пуеШоги 
я полотнищ ігаѕаге а (АБИог 
г» ‘рулбна сгоше а гшошіиі 
раскружаливание п. (фе!) дезсіпігаге, йеѕѓа- 
сеге / детопіаге а сіпігеїог 
лу арки дезсіпігаге а боі 
лу оболбчки дезсіпігаге а пуеШоги 
раскружалить (Ре!) а Фезсіпіга 
раскрутка Г. деггӣѕисіге, Чезріегіге 
раскручивание п., произвбльное, каната 4е5- 
Ғасеге / аезренге бега а саЫішш 
раскрытие п. Чез{асеге ; дезспідеге 
гу трёщин дезсбідеге / Фезіасеге а Изиги 
лу шва деѕсһійеге а гоѕішш / а ]фоаме 
раскряжёвывать (Іт) а дебіга, а сгої 
распалубить (фег) а десоїга 
распалубка Г. (Бе!) десоїгаге 
немёдленная ~ фЧесоїгаге ітейіаї дира 
тиіаге 
распалублизание п. у. распалубка 
распалубочный десоїтаї 
распйливать (Іт) а Ема си Тегдзігаці 
распилбвка Г. (Іт) дебігаге, {йіеге си іЇега5і- 
гам! 
безопйлочная ~ ійіеге / Фебігаге Гага гите- 
виб 
— древесины, продбльная дебіїаге а сһе- 
геѕїеіеі іп шириие 
косая ~ (Іт) їдіеге / дебіїаге їпсііпаіа 
— на брус (іт) дебіїаге ре ризте 
целевая — (Іт) Фебіїаге аира дезійпаре 
распирание п. Бигӣиѕге ; (вео!) їтріпреге 
Іаїегаіа , 
я кладки Бигдизігеа 2ідагіеї 
распирать а їтріпве Іагегаї 
расплав т. (тіг) таза їориа 
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длинный ~ тазй юрий си Їпійгіге Іепід 
корбткий г» таза юрий си іпійгіге гаріаа 
расплыв т. иНпаеге ; геуйгзаге 
- конуса раствбра (тії) газагеа сопціці 
де тогіаг (Іа їпсегсӣгі) 
~ кбнуса шлама (тіг) іазагеа сопшиі де 
разій 
распльваться а зе шипае ; а зе геуагза 
расплющивание п. Тигіїге, 5ігіміге, арайтаге 
располагать а ӣіѕрцпе ; а аега, а атріаза, а 5і- 
ша ; а агапіа 
~ в шахматном порядке (1ейп) а а5ета їп 
еѕісһіег 
— впритык (ейп) а аѕеға сар Іа сар 
~~ уступами (ѓейт) а аѕеха їп ігеріе 
расположёние п. (ѓейп) атріазаге ; азехаге ; 
атріазатепі ; ѕіќџаџіе ; рогіџе ; Яіѕрипеге 
~ балок, заподлицб а5егагеа єгіпгіїог Іа 
піуе! 
~ балок, повышенное азехаге шАЦа{а а 
5720г А 
~ балок, понйженное аѕегаге собогиа а 
вгіп2Пог 
~ балок, этажное атріазаге еќајаѓа а вгіп- 
ог 
— в разбёжку адехаге ргіп зиргарипеге / 
рип іпсдіесаге 
диагональное ~ атріаѕаге „їп фіаропаіа 
~ кирпичёй в шахматном порядке азега- 
геа сйг&тіхПог іп е$ісһіег; ога} де 
сагаАпиай їп ебіспіег (Ја сиріог) 
зигзагообразное ~ азехаге їп гівгав, 
лу поля дбпуска атріаѕагеа сиприци фе 
їоіегапід 
послёдовательное ~ атпріазаге іп зегіе 
г. уступами азегаге / іѕрипеге їп пере 
цепнбе — азехаге / дізрипеге іп Іапі 
шахматное ~ єгираге / аѕеғаге іп еѕісђі- 
ег / іп зав 
распбр т. (тес) ітріпвеге 
~ арки (тес) їтріпвегеа агсшиі 
арочный ~ (сп, тес, рой) ргезішпе їп 
Бона / іп агс 
боковой ~ (2201) їтпріпвеге 1мега!а 
— грунта (яєеої) їтріпрегеа рапии аи 
начальный ~ крёпи (с5иб) ішріавеге іпі- 
Чаїд а зргіјіпіги 
г свӧда (тес) ітріпвегеа Бойеї 
распбрка Г. (еїсоп) ргоріеа ; топіапі ; сопі- 
гайізй ; діѕќапјіег ; рапа / ріеѕа де аіѕќап- 
{аге ; ѕргіјіпіге; Бага де сопігауїніміге 
арматурная ~ фїзгапіег йе агташгі 
винтовая г» дізгапіуіег си 5игиб 
загонная ~ @1запйег іпігойиѕ ргіп Гогіаге 
клиновдя <> дізіапіїег їп рапа 
конструкцибнная ~, @іѕїапјўег сопѕігисійїу 
крепёжная — йіѕќапрег де Йхаге 
г. между балками апігеїоага 
продбльная ~ спіпедй, вгіпда де дізіалуаге 
противоугонная ~ (сі) ргорієа сопіга 
Гивії сай 
самозакрепляющаяся ~ @запйег си Иха- 
ге аціотаїй 
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распбрный де дізгапіате 
распределёние п. герагіїіе, герагііғаге ; @іѕ- 
їшірбире ; діѕігіБиіге ; деѓаІсаге 
т оно (агт) герагіїзагеа агтйќигі- 
ог 
давления аїзігібшіа ргезшин 
земляных масс (1егаз) герагііғагеа та- 
ѕеі де ратіпі 
= нагрузки (тес) дізігібціа / герагина 
загсіпії 
г» напряжёний (тес) Фізігібціїа геп5іцпі- 
юг 
неравномёрное ~ (тес) герагіїғаге пеии1- 
Гогта 
= озна (еісоп, тік) герагихагеа роЇцгі- 
ог 
равномёрное ~ (тес) дїзігібціїе ппібогтй 
гу ресурсов (ес) аіосагеа гезиге]ог 
~ сйлы свёта (1150) герагіғагеа іпіеп- 
знай Іитіпіі 
є» скоростёй деформации (тес) ізігіби- 
На уЦехе]ог де деГогтайе 
г» стбка внутрисуточное (а!) аіѕїгірийе 
2іїпіса а дебіїиіші 
гу тепла (1егто) дізігібцііа сЯаиги 
~ усйлий (тес) герагитагеа еїогіигіїог 
распределйтель т. (таб) дізігібиіїог ; (дғит, 
таў тт) табіпа де їтргӣѕііаі / Фе г&ѕрїп- 
Ай, герагитог 
~ асфальта аїзігібціїог де азРай 
г бетбна (Беї, тає) дізігібціюог де Беюп 
~~ бетбнной смёси (Бер таз) дізігібці- 
їог Пе ашезіес де Беїоп 
г битума дізігібийог де Бігит 
вибрирующий о» аізітібцігог уїбгапі 
винтовой ~, дізігібціїог еісоійа1 
г» вбздуха діѕігібиіќог де аег 
ВОДОСЛИВНЬЙ ^ (сл) Феуегзог йе аїзігі- 
Бийе 
ге вяжущего дїзігібціїог де Нап 
г вяжущего на автомобйльном ходу 415- 
їгірціїог де Папі ре баз ашіо 
~ вяжущего, навесной аїзігібціїог де 11- 
апії рига! / ѕиѕрепааѓ 
~ вяжущего, прицепной аіѕігіриног де 
Папй гетогсаї 
~ вяжущего, стационарный аіѕігібийог де 
Папі ѕѓаўіопаг / віх 
гидравлӣческий — іѕігірийог Бідгаціїс 
~ гравия аі5ігібціїог де ріеїгіз, тазша 
де їтргаѕбаї рен 
гу травия на автомобӣльном ходу аіѕїгі- 
Бийог де ріеїгіѕ ре база аціо 
дисковый ~ фізігібніїог си 415с 
гу передвижной лёнточный  ізігібніог 
тобії си Бапай 
- питания дізітірцітог де айтепіаге 
самохбдный — аізігібціїог аціоргориїзаї 
~ цемента фізігібціїог де сітепі 
~ шлама аіѕігіритог де раза 
гу щёбня дізігібціїог де раша ѕрагій 


і 


1 





распределӣтельный 4е йі5ігібиіге, де герагії- 
таге 
распределять а герагига, а ӣіѕігібш, а їтрӣг- 
й; (4гит) а ітргд5на ў 
распространёние п. гёѕріпӣіге , ргорараге , і- 
Ғизаге 
— вибраций (тес) ргораваге а угайИог 
~ звука (Й2) ргораваге а ѕипеїшіш 
- колебаний (тес) ргораваге а оѕс1- 
1айНог | 
г тепла (Іерто) ргорараге а са4иги 
~ трещин іпаїпіаге а ИзигИог 
~ шума (ас, }і2) ргораваге а зрото- 
самі 
распространять а ргорава, а ехіїпде, а гӣѕ- 
ріпаі 
распрямлёние п. іпдгеріаге, гейгеѕаге 
распутица {. (4гит) гит Ӣеѕѓипдаї ітргас- 
Пса! ; дезипдагеа дгитигіїог 
распушка #. (тім) деѕѓасеге Чехаргеваге а 
ИБге!ог я 
гу мокрая йегаргераге итедА 
г сухая детартераге иѕсаіа 
распыл т. воды (уепі) риїмегігагеа аре! 
распылёние п. риіуегігаге, @регзаге, ргАйиге 
азрозбльное ~ риіуегігаге си аегозой 
~ струй (Шаг) риіхегігагеа уїпеї (де арӣ) 
~ тбплива (іегто) ршуепхаге а сотбиѕіі- 
ьШиіші 
распылйтель т. діїи2ог, ршуегіғхаѓог 
рассвёрливание п. (/тес) а!ехаге 
рассвёрливать (/тес) а аега 
рассвет шт. (еїсоп) ЧИегеп{а йітепѕіопаій а 
гатеїог де Ѓегеаѕіга си аеѕсһійеге ѕрге 1п- 
тегіог 
рассбв т. (тіг) сегпеге 
рассёяние п. 4ізіраге, Ппргазйеге, діѕрегѕаге, 
ргораваге 
акустическое — (ас) Ч15регзаге асиѕііса 
г» звука (ас) дізрегзагеа / ргоравагеа ѕи- 
пеїціці 
г. света (/і2) діїиліцпеа / дізрегзіа шпили 
расслёивание п. “гаНЙсаге, ЧезГасеге іп 5іга- 
їигі; (2еоі) сПуај 
г бетбнной смёси (феї, пи’) ѕевгевагеа 
атеѕіесшиі де Бетоп 
рассолёние п. грунтов Фезайпігаге а ратіп- 
тагіїог 
рассредоточениє п гброда (игр) дезсопвез- 
Попагеа огаѕшиі 
расстеклӧвывание п. (тіг) деуїїгійсаге 
расстилание п раствбра (/енп) їпііпаегеа 
тогіагиіці 
расстилать а їпііпде 
расстйлка Е. раствора (ѓелп) у. расстила- 
ние раствбра 
расстояние п. дїзгапій, іпіегуаї 
г» в свету (еісоп) шпила, деѕсһійеге 1п- 
тегіоага (аде тесеге) 
~ видимости (агит) Фата де утгібіїй- 
тате, мігібішате 
йстинное ~ (таз) дізіапіа геаїд 
~ между горизонталями (вео4) еспідіз- 
хапа сигЬеїог де піуеї 





расстояние 


і 


между колёсами (сі) есагіатепі 
между колбннами (агл) іпіегсоіопа- 
тепі 
~ между опбрами (тес) аіѕіапја діпіге 
геатете, Фезсрійеге | 
г- между бсями (с/) 4ізіапіа діпіге о5ії, 
атраѓатепі ; (таз) іѕїап{а  діпіге 
ахе А 
противопожарное — (срі) діѕіапја Фе рго- 
тесе сопіга іпсепашог 
~ торможёния (4гит) Фата / гит 
де їгіпаге 
тормозніє ~ у. расстояние торможёния 
растачивание п. (/тес) зігипуге іпіегіоага 
растачивать (/тес) а 5ігапії їп именюг 
раствбр т. (тік) шомаг; (спіт) ` ѕоіціе 
акустйческий ~ тогіаг ц5ог регги іепси- 
1а18 іпзопогігапій 
алюмосиликатньй — тогіаг Пиїд де аїц- 
тізозійсаї 
асфальтовый — тогіаг азїайіс 
битумный о» тогіаг Бііштіпо5 
быстротвердёющий ~ тогіаг си риа га- 
ріаа 
вермикулитовый — тогіаг си уегиисиШ 
водный ~ (спіт) 50їцщіє ароаза 
воздушный ~ тогіаг си ргіга Іа аег 
гидравлический о» тогіаг / Пап! Бідгаціїс 
гидроизоляцибнный — піогіаг де еѓапѕаге 


і 


гидрофобицӣрованный — шогаг рідгоїоб · 


гипсовый г» тогіаг Фе 1рѕоѕ 

гӣпсо-перлӣтовый ~ томаг де 1рѕоѕ- 

реги 

глинисто-песчаньй — томаг де агёИа 5і 

тар 

глӣнисто-силикатный ~ (оеоа) тогіаг де 

/ аш агвіїй я Иса! 

глинисто-цемёнтный ~ (5204) тогіаг де / 

діп агра Я сітепі 

глӣнистый стройтельньй ~» тогіаг ре фа- 

24 де агеїіа 

глиняный — тогіаг де агріїй 

дёгтевый ~ шогаг де видгоп 

декоратйвный ~ тогіаг аесогайу 

жёсткий — тогіаг уїгіо5 / сопѕіѕіепі / 

аѕрги 

жидкий стройтельный — шомаг Пиша / 

свід де сопѕігисўйі 

жидкий цемёнтный ~ Іаріе / рама де 

сітепі 

жирный ~ тогіаг ргаб 

збльный ~ тогіаг си сепиза 

~ из гипса и ‘каменной крошки тогіаг 
ае 1рѕоѕ $1 зауига 

известково-гипсовый ^^ тогіаг йе маг 51 

1рѕоѕ 

известкбво-песчаньй ~ тогіаг йе уаг $1 

пр. 

известковый — тогіаг де хаг 

инъекцибнный -— тогіаг де іпјесіаге 

кладочный ~ тогіаг де гіддгіе 

лёгкий ^ тогіаг изог / са!а 
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морозостбйкий ^ у. раствбр морозоупорный 
морозоупбрный 7» тогіаг геліѕіепі Іа 
Зпеһе{ ? 
я на портландцемёнте тогіаг йе сітепі 
РогНапа 
— на шлакопортландцемёнте шогіаг де 
сітепі РогПапа Я 290га 
незамерзающий ~ тогіаг апіїве! 
нормальный ~ зошИе погта!& 
обыкновённый ~ тогіаг огдїпаг 
огнеупбрный г» тогіаг геѓгас(аг 
о отдёлочный ~ тогіаг де йпіѕај 
пластйчньй м» тогіаг ріазіїс 
полимерцемёнтный ~» тогіаг де сітепі си 
роїйтегі | 
пробуждённый ~ зо Йе геасйуй 
рентгенозащӣтный 7» шогіаг е ргоесйе 
сопіга гатеіог Кбивеп 
— с вовлечённым вбздухом шомаг си 
ргіха 1а аег 
сложный ~ тогіаг тіхі , 
смёшанный ~ у. раствор, сложный 
специальный ^ тогіаг си дезіїпаціє ѕре- 
сіаІа 
стройтельный ^ штогіаг де соп5ігисіії 
‘тампонажный ~ ѕоіцііе їатроп 
твёрдый о» тогіаг уігіоѕ 
тёплый ~ у. раствор, лёгкий 
тощий < тогіаг 51аб 
тяжёлый ~ тогіаг єгей 
хлорйрованньй ~ тогіаг сіогигаї 
холодный ~ тогіаг гесе 
цемётно-известковый ~ погіаг де уаг 5і 
сітепі 
цемётно-опйлочный 7» тогіаг де сітепі Я 
гитевиз 
цемёнтно-песчаный ~ тогіаг де сітепі 
Я п151р 
цементньй — тогіаг йе сітепі 
шамбтный — тогіаг де зато(а 
штукатурный г» (/іп) тог‹аг фе (епсшіа!а / 
репіги їепсиіе]ї 
растворёние п. (спіт, /ї2) дігоїмаге 
растворимость Г. (сніт, П2) з0оїабійате 
растворйтель т. (спіт) зойуепь фігоїмапі 
растворовбз т. (/гап5) уесшси репіги ігапѕ- 
рогіці тогіагиіці . 
растворомёт т. (Ли, таз) табіпа Фе тепсий 
растворомешалка Ї. (таз) таахог / атез- 
їесдїог де тогіаг 
конйческая ~ тајахог де тогіаг си ріїпіе 


растворонагнетатель т. (таз) арагаї де ш- 
іесіаге а тогіагши 

растворонасбс т. (таб) ротра де тогіаг 

растворопровбд т. ((ейи) сопдисій де тог- 
таг 

растворосмесйтель т. (та ) таіахог де 
тогіаг (у. Я растворомешалка) 
лӧпастный г» шаахог де тогіаг си раїсіе 
г на автомобйльном ходу ша!ахог де 

тогіаг ре заб аціо 
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растворосмесйтель : 
передвижной ~ тајахог де тогіаг шобії 
противотбчный — тајахог де тогїаг си 
сопігасигепі 
ло с откиднями лопастями ша!ахог де 
тпомаг си раее Базсиїапіе 
стационарный ~ таїахог де тог(аг зіа- 
йопаг / Их ги. 
растекёемость 1. сарасіїаїе де їпіїпдеге / де 
газріпфге а цпеї зо! ре о ѕиргаѓаўа ; 
(тік) вгай де сопѕіѕіепа ; сигреге 
г» лаков сигвеге а Іасигііог 
г раствора сопѕіѕіеп(а тогѓагиіші | 
Ах иилама (тін) Поійіаіеа Затайи з 
растекание п. гдзріадіге, пирга$Иеге ; геуаг- 
ѕаге, сигаеге у 
г. краски (Пи, ѓеһп) сигвегеа / ргейп- 
вегеа уорзеш А ОГ 
му припбя (ѓећп) гёѕріпаігеа / їтргаѕпе- 
геа таќегіаіоіші де Прії 
растекатель т. (маг) деПесіог 
растирание п. игй ргіп Їгесаге, гоадеге 
растирать а різа, а пагипй / а иза ргіп їге- 
саге, а гоа4е А И 
растблка Г. (іегто) аргіпдеге, їпсіпрегеа {о- 
са 
растбчка Г. (пес) аетаге, зігипійге іпіе- 
поага 
растрёскивание п. Ѓіѕигаге, сгараге, рієзпіге 
морбзное г. Изигаге / ріезпіге рип їіпвће- 
{аге 
термические ~ Язигаге {егиисё 
растрёскиваться а сгёра, а ріезпі, а Изига 
раструб т. (еїтеї, #151) тий, тапзоп ; са- 
рани Ійгрії а! шпеї јеуі ; еуазаге ; ріїпіе 
г сифӧна (1151) іпігагеа зівопиїмі 
г тоннбля (сѕиБ) рїпіа капеїціці 
м» трубі (ете тиѓа тифа / цемії; 
{еауё си тиїй 
раструбообразователь т. (тес) @іѕро2ійу 
де Їогтагеа тиїеі 
растёгивание п. іпііпдеге, аїшпвіге; ехіїп- 
деге 
растягивать а 1аНиде, а ши? а-аїшпві ; а ех- 
Нпде 
растягивающий 4е їпіпаеге ; де 1гасйипе 
растяжёние п. (і2) діїаїаге; (тес) Зайп- 
деге, шире ; ігасўџпе ; ехќепѕішпе (У. Я 
растягивание) 
внецёнтренное ~ їпбпаеге ехсепігісй 
двухӧсное — іпйпдеге Ыіахіаіа р 4 
динамическое ^^ іпіпдеге / амавие ді- 
патісй 1 ; 
однобсное ~, іпііпдеге дира о 5іприта 
аха 
осевбе ^^ мИифеге / 1епзилие ах1а!а 
остаточное ~, аїшавіге гетапепій 
— при изгибе їпіпдеге ріп / си іпсо- 
уоіеге ор 
продбльное гу іпііафеге іопеікаділаїй 
простбе гу аНидеге зітарій 


радиальное — їпіпдеге гад1а1& 

статйческое — їпіпдеге / ајипріге эайсй 

тангенциёльное ^ у. растяжёние, ра- 

диальное 

трёхосное ~ шипдеге паха! (аира ге 

4теси) 

ударное — іпіїпдеге рип $0с 

центральное ~ іпіїпдеге сепігіса 
растяжймость Г. дисібійтате, ехіепзібішате, 

@азиснае 

ям битума (т!) дистібійкагеа Бігштиїіці 
растяжимый ис, ех{еп$ И Е 
растяжка Г. (еісоп) йгапі ; ехїепѕог ; ехіп- 

деге 

поперёчная 7» бгапі {гапзуегза! 

продбльная ~ Игапи 1оп Нада! 

раскбсная — йгапі обіїс 

трубчатая г» йгапі іџршаг 


`растянутый Тіло; Іпвії, ашиёй ; ехііп5 


растянуть а іпіпде ; а апп?! ; а ехіїпде 
расфасбвочная — (атћ) іпсдреге репіги ат- 
раїаге / ітраспекаге 
расхбд т. дебії ; сопзит ; (ес) спеїміаїй 
весовой м» (іғапѕ) дебії вгауітеїгіс 
— воды (а[, #15) деи / сопѕшт де ара 
г» воды, путевой (а, 115) деЫ (и!) де 
арӣ ре газе 
го воды, сосредотбченный (аї, #158) деи 
сопсепігаї де ара 
— воды, суммарный (а, іпі) дебії кока! 


де ара 

г воды, удельньй (аї, іп5і) дері зресі- 
бс де арӣ 

я» води, узловой (аї, #151) дебії пода! а! 
ареі 


лу вӧздуха (уелі) дебії / сопѕит де аег 
зарегулйрованньй — (№4) дебії геғша- 
гіхаќ 

избыточный ~ (Нідг) дебії їп ехсеѕ / ех- 
седепіаг 

испбльзуємьй ^ воды (аї, іпзі) дебіг іп- 
зіаїаї де арӣ 

массовый г» (ігапѕ) дері таѕіс 

г материалов (їепа) соазит де таїегіаіе 
мгновённый ^ (#84) дебії іпзіапіапей 
обязательный попускбвый ~ (аї, 1151) де- 
Ыі де зегуйие 

объёмный ~» (Ннідг) дебії де увішт / мо- 


Іштеїгіс | 
потрёбный г» (а іпѕі) део / сопѕит пе- 
сеѕаг 


расчётный ~ (а, іпѕі) дебії де саїсиї 

сверхнорматйвньй ~ (ес, іећп) сопѕит 

ѕпргапогтайу ў 

секундньй ~, (шаг) дебії ре зесипдй 

средний многолётний г» (Шаг) дебії ше- 

Фи ре таї тий апі 

>, сточных вод, боковой (2 #51) дебії 
Іаѓетаі де аре иғаїе 

22 стбчных вод, попутный (аї, іпѕі) дебії 
соїесіаї бе аре изме 

22 сточных вод, расчётный (ар, іп5і) дебії 
де саїси! де аре иғаїе 





расход 
~ стбчных вод, транзитный (аї, 1%) де- 
й де ігапгії де аре итае 
г стбчных вод, удёльный (а[, 1151) деби 
ѕресійіс де аре ихае 
г тепла (ѓегто) сопзит де сдідига 
я» теплоносйтеля (/егто) Фдебіїці арепій- 
їі їегтіс 
< тбка (еі) соп5зит де сигепі 
г тбплива (таз, іегто) сопѕит де сот- 
Базный 
узловбй ~ (115) дебії Фе под / пода! 
г цемента (тіг) доза) / сопѕит де сітепі 
— шлама (т) сопзит ае Яат 
лу энёргии, удёльный (1ейп) сопѕит зре- 
сс де епегріе 
расходомёр т. (745) ебите, сопіог 
индукцибнный ~ (#94, т) дебіїтеїги 
си шаисйе 
г с сужающим органом (#4, таз) де- 
Бійтеїги си Фа гаята 
расхождёние п. Фуегреп{а ; Чеозеыге; пе- 
роїгіуіге ; десаїаге 


г откбсов  двернбго проёма (е/сол) 
ипећіш віаїигіїог уегіїсаїе аїе вом 
из 

гл шва (еїсоп) деѕсһійегеа іоапіеї / гоѕіи- 
їі 


расхолаживание п. гӣсіге 
расцёнка Її. (ес) еуаїцаге ; їахаге, іагіїаге, 
Хагії ; рге} Иха{ 
расцёнки Г. рі. (срі, ес) 11а де ргеригі, пог- 
те де еуі 
расцбнок т. сдёльный (ес) (агії а! Іисгӣ- 
гог їп асога, іагії ре Бисаїй / їп асога 
расцепйтель т. @іѕрогійу де десир\аге / де 
аеѕѓасеге ; (е1) Чебапзог / Яесіапѕаїог 
ашотаї 
г максимального тбка Яесіапѕаїіог Яе 
сигепі тахіт / йе ѕиргаіпіепѕіќаѓе 
г максимального тбка, комбинйрован- 
ный дес1апза1ог де сигепі тахіт, сот- 
Ыпа{ 
~ максимального тбка, тепловой десіап- 
заїог їегтіс де сигепі тахіт 
-— максимального тбка, электромагнйт- 
ный десапзафог еЇесіготарпеїіс йе си- 
гепі тахіт , 
гу минимального напряжения Фес!ап$а- 
{ог де їепѕішпе тіпіта 
незавйсимый  -» десіапѕаїог іпдерепдепі 
электромагнйтный ~~~ десІапѕаїог еіесіго- 
тазпейс 
расцёнка Г. йеѕргіпӣеге ; деазаге 
расцеплёние п. Чесираге; дефапзаге ; де2- 
Іеваге ; дебРасеге 
автоматическое ~ Чесир!аге аџіотаїӣ 
расцеплЯять а Фесир!а; а деѕѓасе; а десо- 
песца ; а дебгеаа ; а дес1апза 
расчаливание п. (ѓейп) апсогаге 
расчаливать а бгаа; а апсога, а Нха 
расчалка Г. (еїсоп) іпійпайіог, 1епдог; ап- 
согај 
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расчекАнка {. (тес) угетиіге, 1агиге ргіп 
Батеге 
лу труб 5їетцігеа сопаисеог 
ло швов ўетиігеа сазан ог 
расчёт т. (срі) саси!; дітепзіопаге ; (ес) 
Псрідаге, Фесопіаге ; десопі 
— арматуры дйтепзіопагеа агтаїигіі 
л в матричной форме (тес) саси! їп 
їогтй таїгісіаїй, саїси! таїгісіаї 
вероятностный ~ (та?) саісш ргобабійзііс 
г ветровой нагрузки саїсці Іа еѓесіш 
уїпіцімі 
~ водопровода, гидравлӣческий (а!) са|- 
си! бідгаціїс аї тефее! де аПтепаге 
си ара 
водохозяйственньй г» (аї) саїси! де 20$- 
роадгіге а ареог 
~ движения, перспективньй (агит) рге- 
уплипе а сігсиађіеі, саїсиї де регѕрес- 
буд а! Йиепіеї сігсиіаціеї 
динамйческий ~ (тес) саїсиї @тапис 
конструкций (срі, тес) саїсиїці сопѕігис- 
{Шог 
~ конструкций минимального вёса (срі, 
тес) саїсиїці 5їгисіигіїог де вгеціаїе 
пипипа 
контрольный ~, саїсці де уегсаге 
г» на долговёчность (таз) саси Ја дига- 
ышае 
— на изгиб (тес) саісм! 1а Тпсоуоеге 
г на надёжность (таз) саїсці Іа барійіаїе 
~ на подвижную нагрузку (тес) саїсиі 
Іа загста тобіїй 
~ на продбльный изгйб (тес) саїси! 1а 
#атБај 
— на прбчность (тес) саси! де / Іа ге- 
тіѕіепіа 
лу на растяжёние (тес) са1си! Іа пип4еге 
> на-сёти (ес) саїсиїці (1егтепеог) ре 
вгаѓіс 
~ на сжатие (тес) саси! Іа сотрге- 
ѕіцпе 
~ на скалывание (тес) саісш Іа Їогіе- 
саге / Ја дезрісаге 
~ на смятие (тёз) саїсиі 1а ѕігіуіге 
~ на устойчивость (тес) саїсці Іа ѕѓаЬі- 
Шаїе 
г» на устойчивость, качественный (глес) 
са!си! сашану 1а за Шале 
~ на устбйчивость положёния (тес) 
са]си] Іа ѕїаБШќаѓе а роге 
~ на устойчивость формы (тес) саїсці 
Іа зіабійкате а Гогте! 
поверочньй - (срі, тес) саїсиі де уегі- 
Нсаге 
— по вторбму предёльному состоянию 
(тес) саісш Іа а дома ѕѓаге Пина 
ге по деформйрованной схёме (тес) саі- 
си] ре зігисіцга деїогтаїй 
ге по деформациям (тес) са1си! дїп соп- 
аі де деѓогтаге 
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расчёт 
г» по допускаемому прогибу (тес) саї- 
си! ре Баха ѕӣреўіі адтізібіє 
~ по допускаемым давлёниям на грунт 
(тес) саїси! ре Бата ргеѕіцпіїог айтіѕе 
азирга їегепшиі 
^^ по допускаемым напряжёниям (тес) 
саїси! ре Баха гелізгепіеїог афйтізібі- 
1е 
гу по`мётоду конёчных разностей (тес) 
саїси! рип шеюда Яіѓегепеіог Ит- 
те 
гу по методу послёдовательных прибли- 
жений (тес) саїсці ргіп пегода арго- 
хітаційог ѕиссеѕіуе 
г. по недеформированной схёме (тес) 
саїсиі ре 5ігисгига пейеѓогтаіа 
гу по несущей спосббности (тес) саїси! 
ре Баха сарасіїдції рогіапіе 
г по первому предельному состоянию 
(тес) са]си! Іа ргіта ѕїаге Штіїа 
~ по потенциалам (тес) саїсш рип те- 
{ода роепйа!е!ог 
^^ по предельному равновёсию (тес) 
саісш рии шеюода еспійбгиїці Итна 
— по предёльным нагрузкам (тес) саїсці 
Іа ѕагсіпа Итий 
~ по предельным осадкам (тес) саїси! 
Іа казаге Штіга 
~ по предёльным состояниям (тес) са!- 
си 1а ѕќаге Шпиа 
г. по прогйбу (тес) са]си! іп сопаци 
де деГогтайе / де гірідіїаїе 
~ по разрушающим нагрузкам (тес) 
саісш 1а ѕагсіпі Фе гиреге 
~ по стадии упругих деформаций (тес) 
саісш їп ѕіайіш дебогтаційог ејаѕ(ісе 
е» по упругой стадии (тес) са!си! їп ѕїа- 
дій ејаѕііс 
г по условию прочности (тес) саїси! 
діп сопаци де гелізіепій 
— потбка (/епп) саісціці Нахици 
предварйтельньй ~ саїсиі ргеНимпаг, ап- 
есаІсшаје ; (срі) саїси еѕўйтайу 
проёктный ~ саїсці б ртоесцаге 
пространственным, "у са]сш зраріа! 
сводный ометно-финансовый ~ (срі, ес) 
„Азіостіге а демігціці репега! 
сМётный о» сасш де деміг 
г сооружёний у. расчёт конструкций 
статический ~ (тес) саси ѕіаїйс 
гу статически неопределймых систём 
(тес) саїсиіці зізгетеїог ѕїіайс педе- 
тегтіпаге 
- с учётом пластических деформаций 
(ср, тес) саісиі {іпіпа сопі де еѓог- 
тафійе разйсе 
г с учётом ползучести (срі, тес) саісш 
Йоп сопі де сигвегеа Іеспій 
гу теплопотёрь (срі, іекто) саїсиіці ріег- 
дегіїог де сдїдига 


теплотехнический — (срі, іегто) саісиі 
їегтоїеһпіс 
г устойчивости (тес) сасш е забИиа- 
те 
расчётный ае саїси! ; їеогейс ; саїсціаї ; (ес) 
де десопіаге 
расчистка Е. (ейп) дебіеіеге ; дезуейге ; си- 
га{аге . 
~ от кустарника (агит, (егаз) дебгізаге 
~ от снёга (агит) сигафаге / шдерагаге 
а 2дрезії : 
г полосы отвбда (4гит) сигдагеа ат- 
ргігеї дгитиїці 
г. стен (іп) сигщагеа регеціїог 
г- швов кладки (Ни, Іейп) сигёцагеа 
5 гозгигіїог 21агіеі 
расчищать (ѓелп) а дебіеіа ; а дегмеїі 
расчленёние п. дегтегібгаге; йеѕсотрипе- 
ге; Фіуїдаге, їпрагіге ; еѕаіопаге 
~ процесса (/епп) дезсотрипегеа ргосе- 
змі 
расшатывание п. кладки сійііпагеа 21ййгіеі 
расшивка Г. (/енп) гозциге ; гоѕіиіќог (ипеаі- 
ій репіги сигщагеа гозіигіїог | репіти ји- 
виіі) 
г вподрёзку гоѕїшге ргіп іпдердгіагеа 
ехседепіціці де тогіаг 
~ пути (сі) зсомегеа- сгатроапе]ог 
~ шва валиком гоѕїціге си итріегеа соп- 
уеха а гозіигіїог 
швов итріегеа го5іигіїог 
швов каменной кладки гоѕіцігеа 214&- 
пе! де ріаїга 
~~ швов кладки гоѕіцігеа 249Ате! а 
расширениє п. (2) АЙмайе; ехрапѕіџпе, 
ехіепѕіцпе ; (Птес) Ідгріге ; тапдгіпаге 
абсолютное — &аѓајіе абзоїцій 
видимое ~ дійаїаре арагепіа 
воронкообразное ~ (агл, Ніаг) ематаге 
(т їогта де рійпіе) 
~ дымохбда (Іепп) Ідгрігеа созийи Фе 
ит 
~ зазӧра стыка (сі) пайгіге / Ідгріге а 
гозішіці де дайагаре 
кажущееся ~ йПаќайе арагепій 
линёйное ~ АИмайе Итага 
многоступёнчатое ~ (Іегто) ехрапѕіцпе 
їп їгерїе / гаспопа!а / шир! 
объёмное г» @аѓаҝіе де уоіит / сибісй 
уоїцтеїгісй 
однократное ~ (/егто) деїепіа / ехрап- 
зїшпе ѕітріа л 
остаточное ~ ФПаѓајіе гетапепій / геті- 
диаій 
относйтельное ~ Ч|аайе геіайудй 
повёрхностное ~ іПаѓа[іе ѕирегіісіа!а 
термическое г (Пі, егто) аймайе ќег- 
тіса 
ех труб (Ітес) тапдгіпагеа феуПог 
расширенный 1Агёи; діатаї; шаги, ехіїп5 
расширитель т. (1ейп) дізрогіїйу де 1агріге, 
Ідгейог; (1егто) уаз де ехрапзіппе 
буровой ~ Ідгвігог де Гога] 


і 


1 


зх 











расширӣтель 
гребёнчатый "м Іагвіќог-ріеріепе 
зубковый с» ПАгёног си гіт 
кольцевой ~ Ідгеіїог іпеіаг 
рёжуще-скалывающий 77 ідгвіюг рип 
-1йіеге $1 йебрісаге 
рёжущий 7» 'ИгёИог ргіп (діеге 
"шарбікечньй ~ Ідгвіїог си гоіє 
расширяемость Г. сарасіїаїе де ФПаќайе / 
де 1агріге 
расширять(ся) а (зе) Ідгеі ;а (зе) 18 ; а (зе) 
аПаїа ; а (ѕе) ехіїпде 
расшӣтый (о шве кладки) (іеһп) иштріці 
расшлифдбвка Г. (/тес) Лейиге, аїегаге 
расшлифбвывать (тес) а діеїці, а аієта 
расшилинтование п. (і тес) ѕеоаќегеа / дез- 
Гасегеа спієїог зріпіесаїе 
расшилинтбвка 8. у. расшплинтование 
расшебёнка 8. (1ейп) штріегеа / іїтрӣпагеа 
воїигіїог си ріаїга ѕраг(й, штріеге си та- 
гипіі5 - 
расщёлина Г. Изигй адіпса, сгараїига 
расщеплёние п. (тіг, іенп) сгёраге ; дезрі- 
саге ; зсіпдаге ; ѕертепіаѓе 
расшепляемость Ї. (т!) сарасіїаїє Фе а зе 
дезсотрипе / 4е а зе егаргева 
ратуша Г. (агп) ргітаӣгіе 
рашпиль т. (Ши, {ейп) газре! 


рванйна Г. у. расшёлина 
рвать а гире, а 5Йза ; а зтшре, а ехігаве 
реагент. т. (спіт) геасіїу 
дефлокулйрующий .— (а, сһіт) теасіїм 
дейосиїапі / апіййосціапі, адепі де аіѕрег- 
зе 
реактйвность Ї. (еї) геасїапій 
акустическая ~ (ас, јі2) геасіапій аси5ії- 
са 4 
реактопласт т. (тіг) таїегіаї ріаѕііс іегто- 
геасіїу / Кегтогірід 
реакция Г. (світ) геасйе; (тес) геасйите 
боковая ~ геасіїшпе 1а{ега!а 
~ гидратации геасйе де Мага!аге 
касательная ~, геасйипе (апрепіа!а 
необратймая г» геасііє ігеуегѕіріа 
обратймая г» геасйе геуегзібііа 
опбрная ^^ геасіїипе іп геа2ет 
~ опбры у. реакция, опбрная 
поббчная ~ теасйе зесипдага 
полная ~ опбры геасјіџпе 1011 іп геахет 
до связи геасііџпеа Іердгигії, Рогій де 1е- 
вйшигй / де геасіцпе 
статйчески неопределймая ~ геасіипе 
айс педеїегтілаї й 
статйчески определймая ~, геасйипе ѕїа- 
бс дехегтіпаїй 
упругая — геасіїште еіа5іїсй 
фиктйвная ~ геасіїмпе Исиуй 
реборда Ї. Богдшгй ; шпйг ; виїег 
„2 бандажа (сі) Бата Бапдаіціці 
ребристый си пегуигі, пегуига! ; си тисћі: 
ребро п. (еїсоп) пегуига ; агіріоага ; тисбіє ; 
1атага ; Напс 


21 Рісйопаг 
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лу балки пегуига 8717 
м балки, вертикальное пегуига уегіса- 
1А а вгіплії 
- балки, горизонтёльное пегуцгй огі- 
топіаїй а вит 
г» балки, наклбнноє пегуцгй іпсілаіӣ 
а вгіплії У 
лу балки, опбрное пегунгй е теазет 
а вгіпгії 
волнйстое ~ пегуигй опаішаѓӣ 
лу жёсткости пегуигй де гірійітаге 
лу жёсткости, опбрное пегуига де гібі- 
Ч1таге де геатет 
~~ жёсткости, промежуточное пегуцга де 
гівідігаге іпіегтедіага 
краевое ~, пегуига де тагріпе 
лу крестбвого свбда пегуитга Боції їп сгисе 
крестбвоє — пегуцгй їп Ѓогтӣ Фе сгисе 
круговбе — пегуига сисшага / іпејагӣ 
кружальное г» (1ейп) пегуцга сіпігеіог 
г крыши соата йе асорегіѕ 
направляющее 77 пегуига де 5піЧаге 
гу опрокйдывания (таз) тисбіє А 
раѕсшаге М 
охлаждающее ~ (таз, ѓегто 
агіріоагӣ де гасіге 
ду охлаждёния у. ребрб, 
поперёчное ~ свбда пегу р 
а Бої сечен'тт 
продбльное — пегуига Іопвісийіпа!а 
раббчее — тисһіе асіїуд у 
радиальное — пегуига гадіаій 
гу свбда пегуига Бои 
срёднее ~ пегушгӣ имегте@ ага 
теплоотводяшее ~ у. ребрб, охлаждаю- 
щее 
торцбвоє ~, пегушгй де сараї 
г усилёния пегуига Фе гатѓогѕаге 
фальшійвоє ~ пегуигй Каїзй 
реверберация Ё. (ас, /і2) геуегрега[іе 
реверс т. ѕсһітрйӣќог а! ѕепѕшиі ае пизсаге, 
іпуегѕог ; іпуегѕаге, ѕсһітЫаге а ѕепѕшиі 
де тіѕсаге 
реверсйрование п. геуегѕаге, іпуегѕаге ; іп- 
уегѕаге де тегѕ 
реверсйровать а геуегѕа, а іпуегѕа 
реверсйрующий геуегѕог, Іпүегѕог 
ревйзия Г. геуіг1е, теуплиге ; іпзресіїв, соп- 
1г0] 
регенерётор т. гевепегаіог ; гесирегаїог 
противотбчный ~ ({егто) гесирегаїог їп 
сопігасигепі 
секцибнньй ~ (1ейп) герепегаїог зесйо- 
паї 
ящичный ~ (ѓейп) герепегаїог си 5егіаг 
регенерация Її. гевепегаге ; геспрегаге 
лу активного йла ({ейп) гебепегагеа па- 
шо асііуаї 
лу йзвести (Іепп) гесирегагеа үагииі 
м отхбдов (іепп) гесирегагеа езецгИог. 
— тепла (1егто) гесирегагеа сдіЧигії 
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регенерйровать а гевепега ; а гесол@1йопа, 

а гесирега 
регйстр т. геріѕіги ; улбег, 24уог 

отопйтельньй ~ (іпѕі, іегто) гевіѕіги де 

іпсділіге 
рёгула Г. (агн) сіцбис 
регулйрованиє п. гевіаге, геріај ; (сп) геви- 

Јагіғаге 

астатйческоє ~ геріаге азіайса _ 

бесступёнчатое ~ гевіаге сопйпий / Гага 

їгеріе 

-— водоприёмников (а[, сп) геєціагігагеа 

ргігеІог де ара 

г воздухоподачи, прямое (успі) геёа} 

тест а! іпігодисегії аегаЦи 

газовое ~ перегрёва (таҳ, іегто) ге а- 

геа зиргаїпсдйілігії си ајиіогш гевізігиіці 

(іп сапаш ае аейтайе а) ватеіог 

ге горёния (/егто) гевіагеа ргосеѕииі де 

агдеге 

дистанцибнноє ~ гебіа| Іа Яіѕѓата 

гу питания водбй (а[, 1751) геё]а] а! аћі- 

шеп(аги си ара 

гу рек (сп) герміагігагеа гіигіїог 

~~ состава смёси (тік) геріагеа атеѕіе- 

сии 

-— стока (Шаг) герціагігагеа дебіїціці 

г схватывания (Феї) ге?]агеа шприці де 

реа 
регулировать а гевіа ; а аїцзіа ; а гевіетеп- 
та; а рипе Іа рипсі; а гевиіагіга 
регулирбвка Ї. ајиѕќаге; рипеге Іа рипсі; 
гевіаге (у.-Я регулирование) 

г натягивания проводов (е/) ајиѕіагеа 
їпіілаегіі сопдисіогіїог / Ёігеіог 
систёмы (1егто) гебіагеа ѕіѕіетшиі 
стрел провёса (е1) ајиѕіагеа ѕӣре[ог 
Пліеі еіесігісе 

г числа оборотов (74$) гевіагеа (ига- 

Неї 
регулирбвщик т. (тес) топіог, ајиѕіог 
регулятор т. гесшаѓог 

лу безопасности гершаќог йе ѕівигапа 

бесступёнчатый ~ гевшаюг сопіїпии / 

Гага шеріе і 

быстродёйствующий ~ гевціаїог си ас- 

опе гарідй 

гл влажности (уелі) герціаїог бе цті- 

дїтаке р 

гидравлический ~ (таз) гершаїог Бідг- 

аціїс 

гу горёния (1егто) гевміаїог Фе агдеге 

ле давлёния гевшаог де ргеѕіцпе 

ду давления газа (1егто) герціаїог де 

ргеѕіцпе а вади 

дистанционный ~ (6) гездаюг де Іа 


і 


і 


фзгата 

г. непрерывного дёйствия у. регулятор, 
бесступёнчатый 

г питания (таз) гершагог де айтеп- 
таге 


поплавковый ^ (а, іпѕі, таз) герміаїог 
си Поѓог / си риШог 
г» расхода (аі, 115) гевшаог йе деи 
гу схватывания (Реї) адішу репіги гевіа- 
геа Шптриїці де ргіга 
г- температуры (егто) 1егтогериатог, 
гесшаюг де Іетрегаїига 
термостатйческий ~ (Іегто) 
тегтозіатіс 
г тяги (1егто) герміаїог де пгај 
лу Уровня (а[, іпѕі) герміаїог е шуе! 
редуктор т. гедисіог 
газовый ~ (1егто) гедисіог де ргезипе 
а рагиіиі 
редуцӣрование п. фотограмметрӣческих се- 
тей (гео) гедисегеа ге{еіеі Роговгатте- 
їгісе 
режим т. геріт 
аварййньй ~ геріт Пе ауагіе, йегапјатепі 
акустический ~ (ас) тевип асисѕііс 
вблно-тепловой ~ (1152) геріт рідгоїегтіс 
водонапорньй ~ (14) геріт е ргезіцпе 
а аре! 
~ выдёрживания гевип де тепјіпеге / 
ае разігаге / ае гейпеге 
вынужденный ~ гевіт Ёог{аї 
г» движения (/гап5) гевіт Фе тізсаге . 
~ запаривания (феї, тіг) геріт де аби- 
гіге 
г здания, воздушно-тепловбй  (/егто) 
геріт аегогегтіс а! сІайігіі Е 
~ машины (714$) геріт де Іисги а! та- 
зіпії . 
~ нагрузки (тес) геріт де ѕагсіпа / де 
шсагсаге 
г. наплавки (зи4) 
рии зи4дига 
непрерывный — работы (таз) геріт соп- 
йпий де Іисги 
неустановйвшийся ~, (таз, тес) гевіт 
їгапаітогій 
г ббжига геріт де агдеге 
— помещения, тепловбй (1егто) геріт 
тегіс а! ипе! їпсарегі 
~ потреблёния газа (1751) геріт Фе соп- 
зит а! вагміці 
прерывистый ~ раббты (таз) гегіт е 
Гапсропаге іпіегтіїепіа 
продолжительный ~ раббты (таз) гейт 
де Рапсйопаге ргешириа / шаешираа 
~ пропаривания бетбна (феї) гевіт де 
абигіге (а Бетопиші) 
пусковой ~ (таз) гевіт де рогпіге 
г раббть (таз) геріт де Гапсйопаге / 
де шсги 
гу раббты котлоагрегата, базисный (/ег- 
то) гевіт ргіпсіра! де Іисги а! авге- 
заїшиі де сагапе 
~ раббты систёмы теплоснабжёния (1ег- 
то) геріт де шсга а! ѕіѕіетиіші де т- 
саїгіге 
радиацибнньй ~ (1егто) геріт де га- 
Файе / гадіапі 


гершатог 


гевіт де їпсӣгсаге 
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режйм 
~ сварки (ѕиа) гевіт де зидаге 
~, схватывания (сі) геріт де риа (а 
реїопииі) 
— твердёния (Бе!) герип ае имапге 
температӯрно-влажностный ~ (715, уепі) 
герии де (етрегаїигй я птідйігате 
тепловой ^— (1егто) геріт іегтіс 
турбулёнтный ~, (Нік) геріт Тигбіопаг / 
тшкгбиепі 
установйвшийся - (таў) гевиа регта- 
пепі / 5габійгаї 
форсйрованньй ~ у. режим, вынужден- 
ный і 
~ холостбго хбда (таз) геріт де тегѕ 
їп вої / де Рипсріопаге іп ро] 
эксплуатацибнный — геріт де ціїйгаге / 
Че ехріоаїаге 
режущий 11еюг 
рез т. ідіешига 
резак т. (І тес) сийь арагаї де гдіаї ; (1ейп) 
пізігіє си уїгі 
газовый = 1йіеіог си раз 
— для обработки крбмок арагаї репіги 
запігепаї / репіги (іаг шисви 
заклёпочный м» сціїї репіги пігигі 
кислорбдный ~ арагаї йе {ја си охівеп 
обдирочньй ~ сщИ де йергоѕаге 
рёзание п. 1йіеге 
абразйвное - (Ітес) ійіеге аргағіуй 
~ грунта, блокйрованное (/еғаѕ) ійіеге 
їп Ыосигі а 1егепийи 
г грунта, полусвоббдное (ѓегаѕ) ійіеге 
зепи Бега а гегепиїці 
г грунта, свобӧдное (/ега5) і&іеге ШЫегӣ 
а їегепшиі 
рёзать а їдіа; (/тес) а аѕсћіа 
резачбк т. (/тес) 141$ 
резерв т, (дғит, іегаѕ) вгоарӣ Фе їтргитиг ; 
(ес) тедегуй 
боковбй -> (4гит, Ѓеғаѕ) вгоарӣ Іаїегаїй 
де їпргити! 
резервуар т. гехегуог ; Багіп ; гесіріепі, уаз 
бандажйрованный м» гезегуог Ёгеѓаї 
буферньй - (41, сп) гезегуог4атроп 
водонапбрный ~ (ар 1715!) гехегуог де 
ара зиб ргезіцпе 
двухкамерный  уравнительньй — (аї) 
саз5іе! де еспійбги си доца сатеге 
деревянный - (лі, іп5ї) гезегуог ат Іетп 
дифференцйрованньй уравнйтельный ~ 
(а!) телегуог де есбійЬги діїегепріа! 
~ для жидкостей (/епп) гегегуог репіги 
Псћіде 


железобетонный — гегегуог аш Беюп 
агта! 
заглублённый — гехегуог їпргораїг / ѕиЬ- 
(егап 
каменньй гелегуог йіп 214йгіе Фе рата 
каплевйдный гехегуог іп Гогшё де рі- 
сага 


контактный = гегегуог де сопіасі 
многотбровый ~ гегегуог шиИного! а! 


323 РЕЗИНО... 


МОНОЛИТНЬЙ ~ гехегуог топоій / їџгпаї 
ре Іос 
напбрный ~ (ар іпѕ) гегегуог де ргеѕіцпе 
питательный ~ (115) гехегуог Фе айтеп- 
(аге і 
подзёмный ~ у. резервуар, заглублённый 
приёмный канализацибнный — (ар 2156) 
гегегуог де соіесіаге а! сапаЙАги 
промежуточный 7» (аї, 115) 
іпїегтейіаг 
прямоугольный ~ гелегуог гесіапеміаг 
регулирующий водонапбрный — (аї, #151) 
гегегуог де ргеѕіџпе Я сотрепѕаге 
сборно-монолитньй ~ гехегуог рагііа! 
ргеїабгісаї 
сборно-разборньй ~ гехегуог Фетоптабії 
сборньшй о» гехегуог ргебабгісаї 
гу С плоским дном гелегуог си Гипа ріаї 
сферйческий — гехегуог 5Ѓегіс 
торообразньшй ~ гегегуог іогоідаї 
уравнительньшй ~ (сп) саѕіе! е есһі- 
ШйЬги, сатега / гехегуог Фе ерайзаге 
уравнйтельный двухкамерный ~ (сп) ге- 
тегуог де есрійбги си дома сатеге 
уравнйтельный дифференциальный г» у. 
резервуар, дифференцйрованньй уравни- 
тельный 
уравнйтельный ~, постоянного сечёния 
(сп) сазіеї де еспійбги си зесйипе соп- 
ѕќапіа 
уравнйтельньй ~ с дополнительным 
сопротивлёнием (сп) гехегуог де есиШ- 
бги си геле Іосаїд ѕирітепѓагӣ 
уравийтельньй - с сопротивлёнием (сй) 
гегегуог де еспійбги си геліѕіепја Іосаїй / 
си аіаѓгавта 
цельносварной ~ гегегуог ѕийаї їп іпіге- 
Біте 
резервуар-азратор т. (а!) гегегуог реги 
аегаге 
резервуар-хранйлище п. (1751) гегегуог де 
ѕіосаге 
резёрвы т. рі. (ес) гегегуе 
резёц т. (/тес) сщи; (ѓейп) дака, 185, 
шисше 14іеѓоаге 
долбёжный г» сијії де тогїеғаї 
~ каменотёса йана ае ріеїгаг 
строгальный — си де габоѓаї 
резйна Г. (сћіт, тіг) сацсіцс 
губчатая ~ сайсійс ѕропріоѕ, ѕритё Яе 
саисіцс 
листовая г» саисіцс іп ріасі 
микропористая ~ сайсіцс тісгорогоѕ 
морозостбйкая — саисшс гегізіепі Іа. Ге 
пёнистая ~ сапсшс ѕропріоѕ 
пбристая — саисшс рогоѕ 
прокладочная — сайсійс репіги рагпіїигі 
твёрдая — ебопіїа 
ячёистая г» саисше сеїціаг 
резиносмесйтель т. (таў, тіг) тајахог 
„репіги сацсіцс 


ге26гуог 
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резйстор т. (еї) ге21510г ; гегіѕгеп{й 
резка Г. (тес) дебщаге; Ідіеге, десираге, 


геехаге 

автогённая ^^ 141еге охіасеепісӣ / ашо- 

сепа / си охіреп 

газовая ~ 1йїіеге си рате 

— горёлкой їіеге си Насага ашорепа 

горячая ~ Фебіїаге / їдіеге Іа са!а 

кислорбдно-ацетиленовая ~ 1&іеге си Па- 

сага охіасеШепісӣ 

гу кислорбдной струёй 1&іеге си 1апсе йе 
охівеп 

кислорбдно-флюсовая ~ їйіеге си охівеп 

си айаоѕ де их 

холодная ~ ідіеге / Фебігаге Іа гесе 


резной ѕси1ріѓаї, сіеіаї 

резонатор т. (ас, 2) гегопаїог 
результирующая Ё. (тес) гезаИатй 
резцедержатель т. (/тес) ромещи 


резчик т. сторШог, вгауог 

резьба Г. (те) Ше; (Ёп, Іт) ;гауига, 
зсціріага (1 (ети) 
внутренняя — Шер іпіегіог 
газовая — у. резьба, трубная 
двухзахбдная ~ Не си доці іпсершигі 
дюймбвая — еї їп юй / їп іпсі 
закруглённая ~ Геї гоїшид 
круглая ~ у. резьба, закруглённая 
крупная м» Ёе! си раз таге 
лёвая ге Ше! зіїпра 
мёлкая ~ еі біп - 
метрическая г» её теїгіс 
накатанная — Не гшаї 
наружная — (ег ехіегіог 
однозахбдная ~ біеї си ип зтеиг іпсерці 
правая ~ ег агеара 
трубная бієї репіги {еуі 
художественная — (Іт) шсгимайе аг- 
цей 

резьбомер т. (таз, ітес) сајібги / ѕаЫоп 
ае Ше 

рёйбал т. (ітес) а!ехог 

рейка Ё. (е/соп) ярса, зипеШе, сиѕас ; (елп) 
дгеріаг; (сеоа) ѕіайіе, тіга 
базисная — пита репіги шйзигагеа Бахе- 
Іог 
водомерная — (№4) тіга Птапітеїгісй / 
рідготеїгіса 
дальномерная ~ бБайоа; пига зіадітеїгі- 
са 
двусторонняя ~ тіга Біатегаїй 
ее для обшивки каркаса гівій репіги 

саріцсігеа зспеіегціці 

землемерная ~ тіга 
зубчатая ~ (тає) сгета[іегӣ 
инварная дальномёрная ~. тігі зіаді- 
теїгісё іпуаг 
инварная нивелӣрная — тігӣ іпуаг репіги 
піуетепі 
мерная — (таз, їеһп) гіві& де тдѕигаг 
нащёльная ~ ярсй репіги гозгигі 


нивелирбвочная — тігӣ / герег е піуеі- 

тепі ‘ 

односторбнняя г» тіга ипііаѓега!й 

основная — сгетаНега де Базі 

параллёльная — (т45) ие рагаїсій 

ге перекрывающая шов Ярсй йе асорегі- 

ге а гозіційі 

раздвижная — тігӣ Іеіезсорісй 

сдвбенная ~» (еїсоп, Іт) зірсй ашый 

г» с делёниями пита эгада!& 

складная ~ тіга рііапій 

стыковая — у. рейка, нащельная 

г» с уровнем (1ейп) агераг си ситрапа 

тахеометрическая ~ тігӣ Тарбітеїгісй 
рейка-порядбвка Ѓ. (ѓелл) гівій-сабіоп, агер- 

{аг репіги гіпа 


‚ рейкодержатель т. (/ейп) зарогіці те еь, $Ип- 


5Ше ре саге #15еа2а за опи! 
рёйсмус т. (/тес) ігазаїог рага!е! 
плӧтничный - (т) аіѕрохійу де ігазаї 
рага!е! (реги ашвйет) 
рейсшина Г. (срі) їси (де 4езеп) 
гу с подвйжной планкой їеи си сар ѕаг- 
піег 
рекогносцирбвка Г. (гео) гесипоазіеге ре 
тегеп 
ге геодезйческой сёти гесипоаѕіегеа ге- 
теісі деодесе 
гу мёстности Гесипоазіегеа їегепшиі 
г подзёмных коммуникаций (/ейп) ге- 
і сипоазіеге ре їегеп а сопӣисѓеЇог 5цЬ- 
тегапе 
реконструкция Г. гесопѕігисіе, гесопѕігиіге 
г» гброда гесоп5ігисіїє а огазиіці 
пробктная ~ гезгацгаге йирӣ ргоіесі 
рекуператор т. (/егто) гесирегаїог 
газовый ~ гесирегаїог си баз 
конвективный о» гесирегаѓог' си сопуес- 
Не 
трубчатый — гесирегаїог їшЬціаг 
рекуперация Г. гесирегаге 
релаксация Г. (тес) геіахаге 
грунтов (геоа) геіахагеа Іегепиці 
деформаций ге!ахагеа деїогтаційог 
напряжёний геіахагеа їіепѕіцпіїог 
предварительного напряжения ге!аха- 
геа ргегепзіопагії 
реле п. (21) геи. 
~ включёния резёрва гееи е апсіап- 
заге а гехегуе! 
г» вбздуха гејеп рпеитайНс 
газовое ~ геи йе вале 
тепловое — гејец {егпис 
~ управления гееи де сотапай 
фотозлектрбнноєе лифтовбе ~ гёеи Фо- 
1о@есгот1с де аѕсепѕог 
релӣн т. (тіг) Нпоеит сацсіџсаї 
рельс т. (сі) ўпа 
двухголбвый — ѕіпа си доці согоапе / си 
сар аи и 
железнодорожный — 5іпа ае саіе Ёега- 
та 
желӧбчатый — 5іпд си 5апі 
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рельс 
зубчатый ~ 5іпд си сгетаіегӣ 
каткбвый ~ зша де гиіаге 
каткбвый закладной > 5іпа ае гиаге їп- 
гората 
контактный ^> (с, е!) зіла Фе сопіасі 
крановый ^ (таў) 5іпд де гшаге репіги 
тасага 
направляющий ~ сопіга5іпа, ѕіпа де єНі- 
даге 
ходовой ~ у. рельс, крановый 
центральный контактный ~. (сў, еї) ѕіпӣ 
сепігаїд Фе сопгасі 
рельсовьій си/ре уме, Фе 5іпа 
рельсопогрузчик т. (745$) 1псагсёог ре зте 
ремёнь т. сигеа 
приводной ~ (тає) сигеа Фе ігапѕтіѕіе 
ремонт т. герагайе, геуіхіе 
аварийный о» (таз) дерапаге 
агрегатно-узловой ~ (таў) герагайе ре 
зиБапзатЫе 
врёменный о» (таз) герагайе ргомізогіе 
капитальный ^ (таў, (ейп) герагайе са- 
риа!а 
мёлкий ^ (таў) герагайе таги 
неплановый текущий — (таз) герагаце 
сигеп!а періапіѓісаа 
планово-предупредйтельньшй — (таз) ге- 
рагайе ргеуепіїуй ріапібісаїй 
потбчный ~ (таз) герагайе їп Пих 
срёдний ~ (тає) герагайе тіјіосіе 
текущий — (таз) герагайе сигепій 
ямочный ~ (сі) герагайе Іа сапа! 4е ге- 
уіліе ; (агит) рейсшеа вдигіїог (Іа інігеці- 
пегеа агитигЙог) 
ремонтёр т. дорбжный (агит) тазшй де 
герагаї дгитигі 
ремонтйровать а Гасе герагації, а герага ; а 
геѓасе 
рембитник т. Іисгӣ(ог Іа герагаўіі, герагаќог 
ремӧнтный Пе герага|и ; Фе їліге{іпеге, Фе ге- 
уе 
Ренессанс т. (агп) Кепаяеге 
рентабельность Г. (ес) гепіабіїате 
рентгенодефектоскопия Її. (срі) деїесіовсо- 
ріе си газе Х 
реолбгия Ё. геоІоріе 
ребметр т. (ўі2, тй) геотеїги (аїзрогійу 
репіги тёзигагеа уііегеіог. ае зсигвеге) 
репер т. (гео) герег 
врёменный 7» герег ргоуілогіи / гетрогаг 
высбтный ~ герег реойетіс 
грунтовбй ~» герег йе Тегеп 
исходный ~ герег ша! 
контрольный ~ герег де соп!го|, тагіог 


нивелирньй — герег де піуеїтепі 
нулевбй = герег 2его 
стенной = герег Фе регеге 


репульпация Г. (мні) АЙаагеа ћіаготаѕеі 

респиратор т. (/епп) геѕрігаќог 
промышленный ~ гебрігагог іпдизігіа! 
противопылевой о» ге5рігагог сопіга рга 
ии 
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шланговый г» гезрігаїог си ета 
реставратор т. (агл) гезаигатог 
реставрацибнная Ї. (ай) а1ейег Че гезіацгаге 
реставрация Г. (агл) геѕіацгаге 
целостная 7» геѕіаџгаге їоїаій 
ресурс т. межремӧнтный (745) аига! де 
Гапсйопаге їпіге дона герагаўі 
ресурсы т. рі. геѕигѕе, гехегуе 
водохозяйственные — гезигзе йе возродй- 
гігеа ареог 
тбпливно-знергетйческиє ~ гезигзе іегіпо- 
епегаейсе 
ретушёр т. (1ейп) геїа5ог 
рётушь Г. (Хелп) геїцз 
рефакция Г. (сі) геРасйе (а сё!) 
рефектбрий т. (ағ) геїесіогій 
рефракция Ё. (2) гебгасіїє 
акустическая ~ (ас, 12) геїгасіїв асиѕі- 
са 
рефулёр т. (а[, 115) геїціог, сопаисиа йе ге- 
їшаге; (йтес) гара аврігагоаге і 
рефулӣрование п. (аї, іп5/) гебціаге 
реципиёнт т. гесіріепі 
рециркуляция Г. гесігсиајіе 
~ воды в биофӣльтре (а[, іпзі) гесігсиіа- 
геа ареі МоЯйги 
^ воздуха (уелі) гесігсшагеа аєгиійці 
решёние п. ѕоіиіе; сопсерйе; есле 
архитектурное ~ (агл) зошНе агпігесїи- 
гаа 
архитектурно-планирбвочное — (игр) ѕо- 
ше агһіќесіцга!-играпіѕіісӣ 
градостройтельное — (игб) зошие игђа- 
015НсА 
комплексное — (срі) зошие сотр!еха 
композинибнное ~ (агл) зошИе сотроті- 
Џопа1а 
конструктивное — (срі) ѕоіціе / сопсерне 
сопѕїгисйуд 
объёмно-планирбвочное ~ (ит) зоїціє / 
сопсеріїє де ѕіѕіегтаїігаге зраціаїд 
объёмно-прострёнственное ~ (ами) зош- 
Не рана! 
планирбвочное ~ (игР) ѕоіціе де ѕіѕќета- 
таге 
примёрное градостройтельное — (иг) 80- 
шие играй Нса-то4е! 
проёктное — (срі) зошие де ргоіесі 
пространственное ~ у. решение, объёмно- 
пространственное 
стройтельное ~ (срі) зоїщіе / сопсерНе де 
сопугисйе 
типовбе проёктное ~ (ср!) зомНе йе рго 
іесѓаге-1ір 
цветовое о» (агл) ѕоіиіе / сопсерНе соіо- 
гіѕііса 
решётина Ё. (е/сол) $їрсі йе саргіогі 
решётка Г. гејеа; 24геІе ; вгИа} ; ргаііі ; вгйїаг 
антённая ~ (/еіе) ге[еа де апіепд 
— балки (еїсоп) шипа си 2Абгее а ргіплії 
балочная ~ (еїсоп) гејеа йе вгіплі 
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решётка 


безраскбсная — (е[соп) випаа Міегеп- 
дееї 

вентиляцибнная — (телі) ргдіаг де уепії- 
Јаге 

воздухопритбчная ~ (успі) єгдгаг де аб- 
ѕзогЬйе а аегиіці 

врашающаяся ~ (1егто) ргдгаг гогайу 
встряхивающая — (т!) зиА уїбгапій 
вытяжная вентиляцибнная ~» (уелі) ег4- 
таг де еуасцаге а аегиіці 

грубая ~ вгйіаг / гефеа гаг(4) 
двухрешётчатая ~ (еЇсоп) ге{еа ани 2а6- 
геа 

декоративная ~ (Пип) вгПај Фесогайу 
дренёжная ~ (ліг) гееа де дгепа| 
жалюзийная вентиляцибнная ~ (успі) 
згайаг Фе уепійаге си јаіитеје 

защитная ~ єгдгаг / огИа де рголесие 
камйнная — (Іегто) вгмаги / єгіаіці 
сйтіпиіці 
канализацибнная ~ (4Ї, ілѕі) гееа де са- 
пайзаге 

~ колӧнны (е[соп) хаБг@е де 5111р 
колосникбвая — (іегто) вгдіаг (си / ае 
Баге) 

колосникбвая качающаяся ~ (1егто) эта- 
таг Базсиіапі 

колосникбвая лоткбвая ~ (Іегто) вгдіаг 
їп Гога де јеһеаЬ 

колосникбвая наклбнная ~ (іегто) вга- 
хаг іпсіпаї 


колосникбвая неподвижная ~ (/егто) 
2гааг Их си Баге 
колосникбвая пластйнчатая ~ (/егто) 


вгйтаг си рісі 

колосникбвая ~ с водяным охлаждёнием 
(ект) егёќаг си гасше си арӣ 
колосникбвая секцибнная ~ (1егто) вгӣ- 
таг ѕесопаї 
колосникбвая ~ с естёственной тягой 
(1егто) втаќаг си іга) паїигаї 
колосниковая ступенчатая ~ (ѓегто) вга- 
аг їп пере 

колосникбвая сценическая ~ (есоп) гПа 
зсепеї 

комбинйрованная ~ (е{соп) вппай си 24- 
Ьгеїе сотбіпаїй 

крестбвая ~ (е/соп) китай си 2дБгеїе си 
діаєопаїе іпсгисіѕаїе 

мёлкая ~ рг&аг дез / си ииегуае тісі 
металлическая ~ (е/теі) гејеа теѓаіса 
механизированная канализацибнная ~ 
(а!, еісоп, іпѕі) вудіаг де сапаПхаге теса- 
піс 

многораскбсная ~ (еїсоп) вгайаг / гефеа 
тиїшадавопа! (а) 

г» ограды (еїсоп) ргіа| де вага 
окбнная ~ (еісоп) вгаііе де Ғегеаѕігӣ 
отбӧйная г» (тії) ргӣгаг е атцаге 


~ охватывающая отвёрстие (№14) эга- 
таг-со5 
пальцевая — (тіг) ргдіаг діпіаї 
плоская ~ (Іекто) вгёйаг ріап; (е/соп) 
гееа ріапа 
полураскбсная ~ (еїсоп) егіпай си 2Абге- 
Іс си фаропаІеіе іп К 
поясная — структӯўры (е[соп) гегса де сеп- 
тога а “гасшги 
предохранйтельная ~ вгёаг / рІаѕӣ де 5і- 
вмгапій, гееа / зИа ргоїесіоаге 
притбчная вентиляцибнная — (уелі) єга- 
(аг де уепШайе репіги адисііа аегииі 
промывная с» (тік) вгдіаг іе зрйаге 
простая раскбсная ~ фёрмы (е[соп) Ѓег- 
та си 2абге зітріе / ігійпебіціаге 
пространственная ~ гејеа зрафіаїд ; (еі- 
соп) китай си 2дбгеїе зрайа!а 
разгрузочная ~ (тіг) вгйтаг де Чезсагсаге 
разгрузочная вальцбвая ~ (тіг) ягдіаг де 
деѕсагсаге си уаЦигі 
разгрузочная вращающаяся ~ (тік) эга- 
Таг Фе дезсдгсаге гоіайу 
раскбсная ~ (еісоп) вгіпай си 2дргеіе їгі- 


- маврішаге - 


распределйтельная ~ (тіг) эгмаг де ппі- 

Гогпизаге ; (таз) вгӣїаг де дізігібців 

ромбӣческая ~ (е[соп) вгіпах си 2дбгеіе 

їп гот 

ручная канализацибнная ~ (аї, #151) вгд- 

Таг тапиа! де сапаїаге 

садбвая ~ (е[соп) ргИа] а! вг&аіпіі 

сборная ~ (еісоп) вгіпій си габгае рге- 

Рабгісаї да 

сварная ~ (еїсоп) вгіпдй сц гАБгее зи- 

дай 

~ с вертикальными стбйками (есоп) 
па си габгее си топіапії уегісаіі 

светорассёивающая ~ (е[соп) вгіїа) де а1- 

Гигаге а шпипи 

~ свосходящими раскосами (еїсоп) вгіп- 
аа си 2Абгее си Фавопа!е азсепделіе 

~ с дополнйтельными стойками и под- 

°  вёсками, треугбльная (еІсоп) вгіпій си 
2абгее ігіипрһішаге си тошапй $і йіа- 
5опа]е ѕиріітепќаге 

сложная ~ (еїсоп) вгіпай си хАбгее сот- 

риза 

смёшанная ~ (еісоп) вгіпай си 7дргеів 

тіхіа 

~ с нисходящими раскбсами (есоп) 
5149 си 2абгае си Фазопае йеѕсеп- 
депіе 

~ с обратными раскбсами (е/соп) вгіпай 
си габгее си діавопаїе іпсгисізаїе 

сороудёрживающая ~ (@[, іпѕі) стёаг де 

гейпеге а рипоаіеіог 

статйчески неопределймая — (тес) вгіп- 

аа си табгеје згайіс педеїегтіпаїа 

статйчески определимая — (тес) вгтай 

си 24бгеіе згас деїегтіпаїй 

треугольная ~ у. решётка, раскбсная 


решётка 
треугбльная ~ со шпрёнгелями (еісоп) 
Бгіпаа си хабгеіе Ігійпебіціаге си Баге ѕи- 
ритептаге 
успокойтельная ~ (#14) вгёаг фізіраїог 
Че епегріе (а ареї), вгдіаг де дізіраге 
г фёрмы (еїсоп) габгейе Фе Їегтй / аїіе 
ипе! Гегте 
цепная ~ (1егто) ргдгаг-Іапі 
цепная беспровальная ~ (/егто) вгёаг- 
Іапі Гага ицегуа!е 
чешуйчатая — (/егто) руйіаг їп зо 
экранйрующая ~ (еісоп) вгИй Фе есгапаге 
зкранйрующая ~, светйльника (еїісоп, 
1151) вгааг де есгапаге а согриіші де Шиті- 
паї 
решётка-дробйлка Ё. (тіг) вгйкаг де Ёйгіпіаге 
решетник т. (е/соп) 5ірсі аріїсаїе ре сӣргі- 
ом репіги ргіпдегеа іпуеїйогії ; вгіїа) де 
зірсі 
решето п. (тік) 5118, саг 
подсевнбе — сшг реліги согригі шагигие 
пробивнбе — 5і(й таїгіаїй 
сортировальное ~ сійг де ѕогіаї 
решётчатый си харге!е; йіп рта]; їп богтій 
де вгйіаг 
рештование п. (/епп) ріаїогта (ае Ішсги) а 
ѕсһеІеІог ; зспеїйгіе, сзаїода 
рёя Г. (сеісоп) ргіпій ігап5уегзаїй си 24Ьгеје 
ржаветь (спіт) а гиріпі, а ѕе охіда 
ржавчина Г. гиріпй 
ржавый гидіпії 
ригели т. рі. (е{соп, сп) вгіпгі огігопіаів іп- 
їегтедіаге 
г затвбра (сл) єгіпгі огігопіаїе ае 5іа- 
уіеї 
ригель т. (е/солп) 1818, ргіпах (оғігопіаій) ; 
тоаха ; ашгеоа2а ; ігауегѕ& 
верхний ~ затвбра (сії) вгіпай ѕирегіоага 
а ѕіауіеі 
ветровой о» вгіпй е сопігауїпіціге 
крайний ~ ргіпай де тагріпе 
междубалочньй ~» вгшай іпіегтейіагй 
поперёчный ^— гідій / вгіпай ќігапѕуегѕа!& 
продбльный ~ гівій / газа опениа тай 
г» рамы гізій де сайги 
решётчатый — ргіпай си 2абг@е 
рядовой — егіпаа сигепій 
сплошной ~ вгшай си шипё ріод 
стропильный ~ рапа (заграпій) 
о» фахвёрка созогоаБа 
фонарньй — вгіпаа де шпипаюг 


ризалйт т. (агл) гегаїі 
„ризница Ё, (агй) ѕасгіѕіе 
риолйт п, (2е0/) гіоїї 


риппер т. (Чит) ѕсагійісаіог си сіпсі аіл 
рисбёрма Г, (сй) гіѕрегтӣ, роѕігайіег 


риска [, (/епи) зетп, їпѕетпаге ; Ігазаге 

ритм и, гійт, садепій ; (ап) ргорогіїг, агто- 
піс ие рагШе‘ипи! ея 

ритмӣчность Ї, (ес) гіштісіїате 


~ стройтельства гиписНае а шсгёгИог де 
сопзігисе 
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рифлениє п. (гел, ітес) 5ігіеге, гіпуціге; 
(т) сгезіаге 
~ покрытия (4гит, (ейп) зігіегеа ітЬгі- 

сатіпѓеі гийеге 

рифлёный зігіаї, г2ітіції 

рихтовать (/тес) а іпдгеріа 

рихтбвка Г. (І тес) іпдгеріаге 
гу пути (сі) гірагеа шие! 

ров т. (гит) зап, гівоій 

рбвность Г. покрытия (гит) ипИогтиатеа 
ітЬгасдтіпіві 


: ровный агерь гесійіпіц, ріап, пегед 


ровнять (гейп) а піуеіа, а іпдгеріа, а еваїі- 
та 

рогожа Ё. (тік) говојіпӣ 

рбза Її. (агл) гогеїй (у. Я розбтка) 

розетка Ё. (агл) готеїй ; (е1) рыта ; й02& 
~ замка ргіхӣ де ѕівигапјӣ 
настённая — ргіх4 де регеѓе 
потолбчная г» ргі2& Фе рІаѓоп 
приборная штёпсельная — риа (ае Іеей- 
шга) репіги арагаїе 
стенная — у. розбтка, настённая 
телефонная ~ рим геіебопісй 
штёпсельная — ри (де сигепі) 

рбзлив т. ((ейп) штріеге 
~ вяжущих штріеге си Нації 
гу пенообразующих штріеге си ритапй 

рокада Її. (4гит) госайй 

рблик т. (745$) го а, гоїй ; гиюи 
бортоформующий ~» сиції-дізс 
ббчечный — гоїд-РБигоіає 
бочкообразный ~, у. ролик, ббчечный 
витой — го! еНсо!Ча!й / іпійзигаїй 
желӧбчатый — гой си јеһеаһ / си 5апіиті; 
уа си шис / си јвћеаЬ 
качёющийся — гоід репішагӣ / озсіїалій 
компенсирующий — гой сотрепзаїоаге Й 
де сотрепзаге ў 
контактный — (е[) гоїд де сопіасі 
нажимнбй ~ го! де ргеѕаге / де арёзаге / 
ае ргеѕіцпе 
направляющий — го!й йе рћійаге 
натяжной => гоїд / гоаїд де їпіпаеге 
несущий ~ гой рогіапій 
опбрный ~ гоїй де геатет / де ѕргіјіп / де 
зизнпеге 
отводнбй ~ го! йе демеге 
перегибной ~ (Биес) гиїои де Тадоїге 
поддёрживающий — гоїд де ѕиѕ{ пеге 
прижӣмный ~ / прижимнбй - гой де 
ардзаге 
гу толкателя гоіа гаспеїційі 
упорный ~ гоїд де Біосаге 
уравнйтельный — го} де ераїїаге 
хвостовой — го! е їпіоагсеге 
ходовой ~ гоїд де гшаге 

роликовый си гоіе 

роликоопбра Ё. (таз) геахет де гой 

рольганг т. (/гапѕ) гоірарр, Ігапзрогіог си 
гоїе / си гшоии! ; саїе / раї си гоіе 
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рольганг 
вспомогательный ~» ігаперогіог си го!е / 
го]вапв айхійаг 
гравитацибнный ~ ігапѕрогіог си гое ргіп 
асйипеа ргауіќа[іеі 
гу с холостыми роликами ігапѕрогіог си 
гоіе ПБеге / си гое пеапігепате 
романский (агл) готап 
романцемёнт т. (и!) сітепі готап 
рбндель т. (агй) гопаШа 
роспись Ё. (агПп) рісішгӣ Чесогайуй, огпатеп- 
гайе, огпатепі ; хисгауеа!а 
^ издёлий деѕеп десогайу 
г стен (агА) рісіига тига!4 
роспуск т. 41хо]уаге ; (Ігап5) гетогсй-сарга, 
гетогсй-зспе!ег топоахӣ 
россыпь Г. (сеоі) зАасашии ашуіопаг 
россыпью (тіг) їп угас, пеатБаІаї, уйгѕаї 
рост т. сгедіеге, таӣгіге ; дезуоНаге, ѕрогіге 
рӧстверк т. (оеоЁ) гайіеғ'; Гапдайе ре Теге- 
пигі 5іабе 
армӣрованный ~, гайіег агтаї 
балочный — гадіег біп риши 
брусчатьй ~, гайіег іп вгіп2і де Іетп 
высбкий — на сваях (ео!) Гипаайе пана 
ре ріїобі 
железобетонный г» гайіег іп Бегоп агтаї 
жёсткий — гадіег гіріа - 
лёнточный — гадіег сопіїпиц 
монолитный бетонный — гадіег йіп Бегоп 
топоїй Тїшгпаї ре Іос 
~ на сваях гадіег / Рипдаціе ре рйой 
сборный железобетбнный г» гадіег ат еіе- 
тепіе ргеїабгісаїв діп Бегоп агтаї 
~ свайного фундёмента гадіег а! Гипдаціеї 
ре рЦой 
свайный ~ у, ростверк на сваях 
свайный вьісокий г» гадіег ре ріо{і деазир- 
га піуеїціці Іегепиїці 
свайный низкий ~ гадіег ре ріїоці Іа пімеїші 
їегепиїці 
рбстра Її. (аг) гозіга 
ротаметр т. (105) гоіатеїги 
ротбнда Г. (агл) гоопай 
рбтор т. (таў, тай) гоюг 
г» дробилки гоюги! сопсаѕогшиі 
го экскаватора (таз) гоіогш ехсауаїоги- 
Іші 
рубанок т. (Іт) гіпдеа 
двойнОй ~ гіпаеа дибій 
— для поперечного строгания гіпаеа об- 
Пса 
ординарный — гіпфеа обізпціїй / ГАрлиоа- 
ге 
фасбнньй ~ пп4еа репіги сшБисйги 
фигурный — гіпдеа гоши4а / де Казопаї, 
ҺеІсһег 
рубанок-цйкля т. гіпіеа де гёхий / репіги 
рагспеї 
рубанок- ия т. (іт) гіпфеа апай 
рубашка Ї. тата, сатаз& 


водяная ~ (таз) сатаза / тата / сатегй 

ае ара 

воздушная ~ (таз) сАтаза ае аег 

паровая ~ (1егто) сАтаза де абиг 

теплозащитная ~ (Іегто) сАтазё їегто- 

ігоїапта 

тиксотрбпчая ~ (5е01) сАтазА нхо!гора 

г» фанёры (Іт) Рагийг Фе ріаса| 
рубербид т. (тік) гиБегоїд, сагіоп аѕѓаікаї 


двусторбнний ~ сагіоп аѕѓаќаї ре атЬее | 


Еве 
односторбнний ~ сагіоп азРаЦаг ре о Га- 
іа 
подкладочный ~ гаБего! регги 5ігаї іп- 
гегіог 
~ с крупнозернӣстой посышкой гибегоїй 
си гапщайе вгозіега 
~ с мёлкой минеральной посыпкой гибе- 
гоіа си ргапшайе тіпегаїй та 
гу С чешуйчатой посыпкой габего!А си 
вгапиіаце ѕоі20аѕа 
г» с эластичным покрбвным слбем гиЪе- 
гої си асорегіге вазИса 
рубильник т. (сі) іпігегирдіог си рігећіе, 
ве и 
рубйть (Іт) а ійіа (си Іорогиї), а сіорії 
^- зубйлом (ітес) а адПиї, а їдіа си дана; 


а аѕсһіа 
рубка Г. ((ейп) їдіеге, сіоріїге; (тес) а81- 
циге 
~ крбмки на фаску Гогтагеа Га{ее! си 
дака 
г» стен сіоріїгеа реге{іог 
~ угла в лапу (еїсоп, Іт) ітбіпаге де соїї 


си сер 
~ угла в ббло (е/сол, іт) їтбіпаге де соц 
їп лииёае де соаай 
черновая ~ ЧАШите де 4евгобаге 
рубленый їосаї ; (т) Маф, ѕрагї 
рукав т. Бгаї ; тапѕоп ; бигійп ; {ир (Пехібії); 
(шаг) Бгар (ае ти) 
брезёнтовый — Ғигіцп де ріод 
бронирбванный ~ Ғигіџп Біпааї 
воздушный — Гагши де аег 
гибкий ~ гасога Нехібії 
действующий г» рекй (Аі) гаї асііу а] 
иди 
пневматический — Гагип де аег сотргі- 
тат 
поворбтный ~ (таз) Бгар ріуоїапі 
пожарный ~ шип де іпсепаїц 
регулируемый — (таз) бга} гевіабії 
слепой — (Шаг) Бгаф тогі 
соединйтельный — їм Нехібії! / Гигип де 
сиріаге 
г» с оплёткой Виши Бііпаат 
шарийрный — (таз) а агбісціаї 
рукавиць: Г. рі., защитные пійпизі де ргоќес- 
ие 
руководство п. по проектированию (срі) іп- 
дгитаг репіги ргоесаге 
г» стройтельством (ес) сопдисегеа ішсга- 
гіог де сопягасие 


агтаї 


рукомбйник т. (іл5ї) Іауоаг 

рукоятка Г. тїпег, тапега ; тапіуєій ; соаддй 
(Че сша) у 
~ инструмёнта (1ейп) тіпег йе зсша 
~ молотка (1ейп) соаай ае сіосап 
~ управления (таз) тапе!а / ризШе де 

сотапаа 

рукоять Г. у. рукоятка 

рулётка Г. (таз) гаїсій (де тазига!) 
десятиметрбвая ~ гиїсій (е тазига!) де- 
сатеїгіса 
измерӣтельная ~ гиісій де тдзигаї 
самосвёртывающаяся, кнбпочная г» гше- 
а си Биюп регги Їпійзигаге аціотаїд 
~ со стальнбй лентой гше!а си Бапа де 

о{еї 

рулӧн т. (тіғ) гиюи, 501 

рулонйрование п. а рипе / а ѕігїпве їп ги- 
їси 

рулбнньй де гиіои, їп гиюц 

румб т. (оеоа) огіепіаге 
руководящий — огіепіаге ргіпсіраїй 

рундук т. (агй) гапдик 

руст т. у. рустика 

рустика Г. (агй) гизис (Ге! де гіайгіе зай ріа- 
саге де ріаїіғй Буцій), раса] гиѕііс 
алмазная ~ ріаса| айатапііп 
брильйнтовая ~ у. рустика, алмазная 

рустовать (агп) а їдіа ріаїга аїпди-і ип 
аѕрес( Бгиї, пезіегиі| 

рустбвка Г. (ағд, п) терсиіаїд їп а$12е; го5- 
їшіге Га15А а гепсціеці де Га{аа& 

рутер т (агит) ѕсагіѓісаїог 

ручка Г. (еітеї) тіпег 
дверная ~ тіпег де ц5й, агисӣг 
окбнная ~ сгетоп 
складная — штег ріабії 

ручка-кнбпка Її. дверная глухая (е/те/) 
тіпег-Бшоп де и5& Ға 


ручка-скоба Г., дверная (е/тег) пипег-зсоаЪй 


репіги цей 
окбнная — штег-зсоаЪа репіги Гегеази:& 
ручка-фаль Г., дверная у. ручка, дверная 
ручка-щекблда Г. сіапій 
ручник т. (1ейп) сіосап йе тіпд 
рушить (ѓелп) а дето!а 
рыбка Г. (сі) визеи їп Гогтё де гот 
рым-болт т. (еітеї) зигиЪ си іпе! 
рыть (газ) а зёра, а ехсауа 
рытьё п. (/егаз) ѕараге, зарашга, ехсауаге 
рыхлёние п. аїїпаге, іпбоіеге 
предварительное — (1егаз) аїїпаге ргеа- 
Іар 
рыхлйтель т. (4гит, Іегаз) ѕсагіісаіог 
глуббкий г» ѕсагіѓісаіог де адїпсіте 
навесной г» ѕсагіѓіса(ог ригіаї 
навесной тракторный ~ 5сагібісатог ригіаї 
ре тасіог 
~ прицепнбй зсагіїісатог ігастаї 
рыхлӣть :(ѓеғаѕ) а аЙпа 
рыхлый аѓїпаг ; песоежу ; вгіабії 
рычаг т. Іеуіег, рігоріе ; Бга} ; папе! 
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колёнчатый — (мес) рігеһіе соя 
неравноплёчий ~ (тес) рігебіє си Бгаце 
іпеваїе 
гу с противовёсом (таз) рігећіе е есһі- 
ИБгаге / си сопігавгеціате 
стрёлочный ~ (сі) рігебіа тасахціші 
угловой г тес) рігвбіе ипеһішагӣ 
шарнйрный "~ (тес) рігећіе агіісиаіӣ 
ряд т. $іг; ѕегіе ; тіпа ; (ейсоп) аа 
^^ «в ёлку» азіга / майме їп „у“ 
двойной шпунтовбй — (сл) регеіе ана 
ае раїріап5е 
забуточный ~ азігд де штрішигй 
заклёпочный ~ (сте!) гіпа де піигі 
г» каменной кладки аѕі2й ат г2іайгіе де 
ріаїга 
— кирпича (кладки) а512аА / гіпа де сй- 
гдтігі (4е-зідайгіе) 
су кладки, выступающий азіга 1езпа м 
аГага 
кладки, гармонический а517й агтопіс& 
кладки, послёдний (ағ) согопатепи 
аи 
~ колонн (агй) союпада, 5іг де со]оапе 
ложкбвый ~ :аѕі2й |опеииаша!а 
~ нормальных размёров (срі) ѕегіе де 
дітепзійпі погта]е 
ограждающий шпунтовбй ~ регеце йе раї- 
ріап5е 
ординарный шпунтовой, ~ регеѓе зітріи де 
раїріап5е 
свайный — (еЇсоп) гіпа де роў 
~ типоразмёров (срі) ѕегіе де продітеп- 
зіцпі 
тычкбовый ~ (есоп) гіпа ігапбуєгзаї 
шпунтовой ~ (сп) у. ряд, ограждающий 
шпунтовой 
рядовбй ог@ шаг, сотип, ођіѕпції 
ряж т. (сп) саѕоаіе ; сһеѕоп 
деревянный — сйѕоаіе де 1ешп 
сплошной м» сӣѕоаіе си регей ріїпі 


і 


1 











саблевйдность Ї. (е/сол) т Гогшй де заые 
садик п. лицевой ргайіпі{а де Га{а4а 
сажа Г. (сліт) перги де Гат, Ѓипіпвіпе 
сажеуловӣтель т. (/егто) сарсапа / ѕерага- 
тог де Гипіпвіпе 
сакрйстия Ё. (ағћ) ѕасгіѕіїе 
салазки рі. (Іенп) вііѕіега ; ѕапіе 
сальник т. (а[, іегто) ргеѕеїирӣ, вагпіїига де 
е{апзаге, ргезоагийига 
расширительный ~ ргезвагииига де діа- 
таре 
~ с упругой набйвкой ргезеїира си ваг- 
пішга тоае 
саман т. (тіг) сагдтіда сгиаа («їп агвИа си 
рае іосаїе), спігрісі 
саманный (миг) де сһігрісі 
самоанкербвка Г. (е/соп) аціоапсога) 
самовентиляция Г. (уелі) ашоуепШайе 
самовозбуждёние п. (таў, тес) ашоехсиайе 
самовозгорёние п. (таз, іегто) ашоаргіп- 
деге 
г топлива аціоаргіпдегеа сопіи5іьіміці 
самовозбуждённый (745, тес) аціоехсіїаї 
самовоспламенёние п. у. самовозгорание 
самовыравнивание п. (еї) ашоге?а] 
самодвижущийся (745) ашоргори!ба!; си 
ашоргориізіе 
самозаготбвки Г. рі. (ес) аціоаргоуігіопаге 
(де Іа Тпігергіпаегііс аихШаге ргоргії) 
самозажимный (7145$) си 5їгіпреге аціотаїй 
самозакбнтривающийся (7145) ашіобіосаї 
самозаморАживание п. (/егто) ашосопве- 
Іаге 
самозапаривание п. (тіг) ашщос\ау!таге 
самозапёрник т. (тім) ашос!ауй 
самоизмельчёние п (іг) ашотасіпаге, аціо- 
тагипйге 
мокрое — ашоштасшаге іп ѕѓаге итеда 
самокомпенсация Г. температурных дефор- 
маций (175 (егто) ашосотрепзагеа де- 
богтаріог де (етрегаига 


самокомпенсйрующийся аціосотрепѕаї 
самоконтроль т. аціосопігої 


самокреплёние п. ашойхаге 

самомонтаж т. крана (таз) аціотопіауці 
тасага]еі 

самонагревание п. 
іпсбідіге зротапа 

самонапряжёние п. ашіоїпсйгсаге; (есоп) 
ашіоїепзіопате 

самонесущий ашіорогіапі 

самоокислёние п. (спіт) аціоохідаге 

самоокупаемость Її. (ес) аціоїїпацаге 


(Шекто) ашошсайаге, 


самоостанбв т. (таў) дізрогійу де оргіге 
ашота!а 
самоотвӣнчивание п. (745) айціодезигибаге 
самоотпирание п. аніодебіосаге, аціодезсрі- 
деге, апіодесіапзаге 
самоочищение п. (2, ніг) аціоеригаге, си- 
га{аге ашотаїа 
естёственное — водоёмов еригаге патига!д 
а Багіпеіог де ара 
г рек ашоеригагеа гіигіїог 
самопередвижёние п. (таз) ашіойеріаѕаге 
самопйсец т. іпгевізігатог аціотаї 
поплавкбвый — уровня воды (йіаг) іт- 
піргаї си Поїог 
г уровня воды (1147) іпгерізігаїог аціо- 
таї а! шуешЦи де арӣ 
самопйшущий си їпгеріѕігаге аціотаїй 
самоподаватель т. (тіг) айшепіаїог аціо- 
таї 
самоподающий (т) си айтепіаге аціо- 
таїа 
самоподжӣмный си еѓапѕаге / си ѕігіпвеге 
ашотаїа 
самоприёмка 8. гесерйе ашотаіа 
самопроизвольный зропіап ; де Іа 5іпе 
самопуск т. (таз) детагог 
саморазбрасыватель т. аціоїтргаӣ$ііеіог 
саморазвйнчиваниє п. у. самоотвйнчивание 
саморазгружающийся (ап) си 4езсагсаге 
ашота{а 
саморазгрӯзка Г. (/гапѕ) ашодезсагсаге 
саморазложёние п. (ст) ашо4езсотри- 
пеге 
саморазогрёв т. (/егто) аціоїпсділіге 
саморазряжёние п. ашогагейеге 
саморегистрирующий аціоіпгеріѕігаѓіог 
саморегулирование п. аціогевіа| 
самосвал т. (/гап5) ашођбаѕсшапіа, сатіоп 
си Бепад / си сира Базсціапій ; дитрег 
большегрузный ~ аціобаз5сціапій де таге 
{опа} 
самосветящийся си штша ргоргіе 
самосинхронизация Г. (тес) аціовіасгопігаге 
самосмазывающийся (7145) си ипреге ашо- 
таїй 
самосхват т. (крана) (745$) арисёюг, 2га!- 
Гаг, сира си рһеаге (а тасагаіеі) 
самотаска Г. (іғапѕ) еіеуаїог, ігапѕрогїог 
кабельная ~ тапзрогюг си са и 
самотёк т. (Ікап5) сигреге / сйдеге / зсиг- 
веге Пбега 
самотёчный (/гап5) ргіп садеге / ргіп зсиг- 
веге ШЬега, рип эгауцайе 
самоторможёние п. (7145$) ашоїгіпаге 
ге винта в гайке аціоїгіпагеа 5игибціці 
їп раща 
лу передачи аціоїгіпагеа ігапѕтіѕіеі 
самотормозящийся (таз) си айшіовгіпаге 
самотяга Г. (уепі) гај паїига! 
самоуплотнёние п. аџѓоіпіеѕаге, аціосотрас- 
аге ; аціоеѓіапѕаге 
~ насыпных грунтов п. ({егаз) ашосот- 
расіагеа гатбіеціці 


самоупрочнёние п: бетбна (Бе!) їпійгі- 
геа паїигаїд а Беїопиіці 
самоустанавливаемость Ї. (таз) ашоаѕетаге 
самоустанавливающийся (тає) си азетаге 
ашотаїй ; аціогевіарбії 
самоустанбвка Г. (таз) азетаге / сепігаге 
ацшотаїа 
самоустбйчивость Г. (таѕ, тес) аціозгабій- 
таїе р 
самофинансӣрование п. (ес) ашоНпацаге 
самохват т. (ѓғапѕ) арисйіог, вгаЙаг 
самохбд т. (/тес) ауап$ ашотаг (іа та- 
Ятш-ипеНе) # 
поперечньй ~ ауапѕ ашота! ігапѕуегѕа! 
продбльный ~ ауапѕ ашотаг 1опИи@ та! 
самохбдный у. самодвижущийся 
самоцентрӣрование п. апіосепігаге 
самоцентрирующийся си ашосешгаге 
санаторий т. (агй) запаїогій 
сангвйна Г. ѕаприіпа 
сандрик т. (агй) согпіѕа си Їгіга $1 Ёгопіоп 
резіе Ѓегеаѕігӣ 
санитарно-технический (еһпісо-ѕапіѓаг 
санитарный запітаг 
санкция Ї. финансовая (ес) ѕапсјіцпе Ёіпап- 
сіага 
саннадзор т. сопігої / шзресйе запиаг(&) 
санпропускнӣк т. ѕїајіе Че дехзшЁесие 
сантехкабиновбз т. ашозапйага 
сантёхник т. (1157) іп5таїатог 
сантёхника Г. (1751) Іеппісй запігага ; шяа1а- 
{1 ѕапіќаге 
сантехнический (1151) теппісо-5апітаг 
санузел т. пой / єгир / Бос запиаг 
сарай т. (сарт) табатле, ѕига, патраг 
сатуратор т. (17151) заїигаїог 
~ двойнбго насыщёния заїигаїог си доц 
сотрагії тепіе 
известкбвый ~» заигаїог е уаг 
сатурация Ї. (спіт) зашгайе 
сауна Г. (агА, 1151) заипа 
сбалансйрованность Г. ргай йе Баїапзаге / 
ае еспійбгаге 
сбег т. Їпсіїпаге ; ‘Чезсгейеге; сопісіќаїе ; 
деуієге 
> бревна (1т) сопісіќаіеа шпиі Биѕќеап 
- кабеля (сі) дегиіагеа са и! 
г плашки (/тес) деуіегеа Бійегеї 
— резьбы (тес) ѕсарагеа Кіешіці, Ше 
ріегаші 
— сверла (ѓейл, ітес) деуїегеа Бигрћішіиі 
сбиваниє п. («Фкит, ѓеғаѕ) Баїеге (ргосез де 
раіеге) 
сбивать (/епп) а Бае 


сбой т. (е/) дегапуатепі, деїесі 
сбблченный (стеЁ) азатЫат си ѕигибигі 
сбблчивание п. (сте!) аѕатЫаге / йпбіпаге 


си зшгибигі, Бопаге 
сболчивать а іпўцгиба ; а азат а си 5игибигі 
сборка Г. аѕатЫаге, топіаге; топа); іт- 
біпаге 
агрегатная - (таў) топцаге " азатЪ- 
Іаге їп вргиригі 





331 СБРАСЫВ... 


~ аппаратуры (е1) топіагеа арагаївіог 
~ арматуры (агт) аѕатЫагеа Баге]ог аг- 
шашги 
г без пбдмостей (Іейп) аѕатЫаге Гага 
5спеїе 
< блбков злектроузлбв (е[, Іейп) Іевагеа 
ріогигіїог подигіїог єЇесігісе 
верстачная ~ (тес) аѕатЫаге ре Бапс 
~ изоляторов (е1) топїагеа іхоіаїоагеіог 
контрольная ~ (ѓейп) аѕатЫаге е сопігої 
~ креплёния (ейп) аѕатЫагеа ѕргіјіпігіі 
механизйрованная ~ (1ейп) аѕатЫаге 
тесапізаїй 
~ моста на плаву (рой) аѕатЫагеа ип 
род іп ѕїаге де рініїге 
- на болтах (стер, таз) бхаге си $и- 
гибигі 
навесная ~ (іепп) тоша] їп сопѕо!й, азат- 
Ыаге іп ро21{іе зизрепдаїа 
навесная уравновёшенная ~ (ейи) топ- 
та) іп сопѕо!а еспійбгаї я 
~ на плаву (гепп) аѕатЫаге / топіаге 
ре ара 
~ на подмостях (1ейп) топіа| ре еѕаѓодбај 
— на стёнде у. сббрка, верстачная 
г» обдёлки (тіп) азатЫагеа саразе! ва- 
Іегіеї 
полистовая — (1ейп) аѕатЫаге іп бої 
ѕиссеѕіуе 
полунавесная ~ (1ейп) тоша] їп ѕеті- 
сопзоїй 
позтажная ~ (1ейп) топіа) ре еѓаје 
позтапная ~ (іепп) топќај ре еаре 
поярусная ~ (Іепп) топіа) ре шу@е 
предварительная ~ (/енп) аѕатЫаге рге- 
аїабіиа 
~ пролётных строёний (/енп) топгауці 
ігауееІог 
тепловая ~ (таѕ) аѕатЫаге Іа саїд 
~ укрупнёнными блбками (/тес) топа] 
ре Ыосиг! ргеазатЫае 
укрупнйтельная ~ (1ейп) топа] рип 
ргеаѕатЫаге 
~ устанбвки (115 таз) аѕатЫагеа іпзіа- 
Іаўеі 
сборник т. соіесіог 
~ пыли (тік) соїесіог Фе ргаї 
сбборно-монолйтный рагіїа! ргеїабгісаї 
сббрно-разббрный  ргеїабгісатї-детопіабії 
сборность Ї. сга@ е ргеѓабгісаге 
г здания вгай де ргеѓабгісаге а! с1а@ги 
сббрно-щитовой іп рапошгі ргеїабгісаїе 
сборный Піп е!етеше ргеїабгісате, ргеїабгісаї 
сбброчньй де шопа}, де азатМаге 
сборщик т. топіаїог, ајиѕіог 
сбраживаємость 7. (спіт) сгаа Фе Їегтепіаге 
сбраживание п. осадка (21) Регтепіагеа па- 
тоїціші 
сбрасывание п. агипсаге ; Іапѕаге ; деїезіаге 
сбрасыватель т. агипс&юог 


4 


крыльчатый г» (таў) агипсаӣќог си рае 
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сбрасыватель У 
ге ленточного транспортёра (таз, гғапѕ) 
агипсйќог а Беплії ігапзрогіоаге 
плужкбвый — (таз) агипсдіогиі ріцешиі 
- сброс т. (зго!) Раїе ; (підт) Чеуегзаге, ема- 
сиаге (у. 91 сбрбска) 
г бытовых стбков (іп5/) зсигвегеа ареїог 
итаїе р 
вертикальный ~ Гаїе уегиса!а 
лу воды еуасцагеа аре! 
г конденсата (/сгто) ‘еуасиагеа сопдеп- 
зави! 4 
я. нагрузки Чеезаге; (Нідг) са4еге а 
загсіпй / де ргезіцпе У 
сбрбска Г. (Піду) Чезсёгсаге, Чеуегзаге 
сбрососдвйг т. (ве0[) Їаїе деса1айа. 
сваеббйный (гепп) де Баїеге а ріїоціог 
сваевыдёргиватель т. у. сваевытаскиватель 
сваевытаскиватель т. (/ейп) зти!етог де рі- 
іобі 
свайка Г. |дги5 
свайньй де рагі, де ріїобі 
сваливать а гӣѕіџгпа, а добогі; а агипса 
вгӣйтаай, а іпргатӣаі 
свалка Г. Іос йе ферогіїаге / де агипсаге а 
гезгигіїог / а деѕеигіог : 
гу мусора 1юс е агипсаге а дипоаісіог 
г грунта (птес) Їос де Фезсйгсаге а та- 
{щепа агараї 
гу стройтельного мусора Іос репіги йеѕ- 
сӣгсагеа / агипсагеа тоіогиіці 
свальщик го. дезсагсайюог 
сваренный (5и4) зидаї 
свёриваемость Г. (5и4) зидабіїтате 
свариваниє п. (544) ітбіпаге ргіп 5идаге, 
зидаге у 
сваривать (зи) а зада К 
сваривающийся (зна) зидабії, саге зе 5идеа2А 
сварка Ё. (зи) ѕийаге ; зи4ига 
автогённая ~ зидаге ашіовепа / си дате 
автоматйческая дуговая ~ ѕидаге аціота- 
1а си агс Е 
аргонолуговая ~ ѕийаге іп те де агвоп 
ацетилёновая ~ 5иЧаге охіасеціепіса 
г блоками 5идаге ре 5есіипі 
ванная ~ ѕийаге іп Баїс і 
— в два прохбда 5идаге іп дошд ігесегі 
верхняя ~ 5идаге реѕіе сар 
я» в защӣтном газе зидаге іп тедій си 
вах ргоїесіог й 
лу взрывом зидаге рип ехріогіє 3 
вибродуговая ~ ѕийаге си @есиго@ уїбга- 
г у ^ 
= Ари ирулмей атмосфере ѕийаге іп 
астоѕѓегӣ сопігоїаїй 
внахлістку зиЧаге рип ѕиргарипеге 
водяным газом зидаге си вах де 
ара 
Ох зидаге де сої; / їп Т 
вразбрбс 5идаге Ёгасіопа!а 


встык ѕийаге сар Іа сар 


~ 
е9 


і 


і 


і 


г в углекйслом газе ѕидаге ѕир охіа де 
сагроп | 
высокочастотная ^ 5идаге ргіп сигепй 
де таНА ігесуепід | 
газопрёссовая ~ ѕийаге си бате рип 
ргезіцпе ў 
горновая ~ (5и4, ітес) зидаге рип вог- 
іаге / Іа Гог]а 
г давлёнием ѕийаге ргіп ргемипе 
~ двойным швом зидаге рип согдоп ди 
двухдуговая ~ зидаге си аге фобій є 
двухэлектрбдная ~ 5идаге си дої еіесігогі 
диффузибнная ~ ѕийаге рип іѓиліе 
дуговая ^^ 5идаге си агс еієсігіс 
дуговая ~ угольным электрбдом зидаге 
си агс си еіесігод Фе сагъцпе 
ймпульсно-дуговая ~ зидаге си агс еіесі- 
гіс си нарш5$ии і 
кислорбдно-ацетилёновая. ~ ѕийаге охіа- 
сеіепісӣ і а 
кислородно-водородная ~ ѕийаге охіћіагіса 
конденсаторная ~ ѕибаге ргіп беѕсагса- 
геа ипи! сопдепзаїог 
контактная м» ѕийаге еесилса рип соп- 
гасі й 
кузнёчная - у. сварка, горновая 
лазерная ~~ ѕийаге си Іатег 
лёвая ~ 5идаге ѕрге 5йпра (їілаіліе) 
линёйная — ѕийаге ш іпіе і 
— методом сопротивления зидаге рип ге- 
тізіеп{а ў 
многорйдная тбчечная ~ зидаге рип рипс- 
ге шшаре 
г на весу ѕийаге ре о раме 
— на подъём 5идаге аз5сепдепій ў 
лу на прохӧд ѕидаге | Їпіг-ип  5іпбиг 
5еп5 К 
— на спуск ѕийаге дезсепдепіа а 
лу неповорбтных стыков ѕийаге а Їпіі- 
пёгПог хе ЫА 
непрерывная ~ ѕибаге сопііпиа 
обратноступёнчатая ^^ ѕийаге си їгеріе 
іпуегѕе / їп раз де репа з 
однослӧйная 2» 5идаге си ип. 5150г ѕігаг 
— оплавлёнием у. сварка встык 
> открытой дугбй задаге си агс їп аег 
ПБег У й 
я плавлёнием 5идаге рип торге 
Ах плавящимся электрбдом зидаге си е!е- 
сігод Ригібії 
плазменная ~ 5идаге си ріаѕтӣ 
подвбдная ~ ѕийаге заб ара 
г под флюсом задаге ѕир Пих , 
полуавтоматйческая ~ 5ифаге ѕетіашо- 
таїй 
потолочная ~ у. сварка, вёрхняя й 
правая — задаге зрге геаріа (таро! 
— пучком электродов зидаге си Газсиси! 
де еїесігогі 
рельёфная ~ ѕийаге їп гейеѓ | Я 
рельёфно-тбчечная ~ зидаге ргіп рипсие Іп 
гепеЁ 
ручная — задаге тапџа!іа 


сварка 
гу свёрху вниз, вертикальная зиЧаге ре 
уегиса!а де ѕиѕ їп јоѕ 
световым лучом зидаге си Іаѕег 
снйзу вверх зидаге уегтісаїй игсёюоаге / 
де јоѕ їп 51$ 
~ сопротивлёнием зидаге еієесігісй си ге- 
тіѕіеп{а , 
стыковая ~ у. сварка встык 
стыковая контактная ~ ѕціаге сар Іа сар 
ргіп геғіѕіепіа 
стыковая шӧвная ~ 5идаге сопіїпий сар 
Іа сар х 
термйтная ~ ѕийаге аїштіпоїегтісй 
тбчечная — зидаге рип рипсіе 
г» трёнием зидаге рип Їгесаге / ргіп 
їгісйипе 
ультразвуковая — ѕийаге си цігазипеїе 
холодная ~ 5идаге Іа гесе 
шаговая шӧвная ~ 5идига де ргіпдеге 
электрическая — ѕийаге еіесігісй 
электродуговая ~ у. сварка, дуговая 
злектрошлаковая — зидаге їп Баје де 2рига 
сварной зидаї ; Пе зида! 
сварочный ае зи4ита, репіги ѕийаї 
сварщик т: (зи) ѕийог 
свая Е. (еїсоп) ріїої 
анкерная — ріїог де апсогај 
бетбнная ~ ріїої ае Беїоп 
буровая ~ рої Гогаё (ішгпаї ре Іос) 
буронабивная = у. свая, буровая 
вибронабивная — ріїої їигпаї ре 1ос сот- 
расіаї рип мібгаге 
винтовая ~ ріїо! еЇісоїда! 
висЯчая ~ ріїог Ноа 
грунтовая — ріїої де ратіїпі 
дисковая — ріїої си аіѕс 
дощатая ~ рог де дшіарі 
забивная — ріїог Бани 
забйтая’ с подміївом ~ рИо! тайре си 


2 


і 


тіјіоасе йе һійготесапіхаге 

заострённая ~ ріїої си уїгі азещи 
инвентарная ~ (1ейп) рог йе іпуепіаг / 
гесирегабії / геиЧігабії 


конйческая — рог їгопсопіс 

коренная ~» ріїог Фе гелізіепій 

круглая ~ ріїої си зесйцпе стси!агй 
майчная ~ ріїої де герег 

маячная — шпунтовбго ряда ріїої де герег 
а! регегеїші де раІріапѕе 

многоугбльная ~ ріїої си зесйшиае роїі- 
ропа[А 

набивийя ~ рог шгпаї ре Іос 

набивная с расширенным основанием 
рох Ргапкі / си сар-ЪшЬ 

наклонная ріїог їпсіпаї 

наклонно забитая — у. свая, наклбнная 
направляющая ^ ріїої де рћійаге / де 
Чтесиопаге 

несущая = ріїог рогіапі / ае гелізіепій 
одинбчная ~ ріїог 1201а1 

отббйная ~ ріїог-гатроп, ріїої де ргоіесе 
откбсная ~ у. свая, наклонная 
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пакётная ~ ріїої-расреї 

песчанная набивная г» (еісоп, вео!) ріїої 

Чіп піѕір сотрасіаї 

пирамидальная г» -ріїої рігатіда! 

пневмонабивная ~ ріїої шгпат ре Іос сот- 

расіаї си аег согаргітаї 

подкбсная ~ у. свая, наклонная 

подмывная ~ у. свая, забитая с подмывом 

пблая ~ ріїої вої 

пробная ~ (срі) рох е їпсегсаге 

прямоугольная — рог си зесйипе дгері- 

ипећішага 

пустотёлая ~ у. свая, полая 

сборная ~, ріїої ргеѓаЫгісаї 

~ с дисковым башмакбм ріїої си забої- 
915с 

я» с забивным оголбвком ріїої си сар де 
ргоѓесіе 

сплошная ~ ріїої ріп 

~ с тупым концом ріїої си уїгі геехай 

~ с ушйренным основанием у. свая, на- 
бивная с расширенным основанием 

тензометрическая ~ (срі) ріїої 1епзотет- 

гіс 

трубчатая ~ у. свая, пблая 

фасӧнная ~ ріїої Газопаї 

гу Франки у. свая, набивнАя с расшӣрен- 
ным основанием 

частотрамбованная ~ ріїої їцгпаї ре 1ос 

сотрасі рип Баеге си Їпайй ігесуепій 

шпунтовая ~ раїріап5й 

шпунтовёя железобетонная ~ раїріатѕӣ 

де Бегоп агтаї 


свая-дублёр Г. (еїсоп) ріїої де солѕоійаге 
свая-колбнна Г. (еїсоп) ріїої-соїсапд 
свая-оболбчка Г. (еїсоп) ріїої си тпапіа 
сверление п. (1ейя, ітес) вӣигіге, угеаейге 


глухбе — вйигіге / ваига пердігипяй 
осевбе ~ єдигіге ахіаїд 
сквознбе — вдигіге / вацтй р&гипзй 


сверлилка Ї. (/ейп, ітес) таупй фе р&цгі 


перенбсная — таяпа Фе вйогії ромаБИй 
пневматическая — таѕіпӣ де вйиги рпеџ- . 
тайса 


сверлить (/ейп, (тес) а еёцгі, а ѕҒгейей 
сверлб п. (ітес) Бигвпій ; (1) зЁгеае! 
сверловщик т. (/епп, ітес) типсНог Іа та- 


япа де вдигії 


сверхнормативный ѕиргапогтаіу 
сверхплановый резіе ріал, 5иргаріап 
сверхсмётный резіе йеуі2 

сверхурбчный реѕге итри! погта йе Іисги, 


5ирій тепіаг 


‚ свес т. (еїсоп), соп5оїд ; іезіпд; этеаута 


гу карниза іеѕіпаш согпізеї 

се крбвли ѕігеаѕіпа Фе асорегі$ р 
— крыши у. свес крбвли 
фронтбнньшй — ѕігеаҙіпа Ғгопіопи!ші 


свет т. Питта; (712) Іцтіпё 


боковой — іштіпаї Іаќега! ; Іитіпї саге 
саде !1апзепйа! 
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свет 
вёрхний ~ Питіпаї е ѕиѕ 
дневной ~ штша 21еї 
естёственный — шишма паїига!& 
искуственный г» Іштіпд агіійісіаї& 
монохроматйческий — Ішпіпй топосгота- 
пса 
гу небосвбда Іштіпа сегиїші / Бо[іі се- 
гезії 
отражённый ~, Іштіпд ге есѓаїй 
падающий — Іитіпй іпсідепій 
плафонньй ~ Іатіпй іпаігесій 
поляризбванньй ~ шшша роїагігаїй 
потолбчный — НишшаЕ де ріаѓоп 
прямой ~ шишй дігесій 
рассёянный — шшшй Киса 
сблнечньй г» шпитй ѕојагӣ 
флюоресцёнтный — Штіпй Нногезсепий 
светильник т. (е/) согр де іштіпаї 
взрывобезопасный ~, согр де Пишша+ 
апіїдейавтапі 
взрывозащищённый ~ согр де іштіпаї 
ргоїеіаї апіїехріоліу 
взрывонепроницаемый — согр де йиті- 
паї си 5івигапій таӣгіїй 
влагозащищённый ^— согр де йштіпаї іт- 
регтпеабії Іа итезеа!А 
водонепроницаемый — согр де йштіпаї 
ітрегтеабії Іа арӣ 
встрбенный — согр йе йштіпаї їпсогро- 
гаї 
дождезащищённый — согр де іштіпаї 
ргоѓејаї сопіга ріоїї 
закрытый — согр де йитіпаї їпсһіѕ 
защищённый — согр де Шитіпаї ргоїе|аї 
каплезащищённый "у согр йе іїштіпаг рго- 
ТелаЁ сопіга рісагигіїог де арй 
люминесцёнтный ~ согр Фе іштіпаї йи- 
огезсепі 
напольный ~ согр де Шитіпаї де раг- 
аоѕеа!а у 
настённый ~ аріїса де регеїе 
открытый — согр де Шипитае деѕсһіѕ / 
пергоїеіаї 
гу отражённого света согр де йштіпаї си 
Іитіпӣ гейесіаїй 
паронепроницаемый — согр де Ниша! 
ргоїејаї сопіга аБигИог 
подвесной — согр е іштіпаї зизрепдаї 
ПОТОЛОЧНЬЙ — ріаѓопіегӣ 
г прямого света согр йе іїштіпаї си ш- 
тіпа аігесій 
пылезащищённый — согр йе Иипитае рго- 
їејаї сопіга ргаїціші 
пыленепроницаемый ~, согр е іштіпаї 
еапз Ја ргаї 
г рассёянного свёта согр йе йштіпаї си 
шипа Чита 
гу специального назначёния согр йе йиті- 
паї си дезіїпаре ѕресіа1й 
светимость Г. (№2) іатіпогіїате 





свётность Ё. (№2) гадіапій 
светометрия Г. (2е0й) герегаге ргіп Риіве- 
гагі де тип; (#2) Ғоѓотеїгіе 
светонепроницаемость Ї. (/і2) орасіїате 
светонепроницаемый (/і2) орас 
светопланомётр т. ({22) пійзигйтог де іпѕо- 
Іапе 
светопоглощениє п. (772) абзогЬИа Іштіпії 
светопотёря Ё. (712) ріегдеге де Іштіпогі- 
те / де іштіпа 
светопреломлёние п. (2) геѓгасйа Іштіпії 
светопровбд т. (/12) сопдисіог де Іцтіпі 
светопроём т. (е/соп) во! де штіпй 
светопрозрачность Г. (/і2) ігапѕрагепіӣ 
светопрозрачный (2) ігапѕрагепі 
светопроницаемость Г. у. светопрозрачность 
светопропускаемость Ї. (12) регтеабійаге Іа 
Іштіпа 
светопрочньй гетіѕіелі Іа Шштіпй 
светорассёивание п. (/і2) аИима Іитіпіі 
светорассёиватель т. (//2) аіёигог де Ііцтіпд 
светостойкий (112) ҒоїоѕїаЫі, геліѕіепі Іа Іш- 
тіпа 
светостбйкость Г. (/і2) ѕїаЫаѓе: Іа штшй 
светотёнь Г. (2) сіагобѕсиг і 
светотёхник т, (еї) зресіаїзі їп іеһпіса іш- 
тіпаїииі 
светотёхника Г. (еї) еппіса  йштіпаєциі 
стройтельная ~ (е1) Теппіса Шитіпаіи- 
Ші сіааїгіог 
светоустойчивость Г. (/і2) гелізіелід 1а Іштіпйӣ 
светофбр т. (с/, 4гит) зетабїог, шяаане 
де зетпа!е Шштіпоа5е 
входной ~ зетшпа! Іитпіпоѕ де іпігаге 
выходной ^— ѕетпа! Іштіпоє йе іеѕіге 
цветовой — 5етпа! Іштіпоѕ соІогаї 
светочувствйтельность Ё. (спіт, іг) Ѓоѓоѕел- 
516іаќе 
светяшийся (/і2) 11105, Шштіпізсепі, саге 
щит шпеаха 
свешиваться (о крыше) а іеѕі їп сопзо!& 
(асорегізці) 
свивать а сабіа, а тогзада, а ппрей 
свйвка Г. сабіаге ; гогзадаге, ітріетіге 
~ арматуры (агт) парейгеа агтёшиги 
г стропов (1ейп) їтріейгеа са иго! 
свидётельство п. сегіїбісаї 
г» об испытании сегііѓісаї де іпсегсаге 
~ о повреждёнии сегіїбісаї Фе ауагіе 
~ о приёмке сегіїбісаї де гесерііе 
свилеватость Г. (Іт) ИбгА сгеаја (де/есі а 
1етпш и!) 
свилеватый (Іт) си Нбга сгеай 
свиль Г. (тік) Нога газисий, іпсіигіцпі НИ 
Гогте їгапѕрагепіе їп $Нс!& 5 
свинарник т. (савг) вгајі Фе рогсіпе 
гу клеточного содержания ргаја си Бохе 
репіги рогсіпе У 
гу. Ярусного содержания ргајі си та! ти]- 
те шуеши репіги рогсіпе 
свинёц т. (спіт) рать 
листовой — (тім) 1аЫй де рить 
свинка Ё. (тім) Багӣ, проц 


свиноферма #. (савг) Ғегтӣ репіги сгеѕтегеа 
рогсіог 
свинцевание п. (тейп, ітес) рійтбигіе, асо- 
регіге си рать 
свйнченный (1ейи, тес) іпзпгибаї ; ітбіпаї 
рип іпзигибаге 
свинчивание п. (/ейп, ітес) іпзигибаге ; ітбі- 
паге рип іпзигибаге 
свинчивать (ѓейп, (тес) а їпзигиба ; а їтЫіпа 
ргіп іп5игибаге 
свита Г. (вео!) зийй / зегіе / ѕиссеѕіџпе 
Че ѕігаїцгі 
свйток т. (т!) гиїоц ; Ш 
свищ т. (#147) је; (іт) вацгӣ ае пой 
гу сварнбго шва (зиа) ѕийигӣ їп согдопиі 
де зидига 
свободнопроходящий саге ігесе Бег 
свободноструйный (Шаг) си ушАа ПЪегя 
свод т. (агй, есоп) Боня 
акустический ~ (ас, ағћ) Бойй асиѕіісӣ 
арочный — (аг) Бой агсціїй 
безметальный м» Ьоії& е Іетп Е&гй еіе- 
тепіе теѓаісе де аѕатЫаге 
безрёберный о» Бой& #4г& пегушгі 
бетбнный — Бона де Бегоп є 
бочарный — Бой їп 1еаёйп / си дшбід 
сигрига 
вёерный — Бой їп еуапіаі 
волнӣстый — Ьоіїй опашіаї й 
вспарушенный ~, БоНй си рапдатіу 
вспомогательный соединйтельный ~» Бокх 
аихШага де Іердгигй 
высбкий — Бокй зиргаїпаЦата 
высбкий эллиптический — Бой ейрисё 
зиргаштаЦаа 
главный ~ (ай) Бої ргіпсіраїй / сепі- 
га!а 
гладкий — Бої пееай 
готйческий — Бой ройсй / оріуаій 
~ давления (сѕир, тіп) Бойй де ргезіцпе 
~ двоякой кривизны Боїдй си сигБигй 
дива 
декоратйвный ~ Бокй десогайуй / #а]- 
за 
деревянный — Бойй де 1етп 
дуговой ~ Бойа сігсшагӣ 
гу естёственного равновёсия (супі, тіп) 
Бока аде есбійбги пашга1 
железобетбнньй — Бойй де Беїоп агтаї 
желӧбчатый — у. свод, волнистый 
звёздчатый — Бойд їл зіса 
каменный — Боий ат адме ае ріаїта 
кессбнный ~ Бона спезопаїй / си саѕеѓе / 
си роіигі 
кессбнный цилиндрический — Бой& сШад- 
гіса спезопаїй 
кирийчный — Бокй аш сйгӣтіах 
кольцевбй — Бона ше!агй 
кбнусный ~ Бой сопісӣ 
кбробовый — Бой їп (/огті де) тіпег 
де со5 , 
косой — Бона оБсе& 
крестбвый — Бокй їп сгисе , іпсгисісаїй 
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крестбвый ~ на нервюрах Бой& їп сгисе 

си пегуйгі 

круглый — саїсій 

купольный г» Бона їп сиро!& 

ложный — Бой Ға14 

лоткбвый — Бод їп зевтепії 

лучкӧвый — Бо/й ѕЃегісӣ 

метальный — Бона йе Іетп аѕатЫаїй 

рип бшоапе 

многогранный ~, Бона роііейгісй 

монастырский ~ Бока де тіпдзііге / їп 

агс де тіпдзіїге 

мостовбй ~ Бона родий 

нервюрный — Бод си пегунгі 

гу низкий эллиптический Бод ейриса 
јоаѕӣ 

обратный ~» (е/сол, реої) Бойй кйзгаглаїй 

гу обрушёния (сеир, тіп) Бой де ргӣ- 
Бияге 

овальный — Бой оуаїй 

огнеупӧрный ~, (е/соп) Бокй гегасагА 

опёртый — Бокй гегетаїй 

откидной — (еЇсоп, Іегто) Бона габатабіїй 

открытый монастырский - (ак) Боня 

Чезсріза де тіпдзгіге 

параболйческий — Бок рагабоїісй 

парусный ог» Бойй си рапаапнуе 

ту перекрытия Боїй Фе асорегі$ 

печной — (еїсоп, (егто) Боїа зоБеї / 

сиріогиіці 

пневмокаркасный ~ Боїїй си сагсаѕӣ рпец- 

тайса 

повЫшенный ~ у. свод, высбкий 

подвесной — Боа зизрепдаей 

подвесной купольный ~ Бонӣ їп сирой 

зизрепдата 

ползучий — Бой гатрапід/Їп агс гатрапі 

пблный круглый — Бокй сігсшіага ріпа 

полбгий ~ Бойа реозий 

полукруглый ~ Бой ѕетісііпагісх / сіпі- 

гата 

полуцӣркульный — Бойй їп ріп сіпіти 

полуцӣркульный — со стрёльчатой аркой 

бонӣ зетісігсиіагй си агс оріуаі 

понйженный — у. свод, полбгий 

прусский ~ Бод ргичапй 

разгрузочный ~, (еїсоп, рой) Бон йе 

Чезсагсаге 

распалубочный м» Бой десоїгає й 

ребристый — у. свод, нервюрный 

решётчатый ~ Бой генсшагй 

сббрный — Бой& ат е!етеше ргеїабгісате 

сегмёнтный ~ Бона ат зестепй / зевтеп- 

тата 

сётчатый ~» м. свод, решётчатый 

су с затяжками Бой си игапн 

сӧмкнутый ~ Бона сирјаій 

сбмкнутый монастырский — Бокх сир!а1& 

Че штазиге 

сбтовый — Бой сенйага 

стальной ~ Бой де ое! 
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свод 
стекложелезобетонный 7» Бона біп Беїоп 
агтаї си Ыосигі де 51ісІа 
стрёльчатый 7» У. свод, готический 
ступёнчатый — Бона їп їгеріе 
сферический ~ у. свод, лучковый 
съёмный о» пёчи (еїсоп, (егто) Бона ато- 
мібіа 
тонкостённый ~ Бома си регей з5ибіігі 
тоннельньй ^^ (сзиб) Бома де Типеї 
трёхшарнйрный ~ Бона си їгеї агіїсціарі 
уступчатьй - у. свод, ступёнчатый 
цилиндрический ^ Боїа сійпдгісй 
цилиндрический кольцеобразный ~ рока 
сіїйпагіса іпеіага 
цилиндрический прямой — бої сШпагіса 
агеаріа 
циркульный ~ Бома сігсшага / іп ріп 
сіпіги , 
шатрбвый ^^ Бона їп ітипсһі де рігатіда 
шестипарусный ~ (агп) Бона си зазе рап- 
дапнуе 
аллиптйческий г» рока ейрисй 

свод-оболочка т. (агл, еісоп) Бої й їп рига 
зибйге 
волнистый ~ бонй іп рта ѕиріге оп- 
ашаа 
пологий г» Бока їп ріп24 забйге ріеодіій 
складчатый ~~~ Бома їп ріпа о 5ибріге 
сиїаїа 
цилиндрический -— Бона їп ріпха ѕирјіге 
сійпасіса 

свӧдик тт. (еісоп) Бо!оага 

сводка Г. затрат, смётная (ес) гесаріїміаціє 
а среїмієйог де еуі 

сводный (ес) гесаріїміайу, сепігайлаї 

сводообразование п. (/епп) а\сацигеа Бої- 
Шог 

свбдчатый (есоп) Бош 

свойства п. рі. ргормейй, сагасіегізісі 
акустйческие ~ (2) ргормейй асизіїсе 
водоотталкивающиє — (тіг) ргоргіеїдй 
підгоїире 
вяжущие ~ (тик) сагасіегіѕіісі де Папі 
вязкоупругие < (72) ргормейй / сагас- 
їегізбісі мізсовіазіїсе 
гидрофӣльные 7» (т) ргормейй Бідго- 
бе 
гидрофббньке — (тіг) ргоргіеїйці підгобобе 
механйческиє ~ (тіг) ргоргіеійі те- 
сапісе 
реологӣческие — (тіг) ргоргіеї {і / са- 
гасіегіѕісі геоіорісе 
термические — (1егто) сагасіегіѕіісі (ег- 
тісе 
технологические м» (ѓейп) сагаскегізіісі 
хеппоіовісе 
упругопластйческиє — (12) ргормегай 
еіазторіазіїсе 
физико-механйческие = (т!) ргоргіе- 
‘ай бгісо-тесапісе 


формбзочные - (феї) ргормейй йе 
тодеіате 

связанность ЕЁ. Іеваге, соегеп{а 

связанный Іеваї, сиріаї ; ітбіпаї 

связать а ітбіпа; а ева; а сопесіа, а 
сиріа з 

связи Е. рі. Іеєйішгі; (е/соп) сопігауіпішігі 


вертикальные ~ сопігауїпіцігі уегіісаіе 


голонбмные ^^ (тес) Лева оіопоте 
горизонтальные ^^ сопігауїпіцігі огіғоп- 
гаје 
двусторбнние — (тес) Іевагигі ЫПаѓегаЈе 
илеальные ^- (тес) 1евӣбигі ідеаіе 
кинематйческие ^^ (тес) 1езапий сіпета- 
псе 
лу между балками 
271074 | 
неголонбмные ~ (тез) Іераїигі пеоїопоте 
нестационарные 7» (тес) 1Іераіигі пезіа- 
йопаге / геопоте 
односторббнниє — (тес) Іеєдіигі ипіа- 
1егае 
поперёчные ~ сопігауїпіцігі ігапѕуегѕа- 
1е 
продбльные — сопігауїпіцігі Іопеіќийіпа]е 
решётчатые о» сопігауїпіцігі 24ргеїйе 
сквозные ~ у. связи, решётчатые 
стационарные ^^ (тес) Іевӣїигі ѕ(ајопа- 
ге / ѕсіегопоте 
г с трёнием (тес) 1евёций си Ғгесаге 
связка Ё. (т!) Напі; 1еёита, тдпипсбі 
бакелйтовая — Напі де Баспеша 
вулканйтовая ^^ Нап! йе саисшс 
керамическая — Пал! сегатіс 
фашийнная г» (сі) тйпипспі де Ѓаѕсіпе 
цементирующая ~ НапЕ де сітепіаге 
злектроизолйрующая ~ Папі еїесігоїго- 
апт 
связность Г. (#2) сарасіїаїе де Іераге, сое- 
гійпе, соегепід 
гу грунта (сеої) соегійпеа ратіпішиї 
связный соегепі ; соегіу 
связующее п. Папі (у. Я связка) 
битумное — Напі Бігштіпоб 
клеевбе ~ Шапі ре бага ае се! 
масляное ~ Напі ре Баха де ше! 
органйческое ~ Папі огвапіс 
синтетӣческое — Шапї ѕіпіе(іс 
смолянбе ~ Папі ре Баха де газии 
эмульсибнное ~ Папі ре Бай де етиібії 
связывающий йе Іевдіига, де Ѓіхаге, де сиріа- 
ге 
связь Г. Іерйіигӣ ; соегійпе ; гарогі, г@айе ; 
(еісоп) сопігауїпіціге ; апігеѓоа2аӣ ; еїетепї 


сопігауїпіцігі шие 


де Нхаге; йгапі; (таз) сиріаге, сир- 
Јај; їтЫпаге; (е/) сопехіцпе ; гасог- 
ааге (у. Я связи) 

абсолютно жёсткая - (тес) 1еваішга 


арзоїні гівіда 

анкерная ~ йгапі де апсогаге 
арматурная ~ (агт, еісоп) еїгіег 
балочная ~ (есоп) іерагига ше ргіп2і 
взаймная ~ (тес) Іерёгига гесіргосй 


СВЯЗЬ 
вязкая ^> (тес) \евёїига уіѕсоаѕа 
геометрическая ^ (тес) 1евёішга вео- 
тейнтса 
гибкая ~ сиріа) єјаѕйс 
гидравлическая ~ сиріа) підгаціїс 
главная ветровая ~ сопігауїпіціге ргіп- 
сіра!& 
громкоговорящая ~ 
ргіп діѓитоаге 
диагональная ~ (еісоп) діавопа]а, Іера- 
(га Фіаропаіа 
железнодорбжная ~ (сі) 
Ғегохіаге 
жёсткая ^^ (тес) Левёга пелай, їпсаѕ- 
таге 
г жёсткости П1езАйий де гірідітаге, 
косая — сопігауїпіціге обіїса 
крестбвая — сопігауїпіціге іп сгисе 
лишняя 2» (тес) 1евёішга ѕирітетіага 
монтажная г» (ейп) 1ерӣіига бе топіа| 
неудёрживающая ^ (тес) Ісратига ипі- 
1а1ега!& 
обратная — (таў, 1@е) 1ераїигӣ іпуегѕӣ 
плотная — (тес) Іердтигй Гага іос 
податливая ^^ (тес) Іевдішга Тазабіїй 
поперёчная г» сопігауїпішіге ігапбуєгзаїй ; 
апігеіоа2й (Іа родит) 
портальная ~, сопігауїпіціге рогіаї 
простая ~~ (тес) Іердіига зипр!а 
прямая — (таў, 1еїе) Певмига / сиріа) 
дігесі (а) 
раскӧсная ^^ сопігауїпіціге си Фавопа!й 
соелинйтельная ~ (еісоп) ‘гауегза де 1е- 
сага 
стеновая ~ сопігауїпіцігеа регаейи 
стрёльчатая - (еїсоп) Левёига оріуаій 
стропйльная ~ (еїсоп) 1ев ига 5аграпіеї 
трехугбльная ^^ (еісоп) апсогӣ ігішпрбій- 
Іага 
угловая ~ (есоп) Іердішга де соїї 
удёржизающая ^ (тес) Іердіигй Біа- 
тегаіа 
упругая ~ у. связь, гибкая 
упругоподётливая ^ (тес) Іевдішга ѓаѕа- 
БИА еіазіїс 7 
шарнйрная ~ (тес) Іерйкига агисша{а 
связь-затяжка Ї. (еісоп) Игапи 1 
сгиб т. (тес) сиитга, шдонига, Фак; 
Нехшпе 
сгибание п. (тес Їпдоїге ; Гацише ; сигфаге 
сгибать (пес) а їадої ; а сигба; а ГА 
сглаживание п. (Ёп) пеїеліге, піуеіаге, їп- 
дгеріаге, дгізсиіге, ѕсііуіѕіге (а 1епсшей) 
лу ресурсов (ес) піуеїагеа гезиг5еїог 
сглаживать (/іп) а пет, а піуеја, а їп- 
дгеріа, а гуси! 
сгордемость Г. (Іегто) согабизіьіате 
сгораемый (/егто) согабизнЬі! 
сгорание п. ({егто) агдеге, сотбизіїс 
бездимное ^^ сошбизйе Рапмуога / Ёага 
й 
непблное ~ агдеге іпсотріеїӣ 


(ее) сотипісаје 


сотишса{и 
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полное г» агаеге сотр!еа 
сграффито п. (агй, Тіп) ввгавбіїо, лепсий 
тиїнсоіога 
сгружать (їғапѕ) а Фезсйгса 
сгустйтель га. (тії) 1авгоз ог 
г» шлама іпргозйтог де рама 
сгущёние п. (тїт) шргозаге; сопсепігаге, 
Зпдезіге; сопдепзаге 
лу сети опӧрных тбчек (сео) їпаеѕігеа 
гее!е! рипсієіог де баға 
сдача-приёмка Ё стройтельно-монтажных 
работ (ес) ргедаге-гесерйе а шсгагИог де 
сопѕігисі-топѓај ~ : 
сдвиг т. деріазаге, Фесаїаге, игпіге, демеге ; 
(тес) Ёогѓесаге; аіопесаге, Шшпесаге ; 
(реої) дізіосаге 
абсолютный ^^ аїшпесаге абз5оїцій 
м опбрь (тес) Феріазагеа геахетийи 
относйтельный ~~ аїшпесаге  геіайудй 
порбговый ~ (ас, 12) деріазагеа ргаршиі 
де апдібійате 
лу при кручений Ѓогѓесаге Іа гӣѕисіге 
простой ~ Рогіесаге 5ітрід 
радиальный - ЃЁогѓесаге гадіаїй 
упругий ~, Їогієсаге еіазіїсй 
— фаз (еї, тес) ӣесајаге де ѓа2й 
чӣстый — Їогіесаге рига у 
сдвигомёр т. (745) арагаї Фе шйзига реп- 
{ги Рогіесаге 1 
сдув та. (уепі) зиНаге; (1751) ригіаге 
сегмент т. (е/соп) 5евхпепі 
изоляцибнный ~ 5еєтпепі де моаге 
теплоизоляцибнный ~, зевтеп! 1ег110120- 
Іапї 
сегмент-тюбинг т. (есоп) ѕевтепі-іибіпр 
сезбн т. отопйтельный (/егто) регіоада де 
іпсйігіге 
сезбнник т. (ес) шипсИог 5егопіег 
сезбнность ї. производства (1ейп) ргодисіе 
си сагасіег Ѕехопіег ; аснуйае зехошега 
де ргодисре 
сейсмический ѕеіѕтіс 
сейсмичность Ё. (яє0і) зазписиае 
сейсмограмма Ё. (5201) ѕеіѕторгата 
сейсмограф т. (7105) ѕеіѕторгаї 
сейсмостбйкий гегізгепі Іа сиїгетииг 
сейсмостбйкость Г. гелізіепіа Іа сиїгетиг 
сейф т. скатанных декораций (агл) їпсӣ- 
реге репіги десогигі іп гиїоигі 
секач т. (п) зесиге, зайг 
секция Г. есйе ; зесйипе, їгоп50п 
базисная ~ (агПп) зесйипе де рай 
— боксов (агй) ѕесіе Че гегегує 
жилая — (ай) зесіапе де 1юсища 
лацменная ^ мачты (еїсоп) ігопбопиї 
ріїопиіці репіги Ихагеа Ягапог 
22 мачты (еїсоп) ігопѕоп де ріїоп 
многоквартарная ^^ (агі) зесйипе йе 
1юсий си та! шиЙе арагїатепіе 
опбрная ~ мачты (есоп) ігопѕоп де 
геагет а! ріїопийці 
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сёкция 
оттяжечная - мачты (есоп) зесйипеа де 
апсогај а ріопшиі 
палатная ~ (агВ) ѕесіџпе. де ѕаіоапе 
переходная — мачты (еїсоп) ігопѕоп де 
гасогӣ а! рПопшиі 
промежуточная ~ мачты (е/соп) ігопѕоп 
тефйіа! аі рПопшиі 
противопожарная ~ (агй) зесйипе апіѓос 
рядовая ~ (аг) ѕесіціпе сигепій 
рядовая жилая ~, (агй) ѕесйипе сигепідй 
де Іосціпій 
ге скрешивания (гісоп) ѕесјіџпе де гаті- 
Нсайе 
типовая ~ (агй) зесйипе Пр 
типовая жилая ~ (ағ) зесйипе Пр де 
1осинца 
торцбвая ~ (ағһ) зесйипе / ігопѕоп де 
сараї 
торцбвая жилая ~ (агп) зесйипе де 10- 
сиш{ де сарӣх 
трёхлучевая жилая ~ (агВ) зесйиие де 
Іосиіпій їп Гогша де їгібої 
— трубы (агћ) зесйипе а соѕшиі де Ри 
увлажнйтельная ~ кондиционера (агй, 
їпѕі) зеспипе де сопа1опагеа штідійрі 
угловая ~ (агВ) зесйипе де соц 
угловая жилая ~ (агп) зесйипе де 10- 
сиїпіа де соц 
унифицированная типовая — (агй) зес- 
Нипе бр ии са 
селедук т. (Шаг) сопдаисій де погої 
селитебный гегідепіа! - 
село п. (иг) зай 
сель т. (сео №4г) їогепі / сигепі Фе погої 
семафбр т. (сі, гит) зетаїог, зетпа! 
семенохранйлище п. (сайг) 5102 / тараліє 
де ѕетіпје 
семибтика {., архитектурная (агл) зеппойса 
агріїестигаїй 
сёни рі. (агй) ипай 
сенохранйлище п. (саст) тавазе де Ёп 
сердёчник. т. тіег; іпітӣ ; ѕїтриге; (ей) 
тіе2 ; агтага 
ду кабеля (е1) шипа де са м 
г» крестовйны стрёлочного перевода (с/) 
шипа зспітіагогиіці де сае 
лу крестовйны с удлинённым усовиком 
(сї) шипа де їпсгисіѕаге си Іаба де 
іериге ргеїшпбіїд 
кривӧй ~ крестовйны (сі) шипа сигба 
де їпсгисіѕаге 
полвижнбй и» (сі) шиий тобіїд 
прямой ~ крестовины (сі) шипа де іп- 
сгисізаге дгеарій 
прямой ~ цельнолитбй крестовины (сі) 
іпіта де шсгисбаге геарій топо ос 
лу сборнорёльсовой крестовины (сі) іпі- 
гай де іпсгисізаге азам ата дат 5іпе 
сердцевйна Г. тіе2 ; шиной, зітбиге; (іт) 
шадиуй 


гу кабеля (е1) іпіта де са 
ге рельса (сі) шипа а ўіпеі 
сётка #. гефеа; р!аза; зИа; вгіїд ; вгИа}` 

арматурная ~ (агт) ріаза / геїеа де аг- 

шашга . 

арматурная тканая ~ (агт) ріаза / гефеа 

де агтаӣїигӣ {еѕшіа 

~ барабанная водоочӣстная (а[, біг) 
зіїд-гатриг де сигё{аге а аре! 

вёрхняя поясная ~ (есоп) гефеа е ІдІрі 

ѕирегіоаге . 

водоочистная ~ (аї, 14") зиа де сига(аге 

а аре! 

воздухофильтрующая ~ (таз) раза де 

ййнгаге а аєгціші 

всасывающая — (Нідг) ѕогЬ 

вязаная арматурная ~ (агт) ріаѕа де 

агташга 1ера!а 

гидродинамическая ~ (14) гејеа Бідго- 

діпатіса 

городская ~ (игр) геїеа де сопѕігисіі 

играпе 

градостройтельная — у. сетка, городская 

душевая ~ (1150) зиа де аи$ 

гу квадратными отвёрстиями (тік) ріа- 
ѕа / зиа си осрійгі раиме 

г- квадратов (2е04) ге{еа огіоропаїй 

композицибнная мбдульная ~ (агй) ге- 

{еа тодиіага 4е асапиге 

конструктивная модульная ~ (ағћ) ге{еа 

шодшага ѕігисіџгаіё 

конструктивная ~ (агй) гееа сопѕігис- 

уд 

конструктйвная ~ осей (агп) гејеаџа 

ахеіог сопугисйе! 

г. колонн (агй, есоп) герса де эр 

координатная ~ (5604) гејеа де соогӣо- 

паїе 

кручёная ~ (еітеї, тіг) раза ат ягта 

газисиа 

металлическая ~ (еісоп, тіг) зиа де те- 

ха! 

миллиметрбвая ~ (срі) гејеа тійтеїгісй 

мӧдульная ~ (агп) гејеа тодціага 

г на приёмной трубе (аї, #15) сгерша 
(раза ае зігигапій а сопаиме ас 
адисіипе) 

наклонная поясная ~ (реоа) гщеа де 

Фаропа!е 

нижняя поясная ~ (еїсоп) ге{еа де 1р1 

іпѓегіоаге 

объёмно-планирбвочная ~ (игр) гејеа йе 

ѕіѕќетаїііғаге зрана!а 

г опбр (агй, есоп) ге{еа де эр 

планирбвочная — (игб) гефеа Че ѕіѕіета- 

Пхаге Е 

плӧская арматӱрная ~ (агт) раза / 

гејеа ріапӣ де агтёѓига 

плетёная — (еітеі) ріаза пиреиа 

плетёная арматурная ~ (агт) р!азА де 

` агтаёѓига пареша 
подкладочная ~ (есоп) ріаѕа-ѕирогі 
поясная ~ (е/соп) гщеа де сепіџгі 


сётка 


предохранйтельная ~ ріазй / ге{еа де 

ргоесйе / Фе явигаща 

прбволочная ^^ (еітеі) раза теїаіісӣ / 

де 5їггай ; гејеа теѓаіса 

пространственная модульная ~ (ағд) 

гејеа тодиіага зрайа!а 

прямоугбльная поясная ~ (есоп) гејеа 

агеріџпрћішаг& йе сепіигі 

~ прямоугбльных координат (вео4) ге- 
{еа де соогӣопаѓе гесїапешаге 

г рабитца (т!) габії 

ралиальная ~ (е0) абасА де рагайахе 

разбивочная ~ (2е04) сайгіај, сагоіај 

г- разбивочных осёй (вео4) гејеа йе ахе 
де геегица 

рулонная арматурная ~ (агт) ріаза де 

агташга їп гиіонгі 

сварная — (еїтеї) раза задай 

сварная арматурная ~ (агт) раза де 

агтагага зида{а 

тарифная ~ (ес) гејеа / ѕсагӣ Іагіїага 

г течёния (#14) гејеа ае сигреге / 

рідговгайіса 

тканая ~ (тіғ) ріаза {езша 

треугольная поясная ~ (еїсоп) гејеа 

їгійпвбіціага де сепійті 

~ трещин гереа де Нізигі 

шестиугбльная поясная. ~ (еїсоп) гејеа 

һехавопа!а де сепіигі 

— фильтра (а, 1751) сгерша де ЁШИги 


сётчатый си 5іїд ; їп гта де гееа 
сеть Г. геѓеа (у. Я сётка) 


автодорбжная г (4гит) тщеа йе аціо- 
га 


безрасчётная канализацибнная . ~ (ар 

г) гегеа е сапае ітепѕіопаїа соп- 

5їгисійу 

~ безрёльсовых дорог (4гит) гејеа де 
дгитигі / ганега 


бытовая канализацибнная — (аї) гефеа 
де сапаНтаге репіги аре тепајеге 
вантовая ~ (стеі) гејеа де сабіигі 
взрывная — (еі, [ехр) ге{еа агіійісіега / 
де ехріодаге 

внешнехозяйственная дорожная ~ 
(агит) гејеа гиіегӣ ехіегіоага а їпігергіп- 
дегіїог 

внутридомбвая ~ (а/, е 115) геїеа ш- 
їегіоага 

внутриквартальная канализацибнная ~ 
(а!) тега де сапаіғаге йе сагйег 


внутриплощадочная канализацибнная ~ 
(а!) тега де сапайхаге іпаиѕігіа[а 
внутрихозяйственная дорожная ~ (4гит) 
гејеа гийега іпіегіоагӣ а Їпітергіпдегіїог 
водомёрная — (Нідг) ге{еа Ітпітеїгісда 
водопроводная ~ (а) гејеа де аїтеп- 
аге си ара 

водостбчно-дренажная ~ (сп) гееа де 
дгепаге а ареог 
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водосточная — (№4!) гееа ае зсигвеге 
а ареог 


г» высокого напряжёния (е/) гејеа де 
їпайна їепѕіцпе 

газовая ~ (іп5і, ѓіегто) герса де вазе 

гексагональная вантовая ~ (стей) гејеа 

Һехавопаій де са ши 

геодезйческая г» (яєой) гејеа реойегіса 

геометрическая ~ (сера) гејеа реотеїгісӣ 

гидрографйческая ~ (№4) гејеа Бідго- 

вгаѓіса 

городская канализацибнная — (41) ге- 

{еа де сапаігаге игБапа 

городская телефонная — (Ісіе) гејеа 

1е]еГогиса играпа 

~ городских поселёний (игб) гееа де 
`1осашай игБапе 

государственная ‘опбрная геодезӣче- 

ская ~ (2ео4) те{еа веодежса де зат 

групповая электрическая ~ (еї) гејеа 

еіесігісй со]есиуа 

двухзвённая радиотрансляцибнная ~ 

(іе1е) гщеа де гадіобісаге си дома 1тере 

дорожная ~ (гит) гејеа гийега / де 

дгитигі 

дренажная ~ (сп) гејеа де дгепаге. 

железнодорбжная ~ (сі) гефеа Тегоуіага 

заводская канализацибнная ~ (а/, Шаг, 

іпѕі) гефеа де сапајіхаге итлпа!а 

~ инженёрных коммуникаций (игф) ге- 
{еа ѓеһпісоейііќага 

кабельная ~ (е1) гееа де сабіигі 

кабельная ~ стрёлок (е/, сі) гејеа де 

са Биг! де таса7 

канализацибнная ~ (а, 175) гејеа де 

сапайзаге 

кольцевая водопроводная ~ (01, іп5і) ге- 

{еа іпеіагй де дї5ікібийе а аре! 

контактная ~ (с), еі) гејеа Фе сопіасі 

ливневая канализацибнная ~ (аї) гегеа 

де сапаНтаге репіги аре теїеогісе 

магистрёльная транспортная ~ (сў, дтит) 

гејеа де табізітаїе репіги ігаперогіигі 

мёстная телефонная ~ (1ее) гефеа 1ее- 


Їопіса Іоса1а 
лу мёстного значения (гео) тефеа 5во- 


дегіса Іосаіа 
напбрная ~ (Підг) гејеа заб ргезіцпе 
напбрная канализацибнная ~ (лі, 1151) 
гееа Фе сапаігаге Гогіаїй 
наружная канализацибнная ~ (21) гејеа 
ехіегіоага де сапаНтаге 
— населённых мест (игр) гереаца сепіге- 
1ог рориіаїе , 
нивелирная ~ (зео04) гејеа де піуеїтепі 
однозвённая  радиотрансляцибнная ~ 
(11е) тејеа де гадіобісаге си о 5іпвига 
тгеарій 
опбрная ~ (8еод) гефеа Фе герег 
я опбрньх тбчек (5ео@) сапеуаз де 
рипсе сипозсще 
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сеть 
оросйтельная ~ (сл) гејеа де ігіваціє 
ортогональная вантовая ~ (стег) ге{еа 
огіовопаїа де сабіигі 
осветйтельная ~ (еі) геіеа де йитіпат 
осушйтельная ~, (сії) гејеа йе деѕесаге 
перекрёстная вантовая ^ (сте) гејеа 
іпсгисізаїа де са и 
питательная г» (е1) гејеа / сисай де 
айтепіаге і 
питдюшая электрическая ~ (е1) гвеа 
де айтиеп(аге сіесігісй 
полигонометрӣческая ~ (оеой) сапеуаѕ 7. 
гејеа роіієопа! (4) 
полбгая — (сте!) ге{еа си Їпсіїпаге пися 
гу проводибго вещания (1ее) гејеа аде 
гадіоПсаге 
произвбдственная канализацибнная ~» 
(а1, іп5і) гефеа де сапа[ігаге репіги арее 
іпдизігіаїе 
произвбдственно-бытовая канализацибн- 
ная — (41, 1151) гејеа ае сапаПхаге 
реги ареїє іпаиѕігіаје $1 тепајеге 
производственно-дождевая 
бнная — (а (ти) тејеа де сапаїйлаге 
репіги ар@е іпдизігіаїе 5і теѓеогісе 
радиальная ~ геїеа гадіаід 
радийльная вантовая ~ (сте!) те{еа 
гадіаїд де сабіигі 
радидльно-кольцевдя Уличная ~ (игь) 
гејеа гадіаї-іпеіагд де ѕігӣхі 
радиотрансляцибнная гу у. сеть провод- 
ного вещания 
разбӣвочная ~ (сеоа) гејеа ае Ігазаге 
разветвлённая — (а, сі, ісіг) гереа га- 
тібісаїй 
разветвлённая водопроводная ~ (а1, 
ағ) гефеа гатіїісаій де дізігібціїв а ареї 
разводящая ~ (аї, сі, іпзг) гејеа де а1з- 
сібшіе И 
распределйтельная ~ у. сеть, разводящая 
распределӣтельная оросйтельная ~ (сп) 
гејеа де аїзігібціє а ігісаційог 
распределйтельная электрическая — (еї) 
гејеа еїссігіса де аїзігіршів 
регулйрующая г (сй) гејеа де герша- 
гізаге 
29 рельсовых путей (с/) гејеа Фе сё! си 
зіпе 
речная — (№4) гееа де аре 
самотёчная канализационная — (41 1151) 
ге{еа де сапаНхаге си шуе! ПЫег 
сбросная ~ (аі, 1151) те{еа де еуасџаге 
= своббдной планирбвки (иг) гејеа йе 
э15етантаге ПЬегй 
су сёльских поселёний (игр) гегса а 1о- 
саа Шог гигае 
собирательная — (аї, ілі) гееа йе со- 
1есфаге 
съёмочная ~ (деой) ге{еа (зео4елса) 
ае гідісаге . 


канализаци-, 


телефбнная г (ее) гщеа їејеғопісх 

тепловая — (1егто) гефеа іегтісй / де 

тегтойсаге 

су триангуляции (3е04) гејеа йе їгіап- 
зщане 


триангуляцибнная — у. сеть, триангуля- 


ции 7 

гу труб (а, 1751) гщеа йе сопдисів 
трубопровбдная ~ у. сеть труб 
тупикбвая водопровбдная ~ (аі, іпѕі) 
гејеа іегтіпа!а де 4ізігібціге а аре! 
уличная — (иғЬ) гејеа де 8ігдзі 
Уличная канализацибнная ~ (а, іпѕі) 
ге{еа де сапайгаге 5Ігадаїд 
улично-дорбжная ~ (а4гит, ить) гефеа 
ае дгитигі 5і зігдзі 

электрическая ~, (еї) гејеа єіЇесігісй 


сечёние п. зесйипе 


су в свету (сѕир, Ша", тт) ѕесііцпе Ії- 
Бега / ме / иша 

водное — (лі) зесиипеа ареї, ргогі! цааї 

гидравлически наивыгоднейшее — (шаг) 

5есйипе магацйса орита 

главное ~ (тес) зесіїцпе ргіпсіра!й 

двутаврбвоє — (тес) ргобії т ан Т и 

си ѕес[іџпе їп Т 

живбе — у. сечёние в свету 

гу задёяки (тес) зесиипе де їпсазігаге 

ключевбе — (есоп) зесіїшпе 1а сһеје 

кольцевбе ~ (е/соп) зесііцпе іпејаг& / 

шбиіата 

корӧбчатое ~ (еісоп) зесНипе спезопаї й / 

т О 

косбе — (тес) зесііцпе обіїсй / іпсіїпаїдй 

крестбвое — (6 соп) зесйипе їп сгисе 

критическое — (тес) зесйнпе сгігісй 

наклбнноє — у. сечёние, косбе 

нормальное г» (тес) зевйипе погтаї& 

опасное — (тес) зесіїцпе регісиісаєд 

опбрное — (тес) зесйипе де геахет 

ослабленное ~ (еісоп тес) 5есііапе хІдБидй 

открытое тонкостённое — (тес) ргобі! 

деѕсһіѕ си регей забит 

перемённое гу (тес) зесйипе уагіабій 

плоское — (тес) зесріипе ріапа 

~ по ключу (свбда, арки) у. сечёние, 
ключевбе 

полёзное — (тес) зесйипе ишё 

поперёчное гу (тес) зесйипе ігапзуегзаї й 

поперечное — моста (рой) зесйине ігапѕ- 

уегза!а а роди 

поперёчное г» рельса (сі) ргойі а] зіпеї 

7 потока, живбе (лі) зесйипе астіуй 
а сигепішиі 

су потока, сжатое (Рід) зесііцпе іпризій 
а сигепішці 

приведённое ~ (тес) ѕесйцпе гедизй 

продольное — (тес) зеспипе юпёНи- 

діпаіа 

пустотёлое гу (еісоп) зесйипе си регі 

расчётное — (срі, тес) зесйипе ае саїсиї 

своббдное 7» зеспипе НЬега у. сечёние в 

свету 


сечёние 


сжатое ~ (ліг) зесйипе сопігасіаїй ; 
(тес) зесйипе сотргітаїё 

смӧченное г» (4) зесйиие иаіа 
составное ~ (тес) зеспипе сотриѕӣ 
сплошнбе ~ (е[соп) зесйипе рИпа 
тавровое ~ (есоп) зесиипе іп Т 
тонкостённое — (тес) ргой: си регей 
зибугі 

торцовое ~ (еїсоп) зесйипе Їгопіаїд 
трУбчатое ~ (еїсоп) ѕесіцпе шЫшага / 
іпеіага 

эффективное ~ (тес) ѕесіипе ебісасе 


сжатие п. сотргеѕіцпе ; сотргітаге ; соп- 


{тасйе 

адиабатическое ~ (1егто) сотргезшие 

адіабатіса 

боковбе — (4) сопігасіе 1мегайй; 

(тес) сотргезійпе Іаѓега!& 

~ вдоль волокон (1т) сотргезипе їп 
Шшивиї Ябгеог 

вибрацибнное ~ 

Хаѕаге ргіп уїбгаге 

внецентренног ~ (тес) сотргеѕіцпе ех- 

сепігіса 

вненёнтренное косбе ~ (тес) сотрге- 

зішпе ехсепігіса обіса 

двухосное — (тес) сотргезшие аира 

опа ахе, сотргезипе Біахіа!й 

двустороннее — (7145$) сотргезшие Бі- 

Іаѓега!& 

изометрическое ~ (1егто) сотргеѕіцпе 

ідоїегтіса 

мёстное — (тес) сотргеѕіцпе Іосаїд 

непӧлное ~ (14, таз, тес) сопігасре 

рагиа!& 

неравномёрное ~ 

пецпіѓогта 

объёмное ~ (тес) сотргезшие уоите!- 

гіса 

однобсное ~ (тес) сотргезшие цпіахі- 

гій / ацра о ѕіприга аха 

осевбе — (тес) сотргеѕіцпе ахіаіа 

остаточное - (тес) сотргеѕіцпе гета- 

пепіа 

относйтельное — (тес) сотргеѕіцпе ге- 

1апуа 

~ под углом (іт) сотргезшипе заб ипрћі 

пблное ~ (тес) сотшргезипе сотріега / 

тогаїа 

~ поперёк волокон (Іт) сотргеѕіцпе рег- 
репаїсціага ре Нбге 

поперёчное ~ (тес) согаргезіцпе / соп- 

їгасйе Ігапзуегзаїй 

предварительное ~ (Реї, еісоп) ргесот- 

ргітаге 

продӧльное ~ (тес) сотргеѕіцпе Іопрі- 

тадіпаіа 

продольное ~ с изгибом (тес) сот- 

ргеѕічпе Іопвігадіпа!дй си їпсоуоіеге 

продбльное — с кручёнием (тес) сот- 

ргеѕіцпе Іопріїиӣіпа!іа си Ког5ійпе 


йепп)  уїбгоргезаге, 


(тес)  сопіргезіцпе 
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простбе ~ (тес) сотргезшие ѕітрі& 
работать на ~ (тес) а ѕоЇісйа Іа сот-: 
ргезіцпе і 
равномёрное ~ (тес) сотргезшие ипі- 
Гогта 
радиальное ~ (тес) согаргезіцпе / соп- 
їгасуе гадіаїа 
совершённое — (Нідг) сопігасіе ідесаій 
гу струй (ШАГ) сопігасйа деи / уїпеї 
Нсрпіде 
торцбвоє — (тес) сотшргезшие гота! 
трёхосное ~ (тес) сотргеѕіџпе ігіахіаі& 
упругое ~ (тес) сотргеѕіџпе / сотргі- 
таге ејаѕіісё 
центральное ~ сотргезшпе сепігісӣ 
чистое — (тес) сотргезиие рига 
эксцентричное ~ у. сжатие, внецёнтрен- 
ное 
сжатый сотргітаї ; ргеѕаї ; сопігасіаї 
сжигание п. агӣеге ; іпсіпегаге 
— мусора (1751) агдегеа випоїціці 
г осадков стбчных вод (15) агдегеа 
дерипегіїог ареїог изайе 
г без искусственного дутья аг4еге си 
гај пагига! 
сжигать а аг4е; а іпсіпега 
сжижеёние п. (72) Испейеге 
сжимаемость Г. (12) сотргезібійате 
г» грунта (~ грунтов) (гео) сотргеѕі- 
БИйаеа зоїшійі 
сжимаемый (12) соргезібії, сотргітаЫії 
сжимать а сотргіта ; а ѕігїпре ; а ргеѕа 
сжимающийся (/і2) сотргез И; саге 5е 
сопігасіа 
сжӣмы рі. (/ейп) дізрогійу де ѕігіпсеге 
сигнал т. 5егапаї 
аварийный ~ зетпа! де а!агта / йе ѕіри- 
гапід 
автоматический пожарный ~ ѕетпа! аціо- 
таї де іпсепдаїй 
— бедствия зетпа! де регісої 
видимый ~ ѕетпа] уїігібії 
входной — 5егапаї де іпігаге 
выходной ~» зешпа! де іеѕіге 
геодезйческий ~ (вео4) зетпа| деоде2с 
дискрётный ~ ѕетпа! 915сге! / дїзсопіїпий 
звуковбй ~, 5етпаї асизіїс / Тошс 
~ неисправности зетпа! де а!агта / де 
ауегіїтаге 
непрерывный ~» зетпа! сопйпии 
г об опасности у. сигнал бёдствия 
г» перелива (№4) ѕетпа! Фе ргеаріїп 
пожарный - 5етпа! де шсеп@и 
световой ~ зетпа! Іштіпоб 
стрёлочный ~, (сі) зешпа! де тасаг 
сигнализатор т. 5епіпайтаєог, іпдісатог 
— ветровбй нагрузки іпдїсатог а! ргезіцпії 
уїпїшиі и 
~ крёна машйн (таз) ш@саог а! 1исПпа- 
гії паазіпії 
~ опасности 5егіпайгаїог де ајагтӣ 
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сигнализатор 
~ падёния давлёния газа ауегіїхог йе сд- 
аеге а ргезіцпії рати 
г Уровня воды (Лід) іпаісаїог де піуеі а! 
ареї 


сигнализация Її. зетпа|таге 


аварийная ~, зетпайзаге де ауагіе 

звуковая — ѕетпа[іғаге зопог& / асизиса 

пожарная ~ зетпаНтаге йе іпсепаїц 

тревбжная — зетпаНхаге де ајагтх 
сидёнье п. зсаип ; Рипа («е ѕсаип зай де Јоіо- 

Ши) 

откидное — (тає) зсаип гаратабії, ѕіга- 

ропіп 

— унитаза (1151) гатд де сіозеї 


сидерйт т. (тіг) зідегії 


сиёна Г. (тіг) рапйпг де З1епа 
сиенйт т. (тіг) зіепії 
нефелйновый — ѕіепії пеѓепіс 
сизаль Г. (тіг) зізаї, Нога де авауй 
сиккатӣв т. (спіт) ѕісайу 
сйла Ё. Гоца; іпќепѕіаїе ; ебогі 
актйвная — (тес) Ғог{й асіуй 
< вёса у. сила, тяжести 
гу вётра Гоца / іпіепѕіќаіеа уїпішіці 
виртуальная ~ (тес) Гоца уігішаїй 
‚с7 влечёния потбка (Нідг) Гоца де апіге- 
паге / а сигепішиі 
внецёнтренная — (тес) Гоца ехсепігісй 
внецёнтренно прилбженная — у. сила, 
внецёнтренная 
возбуждающая ~ (тес) Рогій іе ехсіїа- 
Пе / регіцгбаїоаге 
возмущающая ~ у. сйла, возбуждающая 
восстанавливающая ^ (тес) ѓог{й де геа- 
Чисеге / ае гезіабіїйге 
вяжущая ~ Гог де Іераге 
гидродинамическая ~ давлёния (№4) 
Гог{а Чагогий "ргезіцпйї Нідгодіпашісе 
гу давлёния (тес) Рогій Фе арёзаге / де 
ргеѕіцпе 
гу давления земли (вео!) Ғог{й Фе їтріп- 
беге а ратіпіціці 
движущая ~ (тес) Гог{а тоїоаге 
действующая ~ у. сйла, активная 
демпфйрующая ~ (тес) Гоца Фе атогіі- 
таге г 
диссипатйвная ~ (тес) ЮюцаА 4ізірагі- 
уа 
единйчная ~ (тес) Рогій ипіќагӣ 
г» заанкеривания (еїсоп, тес) ебогі И 
Гога де апсогаге 
замедляющая — (тес) Ёогјӣ Фе шигдеге / 
де дес@егайе 
защемляющая — (тес) Рогій / еїогі де їп- 
сазігаге 
г» звука (ас) іпгепзігатеа / гйгіа ѕипеішиі 
знакопеременная — (тес) Гог{й апегпапій 
изгибающая гу (тес) Фогій / еїогі де 
іпсоудіеге 
ймпульсная ^ (тес) Ёог{й ітриїзіопаїй 


индикаторная — тяги (/гап5) Ғогії де їгас- 
Нипе шасма 
7. йнерции (тес) мА ае шегие 
касательная — (тес) Тогій тапеепіаїдй 
квалифицийрованная раббчая ~ (ес) іогій 
де типсА саНЯсай 
критйческая — (тес) Тоца сиисй 
< кручёния у. сйла скручивания 
лошадйная ~ (тес) саї-риїеге 
массовая ~, (тес) Гоца аїогій тазе!, 
Гоца таѕісӣ / усіштеїгісй 
мгновённая ~» (тес) Їогій іпзіапіапеє 
~ нажатия (тес) Рома де аразаге 
~ натяжения (тес) Їогій де шипаеге 
номинальная ~ тбка (е!) сигепі потіпа!, 
имепзНаеа пошта! а сигепіціші 
нормальная — (тес) Гогй погтаїд 
обобщённая — (тес) Гога вепегаНхага 
объёмная ~ у. сила, массовая 
опрокйдывающая г (таз, тес) Тогій де 
газигпаге 
осевая — (тес) Ғогій ахівій 
~ отдачи (тес) Рога Фе гесш 
отклоняющая ~ (тес) Гоцй де аемеге 
гу отталкивания (тес) Ғогүй де геѕріпвеге 
пассйвная — (тес) Ғог{ї рачуй 
первйчная ~ (тес) Гоца ритага 
перемённая ~ (тес) Гоца уапаБиИя 
перерёзывающая гу (тес) Їогій тйіегоаге 
периодически дёйствующая ~ (тес) Гог 
регіодісд 
повёрхностная ^— (тес) богій ѕирегѓісіаі& 
~ подачи (таз, ітес) Їогій де ауапѕ 
поддёрживающая ~ (тес) Гог{а де зизіі- 
пеге, рогѓапјӣ 
подсбсная ~ (14, тес) Гога де зиспипе 
подъёмная — (таз) Гог{й ае гійісаге 
поперёчная — Гогій Ігапзуегзаї 
приведённая — (тес) їогій гедиз& 
гу прижатия (тес) Рога де аїгасііе 
продбльная — (тес) Гоца 1юпёииата!й 
противодействующая ~ (тес) Ғог{а ае 
геасіипе, геасіїипе 
раббчая — (ес) Ғога де типсй 
равнодействующая -— (тес) Ғог{а гети 
{аа 
радиальная — (тес) Гоца гадіаїд 
размывающая ~ (сео/, підр) Гога / риїеге 
Че егогійпе 
распределённая — (тес) Рогій аіѕігібиіх 
растягивающая ~ у. сйла, натяжёния 
— реакции связи (тес) Гоча де геаснипе 
а Іерағигіі 
результирующая — у. сйла, равнодёйствую- 
щая 
гу свёта равнодёйствующая (Пі) имезиа- 
теа Іштіпії 
сдвигающая ~ (тес) Гог[й ае Ғогѓесаге 
69 сжатия (тес) Гоца ае сотргезіцпе 
сжимающая ~ у. сила сжатия 
скалывающая ~ у. сйла, сдвигдющая 
— скручивания (тес) опа де гогзіцпе / 
Фе гаѕисіге 


сйла 


скручивающая — у. сйла скручивания 

~ сопротивления (тес) Їогід ае гет1- 
згепідй 

сосредотбченная ~ (тес) Гоца сопсепігата 

составляющая ^ (тес) Гоца сотропепій 

специализированная раббчая — (ес) Ғог{а 

де типсӣ ѕресіаіхаїа 

гу стягивания (елп, ітес) Ғог{й де ѕітіп- 

зеге 

сцеплёния (та$) Їогій де адегепій 

сцеплёния грунта (яе0і) Гоца де сое- 

липе а раітіпійіці 

тангенциальная ~ (тес) ѓогій іапкепіаїй 

термоэлектродвйжущая — (е1) Гоца Іег- 

тогеіесіготогоаге" 

< торможения (таз, тес) Ёог{й де їгіпаге 

гу трёния (тес) Гоца 4е Їгесаге 

гу тяги (#гапз) Гоца де тасйипе ; (1егто) 
іпіепзітатеа (ігајшиі 

гу тяжести (тес) їогій де этгаунайе ; єге- 
шіаїе 

г» удара (тес) іпіеп5іїатеа ѕосшиі 

ударная — (тес) Гоца де ітрасі / де ѕос 

удельная ~ (тес) Гоца ѕресіѓісй 

удельная — сцепления грунта (гео!) Гог{& 

зресібіса де соедипе а Іегепиїші 

упругая — (тес) Гоща еіазгісй 

уравновёшивающая — (тес) Ғог{й де есһі- 

ПЬгаге 

фиктйвная — (тес) Ѓогій Гісйуд / уігиаій 

центральная — (тес) Ғог{й сепігаїй 

центрально-приложенная ~ (тес) Гоца 

сепігіса / аріїсаїй сепіга! 

центробёжная — (тес) Гоа сепігіѓирӣ 

центростремйтельная ~, (тес) Їогій сеп- 

1прейа. 

злектродвижущая ^^ (61) їогій ејесігото- 

тоаге 

злектромагнитная -— (61) Гоща еїіесіго- 

тавпетіса 

злектростатйческая ~, (сі) Гоца еіесіго- 

зганса 


м 
м 


силикагёль т. (спіт) ве! Че эст, зШсаве! 
силикальцӣт т. (гпіг) з5ійсаїсії 
силикат т. (спіт) 5ійсаї 


силикатизация {. (2е01) ѕіШсаѓаге, ѕійсай- 
таге 
газовая ~ зШсайгаге си вазе 
~ грунта (~ грунтов) зійсаїйагеа рё- 
піпішоиі (ратёнёигНог) 
двухрастворная — зійсайтаге си аон 50- 
Ји 
однораствбрная — 511ісайғаге си о 5іпемгй 
зоре 
силикатный де 5ійсаї 
силикон т. (світ) зійсоп 
силлиманйт т. (2еоі) зійтапії 
силоизмеритель т. (7145, тес) діпатотеїти 
силомёр тп. у. силоизмерйтель 
сйлос т. (агй) 5102 
гомогенизацибнный — 5102 де оторепі- 
таге 
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~ для зерна 51102 репіги сегеаіе 
запасной ~ / запасный ~ 5102 де гехегуй 
круглый — 51102 сігсціаг 
отпускной — 5107 йе Пугаге 
сельскохозяйственный ~ Нох репіги рго- 
ацѕе ависое 
смесйтельный ~ $107 де атеѕіесаге 
сырьевой — 5102 де шаїегіе ргіпӣ 
цембнтньшй — 5107 де сітепі 

силосохранйлище п. (саг) зИох де Ги- 
гаје 

силуэт т. (срі) ушей 

силь т. (2е0/, 4") Фогепі де погої 

сильвйн т. (2е01) зИуша 

сильфбн т. (175) Шоп, гиб опашіаї 

сима Г. (аг) сипагА 

симвблика Її. архитектурная зіптоїйзіїса їп 
агрікестига 

симметрӣчность Ё. сагасіег утес 

симметричный 5ітеїгіс 

симметрия Е. ѕітеїгіе 

сймплекс-мётод т. (ес, та) теюда зітріех 

синагога Г. (агй) утадода 

синева Г. (|7) аїБазігеаїя 

система Е. ѕіѕіет 
арочная ~ (еісоп) ѕіѕіет їп агс 
балочная ~ (есоп) зізіет ре ргіплі 
балочно-стбечная — (е/соп) 5ізіет ре 
Бгіп21і 51 501рі 
бездиагональная структурная ~ (еїсоп) 
зізіет 5ігисгига Ѓаг& Фавопае 
бескаркасная ~ (еісоп) чет сопѕігисйу 
Гага озатага 
блӧчная ~ (еїсоп) ѕіѕіет сопѕігисііу аш 
Ыосигі 
вантовая — (сте!) ѕіѕіет ре саит 
вантовая йнкерная — (сте!) ѕіѕіет ре 
сарбійгі апсогаї 
вантовая гибкая — (сте!) ячет Нехібії 
ре сабіигі 
вантовая ~ двоякой кривизны (стей) 
мет ре са иг си цій сигфига 
вантовая двухконсбльная — (стеї) имет 
ре саб шт си доц сопз9е 
вантовая двухпоясная ~ (сте!) ѕіѕіет ре 
са иг! си 4оша сепіигі 
вантовая жёсткая ~ (сте!) ѕіѕіет гірід 
ре са и 
вантовая консбльная — (сте) ѕіѕіелї їп 
соп5оїд ре са и 
вантовая конькбвая ~ (сте) ѕіѕѓет ре 
сабійгі си ѕирогі 11214 йе сгеаѕій 
вантовая комбинйрозанная — (стеї) 5і8- 
тет сотЫіпаї ре саба 
вантовая однопоясная ~ (сте) зізїет ре 
са ши си о сепшга 
вантовая параллёльная ~ (сте!) ѕіѕіет 
ре саб шт рага1е!е 
вантовая плбская ~ (стеї) ѕіѕїет ріап ре 
сабішгі 
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систёма 

вантовая радиальная ~ (сте!) ѕіѕіет га- 

Ча! ре сабішгі 

вантовая ~ с жёстким пбясом (стей) 

зізіет ре са ши! си сепішгд пай 

вантовая с конькбвой аркой ~ (стеї) 

ѕіѕќет ре сабійгі си агс де соатй 

вантовая с центральной стойкой — ( сте!) 

ет ре са игр си ѕирогі сепіга| 

вантовая седловйдная — (сте!) ѕіѕіет ре 

са им їп за 

вантовая сбтчатая — (сте!) ѕіѕіет-гееа 

ае са ши 

вантовая составная ~ (сте!) ѕіѕіет ре 

са иг! сотриѕ 

вантовая шпренгельная — (сте!) ѕіѕіет 

ре сабіигі си Игап! йе сопзоЙдаге 

вантово-балочная ~ (сте!) ѕіѕіет ре 

сабіигі $1 вгіпаі 

вантово-стержневая — (сте!) учет ре 

саит $1 Баге 

вберная — воздушного отоплёния (ії пзі, 

іегто) ѕіѕіет де іпсдігдіге їп еуапіаї си авг 

саїд 

гу вёнтилей (1151) зізіет де уапе 

~ вентиляции (уелі) ѕіѕіет де уепіаге 

вибрацибнная ~ ( таз, тес) ѕіѕсет уірга- 

тог 

г» внутренних водостбков зданий (а1) 
5іѕ(ет Че сапаіғаге іпіегіоаг& а аре- 
Іог де ѕсигреге 

вбдная гу (а) іѕіет де айтетаге си 

ара 

водовоздӯшная распределйтельная м» (лі, 

119) имет де дїзігідщіе а аегш и! 5і а ареї 

(су водоснабжёния у. систёма, вбдная 

< водяного отоплёния (1751, (егто) 518- 
тет е 1исё ге си арӣ са!а& 

гу воздушного отоплёния (175 Іегто) 
5і5їет де іпсйігіге си аег са!а 

гу. воздушного отоплёния параллёльными 
струями (175 (егто) ѕіѕіет ае іпсді- 
гіге си аег са си фени! рагаее 

выпускная — (175) ѕіѕіет Фе еуасцаге 

ох высбт (сеоа) ѕіѕќет ае сое 

геометрически неизменяемая ~ (тес) 

ет реотеїгіс іпуагіабії 

геометрически изменяемая — (тес) $15- 

Тет реотеїгіс уагіабії 

геометрически нелинёйная (тес) зізіет 

реотеїгіс пейпіаг 

гидравлическая ~ ётаҙ) ѕіѕзіет Һіагашіс 

гу горячего водоснабжёния (аї, #152) ѕіѕ- 
тет де айтепіаге си арӣ саіай 

ге горячего водоснабжения, мёстная (аі, 
#151) ѕіѕзіет 1оса! Фе айтепіаге си арӣ 
сай 

г» горячего водоснабжёния однотрубная 
(а, іп5і) зізіет топошрціаг де а|- 
тепіаге си ара саїда 

гу горячего водоснабжёния централизб- 


ванная (41, 1151) ѕіѕіет сепіга! де а!1- 
тепіаге си ара сад 
дважлы` статйчески неопределймая ~ 
(тес) ѕіѕіет де доий огі ѕѓайс пейеѓегті- 
паї 
гу двустороннего дёйствия (таз) ѕіѕїет 
си дибіа асйипе 
двухподкосная ~ (еісоп) ѕіѕіет си сопіга- 
Не апЫе 


деформйруемая гу (тес) ямет деїогта- | 


Ы 

диагонально-перекрёстная структурная г» 

(еісоп) ѕіѕіет угистига! си Фіадопаїе їп- 

сгисіѕаіе 

диагонально-радиальная структурная ~ 

(еісоп) ѕіѕіет 5(гисгига! си Фаропа!е гаді- 

а!е 

гу дисибтчерского телеуправлёния обору- 
дованием (е/е) ѕіѕіет де 1е!есотапай 
рип дізресег а іпзіаіаціеї 

г» диспетчерского управления оборудо- 
ванием, централизбванная (1е/е) ѕіѕќет 
де сотапіа сепігаїїгаїй ргіп дізресег 
а іпзіаіареі 

диссипатйвная ~ (тес) ямет дізірацу 

дождевальная ~ (1/4) ѕіѕіет де азрег- 

зішпе 

гу дбпусков (таз, (тес) ѕіѕіет де гоіегаце 

дренажная — (сп) зізіет де агенаге 

дрёнчерная ^ (1151) ѕіѕіет де агепаге 

единая ~ конструкторской документа- 

ции (ері) ѕіѕіет: цпіс де доситепіаціе їп 

сопѕігисиі 

едйная ~ мбдульной координации размё- 

ров в стройтельстве (аг) ѕіѕїет цпіс де 

соог4опаге тойшагӣ а АйпепзшиНог їп 

сопѕігис{іі 

едйная модульная м» (агй) учет то- 

шаг ипіс / ипйаг 

едйная междунарбдная модульная — 5і5- 

Тет тоашаг іпіегпаціопа! ипіс 

жёсткая — (тес) ямет гівіа 

~ заземлёния (е1) ѕіѕіет де рипеге Іа 
ратіпї А 

закрытая оросйтельная ~ (сл) 5ізтет де їгі- 

вайе іпсріз | 

замкнутая ~ отопления (/егто) ѕіѕіет де 


 Їпсдідіге їп сисий мс! 


звукоизоляцибнная — (ас) зізіет де 120- 

Іаге ГогисА 

збнная ~ внутреннего водоснабжёния 

(а!) ѕіѕќет де айтепіаге имегоагА гопа!& 

си ара 

г» канализации (а!) ямет е сапаНта- 
ге 

канализацибнная ~ у. систёма канализА- 

ции 

каркасная ~ (еїсоп) у5еш сопѕігисііу 

си све] ет 

каркасно-блбчная -- (еїсоп) ѕіѕіет соп- 

зігисйу діп озашга де Біосигі 

кинематйчески неизменяемая м» (тес) 

ѕіѕіет сіпетайс іпуагіабії 


систёма 


комбинйрованная ~ канализации (а/) 
ѕіѕғет Яе сапаНхаге тіхі 
г кондиционйрования (уелі) мет де 
сітайғаге / де соп@юопаге 
корббчато-шахтная (еісоп) ѕіѕќет (соп- 
зігисіїу) си 5ітриге сепігаї 
линёйная ~ (таь тес) ѕіѕіет Шаг 
линёйно-деформируемая ~ (тес) ѕіѕіет 
дебогтанбії №штаг 
мгновённо-жёсткая ~ (тес) ѕіѕіет іпѕіап- 
тапеи-гівід 
мгновенно-изменяємая ~ (тес) ѕіѕіет 
іпзтаптапец-тобії 
мёстная ~ кондиционӣрования воздуха 
(уелі) ѕіѕіет Іоса! де сопаіііопаге а аеги- 
ші 
модульная ~ (агй) ѕіѕіет тодніаг 
г» населённых мест (шеф) ѕіѕіет де Іоса- 
шар / де сепіге рориіате 
недеформируемая ~ (тес) ѕіѕіет педе- 
їогтабі! 
нелинёйно деформируемая ~ (тес) ѕіѕіет 
деїогтабі пейпіаг 
~ непбльного кондиционирования вбз- 
луха (уепі) ѕіѕіет іпсотрієї де соп- 
аіопаге а аєегиіші 
непрерывная ~ (тес) ѕіѕіеп сопіїпий 
неразрезная структурная ~ (е/сот) ѕіѕіет 
5ігистигаї сопіїпий 
нерегулярная структурная г» (еїсоп) 515- 
{ет 5ігисіигаї пегевшаї ў 
несвоббдная механическая г» (тес) яяет 
тесапіс си Іердіигі | 
несушая ~ (еісоп) ѕіѕіет рогіапі 
неустойчивая — (тес) ѕіѕіет пезтабії 
обводнйтельная ~ у. систёма, водная 
одноподкосная ~ (еісоп) 5і5їет си о соп- 
таза 
г оплаты труда (ес) ѕіѕіет де геїгібціге 
а типсії 
оросйтельная ~ (сії) ѕіѕіет Яе ігіва- 
Ие 
основная ^^ (тес) ѕіѕіет де Бата 
осушӣтельная — (сі) ѕіѕіет ае 4езесаге / 
де аѕапаге 
открытая стройтельная ~ (е/соп) ѕіѕіет 
де сопѕігисйе деѕспіѕ 
~ отоплёния (ѓегто) ѕіѕіет де 1шсадге 
г отопления, водовоздушная  (/егто) 
ѕіѕіет де іпсдігіге си аег-арё сайа 
~ отоплёния, двухтрӯбная (1егто) ѕіѕѓет 
де їпс212іге Бійиршаг 
~ отоплёния, комбинйрованная (1егто) 
зізїет де Їпсдігіге тіхі 
г» отоплёния, панёльно-лучӣстая (Іегто) 
ѕіѕіет де іпсдігіге си рапоигі тайіапіе 
лу отопления, паровоздушная  (/егто) 
ѕіѕіет де іпсаіғіге си аег са!4-аБбаг 
лу отоплёния, протбчная  однотрубная 
(іегтпо) ѕіѕіет де ЇпсдЇгіге топошЬц- 
іаг ГАга сопаисёа де осоїге 
~ отоплёния с верхней разводкой (1егто) 
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ѕіѕіет Яе іпсйігіге си аіѕігібиіе ѕире- 
поага 

~ отоплёния с естбственной циркуляцией 
(іегто) ѕіѕіет де шсарге си сігси- 
Јайе пашга!а 

~ отоплёния с замыкающими участками 
однотрубная (1егто) ѕіѕіет де 1тсё1- 
тіге топот бу1аг си сопдисій де осойге 

г отоплёния с механйческим побуждё- 
нием (ѓеғто) мет де іпсділіге си 
сисшайе Ѓог{аіа 

~ отоплёния с нижней развбдкой (1ег- 
то) зізіет де Їпсдігіге си аіѕігірце ш- 
Їегіоага 

~ отоплёния с тепловыми насбсами (ѓег- 
то) ѕіѕіет де іпсдігіге си ротре де 
са!Чига 

г отоплёния, термоэлектрическая (1ег- 
то) ѕіѕіет де шсеййлге 1егто@есилса 

~ отоплёния, центральная водяная (1ег- 
то) ѕіѕіет де іпсділіге сепіга!а си ара 
са!аа 

г- отоплёния, центральная воздушная 
(1егто) ѕіѕіет де Їпсдідіге сепігаіа си 
аег са 

~ отоплёния, электровоздушная (ѓеғто) 
ѕіѕіет Яе іпсадїгіге еіесігіса си аег сад 

лу охлаждёния (1егто) ѕіѕїет де гасіге 

панёльная ~ (еісоп) ямет іп рапоџгі 

панёльно-блочная ~ (еїсоп) ѕіѕіет іп 

Ыосигі $1 рапоигі 

ге параллёльных сил (тес) ѕіѕќет де Їог- 
{е рага1е1е 

г. парового отопления (ѓеғто) ѕіѕіет де 
іпсдідіге си абигі 

~ парового отоплёния, замкнутая (Іег- 
то) візіет де Їпсдїгіге си ариг си сіг- 
сий їпспіз 

~ парового отопления, разбмкнутая (1ег- 
то) ѕіѕіет де іпсдіЇліге си ариг си сіг- 
сці деѕсһіѕ А 

г перевязки кладки (ѓейп) ѕіѕіет де је- 
ѕеге а 21йӣгіеі - 

перекрёстно-ребристая структурная ~ 

(еїсоп) ѕіѕіет ѕігисіцга1 си пегуцгі іпсги- 

‘сіѕаѓе 

~ планирбвки гброда (игі) ѕіѕіет де 515- 
1етайхаге а огаѕшиі 

планирбвочная радиальная ~ (игБ) мет 

гафіа! де язетайтаге 

планирбвочная регулярная ~ (игЬ) зізіет 

геєціаї де 515{етайхаге 

пластическая ~ (тес) ѕіѕіќет ріазіїс 

плӧская ~ сил (тес) имет де Їоге їп 

ріап 

плоская стержневая ~ (еїсоп, тес) 5і5- 

їет ріап си хабгее 

плоскостная ~ 5і51ет сопзігисйу / ріап 

подвесная ~ (еісоп) 5ігисіига зизрепдаїй 

— подвижных блбков (таз) раїап 

подкбсная ~ (еїсоп) ѕіѕіет йе сопігаїїзе 
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— подогрёва (1егто) шуайе де ргеїп- 
саге 

г. подрядного стройтельства (ес) зізїет 
де ехесийе їп апігергіха 

полураскосная ~ (есоп) ѕіѕіет (гйфге- 

шик 

перербівистая — (тес) ѕіѕїет дізсопіїпии 

приведённая — (тес) имет гедиз / га- 

рогіаї 

приводнёя ~ (таз) ѕіѕіет де асйопаге / 

ае апігепаге 

~ просктйӣрования объектов стройтель- 
ства, автоматизйрованная (ср!) 515- 
{ет ашотайхаї де ргоіесіаге а обіесії- 
усіог де сопзігисіії 

простая повремённая ~~ оплаты труда 

(ес) ѕіѕіет ргетіа! ѕітріч йе геїгібціге а 

тийпсії 

пространственная — мбдульных плоскос- 

тей (агй) ямет ѕраа! де ріапигі де то- 

ашаге 

< противопожарного водопровода (а, 
115) ѕіѕќет де аШтешаге си арӣ реп- 
{ги 5ійпеегеа іпсепашог 

прямая сдёльная ~ оплаты труда (ес) 

зізтет де геігіриіге а типсії їп асога аігесі 

равнопрочная — (тес) 5ігисійта де ераіа 

гелізгепіа 

ло разработки (саг, тт) ѕіѕіет де ехріоа- 
аге 

рамная ~ (е/соп) ѕіѕіет Фе саге 

раскбсная ~ (е/соп) ѕіѕіет де сопігауїп- 

шігі їа М 

распбрная сквозная ~ 

240ге си їтріпрегі 

распределйтельная ~ (1751) 

дізтгібиціе 

— распределения у. система, распределй- 

тельная 

г расселёния (игр) и\ет де роршаге 

гу расселения, групповая (илр) зізієт ае 
роршаге ре вгире 

г расселёния моноцентрическая (игр) 
ет де роршаге топосепігіс 

~ пи полицентрӣческая  (игф) 
ѕіѕіет де роршаге роіселігіс 

го» расселения, региональная (иғЬ) ѕіѕїет 
Че роршаге геріопаї 

регулярная структурная ~ (есоп) ѕіѕіет 

зігисіига! гевиіаї 

решётчатая ~ (еїсоп) ямет си габгае 

рйгельно-подкбсная ~~ (еїсоп) зізієт си 

ие 5і сопігауїпішігі 

рйгельно-стбечная ~ (еісоп) ѕігисіига си 

501рі 51 гірје 

рычажная тм имет е рігерії 

= с воздушной контактной сётью (сј) 
іпѕзіаіађе си біг де сопіасі аегіап 

самотічная ~ водоснабжёния (21) ѕіѕїет 

вгаміїаропа! де айтешаге си ара 


(еісоп) учет 


ѕіѕќєет де 


свбдчатая ~ (есоп) ѕіѕіет їп сіпіге 

связевая ~ (еісоп) 5!51ет де сопігауїпіцігі 

— связей (тес) 5і5їет де Іердїшгі 

сдёльно-премиальная ~ оплаты труда 

(ес) чет де геїгібцігеа типсй їп асога 

си ргетії 

сетчатая ~ (еісоп) ячет гейсшаг 

— сил (тес) ѕіѕіет де Рогіе 

— сил в пространстве (тес) 5і5їет де Гог- 
ҳе їп зрайи 

гу сил, плоская (тес) ѕіѕїет е Фоце т 
ріап 

гу сил, сходящаяся (тес) ѕіѕіет де Їогіе 
сопсигепіе 

г» сия, уравновёшенная (тес) зізіет е 
Гоце іп есь ги 

сквозная ~ у. система, решётчатая 

г» смазки (таѕ) зі5їст / іпзіаїаціє де 
ипреге 

г сосредотбченных сил (тес) чет де 

Ғог{е сопсепігаїе 

сплошная ~ у. систёма, непрерывная 

спринклерная ~ (1151) ѕіѕзіет Фе зргиеге 

статйчески неопределимая ~ (тес) ѕіѕїет 

зіайс пейеѓегтіпаї 

статически определимая — (тес) зізїет 

айс детегтіпаї 

стержневая ~ у. система, решётчатая 

сточная — (№94) ѕіѕќет де 5сигреге (а! 

ағепајшиі) 

стропйльная ~ (еісоп) ѕіѕіет Яе асорегі$ 

ступенчатая ~ газоснабжения ({егто) 5і- 

зїет де айтепіаге си вазе їп їгерѓе де рге- 

яипе 

~ сходящихся сил (тес) ѕіѕіет де Рогіе 
сопсигепіе 

тепловая ~ (Іегто) ямет е Їпсдігіге 

г теплоснабжёния у. система, тепловая 

~ теплоснабжёния без возврата конден- 
сата, паровая (/егто) зізіет ае т- 
сдїхіге си абиг Гага шюагсегеа соп- 
депзиішці 

лу теплоснабжёния, водяная (1егто) 515- 
їет де їпсаӣіғіге си арӣ саїда 

г теплоснабжёния, двухтрубная (Іегто) 
ѕіѕіет де іпсдїгіге Бітифиіаг 

г теплоснабжёния, закрытая  (Іегто) 
ѕіѕіет де Їпсйігіге си гасогдаге іпаїгесій 

— теплоснабжения, однотрубная ((егто) 
зет де їпсйіліге топошіціаг 

г» теплоснабжёния, открытая (ѓеғгто) 
ѕіѕіет де іпсдігіге си гасогдаге 4ігесій 

г теплоснабжёния, паровая (1егто) 515- 
їет де 1асайдте си ариг 

~ теплоснабжения, трёхтрУбная ѕіѕіет йе 

іпсдізіге си ігеі сопдисіє 

типизации (срі) ѕіѕіет де Прігаге 

типизации, закрытая (срі) ѕіѕїет де 

прігаге їпсһіѕ і 

г типизации, открытая (срі) зізіет де 
йрігаге аеѕсһіѕ 

тонкостённая пространственная — (е/соп, 

тес) ѕіѕіет зрайа! си регей зибрігі 
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треуғбльная — (есоп) учет (2абтей!) 

їп У. 

трёхмерная 2» (есоп) ѕіѕїет ігідітепзіо- 

па! 

— трубопровбдов (аї, іп5і, Іегто) гееа / 
ѕіѕїет де сопдисе 

~ управления (ес, іпзі, таҳ) ѕіѕіет де 
сотапаё / де сопдисеге 

~ управлёния проектированием, авто- 
матизированная (срі) ѕіѕіет ашіотаќ- 
гаї де сопацсеге а ргоіесійгії 

‚упругая ~ (тес) зізіет еіазіїс 

упругопластическая ~ (тес) 

еіазіоріазіїс 

устойчивая — (тес) зізгет ѕїаЫ! 

физйческая нелинёйная — (тес) (ет 

ліс пейпіаг 

центральная ~ кондиционйрования вбз- 

духа (уепі) зі5єт сепіга! де сопдаййопаге 

а аегиіці 

г центрального отоплёния (/егто) ѕіѕїет 
де іпсдігіге семігаіа 

цепная ~ перевязки (1ейп) зіз5іети! {езё- 

тигії їп Іапі а 244апе! 

шарнйрно-стержневая — (тес) 5із(ет де 

Баге агіісшаї 

шлюзбванная > (сй) ѕіѕіет есіџзаѓ / де 

есите 

шпрёнгельная лу у. систёма, подкосная 

эквивалёнтная ~ (е1, тес) ѕіѕќет есһі- 

уаїепі 

г» эксплуатации (іепп) ѕїѕіет де ехріоа- 
аге 

г электроотоплёния, лучйстая (1егто) 
зізчіете де іпсдігіге еЇесігісай ргіп га- 
јаје 

= электроотоплёния лучисто- -конвектйв- 
ная (/егто) ѕіѕіет де іпсйіліге сіесітісй 
ргіп гадіа(іе-сопуесііе 

знергетйческая ~ ѕіѕіет епегоейс 


ѕіѕќет 


систематизация Ё. 515{етаН2аге 


— территории ѕіѕгетаціғагеа чегиогш- 


ші 


систйль т. (агй) 5151 
сйто п. (тік) 5114, сиг 


барабанноє ~ (таў) ИА си ‘атБиг 
вибрацибнное ~ (таз) зиа уіргаїоаге 
качающееся ^^ (таз) зНа оѕсПапіа 
испытательное ~ 518 4е шсегсаге 
мёлкое ~ 51а Над 
плбское — 51а ріапа 
прбволочное лу 5ИЙ теїайса / аш 5ігтй 
рёлкое — 5і(й гагӣ / си осһіџгі тагі 
рифлёное ге 51 опашаїіа 
сортирбвочное ~ 514 е ѕогіаге 
сотрясётельное гу у. сйто, вибрацибнное 
тонкое ~ у. сйто, мёлкое 
частое ~ 5ії4 Чеазё 

ситуация Е. (зео4) ріап де зИцайе 
архитектурно-планирбвочная ~ (агі, 
ить) ріап де 5ізіетаїйтаге / де зицайе, 
агпітестига! 
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сйтчатьй си 5114 ; де 5104 
сифбн т. (175) ѕіѓоп 
сифбн-рекбрдер т. (1752) зіїоп-гасога 
скала Її. (вео!) $Ипса 
скалӣстый ѕіїпсоѕ 
скалка Її. (Ни.) пегегіїог 
скалывание п. Го[есаге ; еѕрісаге ; 
ге, дезритаеге 
г вдоль волокон (Іт) Ғогѓесаге рага!е] си 
Пргеіе 
— поперёк волокон (Іт, тес) Гогіесаге 
регрепайсшаг ре Ибге 
— футербвки (т) Фезргіпфегеа сарш- 
зеш геїгасіаге 
скалывать а Гогеса; а ӣеѕріса ; 
а аеѕргіпае 
скарификатор т. (145) зсагібісатог 
скарификация Г. (4гит) зсат саге 
скарпель т. (Іепп) ЧаМа шиза 
скат т. рапій, роуїгпіз, уегѕапі ; (їегаз) ѓаіи2 ; 
(тіп) гозіової ; (сі) регесне де той (ре 
ое) 
г крбвли (есоп) рапіа асорейба и 
крутбй ~ (4гит) рапій абгарій 
обратный ~ (сі, гит) раша іпуегза, 
сопігарапій 
полбгий о» (сі, ағит) раша Ппа / ашсе 
поперёчный односторбнний — (гит) 
рапій тапзуегза!й цпіїатегаїй 
скатный їп раша 
скатывание п. гоѕіовоЇіге ; (с/) гшаге Бега 


деѓеѕа- | 


а аеаба, 


- скачкообразно рип / їп заїйигі 


скачбк т. за! ; 415сопипийме 
фазовый ~ (12) АНегепца де Газа 

скашивание п. кромки (/тес) їеѕігеа тагрі- 
пЦог, 5апітепаге 

скашивать (тес) а їеѕі, а зап тепа 

скважина Г. ѕопад ; ру}; саига 
артезианская ~ (сп) ри} агіегіап 
буровая ~ (єеої) ваига / риф де Гога} 
взрывная ~ (1ехр) Башга де ітрибсаге 
водозаббрная ~ (сп) ри} Фе саріаге а 
аре! у 
водопонижающая ~ (сл) ри де ериізтепі 
водопонизйтельная ~ (сй) ри; ЁКгапі 
водоспускная — (сп) ри; де еуасцаге а 
аре! 
дренажная ~ (сп) ро де агепај 
инжекцибнная ~ (1ейп) ри} Че ицесйе 
контрбльная ~ (сп) ри{ де сопігої 
наблюдательная ~ (№4г) ри; де обѕег- 
уайе (ріеготеїгіс) 
поглощающая ~ (а) ри абзогіапі 
развёдочная ~ (яеої, 2201) ваша. ае ех- 
р!огаге 
цементацибнная ~ у. скважина, инъек- 
цибнная 

сквер т. (агп) ѕсиаг 

сквознбй зігарип5, ѕігараѓиї 

сквозняк т. (уелі) сигепі (де аег) 

скелет т. эспееь садги ; сагсазй 
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скелёт 
г» грунта (сео) зспаен зоіціці 
каменный ^^ (бетбна) (Феї) ѕсһе]еї ріе- 
їго5 (а Беїопиіці) 

скётинг-ринг т. (сѕс)- гіпе репіги райпај си 
гое 

скип тр. (ими) ѕсһір 
опрокиднбй — ѕсһір Баѕсшапі 
~ с донной разгрузкой ѕсһір си дезсйгсаге 

риа Тип і р 

скипидар т. (спліт) гегерешіпі 

скит т. (агй) зсбії 

склад т. таратіе, дерогії 
аварийный — дерогії-іатроп 
безрёльсовый ~ Фероії Ейгй ігапѕрогі ре 
зіпе 
бункерно-кольцевбй — Чероз си Бипсбег 
іпејаг 
бункерный — Черо2И си Бипсһег 
закрытый ~ ерозії їпсһіѕ / асорегії 
инструментально-раздаточный. ~ таватіе 
Че дерохіїаге 5і аіѕігібџіге а ѕсшеІог 
контёйнерный г» Феролії де сопіаїпеге 
г лесоматериалов  Ферогії 4е  таїегіа! 

1етпо$ 

гу материалов дерогії де таїегіаіе 
многоэтажный — дерогіг тиПівга|аї 
многоярусный ~ у. склад, многоэтажный 
надзёмный ~ дерогії заргаегап 
неотёпливаемый -— йерогії пеїпсділії 
отапливаемый г» дерозії іпсдігії 
открытый — 4еро2И Фезсорегії 
охлаждаемый — Ферогії Їгівогіїіс 
павильбнный ~, Феро2 Ир рауШоп 
перегрузочный г» дерогії де їгаплії 
ПОДЗЄМНЬЙ ~ дерогії заМегай 
полузакрытый — боргоп 
приобъёктный ~, йерозії де ѕапііег / саге 
деѕегуеўіе ип обіесі їп сопзігисііє 
прирёльсовый 7» Черо7и їпей са]еа Гега- 
1а 
промежуточный — Ферогії іпіегтефіаг 
расхӧдный — Феро2 репіги сопзит сигез! 
сйлосный — ӣерот1!-5102 . 
смёшанный — Ферогії тіхі 
стеллажный — дерогії си ѕіејаје 


гу сыпучих материалов @еро2ії 4е таїе-! 


нае ршуегшегие 
сырьевой — дерогії де тагегіе ргіта 
штабельно-кольцевой ~ дерогії іпеіаг їп 
5йує 
штабельно-тоннёльный ~ дерогії си шпее 
репіги зїіосаге іп зйуе 4 
штабельно-траншёйный ~ дерохи-тапзее 
репіги ѕіосаге їп зНуе 
штабельно-эстакадный г» дерохі си гатре 
репіги азехагеа тагѓигЦог іп зНуе 
штабельный ~ 4еро2И регги абетагеа їп 
знуе 
эстакадно-тоннёльный ~ дерогії си гатре 
я типеіе 


эстакадно-траншёйный о» Ферогії си гат- 
ре 5і ігапѕее 
склад-навес т. (саєг) ерозії зетіасорегії, 
ѕоргоп ; (сі) гетіха 
склад-холодйльник т. Ферогії Їгівогібіс 
складирование п. дерогіаге ; іптаваліпаге, 
ѕіосаге 
складйровать а Феро?Иа; а їптағағіпа, а 
5їоса 
складка Г. [а!4, ріїш; (сео!) сий; (есоп) 
ѕиргаѓа{а / еіетепі ситаї (4) 
веерсобразная — зиргаїай сша! їп еуап- 
таі 
волнӣстая ~ 5иргаїа|й їп сше опаціаїй 
многоволновая ~~ ѕиргаѓа{& їп сше тиі- 
опаша(а / си таї тике ипае 
одноволновая ~ зиргаГа]& / еїетепі їп 
сше си о 5іпвига ипа& 
призматйческая ~ 5иргаїа|й їп сие ргіѕ- 
тайса 
ребристая ~ ѕиргаѓа{й їп сше си пегуйшгі 
решётчатая ~ ѕиргаѓа{а / еіетепі іп сше 
гейсшаг (й) 
трапецеидальная ~, ѕиргаѓа{й / ејетепі 
їп сше тарехо!4а! (й) 
треугӧльная ~ зиргаГа{й / ејетелї їп сше 
їіцпећішаг (8) 
складчатый сиїаї / 
складывающийся рііапі ; ріабії 
склёивание п. шс!ееге; Пріге 
склбивать а їпсІеіа ; а Прі 
склеп т. (агПп) сгіріа 
склёпывание п. (стеї, тес) пишите 
склёпывать (стеѓ, ітес) а пи 
склон т. (с/, Чгит, веоа, реоі) уегзапі, 
апіа ; Напс ; 1а12 
ереговӧй — (аїи2 / уегзапі а! шашци 
крутой — уегзапі абгирі; (4гит) рапій 
гереде 
материкбвый ~ рапій сопіпепіа!& 
навётренный — уегзап! ехриѕ Іа уїпї 
обратный — (4гит) сопігарапій 
осыпной — (сл, дғит, вео]) ргопоїіз де 
рапа 
подвётренный ~ уег5апі Гегії де уїпі 
полбгий — рапій ашсе 
скоба Г. (еітеї) зсоаба ; Ьгіаӣ, сешй, ар- 
гаѓа ; еїгіег 
грузовая — сігіір іпсһіѕ ; екгіег де гідісаге 
~ для креплёния трубопровбдов сігіїв / 
сопзо!А репіги ѓіхагеа {еуПог 
гу для отдыха гіда де оаіһий 
измерительная ~ ро{соауй е шйзига 
крепёжная ~ сІетӣ 4е Йхаге 
оборбтная ~ зсоаБа їпіоагѕӣ 
~ ограждёния ше! де ргоїесіє 
плбтничная ~ ѕсоарӣ Фцієрегеаєсй 
предохранйтельная — еігіег іе ргоесйе 
прямая ~ 5соаба агеарій 
сббрная "» ѕсоабӣ 4е топа] ых 
скрепляющая ~ у скоба, крепёжная 
угловая ~ зсоаба фе сой 
ходовая ~ Бгіда моба - 





скӧбель т. (сў, 4гит) гйтміїоаге 
скоблёние п. гайеге ; гАждиге 
скобянбй ае Негаче 
скбвородень т. (еїсоп) соайй де гіпдипісй 
скол т. ѕрагвеге ; зигЬиига 
сколачивать (1ейп) а Баїе їп сше 
скольжёние п. аїипесаге, 5Пбаге ; райпаге ; 
сшіѕаге 
скомпоновать а агапја, а сотЫпа 
скорлупа Ї. вйоасе, соајӣ ; 1пуеН$ 
вермикулйтовая — (еісоп) іпуеі ат уег- 
тісиії 
вибропрокётная — (еїсоп) туей$ ргодиз 
рип уїбгоіатіпаге 
< из стекловолокна (еїсоп) їпуејіѕ ат 
бге де зис!а 
сббрная гипсовая — (е[соп) іпуейз ат 
150$ ргебабгісаї 
теплоизоляцибнная ~, (есоп) іпуе119 1ег- 
тоігоіапі 
скбрость Г. уїїегй, гарідїгате, пцеа!й 
— бетонйрования (Ре!) уцегё де Беѓопаге 
су возрастания нагрузки (таҳ) уйе2& де 
сгебіеге а ѕагсіпіі 
~ волны (Нік) уіќеза (ае ргоразаге) 
уаїціиїі - 
гу гидратации (тік) үігехй де Підгаїаге 
гу горёния ({егто) үііе2& 4е агдеге 
г» движёния вхолостую (лаз) уйеай їп 
501 
г. деформации (тес) упега де еГогтайе 
дбнная ~ (Лід) упегА де Гипа 
кажущаяся ~ (тес) уйехі арагеща 
мгновённая угловая — (тес) уНегА ипері- 
шага іпзіаптапеє 
гу нагружёния (та5$) уйета де іпсйгсаге, 
неизменяемая ~ (тес) уйегА сопчаній / 
ипіїогта 
~ передвижёния (та5, (тапз) уцезй ае 


деріазаге 
7» передвижёния крана (745) уне де 
деріазаге а тасага[е! 


перемённая ~ (тес) үііе2й магіабіїй 

перенёсная ~ (тес) уйстй де їгапѕрогі 

гу пластической деформации (тес) упехА 
Че 4еїогтаге ріазіїсй И 

повёрхностная ~ течёния (таг) уіќе2& 

Че ѕиргаѓа{а а сигепіиіці 

~ поворбта крана (таз) уіѓеха де гонге а 


тасага]еі 
~ подхбда воды (Лідг) үііета де ассеѕ а 
ареі 
з я» подъёма груза (таз) упега де гійісаге а 
ѕагсіпіі 


гу подъёма уровня воды (Лід) уїета де 
сгебіеге а піуеішиі ареї 5 

~ посадки (таз) упехА де аѕетаге (а 
загсіпії тасагаїсі) 

~ потбка (ліг) уійеға сигепішиї 

~ прилипания (1ейп) упезгА ае айегаге 

~ протекания (ліг) үііехХ ае зсигреге 

раббчая — (таў) уйеха де Іисги / де 

геріт { 


349 СКРЕП... 
расчётная — ветра (срі) упега де саїсці а 
уїпйші х 


^^ спада звукового давлёния (ас, 12) уйе- 
та де ѕсадеге а ргезіцпії зопоге 
срёдняя ~ потбка (лій) упега тейіе а 
сигепіціиі 
су схватывания (ре) уіїехй де іпійгіге 
техническая ~ (тан) уйеті Іенпісі 
^^ течёния воды, допускдемая (41) уцеза 
адтізібій де сигвеге а аре! 
су течёния стбчных вод, максимАльная 
расчётная (21) уйега тахітяӣ де саїсиі 
а ѕсигрегіі ареїог цгаїе 
гу течёния стбчных вбд, минимальная 
критическая (аї) уЦеза сиисА тіпітх дв 
зсигяеге а ареог иха!е 
~ течёния стбчных вод, расчётная (а!) 
уйегі де саїси! а ѕсигвегіі ареїог ихае 
су транспорта крана (таз) уйсяй де тагѕ 
а тасагаїсі 
угловая ~ (тес) уЦега ипрћішагӣ 
фактическая ~ (тес) үііеғй геаід 
гу фильтрования (а/, тіг) меті де ЕИгаге 
скос т. ѕапігеп ; їеѕійигӣ ; Ідієїигй обіїсй 
гу. кромки (ітес) 1езпигё а тисћіеї ; ааа 
неполный ~, (тес) зап ген рагіїа! / іп- 
сотрієї 
пблный — крбмок (/тес) запігеп сотріІег 
гу с затуплёнием фаски у. скос, непбл- 
ный 
скотобаза Її. (савг) осо] де үйе 
скетоббйня Ё. (саяг) ађаїог 
скотопроғбн т. (саег) Фгит реги ігесегеа 
упе]ог 
скбшенный 1е5ії ; 1&іаі оЫіс 
скреббк т. ((ейп) гас]еій, гдаціог 
разгрузочный ~ (гели) гасівід Че аеѕсаг- 
саге 
скрёпер т. (таз) ѕсгерег 
двухӧсный — ѕсгерег си доц озН 
канатный ~ 5сгерег си са а 
колёсный — зсгерег си гой 
— на гусеничном ходу ѕсгерег ре бепИе 
ОДНООСНЬЙ — ѕсгерег си о ѕіпригй оѕіе 
прицепной — ѕсгерег гетогсаї / ігасіаї 
самохбдный ~ ашозсгерег, зсгерег аціо- 
ргориїізаї 
тракторный — ѕсгерег си ігасіог 2 
скрёпер-бульдбзер т. (таз) ѕсгерег-ошаоғег 
скрёпер-волокушка т. (таз) ѕсгерег ИгИог 
скреперйст т. (1ейп) тесапіс де ѕсгерег 
скреперование п. (ейт) шсга си зсгерег 
скрёпка Г. сета де Ихаге 
скреплёние п. ргіпӣеге ; ітбіпаге ; сопзоїі- 
Чаге, Їпійгіге, Нхаге ; [евёигй 
анкерное (/ейп) — апсогаге 
бесподкладочное — (сі) рипаеге ЕАгя 
раса 
г». болтами (1ейп) Ьшопаге, Нхаге`си би- 
гибигі 
болтовбе — у. скреплёние болтами 
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скреплёние 
клёмное г» (сі) ргіпдеге си сіете 
костыльное ~ (сі) ргіпдеге си сгатроапе 
г накладками (сі) ргіпдеге си рійсі 
промежуточное ~ (сў) ітбіпаге имегте- 
Ч1ага 
раздёльное ^= (сі) ітбіпаге зерагата 
рёльсовое г» (сі) їтбіпагеа 5іпеїог 
— скобами (ейп) ргіпдеге си 5соабе 
стыковбе г» (сі) ргіпдеге де і|оапідй 
— фбрмы (ейп) 5ігіпрегеа їогтеї 
скреплӣть а ргіпаде; а їтбіла ; а сопѕоііаа, 
а пап 
скрёщивание “п. іпсгисізаге 
лу проводбв обжатием (а) їпсгисіѕагеа 
сопдисіогіїог ргіп 5егіїгаге" 
путей (сі) їпсгисіѕагеа баШог 
транспортных потбков (ігатѕ) їпсгисі- 
загеа ЙихигИог де ігапѕрогі 
скрӯббер т. (151) ѕсгирег, ѕерагаіог 
орошдемьй ~ ѕерагаіог си риїуегігаге 
центробёжный ~ зерагаюг ргіп сепігі- 
Рираге 
скруглёние п. (гени) гоїиліїге (а тисй ог) 
скругленный си тисбійе / тагвіпеіе гогапійе 
скрутка Г. гӣѕисіге, іогѕіцпе ; сабіаге 
монтажная о» (Іенп) гёзисте / їогѕіцпе 
де топіаї 
лу проводбв (е!) іогѕіцпеа сопдисіогіїог 
скручивание п. (тес, ітес) тюгзадаге, гӣ- 
ѕисіге 
лу сечёния (тес) іогѕіцпеа зесйций 
холблное ~ (Ітес) гёзисие / тогзадаге 
Іа гесе 
скручивать (тес, ітес) а гӣѕисі 
скуфья Г. (аг) саїоїй 
сланец т. (2е01) $151 
аспидный — 95 де агделе 
битуминбзный — $15 Ыіитіпоѕ 
битумный — у. сланец, битуминбзный 
вспученный — 5151 ехрапӣаї 
глинистый — 5158 агеіоѕ 
графитовый — 95 вгаїїї05 
кремийстый "м 5151 $11105 
кристаллический — 5151 сгізтайіп 
крбвельный — 5151 де асорегі$ 
песчаный о» $15 піѕіроѕ 
СЛЮДИСТЬЙ "му тісаѕіѕї, 551 тісасец 
слюдянбй ~ у. сланец, слюдистый 
шӣферный ~ у. сланёц, аспидный 
сланцеватость Г. зізто2ітаїе 
сланцевый (яеоі) 515105 
слега Г. (еісоп) ‘ара 
слезник т. (карнйза) (агй, еісоп) 1асгітаг 
фасбнньй ~ Іасгітаг Ғаѕопаї 
слесарня {. (Ітес) амейег де Ідсдтидегіе 
слёсарь т. Їдсдїиц5 
стройтельньй г» (тес) 1асаѓиѕ іп сопѕі- 
гиси 
слёсарь-арматурщик т. (тес) 1асашу де 
агташга 


1 


і 


слёсарь-вентиляцибнник т. (1152) іпзіаїатог 
де уепшаи 
слёсарь-водопровбдчик т. (іпзіг) іпѕѓаіаїог 
де ара 
слёсарь-инструментальщик т. (/тес) 1асд- 
#иѕ-ѕсиег 
слёсарь-монтажник т. (ейп Ласагиѕ- топіатог 
слёсарь-обходчик т. (с/) Ідсйішо де геуігіе 
слёсарь-сантёхник т. (275) іпѕїајаіог 
слёсарь-сббрщик т. у. слёсарь-монтажник 
слёсарь-трубопровбдчик т. (/ећт, тес) іп5- 
{а1атог де сопаиме 
слёживаемость Г. (ті). сарасизме де айшй- 
паге (їп три! 5іосатії) 
слив т. (№4) ѕсигреге, деуегѕаге, роге ; 
(сп) еуегѕог; (175) ргеаріїп; (еісоп) 
івпеаб (у. я сливание) 
крутой ~ (сп) ргаё де Чеуегзаге 
сливание п. (Ріг) 5сигреге, деуегзаге, войге 
(у. Я слив) 
слипание п. адегепій, айрие ; авіиійпаге 
слоевбй зігаціогт 
слойстость Г. этаййсайе 
— горных порбд (2201) эгаййсайа госіїог 
м сырца (ейп) -ытаййсайа сагатілії 
Ьгите 
слойстый этаййсаь, їп 5їгатигі ; Роїіаї ; Іатејаг 
слой т. 5ігаї ; рейси!а 
антикоррозибнньй — (т!) 5ігаї апіїсо- 
гозіму 
асфальтобетонный ~ (агит) Біпдег 
безнапбрный водонбсный ~ (Ліаг) рта / 
ѕігаї асуїїег (Я) ПФег (а) ; 
битумный изолирующий ~ (агит, е[соп) 
зігаї ігоїатог де Бішшт 
верхний ~ балластной призмы (с/) со- 
гопатепі а! 5ігаїціці де Баїіазі 
верхний ~ штукатурки (/іп) ГАпиа!а 
водонепроницаемый ~ (еїсоп) ѕігаї ипрег- 
теабії 
водонбсный ^ (2е01, ве0!) 5ігаї асуіїег 
водопроницаемый ~ (еїсоп, ео) эта“ 
регтеа 
водоупбрный ^^ (е/соп, ве01) ѕігаї ітрег- 
теабії 
выравнивающий ~ (агит, еїсоп) зігаї де 
ерайтаге 
выравнивающий ~ бетбна (еісоп) 5ігаї де 
әғајізаге а] Бегопиїиі 
гидроизоляцибнный ~ (еїсоп) зігаї де 
рідгоігоїаге / е еѓапѕаге 
— гбрных порбд (8201, вео!) ѕітаї е 
госі ; 
грунтбвочный — (іп) 5ігаї де вгипа 
г» грунта (4гит, ео) зігаї йе ратіпі 
декоратйвный г» (Йп) 5ігаї десогайу 
дренйрующий ~ (сл) ѕігаї йгепапї, соуог 
де агепај 
защӣтный о» (/їп) ѕітаї де ргоѓеспе / рго- 
есїог 2 0 
защӣтный ~ бетбна (агит, іп) ѕігаї де 
рготесйе а Бегопиіці з 
г изнбса (агит, еїсоп) ѕігаі йе итмга 


П 


слой 
изолирующий ~ (есоп) 5ігаї 12оаог 
~ испарёния (лік) зіга! де ара емарогаї 
кипящий ~ (тіг) зігаї їцідїгапі 
конструктивный — (еїсоп) 5ігаї-5арогі 
лицевбй ~ (/іп) 5ігаї арагепі 
— масла (таз) 5ігаї / рейсша де ше! 
морозозащӣтный ~ (еїсоп) ѕігаг де рго- 
гесе сопіга іпрһершш 
напыленный ~ (/іл) 
риїуегігаге 
нанбсный ~ (єеої, Нідг) зітаї де аа- 
уши! / де дерипегі 
нейтральный ~ (тес) з8иргаїацй пеціга 
облицовочный ~ (/іп) 5ігаї йе асорегіге 
огнезащӣтный ~ (еЇсоп) ѕігаї іегтоігоїапі 
отдёлочный -— (Ёп) ѕігаї де Нпізаге 
пароизоляцибнный (е/сол, іегто) ѕігаї де 
ігоїаціє сопіга уарогіїог 
первйчный асбестоцемёнтный ~ (еісоп) 
га! ргітаг де агбосітепі 
песчаный - (дгит, ео!) 5ігаї ае піѕір 
~~ пластика, наружный (пик) 5ігаї ехіе- 

гіог а! таќегіаішиі ріазіїс 


ѕігаї дериѕ рип 


повёрхностный м» (/іл) таг 5ирегіїсіаї 
подготовйтельньй ~ (4гит, еїсоп) ѕігаї 
ерайтатог 


подклёдочный ^ (еїсоп) 5ігаї забаи 
подстилающий м» (еісол) га! ѕирогі / де 
Баха 
покрбвный ~ у. слбй, облицбвочный 
псевдоожйженный г» (тік) таг рзеидо- 
тата 
раббчий ~ (агит) таг асйу 
распределйтельный — 5ітаї де герагитаге 
растительный г» (Іега5) 5ітаї уеБеїа! 
связующий м» (еїсоп) тай де Іеватига 
сезбнно-промерзающий ^- (яе0і) га 
саге іпореацуй їп тари! ѕе2опшиі 
сезбнио-протаивающий ~, (8е01) тай си 
іптиїсге зеготшега 
— смазки (таз) таг іабгібіаті, рейсша 
ае цієї / де миа! 

-> стока (Нідг) гай де 5сигреге 
теплоизоляцибнный — (е/сол, (егто) тай 
(егтоігоіані 
— торкрёта (Ди) 5ігаї (огсге(а! 
штукатурный - (/іл) гар де іепсшіаја 
штукатурный накрывочный г» (/іп) ѕїгаї 
де їепсиїаїд де асорегіге 
щебёночный ~ (4гит) Ыосај, 5ігаї де 
ріаїгӣ зрагій 

слбйность Г. зігайіісацїів 

слом т. постройки (1ейп) детоіаге 

слышимость Г. (#2) аца име 

слюда Г. (сео!) писй 

смазка Ё. (таз) ипвеге, ішігібйеге ; ипѕоаге, 
Ішгійапі 
графйтная ~ ипѕоаге си вгай! 
г под давлёнием шпреге заб ргеѕіџпе 
полугустая г» ипзоаге ѕетісопѕіѕіепій 
предупредйтельная — ипвеге 4е ргоесйе 
принудйтельная ~ ипреге заб ргезшие 
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смазчик т. (таз) цпедіог 
смазывать (таз) а вгеѕа, а ипве ; а Іибгіба 
смальта Г. (тік) ѕтац, ріагига ; ріаїга аг- 
Ниста! соїогаїй репіги тогаїс 
смачиваниє п. (іенп) штеліге, итесаге 
~ повёрхности штеліге зирегИс1а!а 
предварйтельное ~ штегіге ргемаБИа 
смачивать (ѓелп) а ийа, а ите2ь а птесіа 
смёна Г. ѕсһіть ; ѕсһітбаге ; їшосиіге ; (ес) 
есріра де Іисги 
лу балласта (сі) іпіосиігеа Баіазіміші 
смённый де 5спіті ; детазабії 
смёнщик т. типсіїог де 5спіт 
сменять а 5срітба ; а іпіосиі 
смерч т. (ліағ) іготба 
смесеобразование п. ѓогтагеа ипці атезієс / 
а шпеї тіхіигі 
смесйтель т. атеѕіесйїог ; арігаїог; (таз) 
таіахог, Беютега 
асфальтобетбнный ~ ша!ахог репіги Беїоп 
азганіс 
барабанньй ~ таїахог / Беіопіега си 
татРриг 
бегункбвый ~ шаіахог си уаїиті 
вибрацибнный ~ тайахог уїбгапі 
лу воды, термостатйческий (1151) Баїегіе 
де атезес {егтозайса 
воздушный ~ та|ахог си аег 
гидродинамйческий ^ тајахог Бідгоді- 
патіс 
г» горёлки (1егто) сатега де атезіес си 
агадіог 
гравитацибнньй ~ тајахог си атеѕіе- 
саге ргіп са4еге Бега 
двухвальньй 7» ша!ахог си доий уаїигі 
двухвёнтильный ^ (1151) атезцесаюг си 
доца уапе 
ло для ванны (1151) атезіесаїог репіги 
Баіе 
г для душевых установок (іт5/) атез- 
гесӣсог репіги іп5гаїації де ацӯ 
гу для умывальников (1151) атезіесаїог 
репіги 5раїйіоаге 
желобчатый ~ та!ахог си јеһеаһ 
лабораторный ~ (т!) ашемесйюг / арі- 
гаког де Іабогаїог 
лбпастьй — шаахог / атезієсйїог си ра- 
Іеѓе 
— непрерывного действия таїахог си ас- 
опе сопипий 
одновёнтильный ~ (1152) атеѕѓесаќог си о 
уапа 
передвижной — тајахог тобі! 
г принудӣтельного действия та!ахог си 
асіїцпе Гог{а!а 
пропёллерный ~ у. смесйтель, лопастньй 
противотбчный ~ та!ахог си сопігасигепі 
лу реагёнта (спіт, т!) атезіесдіог реп- 
ги геасіїм 
гу реагёнта, вертикальный (світ, тіг) 
атеѕіесйіог уегіїса! аї геасйуціці 


- 
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смесйтель 
гу реагёнта, гидравлический (сИйт, тіг) 
атезіесдтог рідгаціїс а! геасіушиі 
гу реагёнта, дырчатый (сліт, пи") атез- 
Ч(есёюг си огібісії репіги геасіїу 
гу реагёнта, механйческий (сйіт, тім) 
атезесатог тесапіс а! геасііуціці 
ги реагента, перегорбдчатый (сліт, тіг) 
атезеса!ог си сапе а! геаснуши 
роторный г» таїахог си гоѓог 
гу с принудйтельньм перемешиванием у. 
смесйтель принудительного ‘дёйствия 
стационарный ~ таїахог Их / ѕїа{іопаг 
тарёльчатый — таїахог атез(есётог си їа- 
1еге 
центробёжный — таїахог сети ира! 
циклический о» та!ахог си асИипе сіс- 
Пса 
форсуночный ~ (Іггто) атеѕіесйіог ѕиЬ 
ргеѕіцле 
шнёковый — тајахог си 5пес 
смесйтель-увлажнйтель т. (п!) тайахог 
итідібісатог 
смесйтельный де атезіесаге 
смёска Г. асбёста (тік) атеѕіес де ағБеѕї 
сместйть а Феріаза; а д4ізіоса; (е/) а ае- 
саїа, а ӣеѓаға 
смесь Г. (ті) атезес ; ӣоғај 98 
т» асфальта, холодная атеѕіес гесе де 
аа 
асфальтобетбнная ~ атеѕіес ае Беїоп 
аѕѓаІ цс 
бетонная ~ атеѕіес де Беѓоп 
битумная — атемес бігитіпоб 
бӣтумно-дёгтевая ~ атезес видгопо-Ьіш- 
тіпо5 
взрывчатая ~~~ (Іехр) атеѕіес ехріогіу 
газовоздушная ~ (/еғто) атеѕіес йе рат- 
аег 
горючая ~, (3егто) атезіес сотБизібії / 
сагригапі як 
грунтоцемёнтная — атезієс ратіпі-сітіпі 
жёсткая бетбнная — атеѕіес үїгїоѕ де Бе- 
гоп, Беюп уїгіо5 
жёсткая силикатобетбнная — атеѕіес уїг- 
10$ де Беюп си Иса! 
жирная ~ атеѕіес си Фога| Бора! 
жйрная бетбнная — атезієс 4е Беюп си 
Чота| Боба! 
известкбво-песчаная ~ атезіес Пе уаг си 
піѕір 
известкбво-песчано-цемёнтная 2» атеѕќес 
Че уаг, піѕір $1 сітепі 
йловая — (Бідг) атезіес йе піто! 
лёссоизвестковая — атезієс де 10еѕ5 си 
уаг У 
малоподвйжная бетонная ~ атеѕіес де 
беїоп си тобБііќаѓе гедиза 
малосвязная ~ атеѕіес рии соеду 
многокомпонёнтная ~ атеѕіес де ша! 
тиі сопѕіїцеп і 


неудобоукладываемая ~ атеѕіес си №- 
сгабИиае гедизй 
охлаждающая г» (1егто) атеѕіес геїгі- 
Бегепі: (таз) Ниша / Нсша ае гдсіге 
Паровоздӯшная — (1егто) атеѕіес де абиг 
Я рах 
песчано-асфёльтовая — атеѕіес де піѕір 
$1 азРай 
песчано-смоляная — атезієс де вр $ігӣ- 
$11 
плбтная ~ атезіес 4епз 
полвйжная ~ атеѕіес си тобіїйате гійі- 
саїа / таге 
подвйжня бетбнная ~ атеѕіес йе Беюп 
си мое таге 
пропйточная ~ атезіес де ппргеєпаге 
раствбрная ~ аіпеѕіес де тогіаг 
рыхлая ~ атеѕіес песоему 
свежеприготбвленная бетӧнная ~ Беїоп 
ргоаѕраѓ, атеѕіес ргоаѕрёі де Беоп 
силикатобетбнная ~ атеѕіес де Бегоп си 
ѕШсаї "8 
сухая бетонная ~ атеѕїес изса! де Беїоп 
сырьевёя цемёнтная ~ атеѕіес Бгиё де 
сітепі 
текучая — атеѕѓес Ниша 
товарная бетонная — атеѕіес Фе Бегоп- 
тагій, Бегоп Шугаї де 5аўйе 
тӧщая ~ долаї зёгас 
тбщая бетӧнная — атеѕіес бе Беюп-си 
ота ѕӣгас 
цемёнтно-песчаная ~ атезіес йе сітепі $1 
пізір 
ячеистобетбнная ~ атемес де Бегоп се- 
Шаг 
смёта Г. (ес). еуі 
генеральная сводная ~ еуі вепега! 
ту затрат у. смёта расходов 
исполнйтельная — Феуіг фе ехесийе 
ту на проектирование аеу!2 4е ргоієсіаге 
отдельная ~ 4еу!2 рага! 
предварительная гу  аптесаїсиіаціе, Чем! 
е5штайу 
< расхбдов ріап / еуі де спейціе!ї 
свбдная ~ еуі вепегаї / сепігајіғаќог 
стройтельная ~ еуі репіги Іисгӣгіїе де 
сопѕігисіи 
смётчик т. (ес) деміліег 
смёшиваемость Ё. (тік) сараснае. Че а Ё 
атеѕіесаї, тізсібіїйате 
смёшивание п. ашеѕ‹есаге ; таіахаге 
мӧкрое — (тік) атезіесаге шпейй 
предварӣтельное — (тік) ргеатеѕіесаге 
сухбе — (т!) атеѕіесаге иѕсаїй 
смешивать а атезіеса ; а таіаха 
смещениє п. (тес) деріазаге ; (1ейп) дізіоса- 
ге; (еі) десајаге 
боковбе — йерјаѕаге Іаіега!й 
вертикальное — Феріазаге уегііса!& 
горизонтальное ~ еріаѕаге огігопіаїй 
~ опбр 4еріазагеа геагетеіог 
осевбе ~, Феріазаге аха!й 
^^ бси егахаге, аБацеге Фе Іа соахіаінаїе 


смола 


смещениє - 


— бси проёзжей части (гит) дер1азагеа 
ахишші / Фезахатеа рагі сагозабіїе 
относйтельное ~ деріазаге гааНу& 
радиёльное — деріаѕаге гадіаїа 
г. сооружёния фепіуеіагеа / детахагеа 
е . м 
укловію, о орївнате / деуіафіе цпепіціага 
упругое ~ дер!азаге еЈаѕіса р 
Г. (т?т) тада ; зтоа!а ; видгоп, саїгап 
абиєтйновая ~ тёута абієтіса 
акриловая ~ гӣѕіпӣ асгійса К 
акрйльная ~ у. смола, акриловая 
алкйдная г» гӣҙіпӣ аїспідіса 5 г 
аминоальдегӣдная ~ гӣўпа атіпо-а1дећі- 
Е оона нотілноя ~ тйзїпа апіі- 
по-огта!4ер191са 
винйловая ~ газша ре б 
алевая ~ гіпа віріайса 
мы лу (т!) аа; (яе0і) Бит паїи- 
га! 
древёсная ~ саїгап, дидгоп де ет _ 
естёственная ~» ѕтоа!й / гӣѕіпй паѓигајӣ 
ионообмённая ~, гйзіпа ѕсһітЬйіоаге де 
іопі й у б, 
искусственная ~ гёдпа ѕіпіе(іса і: 
каменноугольная ~ кидгоп де шій 
карбамйдная ~ гйбіпа сагратпідіса 
конденсацибнная гу газіпа де „сопдепѕаге 
кремнийорганӣческая ~ гаўіпа де 5Шсоп 
кумарбновая "у гӣўпа де ситагопа 
малейновая ~ газша ша!еса 
меламӣновая ~ гама де тејатіпа 
мочевйномеламиновая ~ гйзіпа игео-те- 
Іатіпіса 
мочевиноформальдегидная ~ 
игео-ѓогтаійећідіса у 
натуральная ~ у. смола, естёственная 
нефтянйя ~ гйзіпй фе реїгої К 
осйдочная ~» ұийгоп іпѕоічЫ! / Че зеді- 
тепіаге ае 
~ отверждаемая кислотбй гадла їпіагіса 
їп шефа асій Я 
поликонденсацибнная ~ гйзіпа де роНсоп- 
депзаге щу 1 Р 
полимеризацибнная — газіпй де ройтегі- 
таге ар 
полимёрная ~ газіпа де ройтегі 
прирӧдная ~ у. смола, естёственная 
пропйточная ~, гаўпӣ де ітргерпаге 
резбльная г» гӣзіпӣ зимейсй гезоНса 
синтетйческая ^^ у. смола, искусственная 
стирбловая 7» гёўпӣ де 5їїгеп 
стирбльная — у. смола, стирбловая 
фенблоформальдегидная ^ газта іепої- 
іогтаїдепідісй Ці ла 
фенбльная эмульсибнная — гйділа Ѓепојіса 
заЪ Рогта де етиізіє 
зпоксйдная м» газша ерохідісй ей 
смолизация Е. (1ейп) ридгопаге, Ынштіпізаге 
гу грунтов Біштіпігагеа Гегепигіїог 
смолйстый гйзіпо5, видгопаї, Бійштіпоє 


газіпа 


23 Оісйопаг 
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смолйть а дидгопа, а этой; а Ыйиинияа 


смолопродукть рі. (тіг) ргодизе гдзіпоа5е 
смонтйрованньй топіаї, аѕатЫаї 
смотритель т. шлюза ес1и2іег Я 
смотровбй де сопігої ; де обзегуайе 
смыв т. (2201) егогійпе ; (№ г) зрааге ; аїи- 
зеге 
~ порбды гидромеханйческим спбсобом 
(һтес) дізіосаге һійгашіса а госії 
смягчать а їатиїіа ; а аїепиа, а іпдцісі А 
смягчёние п. їптціеге ; аѓепџаге, шацсше 
лу воды (аї) дедимтагеа ареї 
— крутизны откбсов (1егаз) гейисегеа 
рапіеі ипиї їаіџ2 А У ; 
подъёма (сў, агит) іпдиісігеа гатреї 
профиля (с), гит) іпдиїсігеа ргойш- 
ші у 7 
гу уклбна (сі, агит) іпдцісігеа рапќеї 
смягчйтель т. (тім) авепі де їптшеге ; р!а5- 
ббапі Ў к 
смятие п. 5ігіуіге, тагаге 
смять а 5ігімі, а їигії й 
снаряд т. табіпа ; тесапіѕт ; арагаї | 
буровой ~ (іейп) рагпіїигӣ де бога) 
грейферньй ~ (Птес) ӣгавӣ си бгааг 
дноуглубйтельный ^^ (птес) дгава 
землербйный ~, (1егаз) тазта де зараЕ 
землесбсный — (Атес) гарй абвогбапій / 
аѕрігаїоаге і 1 
землечерпательный ~ (йтес) дгара-ехса- 
матог й, 
снегоборьба #. (агит) сотбаїегеа іпгарегі- 
гог , й М 
снегозащӣта Г. (с) ргоесйе сопіга заретії 
снегоочистӣтель тп. (с/, агит, 5); ріш де Арада 
снегопогрузчик т. (агит) іпсйгсаїог де 24- 
рада 
снегопах т. у. снегоочистӣтель у 
снегоуббрка Г. (сі, дит) іпдерагіагеа гаре- 
тлі орт 2 
снегоуборщик т. (с), гит) таўіпа де сига- 
{ар града Д 
снижёние п. гедисеге, тісѕогаге, собогіге 
— давлёния (Нідг, іепп) десотргітаге, 
тісѕогагеа ргезійпії А 
< шума (ас) атогизагеа ѕипеїшиі 4 
снимок т. назёмный (єеой) Їоїоргата їе- 
гезіта бер: 
снос т. (ѓелл) даАгітаге, Четоаге ; ѕсоаїеге 
(де таіегіаі, де рйтїті) ; деЫеіеге ; (2е0і) 
егогійпе ТА 
му строёния дето!агеа сопѕігиспеі 
сносйть (строёния) (ѓећл) а дето!а (соп- 
5ртиси) у В 
снятие п. зсоаеге ; іпдерагіаге А 
г» дёрна (газ) 5соаїегеа Батопиші 
г изоляции (е) адерёгагеа ігоїаріеї 
— кромки (ѓеһп) іпферйгіагеа тисвійог, 
тезіге у т 
ла нагрузки (таз) їпдерйӣгіагеа / заргипа- 
геа ѕагсіпіі 


і 


і 
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снятие 
~ напряжения (е/) десопестагеа 1еп5ший; 
(тес) деїепзіопаге 
— опалубки (Бег) десоїтаге 
г ржавчины (/тес) сигафагеа зиргаїсе- 
Іог гавшие 
^ Характерйстики (срі, таз) гійісаге а 
сагасіегіѕіјсјі 
г фаски у. снятие кромки 
собачка Г. (е[те!) ѕсоаЪй - сгатроп ; (таз) 
сіїсреї 
собирание п. аѕатЫаге, топіаге ; асити!аге ; 
со]естаге ; саріаге ; сотаѕаге 
су вод (№4) саріаге а ареюг 
собирать а топіа; а асишціа, а сыеса ; а 
саріа ; а сотаза 
собор т. (агй) ѕоБог 
кафедральный ~ (агл) сайеага!& 
совелит т. (тіг, (егто) зоуеШ (таїегіа! Іег- 
тоїігоіапі) 
совместимость Г. сотран шае 
совмёстность Г. деформаций (тес) сотрай- 
Ьійатеа деГогтайИог 
совмещёние п. сити]аге ; сотЫтаге ; ѕирга- 
рипеге 
~ профёссий (ес) ситшаге де ргоїезіцпі 
~ процессов (ес) сотбіпагеа ргосезеюг 
<= путей (сі) ѕиргарипегеа сййог 
гу рабочих операций (таз) зітиіапеїа- 
еа тізсагіїог 
совмещённый сштпшаѓ; сошбіпаї ; ѕиргариѕ 
совок т. (Іейп) Гагаз, юрайса ; сапсіос 
совпадать а соіпсійе ; а зе ѕиргарипе ; а соп- 
согда 
совпадёние п, соіпсідепіа ; заргарипеге ; соп- 
согдапій 
гу. Зазбров (е/соп) ѕиргарипеге 4е гозіигі 
сбгнутьй (еїсоп) агсий; сиг; іпсоуоіаі 
содержание п. сопііпиї, сиргіпѕ ; удішт ; Їп- 
сгеріпеге 
гу влаги (тіг) сопрпиї де циманаие 
- воды (тіг) сопјіпи де ара 
г» вяжущего (тіг) сопріпці де Папі 
гу мелких фракций (2/5) сопўлш Че раг- 
Исше йпе 
оптимальное ^ (тіг) сопрпиї орітаї; 
(1ейп) іпігеріпеге оріїта 
~ по вёсу (тік) сопріпиї їп ипіїаі де ргей- 
таге 
гу по объёму (тіг) сопііпці їп цонай де 
уот 
г проёкта (ср) сопіпиіці, ргоіесіціці 
процёнтное — (тіг) сопйпиЕ ргосепіцаї 
текущее — (таз) іпігерпеге сигепій 
тепловбе ~ (1егто) епіаіріе, сопііпиї саю- 
гійс / де сааига 
фактическое — (ті) сопрпиї геа] 
г» цемента (феї) дога| іе сітепі 
соединёние п. сиріаге, ітБіпаге, азатЫаге ; 
Іераге ; сопестаге, сопехіцпе ; Іерёішгй ; їп- 
сһеіеѓигаӣ ; гасога 


бесскбсное ~ (есоп) їтЬіпаге їйга рге- 

Јисгагеа тагеїпіог 

боковбе — (еісоп) їтЫіпаге Іаїегаїдй 

болтовбе ~“ (сте, таз) ітбіпаге си Бшоа- 

пе / зигибигі 

болтоклеевбе — (еїсоп) їтбіпаге си Биіса- 

пе шсе!а!& 

быстроразъёмное — (таз) їтЫіпаге си де- 

топтаге гарієа 

~ в вилку (еісоп) ітбіпаге т ІатЫй Я 

чис 

в замок (гісоп) ітбіпаге їп сер. (/ тес) 

їпЫіпаге ргіп ЇйЦиіге 

в зуб (еісоп) ітбіпаге їп іпіе 

в косбй зуб (еїсоп) ітбіпаге м ипећі 

в крест (е/соп) їтбіпаге іп сгисе 

в лапу п. (еісоп) їтБіпаге си сер 5і Би- 

сеа 

в ласточкин хвост (еісоп) їтбіпаге їп 

соааа де пидишса 

в паз (еісоп) ппЫпаге їп ба 

~ в паз и грёбень у. соединёние в вйлку 

~ в чётверть (еїсоп) ітЬіпаге / шснееге 
їп Ғац ; Тай 

~ в ус у, соединение в косбй зуб 

в шип у. соединёние в лапу 

в шип с клином (еїсоп) їпріпаге їп 51 

Я рапа 

~ в шпунт и грёбень (е/соп) ітбіпаге си 
пиї 51 Редег 

винтовбе ~ (стей, іп5і, таз) ітЫіпаге си 

зигиб / си зигибигі 

ге внакладку (стеї, е[соп, ітес) їтбіпаге 

ргіп зиргарипеге / си тагвіпі зиргаризе 

внакрбй у. соединёние внакладку 

внахлёстку ітбіпаге їп саріата 

вплотную ппЫпаге ѕігїпѕӣ / егапой 

вполдёрева (еїсоп) їтЫіпаге т ішта- 

{меа істпиіці 

вполдёрева с шипами (есоп) ітііпаге 

їп липааеа Іетпиїці си сапе! / си 

5игі 

г» впритык (сў, сте, тає) їтріпаге сар 
Іа сар : 

г» врастрӯб (1751) ітбіпагеа (еміїог си 
тапѕоп / си тиїдй 

ге врубкой (еїсоп) їтбіпаге рип сһегіа- 
ге / їп в де Ір 

^^ встык у. соединёние впритык 

гвоздевбе ~ (еісоп) ітбіпаге си сше 

герметйческое ~ ітбіпаге егмейса / сіап- 

5а 

гибкое — (іп5і, таз) їтЫіпаге / Іерӣіигӣ 

Пехібіїй ; гасога Нехібії ; сиріа) еіаѕііс 

гидравлическое — (таў) сиріа) Відгаціїс 

глухбе ~ (еісоп, тає) їтріпаге Иха 

двойное — (еї) язмеш де сопехіцпі дцііе 

~ двойным треугольником. (еі) 1евашга 
їподибій ишойы 

двухсрёзное ~ (таз) їтбіпаге / сир!а] си 

іогіесаге дибіа 

жёсткое г» (еїсоп, таз) їтбіпаге / сиріа- 

ге / Іердгига гівіаӣ 


о г 


і 


і 


і 


2 


А 


і 


нн льній 
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соединёние 
заклёпочное ~ (стеї, таз) їтЬіпаге пиш- 
їй / ргіп пнише $ 
замкбвое ~ у. соединёние в замбк 
~ заподлицб (таз) їтбіпаге Ја піме! / їп 
ріап си ріеѕа 
затяжнбе ~ (есоп) ітбіпаге си спіпай 
~ звездой (е1) сопехшае їп ѕіеа 
~ звезда-звезда (сі) ея ига / сопехійпе 
ѕіеа-5іеа 
~ звезда-треугбльник (е1) сопехійпе / Іе- 
вашга ѕѓеа-ігіцпеһі 
кабельное ~ (сісоп) јопсйцпе / 1евйшга 
си са и 
канатное ~ (таз) шайзаге 
каскадное ~ (а) гасогдаге їп ігеріе 
клеєвбе — (есоп) їтЫіпаге Їпсісіаїй 
клеезаклёпочное ~ (есоп) ітбіпаге їпсіе- 
іаїд 51 пнина 
клёпаное ~ у. соединёние, заклёпочное 
клиновбе ~ (е[соп, таз) ітбіпаге си / рип 
рапа 
~ концевых кабельных муфт (21) ітбіпа- 
геа тиїеіог (егтіпаіе де сабій 
гу крестбм вполдбрева внакладку (еїсоп) 
йтбіпаге їп сгисе БІдішіїй ре лимане 
гу ласточкиным хвостбм у. соединёние в 
ласточкин хвост 
монтажное о» (/енп) ітбіпаге Фе топіај 
муфтовое ~ (е[, іп5і) їтБіпаге си тапбоп 
/ си тиїй ; (таў) ітбіпаге ргіп сир} 
гу на болтах у. соединёние, болтовбе 
г» на врӯбках (еїсоп) їтБіпаге си сгеѕій- 
ши 
^^ на гвоздях у. соединёние, гвоздевбе 
~ на клеестальных шайбах (есоп) їт- 
Ыпаге си ѕаібе Прие ргіп зииенхаге 
на клею у. соединёние, клеевбе 
на нагелях (еїсоп) ітбіпаге си дїБНигі 
на резьбё (таз) їтбіпаге си ее 
на ус (еісоп) ітбіпаге ргіп 1йіеге об- 
Пса а сареїеіог 
на фланцах (17151, таз) ітбіпаге си 
Папе 
~ на шийльках (таз) їпђіпаге си $ игі 
на шпӧнках (е/соп, таз) їтЫіпате си 
репе 2 
~ на шурупах (е/соп) їтбіпаге си зиги- 
Баг! репіги ети 
нагельное ~ у. соединение на нёгелях 
гу накладками (сі, стер, таз) есИзау, їт- 
Ыпаге ргіп есіїзе 
нахлёсточное ~ (стеї, еісоп, таз) ітбі- 
паге рип ѕиргарипеге 
неподвйжное ~ (е/соп) їпЬіпаге Біхд / пе- 
детоп!а Иа 
неразъёмное — (еїсоп) илЫпаге педетоп- 
табіїй ! 
неразъёмное контактное ~ (еі) Іевйтигда 
де соніасі педетошмабіїя 
ниппельное — (а, іпзг) ітбіпаге си пірін 
недо ~ (еісоп, таб) ітбіпаге ргіп сапе- 
1 
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і 
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су пайкой (пес) їшбіпаге / сопехшле 
ргіп Пріге 

параллёльное — (е!) 1еваге / Іерйїшгй їп 

рага]е] В 

паяное ~, у. соединёние пайкой 

плотнйчное е (еїсоп, Іт) їтЪіпаге ашеве- 

геаѕсӣ 

плотное ~ (есоп, таз) ітбіпаге / егаш- 

га еап5а 

податливое — (еїсоп, таў) ітБіпаге віаз- 

пса 

подвижное — (таз) ипЫпаге шоБия 

полужёсткое — (еїсоп, таз) їтіпаге зе- 

тігіріаӣ 

последовательное — (е1) Іеваге ` евётига 

їп ѕегіе 

пострбечное ~ (Іейп) аѕатЫаге / їтЫіпа- 

ге ре ѕапііег 

прббочное — (стег, ѕий) їтЫіпаге си пі- 

ши еіесігісе 

~ простым зубом (еісоп) їтЫіпаге си 
ајпќе А 

гу простым стыком (есоп) їтЫіпаге си 
гоѕі гері 

прбчное — (еїсоп, таз) ітБіпаге де геліз- 

тепій 

прбчно-плбтное ~ (е/соп, таз) ітрБіпаге 

де гегізіепій Я еѓапѕаге 

~ прямым стыком (есоп) ітбіпаге йгеа- 
рій сар Ла сар 

равно-прбчное ~ (е/соп, тес) їтбіпаге де 

еваїд гелізіепій 

разъёмное ~ (таз) ипЫпаге Фетопгабіїй 

разъёмное контактное — (е/) 1евётагй де 

сопіасі детопіабіїй 

раструбног — (ілі, шаг) їтЫіпаге си ши- 

Ге (а сопдиме) 

резьбовбе — у. соединёние на резьбё 

су с двумя накладками (с/, сте!) ітбіпа- 
ге си 4оица есіїзе 

— с жёсткими вкладышами ітбіпаге си 

тіех гівіа 

с зазбром (таз) їтбіпаге си јос 

с землёй (е/) Їевдіигй / рипеге Іа рё- 


і 


і 


тіп 

— с кбрпусом (е/) сопесіаге , Іеваге Іа 
таза - 

~ с накладками у. соединёние наклад- 
ками 


І 


с натягом (тад) їтіпаге си 5ігіпвеге 

с одной накладкой (сле!) ітріпаге / 

Іераге си о есіїзд 

^^ с потайным шипбм (стер, еісоп) Їтбі- 
паге си сер іппесаї 

сх со скбсом кромок (стеї) ішріпаге си 
тагріпіе ргејисгаїе / чение 

сварнбе — (стер, зиа) ітбіпаге зидаїй Я 

ргіп зидаге 

гу скоббй (е/соп) ітбіпаге си зсоаб 3 

су скбвороднем у. соединёние в лёсточкин 

хвост 


і 








сена 
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соелинёние 


скользящее — (таз) ітбіпаге сиіѕапій 
ге скруткой (е, 1ейп) Іеваге рип гаѕисіге 
~ сплачивания (есоп) їтбіпаге си сһіпра 
~ сращивания (е/соп) їтбіпаге іп ргеши- 
віге, ЫАниге, іппддіге 
г» стбчных труб с помощью раструбов 
(шаг, іпѕі) їтЫіпаге си тиїа риа 5іе- 
шие Ја {еуі де зсигреге 
стыковӧе г» у. соединёние в притык 
гу труб (01, (19, таз) їтЫіпаге а јеуіог ; 
гасога 4е {еауй 
трубное — (а[, 119, таў) паЫпаге їшби- 
Јага 
гу трубопровбдов (а!, #751) ПпЫпаге е 
сопдцсів 
угловое г» (есоп) 1тЫпаге е / т соц ; 
(сте!) їхабіпаге їп цпебі 
гу угловым швом (стеї) зидига Че сої 
узловбе ~ (стер) поа де аѕатЫаге 
фальцевое ~ (еісоп) їшЫіпаге си Га} 
фланцевое м» (аї, 1156, таз) ітріпаге си / 
рии Йаизе 
химическое ~ (спіт) сотЫштайе спітіса ; 
сотриѕ спітіс 
~ хомутиком у. соединёние сплачивания 
шарнӣрное — (е/сол, таз, тес) їабіпаге 
агисш аа 
шаровбе шарнйрног - (145) Іевдгига / 
ітбіпаге рим агисшШайе ѕѓегіса 
г. шипом (есоп) їтЫіпаге си сер 
шланговое — (Вх, іпѕі, таз) гасога де 
Гигтип 
шпбночное ~ у. соединёние на шпбнках 
шпунтовбе г» (е/ісоп) ітбіпаге си шас 5і 
Іапа / їп сапа! $1 рапа 
штёпсельное ~ (сі) сопесіаге си Иза 
штыковбе — (е[соп) ітбіпаге їп Баіопеїй 
збединйтель т. (е[, таз) сопесіог; сопехі- 
ипе; огвап де |евашга 
кабельный г» (е/) гасога де са 
стрёлочный ~ (сў, е!) сопехіцпе е таса2 
стыковой — (сі, еі) сопехшие де іоапій 
соединять а ип! ; а сир ; а тіпа ; а Іева; 
а сопесіа; а гасогӣа 
сбкол т., штукатӯрный (Пи, ейп) та[а 
сокращёние п. гедисеге, тісѕогаге, ѕсигіаге 
солесодержание п. воды (а!) сопипиЕ де з4- 
гиг а] ареі 
солей Її. (агі) ѕоіее 
солифлюкция Ї, (вео[, веоі) зоПИахише (сиг- 
зеге а рӣтіпішиі) 
солома Її. раіе 
соломӣт т. (т) ѕоіотії (рас? де раіе) 
сольвёнт-нафта т. (спіт) ѕоіуепі-паѓта (501- 
уепі репіги {це я дегіуаїе) 
солярий т. (агл) зоіагій 
<< для птиц (сағ) збіагіц репіги разагі 
сооружать а сопѕігиі ; а сідаї ; а гійіса ; а еді- 
Пса 
сооружёние п. сопзігиіге, едіГісаге ; сідїге ; 


шсгаге, сопѕігисіе ; ес ; іпзіаїаре (у. 

Я сооружёния) 

антённое ~ сопзігисіїє де апіепё 

арочное.водопропускнбе ~ (сп) сопзігис- 

Пе їп агс репіги ѕсигвегеа аре! 

башенное ~ сопѕігисіе ги 

береговбе водозаббрное ~ (сп) сопѕігис- 

Пе де та! репіги саріагеа аре! 

берегозащӣтное ~ (сп) сопзгисНе де рго- 

гесе а таїціці | - 

берегоукрепйтельное ~ (сії) сопзігисіів де 

сопзоНааге а таїціші 

бетонное = сопзігасіїє де / ат Беїоп 

большепролётное — сопзігисіів си тие 

ігауее 

~ валов (сп) сопѕігиігеа діригіог 

водозаббрное — (сл) шсгаге де саріаге а 

ареї, сопзгисЙе е рг12А де ара 

водозащитное ~ (сп) сопзігисііє 4е рго- 

чесНе сопіга аре! | 

водоотволное ~ (сп) сопятисйе репіги 

ѕсигвегеа ареїог 

водоочистйтельное — (а) 

еригаге а аре! 

водоподпбрное г» (сй) сопѕігис[іе де ге- 

тепе а ареї 

водоприёмное ~ у. сооружёние, водоза- 

ббрное 

водопроводящее ~ (сп) шсгаге репіги 

адисйе 4е ‘арӣ 

водоразббрное — (а/, сп) сопзігисііе реп- 

ши аіѕігібцігеа ареї 

водосббрное ~ (сп) сопзігисіїв де соес- 

їаге а ареї 

водосбрбсное ~ (сп) сопбігисіїв де еуа- 

сцаге а ареї 

врёменное — сопѕігисјіе ргомігогіє 

вспомогательное — сопзігисіе алии юаге / 

аихШага 

гидротехнӣческое — сопзігисіїе рідгоїен- 

піса 

головнбе ~ (сп) сопугисйе де ргіга / де 

сар 

гравитацибнное — (сі) сопѕігисіе / Бага] 

де этешае 

деревянное ~ сопзігисіє де Іетп 

деривацибнное ~ (сії) сопѕігисіе де дегі- 

уайе 

дорожное ~ (4гит) сопѕігисіе гиНега 

дренажное — (сі) шсгаге де гепа} | 

железнодорожное ~ (сў) сопугисйе Гего- 

мага к 

железобетбнноє ~ сопзігисіїв йіп Беюп 

агтаї : 

захватное ~ (сй) сопзгасйе де саріаге 

защитное — сопѕігисўе де ардгаге / де 

ргоїесіїв 

землянбе ~ (ѓеғаѕ) 1асгаге / сопугисйе 

тегаѕіега / аш рашіпі 

г из готбвых элемёнтов сопѕігисіе ат 
сіетепіє ргебабгісате А 

~ из штучного камня сопѕігисўе Фа ріаї- 
га де тайе 


іп5іаїаціе де 


сооружёние . 

инженёрное г» сопѕігисіе іпріпегеаѕса 

искусственное ~ Іисгаге де ама 

каменное — сопугисйе / шсгаге йіп 2194- 

Пе де ріаїта 

каптажное — (сп) сатега / іп5іаіаціє де 

саріаге 

каркасное ~ сопзігисўе си 5сПеїеї 

массивное бетонное ~ сопзігисіе йіп Бе- 

{оп тазу 

монолйтное бетбнное ~ сопѕігисјіе іл Бе- 

Топ топо!і / гигпаї ре Іос 

мостовбе ~ сопугисйе е род (игі) 

назёмное ~ сопѕігисе ѕиргаѓегапа / де 

ѕиргаѓаја 

намываемое ~ (йтес) сопзгасйе ехесша- 

їй рип Шіготесапіхаге / рип 5едітепіаге 

направляющее ~ (сі) сопугисйе де дїгі- 

іаге а сигепішиі 

оборонйтельное ~ (агй) гогийсайе 

перегораживающее ~ (сп) асгам де т- 

спідеге а аїбіеї 

плоскостнбе о» сопѕігисјіе ріапа 

поверхностное водозаббрное ~ (сл) ргіта 

де арӣ де ѕиргаѓајӣ 

подвеснбе — сопѕігисіе зизрепда1а 

подводящее — (сп) сопѕігисўе де адис- 

Ие 

подзёмное ~ (с5иб) сопѕігисе зиМегапа 

подпборное ~ (сп) сопѕігисііе де гейпеге / 

де гійісаге а піуеІииі 

причальное ~ (сп) сопѕігисјіе Фе асобіаге 

промЫшленное — сопѕігисйе шаизепа!а 

противопаводковое ~ (сй) сопѕігисіе де 

арагаге їтроїігіуа уйни!ог 

регулирующее ~ (сп) сопѕїгисіе е гери- 

1аптаге 

регуляцибнное — у. сооружёние, регулй- 

рующее 

-решётчатое ~ (стеї) сопзігисів си 24- 

Ьгеіе 

русловое водозаббрное ~, (сп) сопѕігис- 

Не Фе саріаге а аре! їп аїБіе А 

рыбозащӣтное — (сп) сопѕігисјіе репіги 

ргоѓесіа резШог 

рыбопропускнбе — (сп) сопзігасрів репіги 

їгесегеа реѕШог 

г» С неэкономйческой ответственностью 
сопѕігисйе си 4езНпайе пеесопотісӣ 

— с чйсто экономйческой отвётственнос- 
тью сопзігисіе си дезбпайе есопотіса 

сббрно-разббрное ~ сопугисйе детопіа- 

Ба аш ргебабгісаїе 

сбросное ~ (сі) сопѕігисіе Фе езсйгсаге 

сейсмостойкое ~ сопугисйе гелей Іа 

50Їсіїйгі 5е15писе 

сйлосное ~ сопигисйе де 5Йогигі 

сопрягающее — сопзігисііє де гасогдаге 

спортивное ~ (сёс) сопуёгисйе зрогНуй 

статйчески неопределӣмое ~ (тес) соп- 

Утисйе һірегѕіаіса / умайс педаегиипай 

статйчески определӣмое ~ (тес) соп- 

Зігисе 1то5‘айсй / айс деегтта 





357 СОПРОТ... 


устойчивое ~ (тес) сопзігисфіе зіабіїй 
фахвёрковое ~ сопѕігисјіе іп / де раіа"*& 
фильтрующее ~ (а!) сопѕігисіе де ИИгаге 
сооружёния п. рі. сопѕігисјіі ; сІайігі ; іпзгаїа- 
Ні (у. я сооружёние) 
~ автотранспортной службы сопѕігисііі 
репіги ѕегуісіі де ашіоїгаперогі 
архитектурные ~ сопѕігисјіі агпітестигае 
аэродромные ~ іпігазігистига де аегодгот 
водоотвбдные — (сп) сопзігисії репіги 
ѕсигрегеа ареїог 
ирригацибнные ~ (сл) сопзігисіі / іпзіа- 
1а}1 де ігісаре 
парковые ~ сопзігисфії їп рагсигі 
портбвые ~ Іисгӣгі / іпѕіаІа{іі рогіџаге 
пристанцибнные — (ср) дерепайце а[е ѕќа- 
пе 
путевые ~ (сі) Іисгӣгі Фе Име 
собсно п. соах!а|, ах їп ах 
собсность Г. соахіаїйнате ; аїйпіателі ; сепігаге 
соплі п. (таў, іегто) ајиќа) ; Чи2а 
водораспределӣтелы:ое ~ йи2й де їпргӣѕ- 
пеге 
паровбе ~ ајшај е ариг 
разбрызгиваюшее — (Рід) дата Фе ѕігорге 
распылйтельное ~ Чи2й де ршуемтаге 
сополимёр т. (спіт) сороітег 
сополимеризация Її. (світ) сороїітегігаге 
сопоставлёние п. сопігипіаге, сотрагаге 
сопротивлёние п. гегізгепій 
активное ~ (еї) гегізїепій асйуй / оһтісӣ 
акустйческое ~ (ас) гезамеп{а асиѕіісӣ 
г башмак сваи (еїсоп) гелізіепіа зафо- 
тціці 
~ вдавливанию (5е0!) гелізепій де іпбі- 
беге / Іа раїгипдеге 
внёшнее термйческог — (/егто) гетіѕіеп- 
{А їегтіса емепоага 
внутреннее термическое ~ (/егто) ге- 
т15їеп{а іегтісӣ іпіегіоага 
~ воздухопроницанию (еїсоп) гегізіепій 
я. Іа рдігипдегеа аегиіці 
врёменное — (тес) Итиа ае гелізіепій, 
гегіѕіеп{а Ншиа 
^^ выдёргиванию (2201) геляена Іа зти]- 
реге. / Іа ехігареге р 
гидравлическое ~ (Нідг) гезізїепій Під- 
гашіса 
~ движёнию (таз) гегізіепід Іа деріа- 
заге / 1а іпаїпіаге 
г» деформации (тес) гезі5іепіа Іа деїог- 
таге 
динамйческое — (тес) гетіѕіепій діпатісё 
допускаемое ~ (тес) гехіѕіеп{й аапизЪ ИА 
ёмкостное ~ (еї) гемчеп{А сарасшуа 
г. забйвке (сваи) (2еоЁ) гелізіепій 1а Ъа- 
{еге (а ріїоїшиї) 
г» изгйбу (тес) гезізіепій Іа іпсоуоіеге 
гу изгибу с кручёнием (лес) гелізіепій 
5 Іа їпсоуоіеге си їогзїџпе 
` < изибсу (тес) гегіѕіепја Іа ихага 
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сопротивление 


индуктйвное — (е[) геасіапій іпдисіїуй 

г истечению (Шаг) гетіѕіеп{й Іа сигреге 

истинное ~ (е/, тес) гехізіепій геаїд 

~ истиранию (тес) гегізіепій Ја итага 
ргіп Їгесаге, гегізепід Іа абгагіцпе 

кажущееся — (е[) гегіѕіепій арагепій, іт- 

редапіа 

~ качёнию (таў) гегіѕіепіё Іа гшаге 

контактное ~ (е1) гетіѕіел{а Ја сопіасі 

г- короблёнию (Іт) гетіѕіеп{й Іа ѕсогојі- 
ге / Ја ѕітіїтБаге 

~ корбткого замыкания (гі) 
де 5сигісігсиії 

г коррозии (сййт) 
ипе 

~ кручёнию (тес) 
сіге / Іа їогѕіцпе 

г» материалов (тес) гегіѕіепја тагегіаіе- 
Іог 

мёстное ~ (тес) гелізепіа Іосаїд 

механйческое ~ (тес) гезамеп{А теса- 

піса 

~ на сдвйг (тес) 

-= ‘саге 

~ образованию трещин (тіг) гелізіепій 
Іа Ғогтагеа НзигИог / Ја Изигаге 

у отрыву (тес) гетіѕгеп{й Іа еѕргіпаеге 

~ паропроницанию (е/соп) гетіѕіепја Іа 
рдїгипдегеа уарогіїог 

м» пенетрации (/епп, ітес) гехізієпій Іа 
репеігајіе 

перемённое — (е1) гелізгепій уагіабіїй / 

геріара 

~ перемённой нагрузке (тес) гелізіепій 
Іа загсіпа уагіабіїд 

перехбдное ~ труба-земля (еї) гегізіепій 

е сопіасі сопдисій-іегеп 

~ пластйческим деформациям (тес) ге- 
тізїепій Іа ЧеГогтайе ріазіїса 

г ползучести (тес) геғіѕіепіё Іа Иша} 


полёзное — (тес) гетіѕіеп{а ша 
полное ~ (е1) ипредаща 


гетіѕіепіа 
гетізіепіа Ја сого- 


геліѕіета Іа гаӣѕи- 


гегіѕіеп{а Іа Ѓогѓе- 


предёльное ~ (тес) гетіѕќеп{й Шпиа 

гу продавливанию (/тес) гетіѕіепій Іа 
роапѕопаге 

— продбльному изгибу (тес) гегізіепій 
Іа Патба| 

простбе — (тес) гетіѕќеца зітріа 

г» раздавливанию (тес) · гетіѕіепій 1а 

зігіміге 

разрушёнию (тес) гегізїепіа Іа гиреге 

разрушёнию при изгибе (тес) ге- 

азет{а де гиреге Іа іпсоудієге 

< разрушению при растяжёнии (тес) 
гелізіепіа де гиреге Іа іпііпаеге 

^^ разрушёнию при сжатии (тес) ге- 
зізіепій де гареге Іа сотаргезіцпе | 

— разрыву (тес) гегіѕіепја де гиреге Іа 
{гаспипе 


м 
м^ 


г растрёскиванию (1/7) гегіѕіепій де ћ- 
зигаге 
г. растяжёнию (тес) гегіѕіеп{й Іа шИп- 
деге / Іа тасйипе 
г» растяжёнию с кручёнием (тес) ге- 
тізїепій Ја іпбіпӣеге 5і ќіогѕіцпе 
расчётное ~ (ср, тес) гегіѕіеп{д де саїсиі 
гу рёзанию (745$) гегізіепій Ја 1Аеге 
г русла (течёнию) (№14!) гегізіепій 
аїісі (а сигепі) 
сдвйгу у. сопротивлёние на сдвиг 
сжатию (тес) гелізіепій йе сотрге- 
зішпе 
~ скальванию (зеої) гетіѕіеп{й Іа сПуа] 
скольжёнию (тес) гелізїепіа Ја аїшпе- 
саге 
г скручиванию у. сопротивлёние кручё- 
нию 
слбжное — (тес) гегіѕіепій сотризй 
— смещёнию (тес) гегіѕѓеп{й Іа дераза- 
ге 
ге смятию гегіѕіепа Ја ѕігіуіге 
сред гегіѕіепја шедіціці 
срёзу у. сопротивлёние на сдвйг 
старёнию (тг) гегіѕїепја Іа їтЬдігі- 
пие 
статическое — (тес) гегізіепій уайсй 
суммарное ~ (еї) гелізіепій тю 
тепловое ~ (/егто) геяуеп{а 1егписа 
~ теплопередаче (1егто) гетіѕіепі& Іа 
ігапвтіїегеа де сдідига 
~ теплопроницаемости (ѓегто) геляеп- 
{а Ја регтеабіїйатеа Іегтісй 
термйческое г» теплопровбдности (/егто) 
ге2іѕіепа {егписё 1а сопаисйе 
~ трёния (тес) геяеп{а де Їгесаге 
тяговое. г» (сў, таз) гетіѕіепіа Іа ігасіцпе 
с у решётки (Шаг) гезізіепіа (Ріагації- 
са) Ја вгМаг 
~ угбну рёльсов (с) гегіѕіепја Іа ара а 
` зіпеіог 
г» удару (тес) гегіѕіепја Ја 50с 
удёльное — (еї) гелізіїуїате, гегіѕіеп{& 
зресібіса 
упругое — (тес) гелізіепій ејаѕіісӣ 
г» усталости (тес) гегіѕїепја Іа оБозеаід 
электрическое — (сі) гехіз5їепій еіесігіса 
эффективное ~ (е[) гегіѕіепјӣ еїесіїуй 
сопротивляемость Г. гегіѕіепій, орипеге, іт- 
роїгіуіге ; ргормемеа 4е а гелізіа 
сопротивляться а гехіѕіа 
сопрягать а ітбіпа, а Јева ; а гасогӣа, а їт- 
ргецпа ; а шпаа! 
сопряжёние п. іобіпаге; ]опсйипе ; гасог- 
Чаге ; їпргеџпаге 
— арки п. (агћ, еісоп) гасогдагеа Боції 
лу балок, своббдное (е/соп) ітріпаге 1і- 
Бега а ргіп2Пог 
г бьбфов (сії) гасогдагеа БіеГигі)ог 
— брусьев (еїсоп) ітбіаагеа пит юг 
г впотай (е1, 1151) гасогдаге Зпегораїй 
глухбе ~ балок (еісоп) їшбіпаге Нха а 
Бгіп2Пог 


і 


і 


і 


= 


1 


сопряжёние 
~ дуг с прямыми (тар) 
Чгере ргіп агсе де сегс 
гу линии (срі) гасогдагеа шие! 
гу на врубках (гісоп) азатЫаге реш їт- 
Біпаге 
~ на нагелях (еісоп) їтбіпаге ргіп сше 
ае Іетп / ргіп дібішгі 
г» «на ус» (ѓерп, ітес) їтЫіпаге їп тиѕ- 
тай 
~ на шайбах (їтес) їтЫіпаге ргіп гоп- 
деіе 
на шибнках (7125) ітбіпаге рип репе 
с подхблами (4гит, род) гасогдаге 
їпіге рой 5і сёе де ассез 
~ шипом (еісоп) ітбіпаге рим серигі 
элемёнтов профиля пути (сў) гасог- 
Чагеа @етегиеог де ргобії аје сдії 
~ уклбнов (сі) гасотдаге а десйунаріог 
сопряжённый ітбіпат, Іеваї ; сиріаї ; гасогдаї 
сор т. випої 
соразмёрность Ё. 
сотепѕигаБіШ'аїѓе 
нг н т. 5огіітепі 
стройтельных издёлий (етеь тіг) 
ѕогітепё е ріеѕе де сопѕігисііі 
сортимёнт у. сортамент 
сортировать а зогіа, а сІаѕа ; 
Нопа 
~ вручнӯю (тіғ) а зома таппа| 
сортирбвка Г. (т) зомаге ; ігіеге ; сіазаге; 
тазѕіпа де 5огіаї 
воздӯшная ^^ 5огіаге / ігіеге риеиштансй 
гидравлическая — 50гіаге / ігіете һійгац- 
іса 
механйческая ~, ѕогїаге / ігіеге теса- 
пісі 
~ на вытяжке (сў) нлеге ре Пий йе їга- 
веге 
~ по крупности зогіаге 4ира йіпепѕіцпі / 
аира тагіте 
г по размёрам зёрен зогіаге втапио- 
теѓгіса 
сортирбвшик т. гпипсіїог Іа ѕоѓќаге, ѕогіа- 
їог 
сортовой ае 301; йе саШшаїе; ре ог ; 
ѕеіесіопаї ; рго ай 
соскабливание п. (іт, ітес) гёхие 
соскабливать (Іт, ѓітес) а гаи 
состав т. сотрожше ; сопзіїнііє ; аїсйшіге; 
сотрипеге ; (сј) загпіїига 
~ бетбна (Бег) сотрозіїїа Беюпш и 
ех бетбна, расчётный (феї) сотрозіўйе де 
саїсиі а Беїопиїійі 
< бетбнной смёси (феї) сотрогііа атез- 
1есици де Беїоп 
весовой — (тіг) согарогіціе вгауітеїгіса 
(їп вгеиіаіе) 
< воды (ст) сотрозНа ареі 
гипсоцемёнтный ~ (пи’) тогіаг де 1рѕоѕ 
си сітепі 
гранулометрический (тй’) 
Не / ѕітисіџгӣ вгапиїотеїгісй 


гасогадгі де 


14 


і 


(таї) ргорогйопаШае ; 


а пла, а з@ес- 


~ сотрогі- 


составлять т. а асан; 
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гранулометрӣческий — грунта (вео) 
сотроглйа тапиютейлсй а" раітіпіцці 
гу грунта, минералогӣческий (яеоі) сот- 
ро а тіпегаїорісй а їеѓемшиї 
красочный г» / малярный (іл): сотро- 
ле де сшогі 
минералогӣческий — 
тіпегаіовіса 
объёмный — (ти) сотрогійе уоитеїтісй 
огнезашійтньй ос» (тік) сотрозжше івпі- 
Ғива 
огнестбйкий — у. состав, огнезащитный 
подвижной ~ (сі) таїегіаї гиіапі 
поездной ~ (сј) багпійигӣ де теп 
процентньй - (те) сотро2 іе іп рго- 
сете, ргосепіа| 
ту смёси (тіг) сотродійе / угасшгй а 
атеѕѓіесшиі 


(2201) сотройа 


составлёние п. еіабогаге, іпіостіге ; сотри- 


пеге, аїсашіге, іогтаге 

г» смёси (тт) ргерагагеа атезесици 

~ смет на вйдь раббт (ес) еіабогаге а 
Чеу1 ай ре сагедогії 

— шихты (т) @аБогаге а ѕагјеї 


а їпіості, а еЈађо- 
га, а сотрипе 


составляющая Г. (спіт) сотропепі, сопзіі- 


шепі ; (еі, тар, тес) сотропепій 

> деформации (тес) сотропепіа деѓог- 
тане! 

касательная ~ (тес) сотропепій їап- 

Репіа!а 

~ напряжёния (еі, тес) сотропепій а 
тепзіипії 

нормальная ~ (тес) сотропен пог- 

та!а й 

осевая ~ (тес) сотропепій ахіаїй 

структурная гу (еісоп) еістепі Фе 5ігисіигй 

гу тепло-обмбна, конвектйвная (/егто) 
сотропепіа сопуеспуа їп з5спіти! де 
са!4ига 

гу тёпло-обмёна, радиацибнная ( текто) 
сотропепіа гадіапій їп зсрітриі ае 
с&1аигӣ 


составляюшие Г. рі. сотропепіе 


гу напряжёния (е/, тес) сотропепіе ае 
тепзійпії 

гу перемещения (тес) сотропетіе ае 
деріаєатії 


составной сотриѕ 
состояние п. 5їаге 


амбрфное м» (/і2) ѕїаге атогій 
безводное — (сліт, Піх) зіаге апбідгй 
безмомёнтное напряжённое ~ (тес) 
ѕѓаге де іепѕіцпе Гага тотепі 
взвёшенное — (сліт, Й) ѕїаге йе зиз- 
репзіє 

влажностное ^— (спіт, Ні) ѕќаге де шті- 
Нате 

воздушно-сухбе г» (іт) 5іаге ае изсаге 
їп аег / пашга!й 
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состояние ' Г 
гигроскопйческое ~ (2) 5іаге №1егозсо- 
риса 
деформированное — (тес) ѕїаге де 4е- 
Їогтаге 
желеобразное = (сіт, Лі) Ѕіаге рејай- 
поаѕӣ И де ре! 
коллойдное ~ (спіт) 5їаге со!о!4а1& 
кристаллическое — (/і2) зіаге, сгіѕіаіпй 
критйческое ~ движения (лғ, тес) 
ѕќаге сгіса а пизсаги 
напбрное ~ (Під) 5іаге заб ргеѕіцпе 
напряжённо-деформированное. г» (тес) 
згаге де деѓогтаге ѕир їепѕіцпе 
напряжённое ~ (тес) 5іаге де {епѕіцпе 
напряжённое двухбсное ~ (тес) ѕіаге 
ае їепѕіцпе Ыіахіа!а 
напряжённое линёйное ~ (тес) зіаге 
де їепѕіцпе Шпіага 
напряжённое момёнтное г» (тес) чаге 
ае їеп5іцпе си тотепі 
напряжённое объёмное ~ (тес) 5іаге 
де 1епзипе ігіахіай 
напряжённое однорбдное г (тес) чаге 
де їепѕіцпе отодепа 
напряжённое однобсное — (тес) ѕќаге де 
їепѕіцпе топоахаа 
напряжённое опасное (тес) ѕіаге йе їеп- 
зшие рейсиюазй 
напряжённое плбское ~ (тес) 5(аге де 
їепѕіџпе р!апё 
напряжённое полумомёнтное ~ (тес) 
зіаге Че {епѕіцпе си ѕетітотепї 
напряжённое предёльное ~~ (тес) 5іаге 
де їепѕіџпе Шті а 
напряжённое пространственное ~ у. 
состояние, объёмное напряжённое 
напряжённое сложное ~ (тес) 5іаге де 
Тепзійпе Ја ѕойсіїйгі сотризе 

-нейтральное ~ (еі) 5їаге пешгаіа пеший 
неравновёснде ~ (/і2, тес) з5іаге де 
пееспійбги 
нестабйльное 2» (/і2) аге іпзіабіїд 
нестационарное ~ (таб, тес) ѕіаге пе- 
заропага 
неустойчивое ~ у. состойние, нестабӣль- 
ное 
пластическое - (12) 5іаге ріазіїсй 
пластйчное ~ у. состояние, пластическое 
~ покбя (тес) зіаге Фе гераи$ 
порошкообразное — (/ї2, тіг) зіаге рці- С 
уегшепій 
г» потбка, бурное (№41) 5іаге йе сигвеге 
нибшеша 
ге потбка, критическое (ліғ) ѕіаге 
сгійса а сигепішіиі 
предёльное — (12) ѕіаге тій 
раббчее — 5іаге йе ГапсНопаге / е 
сги / де геріп 
г» равновёсия (12, тес) ѕіаге де есИЬги 
равновбсное ~, у. состояние равновёсия 


~ самонапряжёний (тес) зіаге де (еп- 
зіцпі іпіегпе 
стандартное ~» ѕіаге де геѓегіп{й / 5іап- 
даға 
стационарное ~ (#4, таз, тес) ѕіаге 
5гайопага / ае геріт регтапепі 
стеклообразное — (72) зіаге зіїсіоаєй / 
уйгоаза 
твёрдое — (2) 5іаге ѕоһай 
упрітог ~ (тес) ѕіаге @азнсй 
упругопластийчног ~ (тес) ѕіаге еіазіо- 
ріазіїса 
установйвшееся - (тес) зіаге зіабій- 
тай / регтапепій 
устбйчивое — (тес) ѕіаге 5іабі|д 
хрупкое с (Й2, тіг) 8іаге Їгарії& 
сосуд т. уа$ ; гесіріепі 
толстостённый ~ (тес) уаз си регей 
27091 
тонкостённый — (тес) уаз си регей 5иЪ- 
Игі 
сбтовый си зігисіигӣ сеішагӣ 
сотопласт т. (миг) ріазіїс сеіціаг 
сотрясать а 2видиі ; а ѕсиіџга ; а сиїгетига; 
а Ігеріда 
сотрясёние п. зридише:; зсишгашга ; сиіге- 
тигаге ; ігерійаўйе 
соударёние п. (тес) соШипе, сіоспіге ; 50с 
сбус т. (тіг) етиізів 
софит т. (агй, есоп) зсаїй; (е1) зоРиа 
сохранёние п. сопѕегуаге ; рӣѕігаге ; тепії- 
пеге 
— плбскостности (1ейп) рёѕігагеа ріа- 
пена 
сочетание п. сотбіпаге ; сошЬтане 
~ красок (/іп) сотбіпаге а сиіогіїог 
г» нагрузок (ср, тес) сотбіпагеа ѕагсі- 
піог 
— нагрузок, выгодное (срі, тес) вгира- 
ге / сошЫшаге Гауогабіїд де ѕагсіпі 
~ нагрузок, дополнйтельное (срі, тес) 
-сотбіпагеа з5иріїтепіагай а загсіпіїог 
гу нагрузок, наибблее неблагоприятное 
(срі, тес) вгарагеа / сотЫпагеа сеа 
та! деѓауогаЫа ае ѕагсіпі 
г» нагрузок, невыгоднёйшее у. сочета- 
ние нагрузок, наиболее неблагоприят- 
ное 
~ нагрузок, основнбе (срі, тес) сошЫ- 
пагеа 5агсіпіїог ргіпсіраїе 
гу нагрузок, осббое (срі, тес) сотЫіпа- 
геа 5агсіпНог рагіїсціаге 
сочленёние п. агісшајіе ; гасога; ітБіпаге 
сбшка Е. (2145) Іеуіег, 5ирогі 
сошлифбвывать (/тес) а 5іеїці 
спад т. ѕс&йеге, деѕсгеѕїеге 
гу давления ѕсайегеа ргеѕіңпіі 
г паводка ѕсійегеа ушиги 
спай т. (ітес) ПрНига ; задига 
спаивать (їтес) а Прі; а зида 
спайка +. (Ітес) Пріге.; зидаге 
спайность Ї. (2е01) сіуај 
спаренный їтрегесһеах ; сиріаї 


спекаемость Г. (тіг) ршеге де аріціпаге 
спекание п. (тіг) аріотегаге ; акішіпаге ; 
зіпіегігаге 
вихревбе — аотегаге рип їцгЫіопаге 
жидкостное — арІотегаге їп Гага ісһійх 
твёрдофазное ~ арІотегаге їп Ғата зоНая 
спекаться а зе авіотега ; а зе азшйпа ; а зе 
зіпіегіта 
спектр т. (7/2) зресіги | 
= излучёния ѕресіги Шштілоз / а! гайіаўеі 
~ мӧщности звука ѕресіги де ршеге а] 
ѕипебииі 
го сббственных частбт ( тес) зресіги а! 
Ггесуещеюг ргоргії 
~ шума зресги йе 2ротої 
спектрометр т. (7145) зресіготеїги 
спёреди іп ѓај&, @тание, їп Гаїй 
спецбетбн т. (феї, тіг) Беїоп ѕресіа1 
спецбӣтум т. (тіг) Биит ѕресіа1 
спецжелезобетбн т. (Бер, т!) Беіоп агтаї 
5рес!а! 
спец т. (специалйст) зресіаїізі 
спецификация Г. (срі) ѕресіѓісајіе 
размёрная — зресШсайе Фе соїе / де аі- 
тепзійпі 
специфичность Г. зресіїісігате 
спецбвка Г. заюре!й, Ваша йе асги 
спецодёжда Г. пибгасатице / Ваше де рго- 
тесе / де шсги 
спецтара Г. атбђајај зресіаї 
спецупакбвка у. спецтара 
спйливание п. (Іт) (йіеге (си Гегёукаи!) 
спйливать (Іт) а а (си Тегазігаці) 
спираль Її. (еі, та!) ѕрігаі& 
спиральный іп (/огтӣ де) ѕрігаі&, еЇісөійа1 
спйца Г. зріїй ; ас 
~ затвора (сл) ас е 5іауії й 
сплав т. (тіг) аһај ; (Іт) рішідгії 
алюминиевый г» (тіг) аНа} де аїитіпій 
лёгкий о» (тіг) аїаі изог 
легкоплавкий ге (тіг) аНа] иѕог Рай 
< лёса (Іт) рішійгіїці Іепапиїці 
сплавлёние п. горіге; Гигіцпе ; рішіїге 
сплачиваємьй ітЫіпаї, їтргецлаї ; їпсһејаї 
сплачивание п. (Іт, іст) ітбіпаге, ітргецпа- 
ге ; іпсһеіеге (У. я сплбтка) 
~ в наконечник ппЫпаге їп Гога де М 
~ в рейку ішбіпаге рип гівієїє 
~ во фрйз ітбіпаге їп Ёгі2& 
~ в шпунт ітбіпаге си ІатЬй $1 шас 
гу впритык ітбіпаге сар Іа сар 
~ прямоугбльным грёбнем їтбіпаге їп 
ргав дгеріипепіціаг 


сплачивать а їтЫпа, а ітргейпа, а їпсһеіа 
сплетёние п. ітріейге ; їтріейкигӣ . 
~ потоков движёния (4гит) їтріейгеа 
Пихигіїог де сисшайе 
~ путей (сі) іпсдіесагеа Пийіог 
сплӧтка Ї. (іт, (ейп) їтбіпаге (у. 5і спла- 
чивание) 
гу впритёску ітЫіпаге сар Іа сар 
г» в четверть ітЫіпаге їп Гаї 
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~ в шпӯнт и гребень їтЫіпаге си пи; $1 
Ғедег 
~ в шпӯнт на мягкой рёйке їпЫіпаге 
си пиї Рав 
гвоздевая ~ партаге си сше 
клеевая — їтбіпаге іпсіеіатй 
г»! круглым пазбм їтЫіпаге си шос гошиа 
на болтах ЇтЬіпаге си Бціоапе 
на гладкую фугу ітбіпаге си гоі ріап 
на нагелях ітріпаге си іє / си ФЫчгі 
на шкантах ітбіпаге си сер 
на шибнках їтбіпаге си репе 
треугбльным пазом їтЫіпаге си ційс 
тгіцовНіціаг 
сплошной ріїп ; сопііпии, пеїпігегирі 
сплбшность Г. сопіїпийїате ; сотрасіїќаѓе 
нарушать ~ покрытия (агит) а шие- 
гире сопйпинаеа, нибгасатиие! 
сплюснутый у. сплющённый 
сплющенный їагіїі ; аріайла! ; 5ігімії 
сплющивание п. Гигіїге ; 5ігіміге; аріайгаге 
сползание п. аіџпесаге 
~ грунта (сео) ашпесагеа 1егепи 
~ откбсов (сі, гит) аіипесагеа їаїцти- 
гог н 
постепённое ~ '(веої) аіипесаге Ігеріаїй 
спортзал шт. (агй, сс) зай Пе ѕрогі 
спортпавильбн т. (атл, сѕс) рауШоп зрогіїу 
спортплощадка +. (с5с) їегеп Фе зрогі 
спбсоб т. ргосеёеи, той; теѓойй ; ѕіѕіет ; 
тійос 
австрийский ~ крепления (сѕиЬ) теїода . 
аицзігіасай де сопѕоіаге (а ваїегій/ог) 
автоклавный ~ (тім) теѓода аціосіауіга- 
гії 
агрегатно-потбчный ~ (1еЁп) ргосейец 
де Табсайе рип роѕіцгі Фе Іисги зиссе- 
уе і 
беспрокладочньй ~ (1ейп) ргоседец #аг& 
ѕігайбсаге 
г» вакуумного наслобния (ті) ргоседец 
де 5ігайсаге т ма 
~ ведёния работ, подрядный (ес) той 
де ехесийе а шсгагИог рип апітергіге 
іпѓегтейіаге 
гу ведёния раббт, хозяйственный (ес) 
тоа де ехесийе а Іисгагіїог їп геріе 
ргоргіе 
г верёвочного · многоугбльника (тес) 
шею4а роһіропшиі Ғипісиаг, штегода 
Ситапп 
вибропрокатньй ~, (т!) ргосейец де 
уіргојатіпаге 
~ возведёния насыпи, поперечный (1е- 
таз) ргоседей де ехесийе ігапѕуегѕаї& 
а штріийтигії 
~ возведёния насыпи, продбльный Сео 
таз) ргосейеџ де ехесине Іопдігцдї- 
па а штрішигії 
г» вырезания узлбв (тес) теіойа пой- 
гіі подигіїог 


ЕЯ 
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об ду определёния перемещёний (тес) рго- лу сквозных сечёний в пространственных 


гидромеханйческий ~ (ейл) ргоседеи 

рідготесапіс 

звеньевой ^ смёны рельс (сі) шеюда 

іпіосиїгії 5іпеїог іп рапоигі 

лу жёстких консблей (тес) ргоседемі 
соп5зоїеіог гівійе 

лу замёны связей (тес) теюда їпіосцігії 
Іевагигіїог 

г замораживания (сѕир, іегаз) ргоседеи 
рип сопве!аге 

лу земляных раббт, закрытый  (/егаз) 

- шеюда де ехесийе а Іисгӣгіїог де ќега- 

затепіе їл зибіегап 

лу земляных работ, открытый  (/егаз) 
теѓода де ехесийе а шсгАгИог де 1ега- 
затепіе Іа заргаёа{а 

~ земляных работ, смёшанный (/ега5) 
тегода тіхій де ехесийе а Іисгагіог 
де тегазатепіе 

лу изготовлёния (/енп) тегода де ѓаБгі- 

сайе 

измерёния шею4А де шйзигаге 

измерёния площадёй по квадратам 

(зеод) теїойа йе таӣѕигаге а зирга- 

Еее! рип тодше раїгаїе 

г. измерёния площадёй нолосами (5еоа) 
шеюба де тйзигаге а зиргаїецеї рип 
ії 

лу испытания шеюо4а / ргоседеи йе ш- 
сегсаге 

кесбнный м» (1ейп) теюда сПпезоапеіог 

комбинйрованный ~ (1ейп) шеюода сот- 

Ыпа!а 

конвёйерный - (тіг) ргоседем де шсги 

їп Іапі 

ге крепления (1ейп) таеїода де Йхаге; 
(сзиб) теюай де зизйпеге 

мокрый - (тік) ргоседей итей 

лу наимёньших квадратов (гаї) теїода 
сеїог ша! тісі рдігаїе 

намьівной ~ (нтес) штеїода де зедітеп- 

{аге ргіп һійготесапіғаге 

г» нулевбй нагрузки (тес) теюда ѕагсі- 
пи 2его 

г. обраббтки (тес) ргоседеш де рге- 
шсгаге 

ге опёртого свбда (сзиб, тіп) ргоседеш 
Бой! ѕргіјіпіќе 

гу. опёртого свбда, двухштольневый (сзиь, 
тіп) ргоседеці боци ѕргіјіпіќе си доца 
ваїегії 

гу опёртого свбда, одноштбльневый (сзиф, 
тіп) ргоседеці Бой ѕргіјіпіќе си о ва- 
Іегіе 

~ опёртого свбда с опережающей калбт- 
той (ссиБ, тіп) ргоседеці БоЦії ѕргі- 
йпіе си ехесийа апіїсіраїй а саіоіеі 

г опбрного ядра (с5иб, тіп)- ргоседеш 
тіехшиі де хргіјіп | 

му определения напряжёния, оптйческий 
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седеп 4е деїегтіпаге а ФеразагИог 

открытый ^^ (саг) теїода де ехріоаїаге 

Іа 21 / Фе ехріоаїаге дезспіза 

— падающей стрелы (Іепп)  ргоседеці 
Бгаўшиі репашаг 

г. параллёльного бурёния (1ейп) ргосе- 
деш Гогаги рага1ее 

ми перекрытия русла рекй, фронтальный 
(сп) шею4а {гопла!й де іпспідеге а 
аїбієї ипи гій : 

г повтбрных попыток (та) теюда 
ргохилайИог ѕиссеѕіуе 

м повтбрных проб (ср!) шеюда Їпсег- 
сагіог гереѓаїе 

— подвижибй опалубки (1ейп) ргоседей 
си соѓгај тобії 

— полностью раскрытого сечёния (сѕир, 
тіп) ргоседеці зесйипй сотр! 4ез- 
сһіѕе 

полусухбй - (тіг) ргосейец ѕетіцѕсаї 

полярный ~ (&е04) теюда роіага 

пострбечный ~ (1ейп) ргоседеи де рге- 

Ғабгісаге ре запиег 

потбчно-агрегатный ~ у. спбсоб, агре- 

гатно-потбчный 

гу производства (ейп) тоа де ехеси- 
е / їе ргойисіе, шео4а де ѓабгісаһе 

г производства пемёнта, комбинйро- 
ванный (т!) ргоседей сотріпаї де 
Ғаргісаге а сітепішіийі 

~ производства цемёнта, мбкрый (тіт) 
ргосейеи цтед де Габгісаге а сітеп- 
тшімі 

гу производства цемента, полусухбой 
(тіг) ргоседец ѕетіцѕсаї де Габгі- 
саге а сітепіціші 

лу производства цембнта, сухой (тіг) 
ргосейец цѕсаї йе Ѓабгісаге а сітеп- 
тцїмі 

~ прямой угловбй засечки (гой) те- 
{ода ниегзесйе! шпяпішаге дігесіє 

лу прямоугбльных координат (ео) те- 
тода соогдопаїеіог гесіапеміаге 

гу работ, намывнбй (йтес) ргоседеи де 
зедітепіаге ргіп һійготесапіхаге 

г. разложёния на плоские фёрмы (тес) 
шефа дезсотрипегії іп Ѓегте ріапе 

лу распределёния момёнтов (тес) те- 
Хода аїѕігіриігіі тотегмеіог 

ги расчёта, графический (тес) теюда 

вгаѓсӣ де саїсиі 

расчёта, графо-аналитйческий (тес) 

тегода де саїси! ргаго-апаНИсй 

расчёта, приближённый (тес) шеова 

аргохітайуа де саїсиі 

рубки (іт) шеюай де ідіеге 

сварки (зи) ргоседем е зидаге 

сечёний (тес) шеюда зесійипіїог 

сечёний в плоских фермах (тес) те- 

года 5есііапіїог Іа ѓегте ріапе 


і 


і 
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фермах (тес) тегода зесйипИог 1а 
Ғегте зрайа!е 

г» сплошибго заббя (Іегаз) ргоседей си 
{голі сопіїпиц де ехсауаге 

— «стена в грунте» (1ейп) ргоседеші ре- 
геїеїші гигпаї їп їегеп 

гу стройтельства (/енп) шеюда / учет 
де сопѕігисйе 

~ стройтельства, индустриальный (/епп) 
теїода іпӣиѕігіаіа де сопзігисфїе 

я ступёнчатого заббя (саг, ѓегаѕ) рго- 
сейеп де ехсауаге іп їгеріе 

сухой ~ (т!) ргоседем иѕсаї 

сухой ~ клейки фанёры (іт) ргоседеи 

ш5саї де їпсіеіеге а р!асадл 

~ термоса (Беі) ргоседеці іегтовиїші, 
теѓіода їегтоѕ де їигпаге а Бетопиіші 
(ре йтр јтівигоѕ) 

термосифбнный ~ ргоседеи си Іегто5і- 
Гоп 

г транспортирбвки, контёйнерный (/е- 
газ) ргоседей де 1гапзрог! іп сопіаїпе- 
ге 

— ударного бурёния (1ейп) ргосейец де 
Гога] ргіп регсийе 

г узловых сечений, аналитйческий 
(тес) теіойа апайісай а зесйопаги 
подигіїог у 

- узловых сечёний, графический (тес) 
шеюо4а ртгайса а зесйопаги подигіїог 

г. укладки (ѓеһп) теіойа де абехаге 

гу упругих грузов (тес) теќойа ѕагсі- 
піог еіазіїсе 

~ упругости центра (тес) теїода сеп- 
їгииі ејаѕіїс 

г уравновёшивания узлбв (тес) теїода 
еспійьгагії подигіїог 

центральной штбльни ~~~ (сѕир, тіл) 

ргоседеці ва1егіеі сепігаіе 

центробежный г» (тік) ргоседеи сепігі- 

Гиваї 

зкструзибнньй — (/тес) ргоседеи рип 

ехігидеге 

спосббность Г. сарасіїаїе ; ариш@те; рго- 

ргіетате ; саша!е ; Гасийаїе 

абразйвная ~ (ітес) сарасіїаїе ађгатіуй 

абсорбцибнная г- (Пі) ршеге Фе абзог- 

йе 

адгезибнная ~ (12) риїеге аделуй 

адсорбирующая ~ у. спосббность, аб- 

сорбцибиная 

антикоррозибнная ~ (сліт, Јі2) сара- 

саќе апіїсогозіуд 

водоудерживающая ~ (8е0{) сарасіќаїеа 

де гейпеге а ареї 

впйтывающая - у. спосббность, абсорб- 

цибнная 

всёсывающая ~, у. спосббность, абсорб- 

цибнная 

г» выдёрживать перегрузку (таҙ) сара- 
спа{е де 5иргаїпсагсаге 


вяжушая — (тіг) сарасцае Папа / де 
]ераге 
звукоизолирующая ~~ ограждёния (ас, 
ти) сарасцае де ітоіаге Іа тротог 
аепап 
звукопоглошающая ~ (ас, пи") ршеге / 
сарасіаїе де абзогідіє а зипеїиійі 
изоляцибнная ~ (сі) сарасіќаїе де ігоіаге 
испарйтельная ~ (2) ршеге / сарасі- 
{а1е де еуарогаге - 
ге к деформации (тес) девогтабійате, 
сарасіїаїе йе деїогтаге 
~ к длительным перегрузкам (тес) ге- 
тіз'епій Іа ѕиргаѕагсіпі де дигаїй 
— к прилипанию сарасіїаїе йе адегаге / 
де адегепій / де айегіџпе - 
клёящая — (т!) риїеге / сарасіїаїе / 
7 де Прие 
коагулирующая — (спіт) сарасіїаїе де 
соавшаге 
крёсящая — (сћіт) сарасіїаїе де уор- 
зіге / соіогапій 
кристаллизацибнная ~ (2) сарасцае 
де сгіѕѓаіғате 
крбющая ~ у краски (сййп) сарасќаїеа 
де асорегіге а шпеї уорзее 
наносоудёрживающая ^— (Пік) сарасі- 
аќеа де а гейпе ашуаи! 
насыщающая ~ (т!) сарасиме де за- 
тигаге 
несущая ~ (еїсоп, тес) сарасіїаїе рог- 
1ап1а / де зазИпеге, рогіапій 
несущая ~ моста (рой) сарасіќаїеа рог- 
Хапаӣ а ройціџі 
несущая предельная ~ (еїсоп, тес) са- 
расіќаіе рогіапій Иший | 
отражательная ~, (712) сарасіќаїе де ге- 
Песе, ршеге гебіестоаге ; іпдїсе де геПехіе 
охлаждающая ~ (іегто) ршеге геїгі- 
вегепій, сарасіїаїе де гӣсіте 
пластифицирующая ~ (тіг) сарасиме 
де ріазіїбіеге 
платёжная — (ес) сарасіїаїе 4е рама 
поглощёющая я у. спосббность, абсорб- 
цибнная 
провозная ~ дорбги (4гит) сарасіїаїса 
де сігсша е / де їгап2ії а ипи! дгит 
пропускная ~ (пути) (сі, агит) сарасі- 
ќаїе де їгабіс 
пропускная ~ газопровода (1151) сара- 
сіїате де тапзрог а соп4исе! 4е раге 
пропускная ~ дорбги (4гит) сарасіќаїе 
де тайс а дгатаци 
пропускная ~ канала связи (1ее) сара- 
снайеа де ігапзтіїеге а ипи! сапа] 
пропускная — полосы движёния (агит) 
сарасіїаїе де їгаїїс а Ъеп2и 
пропускная — русла (Лід) сарасиме де 
де а аще 
рассёивающая гу (Н2) сарасіїате е діз- 
регѕіе 
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спосббность 
растворяющая ~ (№2) сараснае / ршеге 
ае дігоїмаге 
реакцибнная ~ (спіт) геаснуйме, сара- 
сіїаїе геасііуй 
связуюшщая г» (тіг) сарасіїаїе Напій 
смачивающая — (т!) сарасіќаќе йе ите- 
тіге / де итесіаге 
теплоизоляцибнная ~, (тіг) сарасіїаїе / 
ршеге іегтоітоіапій 
теплотвбрная ^^ (1егто) ршеге саІогіѓісй 
г удлиняться (тес) сарасіїаїе де ајип- 
віге / де а 5е аіџпрі 
формбвочная ~ (т!) сарасіїате йе ти- 
1аге 
эмульгирующая ~ (спіт) ршеге де ети!- 
зіопаге 
спрессбванньй ргеѕаї, сопаргітаї 
спринклер т. (175) зргіпКіег; ехіпсіог 
спрямлёние п. 1пагераге, гейгезаге; гесіі- 
Нсаге 
‚ Спуск га. роге ; еуасиаге, дезсагсаге ; іе$і- 
ге ; собогіге; (еісоп) юрорап ; (сі, дит) 
рапід; (1ейп) Іапѕаге ; іпігодисеге 
~ в выемке раша їп дебівй 
винтовбй — (№апу) ріап їпсіїпаї еіїсоїда!, 
івпеаб їп ѕрігаіа 
гу воды (№4г) зсигреге / еуасиаге а аре! 
^^ воды из котла (1егто) воШге / ригјаге 
а сазапиімі 
є» воды самотёком (Підг) сигреге вгаүі- 
ы тајіопа!ӣ а ареї 
дӧнный ~ (сі) ройге де па 
крутой — рапій абгирій 
ту моста (1ейп) 1апзагеа роди 
небольшой ~» рапій изоагй 
обсадный ~, труб іпігойисегеа соісапеї 
де тибигі 
полбгий ~ у. спуск, небольшой 
промывной г» (Піду) войге Фе зрёаге / 
де дезсйгсаге 
спускать а собогі; а рої, а еуасиа ; а Фезсдг- 


са; а Іапѕа 

спущенный собогїї ; роШЁ; еуасиаї; йеѕсйг- 
саї 

срабатывание п. изигй; ќосіге ; (еї) десіап- 
заге 


сраббтанный илаї ; ќосії 

сработка Г. водохранйлища (Лід) знай 
шій а! аситиійгіі 

сращивание п. ({ейп) їппёйіге ; пргеипаге 
~ вполдёрева іїпііпаге їп јитйїаќеа Іет- 


пшуі 
~ вполдёрева прямым стыком їпЫіпаге 


дгеарій їп липааеа Іетпшоиі 

впритык пи паге сар Іа сар 

— встык у. срашивание впритык 

для расширёния ипЫпаге си го5і де @і- 
1а1аре 

~ каната Їпойдігев / ѕргаішігеа са ши 
консолидацибиюое ~ йпбіпаге де сопзой- 
даге 


і 


2 


опбрное — (е/соп) ітбіпаге де ѕргіјіпіге / 
де гегетаге 
гу отдёльным стыком їшбіпаге сар Іа сар 
ргіп ајиѕѓагеа саретеіог 
пазовое — (еїсоп) ітбіпаге ргіп сапеійгі 
~ по длинё ітбіпаге / їапдаїге їп Ішпріте 
~ присоединёнием їтЫіпаге ргіп аїдги- 
гаге 
г. проводбв (е/) іппддїгеа Нгеюг 
гу простым стыком (есоп) ИпЫпаге сар 
Іа сар зітрій / си гозі агер! 
прбчное ~ (е/соп) їтЫіпаге Фе гелізіепій 
г трбсов (ітес) тайѕагеа сабіигіїог 
сращивать (ѓелл) а їтбіпа; а шида: ; а їт- 
ргеипа 
среда Г. шедш ; атбіапій 
взрывоопасная ~ шеф ехріогіу 
взрывопожароопасная ~ тейіи си регісої 
де іпсепдїц ргіп ехрюже 
городская ~ тедій игБап 
горячая ~ тефій біегбіпіе 
греемая — шефа їпс&121ї 
грёющая ~ (1егто) шем іпсйігіїог 
дисперсибнная — (світ) тефдій ае аі5- 
регѕіе 
идеальная сыпучая ~ (тік) тедіи ёгіаЫ1 
ідеа! 
идеальносвязная — (сыт) тейіц соежу 
ідеа! 
линёйно-деформйруемая ~, (тес) тедш 
си еѓогтаўе Ишага 
невязка ~ (2е0) тедій песоеліу 
несжимдемая — (тес) шефа іпсотрге- 
Я 
охлажлающая ~ (/егто) тейіц геѓгіве- 
гепі / де гӣсіге 
поглошёющая г» (/і2) шефа абзограпі 
пространственная ~ (12) тейіц зраціа! 
сжимаемая — (тес) тейіц сотргезібії 
сплошная ~ (тес) тедій сопіїпци 
теплопередающая ~  (/егто)  тедїй 
їгапзтірдіог де сдідига 
упругая ~ (тес) тедій еіазіїс 
упруго-пластйчно-вязкая — (тес) тедій 
еіазіоріазіїс уіѕсоѕ 
фильтрующая ~ (01, світ) тейін війгапі 
средйнка Г. фанёры (іт) Ғоаіе іпіегіоагӣ 
де ріаса| 
срёдник т. (е/соп) $ргоѕ 
~ Дверей $ргоз / ігауег5й де изба 
г» ствбра $ргози! сапаќшиї 
средокрёстие п. пиегзесйе їп сгисе 
срёдства п. рі. тіјоасе 
гу архитектурной композйции (агл) тіј- 
Іоасе Фе сотро?Ие агһіїесіџга!& 
~ в расчётах (ес) РАЙ рип десопіаге 
гу взрывания (1ехр) дізрогійує де аргш- 
деге а ехріогіуціці 
~ защиты  (защйтнье ~) (1ейп) тіј- 
Іоасе де ргоїесііе 
~ зашйты, индивидуальные (/енп) тіј- 
Іоасе де ргоесйе шаглаиа!а 
^ защиты, специальные (1ейп) тійоасе 
ае ргоесйе ѕресіаіе 


ср 





средства 
су механизации (1ейп) тійоасе де теса- 
пғаге 
монтажные — (ейл) тійоасе йе топіа| 
гу подмащивания (1ейн) тИЮасе де гіаі- 
саге а 5сЬеісіог 
противонакипные — (1егто) пиЛоасе ап- 
Чіпсгизташе / сопіга Гогтдгії ріеѓгеї де са- 
гап 
— сварки (зи) таепае Я иШа} репіги 
зидаге 
связи (1ее) тіјіоасё де ігайѕтіѕіе 
сообщёния (112) тійоасе де сотипі- 
сайе 
~ технического обслуживания (ітес) 
пШоасе де йеѕегүіге їеһпісх 2 
^ технйческого обслуживания, пере- 
движные (тес) тійоасе тобИе ав 
Яеѕегуіге їеһпісӣ 
~ технического обслӯживания, стацио- 
Нарные (/тес) тіјіоасе Гіхе йе Чезег- 
міге їебпісй 
~ технӣческой диагностики (тес) тіј- 
Іоасе де Чіаєпозіїсаге генпісдй 
транспортные ~ (їғапѕ) пиЛоасе де їгап- 
5рогі 
тво п. тіјіос; гезигза ; гетейіи 
щитное — (сліт) ѕибѕ(ап{й ргоѓесіоаге 
моющее ~ (сіт) Фекегрепі, зпбзгапій де 
зрдіаге 
отверждающее ^ (феї) арепі ае їпідгіге 
пенообразующее ~ (світ) авеп! зритапі 
предохранйтельное — (е/) тійос ргеуеп- 
Пу / де ѕіригапій 
пропйточног — (Іт) авепі де ітргерпаге 
противогнйлостное — (т) авепі апіїзер- 
Ис 
растворяющее — п. (сліт) воімепі 
смазочное м» (наз) бе ан, тагегіа! / 
авепі ае ипреге 


Й 


і 











срез т. Ідіеішгй ; сгезіЙшигй ; зесйопаге ; ге- 


Т1ехаге; (тес) Гог!есаге 
= впадин (іт) лейгеа Гипдигіїог 


‚ ^^ вполдёрева (Іт) сгезідшшга Іа іатдіаїса 


ми 

Косой — (1ейп) имешга оБіса ; 1езиига ; 
(тес) ГогЁесаге обіїсй 

плоский — (ейп) тезиигй ріаїа 
поперёчный — (тес) ГогГесаге Ігапбуег- 
ѕаіа 

продольный — (тес) Гогѓесаге Топёйиа1- 
пад 

простбй — (тес) Гогіесаге рига 
радийльньй ~ (/ейп) Виета гафа!а 
тонкий — (Іт) (йівцига бах 

торибвый — (іт) гдіегагі де са рат 
Угловой — (1ейп) {езИига де сої 
хӧрдовый — (Іт) іЛієшигй іапееціа!й 
хрупкий — (тес) ҒогЃесаге ГтавИА 
ЧИСТЬЙ а» у. срез, простбй 
эффективный — (тес) еѓогі де ашпесаге 
еѓесіїу ; ГогЁесаге еѓесііуй 


срёзанный (діаг; тгипсНіаї ; зесйопат 
срезать а діа; а зеспопа : а Ғогѓеса 
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срёзка Г. ійіеге, сіоріїге ; ѕесіопаге (у. 5і срез; 


срезание) 

гу берега (Ага) ідісгеа шайигИог 

су горбушки (тіг) іпферйгіагеа ехседеп- 
шиі 

по уровню (1ейн) ајиѕіаге Іа шуе! 
русла (сп) ѕйрагеа аїБіві 

сваи (ѓећп) геѓезагеа ріоїціці 

слбя дёрна (геғаѕ) ійіегеа 5ігатиїші де 
Багоп 


Э а 


срезёние п. ѓогѓесаге ; 1&1еге : гезіге, (езіїшгй 


~ раствбра (елп) сигауагеа / іпдерагіа- 
геа тогіагціці іс5ії ргіп гоѕіцгі 


срезчик т. наката (1тес) дізрогійу де ІДіеге 


а іоІеї 
і, 


срок т. їегтеп ; дигаїй; зсадепій 


У ввбда в действие (ес) їегтеп де рипеге 
іп Гапсйипе ў 

испытательный г» (срі) регіоаа де ргоба 

< окупаемости (ес) аигай / їегтеп йе 
атогіӣғаге 

поздний — (ес) 1егтеп тахіт 

су поставки (ес) іегтеп ае Пугаге 

су потбка (елп) дптага Нихиіці 

ранний — (ес) їегтеп тіпіт 

су распалубки (Реї) ига де десоїгаге 

сжатый — (ес) іегтеп 8сигі 

^ службы, расчётный (срі) дигаїй де саї- 
сш а Гапсріопагії 

су службы, ожидаемый (срі) дигага рге- 
зиризй де Ёојоѕіге (а ипиї шійај) 

су службы дорбг, расчётный (срі) Фитаїй 
де ехріоаїаге а агитціці 

< стройтельства (ес) 4игаїй / 1егтеп де 
ехесийе а сопѕігисіеї 

~ схватывания (феї) итр / тїегтеп де 
ргіг4 

су хранёния (ес) дигаїй де ѕїосаге 





србсток т. (еісоп) 5ргаїї 


су проводбв (е1) іопсіїцпеа сопдисіогіїог 


срыв т. (/ейп) ‘аезришаеге ; гиреге ; іпсдіса- 


ге ; гирішга ; іпігегиреге 

ту гидравлического затвбра (с^) гирегеа 
уапеї Підгаціїсе 

гу потбка (шаг) Чезргіпдеге а сигепіціші, 
Че5Расегеа еп! 

су србков (ес) пегеѕресіаге а Іегтепеіог 


стабилизатор т. зіабіігаїог 


~ напбра воды (а[, 1750) зіабійзатог де 
ргезіцпе репіги ар& 

"у расхбда воды (41, 1151) згабійдаїог де 
Че! репіги арӣ 

электросварочный ~, (зна) ма ыНЦгаюг йе 

зидига еіесігісй 


стабилизация Г. зіабіїзаге 


~ битумом (/ейп) зіабійлате си Ыт 

су висячих конструкций (сте!) зіабійза- 
геа сопѕігис Шог зизрепааїе 

су висячих констрӯкций, поперёчная 
(сте!) з1аШтаге їгапѕуегѕаій а соп- 
5ігис Шог ѕиѕрепааїѓе 
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стабилизация 
т» висячих конструкций, продбльно-ра- 
диальная (сте!) 5іабійзагеа юпЕИм- 
діпа-гадіаїд а соизгисйИог зизрепаме 
г. висячих конструкций, радиальная 
(стеї) маыИтаге гадіаїд а сопѕігис(іі- 
1юг`зизрепда(е 
г. грунта (сео!) 5(абійхагеа Тегепиїші / 
Зо 
конструктйвная г» (/епп) 5іабійлаге соп- 
5їгисйуа 
услӧвная ~ осадки (его!) заб Шгхаге соп- 
уеппопа!а а ‘азаги 
стабилизйрованный {а та! 
стабиломётр т. (срі, ео!) зіабіїотеїги (ара- 
гаї де сотргезіипе ігіахіаій) 
стабйльньй аб 
став т. (сл) іа2 
ставень т. (еісоп) обіоп (у. 5і ставня) 
задвижной — обіоп рііѕапі 
ставить а рипе; а азега ; а р!аза 
~ леса (1ейп) а гійіса о ѕсһеіа / ип еѕа- 
Года] 
ставка Г. (ес) заіагій, геїгіршіе 
ставня Г. (еісоп) обіоп (у. 5і ставень) 
откидная г» оЫоп габагабії 
7 приставная ~ обіоп детопіабії! 
раздвижная — у. ставень, задвижной 
свёртывающаяся ~ обіоп гиіапі, гшои 
складная - о оп рапії 
стадибн т. (агл, сѕс) ѕіайіоп 
крытый ~ ѕіайіоп асорегії 
стадия Ё. аш, еара, Газа 
я» линёйной деформации грунта (веой) 
згадіи де аеГогтайе іпіага а ратіпешіиі 
г. нагружёний, начальная (тес) Газа іпі- 
Чіаїд де іпсагсаге 
насыщёния (Н2) зїадій Пе загигаціе 
неустановйвшейся ползучести (тес) 
згадій де Яна) іпзіабії 
осадки (тес) зад йе {аѕаге / а! {азаги 
пластйческих деформаций (тес) зіа- 
Чл де деѓогтајіе ріазіїса 
проектирования (срё) Гага де ргоіесіаге 
разрушения (тес) “аи де дізігивеге / 
ае гиреге У 
~ райбнной планирбвки (игр) Газа а 515- 
{етай2аги гаюпа!е 
г сдвйга (тес) чад де Го[есаге 
~ Уплотнения (феї, ѓегаѕ) “аа де сот- 
расіаге 
упругопластическая ~ (тес) зіадіи е[аѕіо- 
ріазіїс 4 
< упрочнёния (Беѓ) мадш де їпійгіге 
г упругих деформаций (тес) ѕїайіш де 
деїогтаце @азиса 
гу установйвшейся ползучести (тес) ѕїа- 
іи де сигреге 5їгабійтата, 5гадіц де Йа] 
зари! 
стакан т. тапѕоп ; Бис5й ; сине ; сагсаѕӣ 
сталебетон т. (Беѓ) Беѓоп си (азспії де) ое! 


ЕС 


11 


сталь Ё. (тіг) оїе! 
арматурная ~ о{е!-Беоп 
арматурная горячекатаная ~ о{е!-Беюп 
Іатіпаї Іа сад 
ванадиевая г» о{е! си уападім 
волнйстая листовая ~ 12а де оге! оп- 
ашаѓа 
воронённая ~ о{е! Бгипаї 
высококачественная ~ оїеї де саШае ѕи- 
регіоагӣ Г ; 
высокомарганцевая ~ оре! си сопійпиї гі- 
іса де тапвап 19 
высоконйкелевая — оре! си сопіпиї гіді- 
саї де пісПпе! ' 
высокопрбчная ~ оје! де аа гезен{а 
высокоуглербдистая ~ ое! си сопјіпиї та- 
ге де сагроп 
горячекатаная ~ оје! Іатіпаї Іа са14 
гофрирбванная листовая ~ {ай де о{е! 
Боѓгаїа 
двутаврбвая ~ ое! / ргобії дибіш Т 
жаропрбчная ~ о[е! іегтозіабії 
жаростбйкая ~ у. сталь, жаропрбчная 
жароупбрная ~ оје! геЁгасфаг / {егтоге- 
ті5їепі 
закалённая ~ о{е! сАШ 
заклёпочная — о{е! де пігигі 
зётовая ~ о[е! / ргоїї 7. 
зётовая неравноббкая ~ оїе! / ргоЁ! 2 си 
агірі пеера|е 
зётовая равноббкая /-- ое! / ргоШ 7, си 
апр! еваІе 
износостбйкая ~ о{е| гегіѕіепі Іа изига 
инструментальная ~ (ітес) о{е! де ѕсше 
калибрбванная — Баге саіЫгаѓќе е о{е1 
катаная ~ оје! Іатіпаї 
качественная ~ ое! ѕресіа! / де саіќаїе 
квадратная ~ о{е! рдїгаї 
кипящая. ~ ое! песаїтаї 
кислостбйкая ~ ое! апііасід 
кованая ~ о{е| Гога! 
кӧвкая ~ о{е! ГогабИ 
конвёрторная ~ оїе! де сопуегіїдог 
конструкцибнная — о[е! 4е соп5ігисііе 
Конструкцибнная ~ общего назначёния 
оје] де и2 вепега1 репіги сопзгасйг- 
корытообразная равнополочная ~ о{е! / 
ргоЁ! отера. си агірі ерайе 
кремнистая ~ ое] 5іЙсіо5 
крӧвельная ~ 1а А де асорегі$ 
круглая — оје! гошиа | 
легированная ~ о{е| аНаї 
листовая ~ 1аЫй де ојеї 
листовая волнистая ~ їабід де оје! оп- 
ашаѓа 
листовая гофрирбванная ~ їаЫа де оје! 
опаша!а 
листовая оцинкованная ~ {аа 4е о{е! 21п- 
саїй З 
листовая — с мелкозернйстой структурой 
для сварных конструкций 'а а аш ое! 
си вгапшайе Ипа репіги сопѕігисііі зидае 


хх 


сталь 
литая — ое! Тигпаї 
малоуглербдистая ~, оје! си сопйпий ге- 
ӣцѕ де сагроп 
марганцевая ~ о{е! си тапрап 
молибдёновая ~, оје! си шоНЬаеп 
мягкая ~ о{е! тоаіе 
нелегйрованная ~ ое] зігарій / пеаїаї 
нержавёющая ~ о{е|] іпохідабії 
низколегированная — о{е! 5іаб аНа! 
низкоуглербдистая ~ у. сталь, малоугле- 
рбдистая 
нйкелевая ~ оієї си пісһеї 
~ обыкновённого качества оре! де сашме 
сигепіа 
обычная углербдистая — оје! сагбоп ог- 
діпаг 
отпущенная — ое] геуепії 
оцинкбванная ~, 1а А іп о[е! ваїуапізаї 
~ периодического профиля оје! Іатіпаї 
си ргой! регіойіс 
полуспокбйная ~ о{е! зетісаїтаї 
предварительно напряжённая ~ ое! рге- 
тепзіопаї 
предварительно сжатая г» оіе! ргесотргі- 
таї 
прбволочная ~ 5їгтӣ (іп оје! 
прокатная ~ у. сталь, катаная 
профильная — ое! ргобіїа! 
пруткбвая ~ о|е! їп Баге / їп уегрее, Баге 
ае оге! 
рифлёная листовая — (ай (де огеї) зігіаєй 
свариваемая ~ ое! зидабії 
сортовая ~ ргоШе 1апипае, о{е! рго ат 
спокбйная ~ ое! саїтаї 
среднеуглербдистая — оје! си сопііпи! тіј- 
Іосі йе сагроп 
стройтельная ~ о{е| 4е сопѕігисііе 
таврӧвая ~ ое! / ргойі Т 
таврбвая равноббкая ~ с закругленны- 
ми крбмками о{е! Т си агірі ерайе $1 тисһіі 
гогипійе 
торговая — ое! сотегсіаі 
теплостбйкая ~ оїє! іегтозіабіі! 
титанистая — ое! си Шап 
толстолистовая ~ та ргоаѕӣ де ое! 
тонколйстовая ге 1абій змйге де ое] 
тянутая ~ оїе! таз 
углербдистая ~ о{е]-сагЬоп 
угловая ~, оје! согпіег 
успокбенная — у. сталь, спокбйная 
устойчивая — прбтив атмосфёрной кор- 
рбзии о{е! гегіѕіепі Іа согогійпеа анпозЁе- 
гіса 
фасбнная ~ о{е] Ғаѕопаї / ргобіїаг, ргобіїе 
де огеї 
холоднокатаная ~ о{е! Іатіпаї Іа гесе 
холоднотӣнутая ~, о[е! їгаѕ Іа гесе 
хромйрованная ~, ое! сготаї 
хрбмистая — ое! си сгот 
хромонйкелевая — ое! сготлісһе! 
цементбванная / цементированная — о{е! 
сештептаї | 
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швёллерная ~ о{е1 О 
швёллерная неравноббкая — ої! ргобі Ц 
си агірі пеераїе 
шестигранная калибрбванная — ое! һеха- 
Бопа! саїргаї 
стальбетбн т. у. сталебетбн 
стальнбй 4е о{е] 
стамёска Г. (Іт, (ейп) дан де їїтрідгіє 
стан т. Іатіпог 
вибропрокётный — (т!) Іатіпог репіги 
уіргоЈатіпаге 
стандарт т. ѕќапдага 
стандартизация ф. ѕіапдагбізаге 
стандартный згапдагаїтаї, дорӣ зіапдага, 
поптаНхат | 
станйна Г. (таз, (ейп)) Бана ; сагсазй ; сайги, 
зирогі, ѕсһејеї 
арочная ~ Баїїй їп агс 
~ машйны ЪФайи! тазши 
станбк т. та5іпд-цпеаїй ; шазшй ; аргераї 
^ алмазного бурёния (таз) зопде2й си 
сагоїега си діатапіг 
арматурный — (7145) табіпй е ргеіисгаї 
о1е1-Бегоп, тата репіги Разопагеа агтаїй- 
гіїог е 
буровой — (таз) тазіпа іпзтаїаціе де Гога}, 
іогегй 
буровой ~ на железнодорбжном ходу 
(таз) сйгисіог Фе Їогаї ре 5іпе 
бурозаправочньй — (тес) таяшй де аз- 
сийЕ Бигебіє / заре / зітедеів 
винторёзный — (пес) тазша де Біегаї 
~ вращательного бурёния (745) таушта 
Фе Гога] гогаїіуй, зопаегА гоќайуй 
гвоздезабивной ~ (таз) табіай де Бат 
сше 
гибочный ~ (таз) таят де їпдой 
горизонтально-сверлӣльный ~ (#тес) та- 
ўіпа де рќигі огігдопіаїй 
горизонтально-фрёзерный ~ (таў) {тега 
огіхопіаїй, тазша де Ёгехаё огігопќаій 
деревообдёлочный — (таз) табіпа Фе рге- 
Лисгаге а 1етпа аи 
^^ для гибки арматуры (тає) тазіпй / 
ргеза де їпдоїї агтӣѓига, тазта репіги 
Ғаѕопаї агтдіига 
~ для гнутья / для гибки рёльсов (сў, 
таз) арагаї де сигБаї 5іпе 
су для завйнчивания шпальных шурупов 
(сў, таў) таута де зікіп5 бгѓоапе 
~ для зарубки шпал (сў, таз) таѕіпй де 
заБо{ат їгауегѕе 
^^ для затёски шпал у. станбк для зарӯб- 
ки шпал 
~ для открытых работ, буровой (таз) т- 
51аіаре де Гога] репіги сагіеге 
~ для правки арматуры (таз) тазта де 
іпдгеріаї агтагига 
су для правки и рёзки арматурной стали 
(таз) таѕіпӣ репіги іпдгеріагеа 51 де- 
Ьйагеа офеїціці-Беїоп 
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станок 


гу для развёлочного бурёния (таз) таЯ- 
«па репіги Гога] Фе ехріогаге 

гу для резки арматуры (тад;) таза де 
{ата агтаѓига 

ге для рифлёния (таз) тазша де зай / 
де сгезіаї 

лу для скручивания арматуры (745) та91- 
па де їогзіопаї агташга 

долбёжный ~ (пес) тазіпа де тогіегаї 

долотозаправочный ~; (/тес) таута де 

азсийЕ аа 

загибочньй г» (таз) шазша де 1п4дой 

затбчньй г» (тес) тазша де азсийй 

калёвочно-строгальный ~ (1) табіпа де 

гіпаеІиі Я ргойаї 

калёвочный — (ті) тазша де тиіаї рго- 

е агһіїесіопісе 

камнерёзный ~ (тіг) тазіпд де їдіаї ріа- 

са 

камнешлифовальный г» (тім, (ейп) тая- 

па де 5іеїції ріаїга 

я. канатно-ударного бурёния (та) Гоге- 

24 си са а 

клепальный м» (стеь таз) тазіпӣ де пі- 

соі 

кромкозагйбочный - (ітес) таута де 

БогаигаЕ / де таой тагвіпі 

кромкообрезнбй ~ (ітес) табіпа де їдіаї 

шагріпі 

кромкострогальный г» (ітес)! таута де 

гађоѓаї ттагріпііе га еюг, шауша де $ап- 

їгепаї 

круглопйльный ~‹ (Іт) ѓегӣѕігац сігсшаг 

ленточногійльньй ~» (Іт) Гегазгаи-рап8й- 

са 

листогибочньй ~ (Ітес) таута де їпдоїї 

забій 

листорёзный ~ (тес) табіай де а 

їаЫа 

лоботокарньй ~ (тес) зимав гота! 

лущильный г» (іт, таз) шаупа де дегшаї 

Ғигпіге 

металлорёжущий ~ (Ітес) таза де а$- 

сһіеге а тегаїсіог 

муфтоотрезнбй ~ (пес) тазіпа де геїетаї 

тапзоапе 

муфторасточный ~ (пес) тата де ае- 

таї тиѓе 

настбльный о» (ітес) .таѕіпа Фе тазё 

обрезнбй — (тес) таўпӣ де геїетаї, 

Ғоагѓесе тесапіс (репіги те) 

обрӯбочный ~ (ейп, (тес) тада де де- 

Фауигаї 

окорӧчный ~ (Ітес) тазша де ѕсигіаї 

отрезнбй ~ у. станок, обрезной 

~ пневматйческого бурёния (таз) Гогега 

рпецтагісй 

«полировальньй ~ (таз) таѕіпа де шугий 

поперёчно-строгальный г» (тес) 5еріпв, 

гафо{е2а їгапѕуегѕаіа 


правйльно-отрезнбй ~ (таз) тазіпӣ деїп- 
агерѓа* 51 геїегаї 
правйльньй — (таз) таѕіпа де іпагеріаї 
продбльно-строгальный ~~~ (ітес) габо- 
тей, таѕіпа де габоїаї Іопвіїидіпа! 
распилбвочный ^ (ітес) тазѕіпӣ Фе рії 
растбчный ~ (ітес) таҙіпа де аіетаї 
рёзательный — (ітес) тазша Фе їдіаї 
резьбонарезной ~ (/тес) табіпа Фе Шеа 
рёйсмусовый ^ (сў, таз) арагаї де 1пагер- 
{а1 пе 
рельсоправйльный — (Іт) тазшй де гіп- 
деши Іа єгозіте 
рельсорёзный лу (сў, таз) тазіпа де ат 
зіпе 
рбторный буровбй — (таз) Гогега си гоѓог 
ручнбй буровой — (ейп) зоп4ега / Гогеза 
де тіпа 
самохбдный буровой ~, (таз) таҙіпӣ де 
їогаї ашіоргориїзаїй 
сварочный ~ (зи) авгера де зи4ига 
сверлильный — (Ітес) таза де вёиги 
строгальный — (тес) таҙіпй де габоїаї, 
габоѓе2а 
стружечный ~~ (Іт) плазіпа де 1а1а$ 
токарно-винторёзный ~, (пес) этип8 йе 
Нега 
токарный г» (тес) 5ігипе, 
трубогйбочный — (ітес) табіпа / Бапс де 
сигбаЕ {еуі 
трубоотрезнбй ~ (тес) тата де геїегаї 
Я де ШетаЕ {еуі 
труборёзный ~ (пес) тама де (діаї {еуі 
~ ударно-вращательного бурёния (таз) 
шаушй де Гога) регсиіапі гоіайуй 
гу ударного бурёния (таў) ѕопіеха ; та- 
ша де Гога] регсиќапій / си регсийе 
~ ударно-канатного бурёния у. станок 
канатно-ударного бурёния 
усорёзный — (таз) табіпй де {йіаї Баушгі 
фальцбвочный — (іт) таза де гаи 
фанеропйльный - (Іт) шаула де ехеси- 
таг Ғигпіг, вбаїег репіги Ѓигпіг 
фанерострогальный ~ (ри) табіпа де йа 
бигпіг 
фланцевальньй ~, (та$) тауша де Богдц- 
гаї 
формбвочный ~ (тіг) та5іпа де Ѓогтаѓ 
фрёзерный ~ (ітес) таутй де {тега 
фуговальный -—([п) тазша де веішії / де 
гіпдеїції Іа вгозіте 
шипорёзный ~ (11) тата де Їйсці серий 
шлифовальный — (т) шазша де ел ; 
(ітес) таѕіпӣ де гесбібісаї 
шпалорёзный ~ (сі, іт) тазіпа де їдіаї 
їгауегѕе 
шпунтовальньй - (№7) тазша де ргеш- 
сгаї Їатре / де іатбаї 


станбчник т. типсіїог Іа о табіпд-илеайй 
станция Е. ѕќаўе ; вага ; згайипе ; сепігаїй 


ацетилёновая ~ (5и4) зіаре е асеШепа 
ги биологйческой "очистки (воды) (а) 
айе де ігагаге Біоїовіса (а ареі) 


станция 
водоподъёмная — (Підг) згаце де ротраге 


а ареї 

водопровбдная ~ (21) или де ара 

водоочйстная ~ (аї) ѕгаіе де еригаге а 

ареї 

водофильтрацибнная ~ игіпӣ. де ИЦгаге а 

ареї 

воздуходувная ~ (уепі) 5іаціє де заЙаше 

газгольдерная ~ заме де гезегуоаге де 

Бат - 

газокомпрёссорная ~ 5гаціє де сотргеѕоа- 

ге де рате 

газораздаточная — ѕ‹ајіе фе аіѕігірцјіе а 

вагеіог 

газораспределйительная ~ (ГРС) у. стан- 

ция, газораздаточная 

гелиозлектрическая ~ (е/) еІесігосепіга!а 

еоһапа 

гидроаккумулйрующая — (сп) гіпа һі- 

дгоеіесігісй си аситшаге ргіп ротрај 

гидрометрическая м» (Під) зіаціе Бідго- 

теїгіса 

гидроподзёмная ~ (сп) сепігаїй шагоей- 

піса заМегапа 

гидросиловая ~, (сп) Бідгосепігаій 

гидрозлектрическая ~ (ЭС) (сі) сепігаїй 

һіагоеесігіса 

гидроэлектрическая высоконапбрная ~, 

(си) сешта!й һійгоеІесігісй фе таге садеге 

гидроэлектрическая деривацибнная ~ 

(сп) сепігаїй / издпа еесилса де дегіуафе 

гидрозлектрйческая приливная — (сл) 

и2іпӣ һійгоеІесігіса де тагее 

гидроэлектрическая приплотӣнная ~ (сп) 

игїпё-Багај, һігосепігаІӣ-Багај 

гидрозлектрйческая ~ смёшанного тйпа 

(сп) Бідгосепітаїй де р тіхі (си сё4еге 

геайзгаїй ргіп тейтеге Яя дегіуцііє) 

главная - розі де сотапай ; сепігаїй ргіп- 

сіра!й ; (сў) вага сепігаїй 

главная канализацибнная насбсная ~ 

(а1) майе ргіпсіраїй де ротраге а аре!ог 

ирате 

головная ~, (с/) вагӣ сар де Шие 

городская телефбнная - (/е/е) сепігаїй 

теІеѓопісё игбапа 

горочная сортирбвочная - (сі) ѕіаџе де 

їгіеге си сосоаѕа 

грузовая — (сў) майе де таӣгѓигі 

гу диспётчерской связи (ее) ѕіаре де 
аіѕресег 

дождемёрная ~ (лій) ѕіајіцпе рішуїоте- 

тгіса 

железнодорбжная ~ (сі) Майе де сае 

Ғегаїа 

заглублённая насбсная ~ (#4) чане 

зибіегапа де ротраге 

заправочная ~ 5айе де айтепіаге 

йловая насбсная ~ (Ліаг) байе де ротра- 

ге а патошгИог 

инкубаторно-птицеводческая ~ (сазг) 

зіаїйе де шсибайе. ауісо!а 


24 Рісіопаг 
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испытательная -— (ср!) майе де ехрегі- 

тепіаге / де іпсегсаге 

канализацибнная насбсная ~ (41) зайе 

де ротраге а ареїог иғаѓе 

канализацибнная очйстная ~ (а) 5іаціє 

де еригаге а сапаііғӣгіі 

кислорбдная — ѕїайе де охіғеп 

компрессорная ~ ѕїајіе де сотргеѕоаге 

конёчная ~ (сі) ѕіайе Нпа!@ / Іегтіпия 

контрбльно-испытательная ~ (срі) ѕїајіе 

де шсегсаге Я сопіго] 

лйвневая канализацибнная насбсная ~ 

(һіаг) майе де ротраге а аре!ог 1огепиа!е 

мёстная канализацибнная насосная ~ 

(а) зіаціе ІосаІа де ротраге а аре!ог иғаѓе 

~ метрополитёна згаціє де теігоц 

~ метрополитёна глубокого заложёния 
зіаціе де теїгоц Ја адіпсіте 

м метрополитёна закрбітого типа ѕїайе 
де шешой де пир зиЫегапа 

~ метрополитёна, колбнная ѕіајіе де те- 
їгоц си союапе 

~ метрополитёна, конёчная зайе йе те- 
{гой де сара! 

~ метрополитёна мёлкого заложёния зіа- 
Не де теїгоц де тісӣ айїпсіте 

~ метрополитена, надзёмная зайе де 
теїгоц деаѕирга (піуеїціці) зови 

~ метрополитёна, объединённая 51аціе- 
поа де теїгоц 

— метрополитёна, однопролётная зіаціе де 
теїгоц си о ѕіпригй деѕсһійеге 

~ метрополитёна, открытого тйпа ѕїафе 
де теїгоц де (ір Яеѕсһіѕ 

~ метрополитена, пилбнная ѕїајіе де те- : 
їгоц си ріїопі 

г метрополитёна, подзёмная зайе йе 
теїгоцп 5ибіегапдй 

мостоиспытательная ~» ѕїајіе де іпсегсаге 

а родигіїог 

— мусорообраббтки зіаціє / иліпй йе їга- 
гаге а рипоаіеіог 

мусороперегрузочная ~ 5іаціє де ігапѕрог- 

даге а рипоаіеіог Е 

мусоросжигательная ~ сгетаюги репіги 

випоаіе 

назёмная ~ зіаціє (егеѕігӣ / де ѕиргаѓа{ӣ 

гу назначёния (сі) ѕїаўе де Чезипайе 

насбсная ~, (Нік) ѕќајіе де ротраге 

насӧсная ~ на тепловых сетях (Ніаг, ѓег= 

то) ѕїаўе де ротраге їп гејеа 1егийсё 

насбсная ~ пёрвого подъёма (Нідг) ѕїа- 

Не іе ротраге а аре! ігеарѓа іпійа 

насбсная незаглублённая — (Нійг) зіайе 

зетіїпегораїа де ротраге 

обгбночная ~ (сі) зіайе де їгесеге шат- 

їе / де дердзіге 

оборбтная насбсная г» (Нідг) зіаре де 

ротраге де гесігсшаге х 

опбрная усилйтельная ~ (ОУС) (1) 

саўе йе гадіоатріїісаге де геѓегіпјй 
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станция 


бпытная ~ ѕѓајіипе ехрегітепѓаіа 
оросйтельная насбсная ~ (сл) ѕіаје де 
ротраге де / репіги плвайе 
осушӣтельная насбсная ~ (сл) 51аціє де 
ротраге репіги еѕесаге 
~ отправлёния (с/) зайе йе ехрейціе 
~ очйстки воды (аї) ѕіаіе де їігаїаге а 
аре! 
~ очистки стбчных вод (а) “Майе де (га- 
таге а ареїог иғаїе 
перегрузочная ~ (с/) чайе де (гап5Богдаге 
пересадочная ~ (сі) майе де їгаплії 
повьісйтельная насбсная ~ (сй) майе де 
ротраге репіги тійісагеа ргеѕімпіі 
~ пожарной сигнализации ѕіаўе де ауег- 
Нхаге а іпсепдайіог 
приплотинная г» (сп) сешта!а-Бага] 
произвбдственная  канализацибнная ~ 
(а1) 5хаціє Фе ротраге а ареїог цтаїе іпдиц5- 
тгіаїе 
промысловая газораспределительзая ~ 
5гайе репіги дізігібцігеа ратшіиі 
радиотелефбнная центральная ~ (1ее) 
5гаціе сепігаја де гадіотеіебоп 
райбнная канализацибнная насбсная ~ 
(а!) майе зопа! де ротраге а ареюг изае 
распределйтельная насбсная ~ (а!) сеп- 
їгаїд де дїзігібціє а аре! 
ремӧнтная ~ 5іаціє де герагаці 
ретрансляцибнная ~, (ее) ѕїа[іе-геіец 
ручная телефонная — (РТС) (ее) сеп- 
їгаіа ќејеѓопіса тапиа!а 
санитарно-контрольная ~ рипсі де соп- 
(гої ѕапіќаг (а! ргодизеїог) 
~ сварки, передвижная (зи) авгеваї де 
5адига тобії 
селекцибнно-генетйческая ~ (са?) з1ай- 
опе де атеіогаге хепейса 
сортировочная — (сі) чайе де има] 
телефонная ~ сепігаїй 1@е оса 
тепловая ~ у. станция, термическая 
теплоэлектрическая ~ сепіга!а іегтоеІес- 
їгіс& й 
термическая м» (ісгто) сепігаіа іегтісй 
термозлектрическая ~ у. станция, тепло- 
электрическая 
~ технического обслуживания автомобӣ- 
лей майе аціо-зегуісе 
товарная ~ (сў) зідіє йе шагая 
тупиковая ~ (сі) ѕїайе їегтіпиѕ 
узловая г» (сі) ѕіаһе-поа де сае Ёега1а 
гу управления лифтом ѕіа[іе / розі е со- 
тапӣа а аѕсепѕогшіиі 
усилӣтельная ~ (ее) 5їаціе де атрИйсаге 
учреждёнская телефонная ~ (1е!е) сеп- 
їга]а теіеѓопіса де шзишие 
центральная усилйтельная ~ (ЦУС) (/е- 
4е) ѕќа{іе сепігаїд де атрійсаге 
штукатурная — (феї) зіаце / сепігаїй де 
ргерагаге а тогіагиїці репіги Іепсціаїй 


электрическая ~ сепігаїд еіесітіса 
электрическая тепловая — сепга! іегто- 
еіестгіса 
~ эскалётора, натяжная зіаба сагисіоги- 
і де іпіпдеге а зсдгії гиіапіе 
~ эскалатора, приводная ѕїајіе де сотап- 
аа а зсаги гиіапіе 
старёние п. (т) ітЬдггіпіге 
деформацибнное — ітЬдігіпіге тесапісй 
механйческое -— у. старёние, деформа- 
цибнное 
тепловбе — ітдігіпіге риа Ігаїатепі (ег- 
тіс 
термйческое ~ у. старёние, тепловбе 
ускбренное ~ їтЬдігіпіге / їпуесһіге ассе- 
Іегаїй 
старица Г. (вео[, ћһіағ) аїбіе уеспе, Бгај тогі 
їп сигѕ де итреге си аічуїцпі 
старорёчье у. старица 
статйвная Г. іпсйреге репіги аѕетагеа са и- 
гПог ре запуе 
статйв т. (еї) гатё, сайги 
статика Г. (тес) уайсй 
гу сооружёний ѕїайса сопѕігис[ Шог 
гу. сыпучих сред (2е01) ѕїаїіса тейішиі пе- 
сое2іу { 
г упругости еазтозайса 
статья Ё. смёты (ес) агіісо! 4е еуі 
стационар т. (с5с) зїаціопаг 
стационарный зайопаг ; Их ; регтапелі 
ствол т. (17) їгипсһі ; (есоп) р сепіга! а! 
зсаги їп зрігаїй ; (тїп) риф; (амп) Риз 
~ башни (еїсоп) согриї кигапціці 
газоотводящий — (1егто) соіоапа де 4е- 
міеге а вагеїог 
гу дымовбй трубы (ѓеғто) согриї собціці 
де Тит 
клетевбй ~ ри} си соймії 
"е колонны (агй) Гази! соїоапеі 
— мачты (таб) (гапсбіц! сайёагеийи 
~ мусоропровбда (115) ш йе еуаспаге а 
зипоа1еог тепајеге 
подвёшенный газоотводящий ~ (/егто) 
соіоапӣ ѕиѕрепдаій де Чемеге а раге!ог 
самонесущий газоотводящий ~ (ѓеғто) 
соїоапд аиѓорогѓапій де деуіеге а рате- 
юг 
шахтный — ри) де тіпа 
створ т. (яеоа) герег; рогііє де герегаге ; 
(еісоп) сапаї (у. 5і ствбрка) ; (агит) аї- 
піатепі ; (#74) уапа; (сі) герег 1а іпіег- 
зеспа а доці аігесііі 
~ водослйва (сп) зесинпе а атріазатеп- 
тиці деуегзогиїці 
гидрометрӣческий ~ (Шаг) зесрипе Бідго- 
теїгіса 
дверной ~ сапаїі / Багапіші изн 
замыкающий ~ (гео) герег де їпсбі- 
деге 
— линии (2е04) ипзН! Фе аїпіатепі 
— перемычки (сп) зесіїцпеа діп агерілі 
Батагдоціці 
~ плотины (сі) атріаѕателіші / зесйи- 
пеа атріазатепіціці цпці Багај 





створ 


гу рекй (лійғ) ѕесіцпеа ипиї гій 

речной — (Ағ) ргобіїші ітапбуегза! а! 

ипиї гій і к 

лу сооружёния ѕесїџпеа / ргоїйші атріа- 
затептиїці Іисгагі 


створка Її. (есоп) Багапі; сапа; сегсеуеа 


(у. я створ) 

дверная ~ у. створ, дверной 

— окна сапаї де Іегеазіга 

окбнная ~ у. створка окна 

окбнная вертикально-поворбтная ~, са- 

па! / Багапі уегіїса! огіептабії де Ѓегеаѕіга 

окбнная верхнеподвесная откидная ~ 

сапа! / сегсеуеа де Ѓегеаѕіга Базсціапій 

зизрепдаїй / си ах 5 йе Ѓегеаѕіта 

окбнная глухёя ~ сегсеуеа оагій де Їе- 

геаѕіга 

окбнная  горизонтально-поворбтная ~ 

сегсеуса огігопігій огіепіабіїй де Ѓегеаѕіга 

окбиная задвижнйя ^^ сегсеуеа си 2ауог 

де Ѓегеаѕіга 

окбнная навесная ~ сегсеуеа ѕиѕреп- 

даї& де Ѓегеаѕіга 

окбнная нижнеподвесная откидная ~ 

сегсеуеа Баѕсшатій си ах јоѕ йе Ѓегеаѕіга 

окбнная опускнӣя — сегсеуеа вїШойіпаӣ де 

Ғегеаѕіга 

оконная подъёмная ~ сегсеуеа Яе Їе- 

геазігй гійісаїоаге 

окбнная — с фбрточкой сегсеуеа де Ѓегеа- 

51га си Ғегеѕігиіса 

оконная спаренная ~ сегсеуеа сиріаїй де 

Ғегеаѕіга 

окбнная среднеподвесная поворбтная ~, 

сегссуеа гоїайуй си ах Іа тійос де Те- 

геаѕіга 

~ смотровбго люка (е!соп) обіоп де уі21- 
таге 


стекание п. (Піду) ѕсигреге 


г навстрёчу (ліан) ѕсигвеге їп сопіга си- 
гепішші; гейих 


стеклйть (1ейп) а топа реатигі 
стеклб п. (т) веат ; 5ісій 


армйрованное — ѕіісІй / веат агтаї (4) 
атмосферостбйкое ~ 51ісІй гегіѕгепіа Іа іп- 
тептрегії 

бариевое ~ 5їїсід Багіііса 

безопасное ~ веат де ѕісигапіӣ 
безоскблочное — реат зесигИ 

бёмское — 51їсІа / сгізіаї де Воетіа 
бесщелочнбе ~ 5іїсій Гага асаШ 
богёмское ~ у. стеклб, бемское 
боросиликатноє = ѕісіІй йе Богозійсай 
витрӣнное -> деат репіги уійгіпа 
волнистоє ~ Беат опашаї 
высокопрбчное — зис!й де шаИа гелізіепід 
глухбе ~ зйс! ора! / Ідріоаза 
глушённое ~ у. стеклб, глухбе 

гнӯтое ~ веат сиграї 

гравированное — реат вгауаї 
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гранёное — 5іїсій $еѓина 

декоративное - веат Чесогайу 

дымчатое ~ веат Ритигій 

жаропрбчное ~ дигап, зи гелізіепій Іа 

Гос 

жароупбрное ~ у. стеклб, жаропрбчное 

жйдкое ~ 511сІа зошЬИа 

закалённое ~ Беат сАаШ 

защитное м» (есоп) веат / 5іісіа де 

рготесйе 

зеркальное — зис!А де орііплт 

известкбвоє ~ 501с1& саїсіса 

кварцевое ~ 5іїсій де сиа\ 

кремнекйслое — 5іїсІй зШсюаза 

листовбе — 5іїсій їл Го: / їп ра 

листовое литбе орнаментное ~ веат-ог- 

патепі 

листовбе литбе узбрчатое ~ веат огпа- 

тепіаї 

литбе — 5іісІа шшгпаїй 

матйрованноє ~ 5їсій таїй 

матовое ~ у. стекло, матйрованное 

металлизйрованное ^ 5й<!а  тегаїїгаїй 

многослойное — ѕїїсій ѕапӣуі$ 

моллйрованноє ~» зіїсід Ботфа!й 

молбчное — зНс& Ідріоаза / ораїпа / 

ора!езсет{а 

накладнбе ~ (есоп) 5їсій ріасаїй 

натриевоборосиликатное ~ 511сІ4 де от 

рогозійсаїа 

небьющеєся — 5іїсІй іпсазабіїй 

окбнное ~» ѕіісій де веат, оспі де деат 

органйческоє — ѕйсій огвапісӣ, ріехівіа5 

парникбвое ~ (саст) веат репіги газад- 

пе 

полирбванное — ѕїїсІй Зегииа 

полуторное ~ (еїсоп) веат 5етідибіи 

прессбванное ~ іїс1й ргезаїд 

призматйческое — 5їїсій ризтайсй 

прозрачное бесцвётное ^ 50с1а ітапѕра- 

гепіа шсоюга 

прокАтное, сырбе ~ веат Ъгиг Іатіпаї 

просвёчивающее — зи а ігапѕіисіаа 

противоослепляющее ~ (есоп) арагагоа- 

ге де ѕоаге йіп зи! соЇогаїй 

растворймоє — 5іїсій зола 

рифлёное ~ веат гіс1аї 

г. с избирательным поглощёнием зис!а 
си абзогойе з@еспуй 

г» с морбзом зной йугаїй / ш Ном де 
еһеаја 

-— с проволочной сеткой веат агтаї ; 
ѕ0с1а агтаїй 

светозащӣтное ~ зіїсій де ргоесйе їтро- 

їгіуа Гатілії : 

светорассбивающеє м» 51сі&4 @іЃигапій / 

діїигоаге де штта 

сигнальное ~ (е/соп) веат де зетпаНтаге 

силикатное — зи яйсайсй 

слойстое ~» зи а ягаййсаа 

смотровбе ~ (еїсоп) мізог, осһі де зис!а 
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стеклб 
солнцезащӣтное ~~ (есоп) зис!а де рго- 
тесііе сопіга гафайе! зо!аге 
стройтельное г» 511сІй де сопугисйе 
теплозащӣтное — зис!а ітрегтеабіїа Іа 
гате де саїдита (іпітагогії ) 
теплонепроницаемое ~ зис!а Іегтоігоїа- 
тоаге 
термостбйкое — зіїсід 1егточа ба 
трехслбйное ~ 5їїсій Ігіріех 
тугоплёвкое г» 5йсій вгеи Ригібііа 
увиблевое ~ зис! иуо! 
~ устбйчивое к радиации 511сІа гелізіепій 

Іа гадіації 

утолщённое. г» 511с14 їпвгоѕаіа 
филигранное о» реат јіугаї 
фотохрбмное ~ реат Гоюсгот 
хрустальное — 5ис!а сгізта! 
ячбистое - 5їїсій ѕропріоаѕа / шишисе- 


ага 
стеклобетби т. (тіг) Беїоп їгапзіисій /. де 
зисіа 


прозрачный -— Беоп е зис!а ігапзрагепі 
стеклоблбк т. (т) Мос / дай де зиаа 
бесцвётный о» Мос Че 5ї1сІа іпсоіог 
квадратный ~ Бос де 5йсій рагайс 
прямоугольный — Біос де зи а агерши- 
впіціаг 
светопрозрёчный и» Ыос де 51114 Ігапзіисід 
солнцезащитный ~ (гісоп) Біос де заса 
рагазо!аг 
цветной ~ Біос де ис! соіогаї 
стеклоббй т. (т) сіобигі де 5їсІа 
стекловата Г. (тік) уаїй де зис!а 
стекловбйлок т. (тік) рі51а де зис!а 
стекловолокнйт т. (тім) тагегіа! біп вібге 
де 5псіа 
стекловолокнб п. (тіг) НЬга де 5исій 
стеклоудержатель т. (е/) ашіе 
стекложгут т. (тіг) име іп Ыга де 5сІа 
стекложелезобетбн т. (тіғ) Беюп агтаї 
тгапзішсід 
сббрный ~ Бегоп агтаї (гапѕіисій ргеѓа- 
Ьгісаї сі 
стеклоизбл т. (тім) таѓегіа! ігоіапі ре Базі 
Че {еѕӣгигі ат Ябге де зис1а Й 
стеклокерамика Г. (тік) сегаписа уйгібіаїй 
стеклолента Г. (м) Бапай аш Нбге де 
5исій 
стеклом&сса Г. (тії) таза де 511с1а 
стекломат щ, (еісоп) заНеа іп Ибге йе 
зисій 
стекломозаика Г. (єісоп) тоғаіс де зи&а 
стеклонаполнӣтель т. (еїсоп) шпрішига йіп 
брге де 5іїсіа 
стеклообразный $йс!05 
стеклопакёт т. (еісот) веат Ян 
витринный — веат добій репіги мигіпа 
декоратйвный ^— веат Чаи Чесогайу 
клеёный — веат аи и іпсіеіаї 
окбнный г» веат ЧиЪи де Їегеазіга 





паяный — веат дФибій При 
сварнбй ~ распеї де зис!а 5идаї 
стеклопанёль {. (тіг) рапои де Бегоп ігап5- 
Лисій | 
стеклоперлитобетби т. (тіг) Беїоп де уег- 
тісиій си Папі де згісід зошЬИа 
стеклопластик т. (тіг) таза р!азйсё си Ибге 
де зи А 
листовой ~ разис си Ёрге де 5(1сІа іп Го! 
рулбнный — ріазіїс си Ибге йе 51ісІа іп 
гиїоигі - 
светопропускающий ~ р!азйс си Ибге де 
511с1а тгапзіисід 
слойстый ~ ріаѕіс си брге Фе зпс!а 5іга- 
пйсаг 
стеклоприпас т., огнеупбрный (пик) ргодиз 
Чіп ЗИСА геѓгасѓага 
стеклорёз т. (Іенп) діатапі Че їдіа! сеатигі 
стеклорогожка Г. (тік) горойпа аш Ибге 
ае 5іісіа 
стеклорубербид т. (ті) |езашга ат Ибге 
де ис ітаргевпаїай си Біит, горегоїд іп 
сездйигй де Ибге де ѕісіа 
утяжелённый — гибегоїд Чіп јеѕёсига де 
Нбге де 5(1с1а де ргешаѓе шагиа 
стеклотекстолйт т. (тік) гехіоїй фе 5исіа / 
ре Баха ае Сездагигі де зи ША 5 
стеклоткань Г. (тік) цезйшига (іп ПЬге) де 
зис1а 
стеклохӧлст т. 
зис1а 
стеклоэмаль Г. (тік). ета міїгіісаї 
стеклянный. де 5іісіа 
стекбльщик т. (1ейп) веатяа 
стёла Г. (агй) чей 
стелюга Г. (/ейп) 51еіа| ; сарга ; ѕсһеЈа ігапѕ- 
рогіабіїд / рогіатіма 
стемалӣт т. (тік) ета! 
стена Г. (еісоп) регее ; гід 
ажурная ~ регее регіогаї 
гу без окбнных проёмов регее ріп 
Гага вот! де Ѓегеѕіге 
боковая — регеѓе Іатега! 
брандмёуэрная ля регете де ргоесйе сопіта 
іпсепаїціці 
бревёнчатая ~ регее де Бігпе 
брусчатая ^^ регеіе йїп Іетп есагізаї , 
сори 
бутобетбнная ~ регеге йе Беоп сісіоріап 
гу в два кирпича регеїе Яіп даче іп 
Чоца сагатил 
внутренняя ~ регее имепог 
водонепроницдемая ~ регеїе ітрегтеабії ; 
(сп) есгап де еапзаге 
глинобйтная ~ регеїе іп атёНа Башій 
глиноплетнёвая ~ регеѓе Фе пиїіеіе {епсий 
си тогіаг де агёПа 
глинокаркасная м» регее си ѕсһеіег $ 
аг=Па 
глухая ~ регеїе ог / ріп 
двойная ~ регеїе ди: 
двухрядная крупноблбчная ^ регее ат 
Ыосигі таг си доий аѕіғе 


(тік) ра аш Ибге де 








стена 
двухслойная — у. стена, двойная 
деревянная ~ регее де Іетп 
задерживающая ~ регейе де гейпеге 
заполнающая ~ (каркаса) регеѓе йе ит- 
рішига (а ѕсћеіеіиіші) 
защитная ~ регее де ргоїесіе 
землебйтная ~ регеіе йіп рӣтіпі Бани 
зубчатая ~ регеїе діпуа! / сгепеіаї 
> из ячбистого бетбна реге!е йіп беѓоп се- 
шаг 
изолӣрованная г» регеіе ігоїіаї 
изолйрованная прбтив конденсата ~ реге- 
ге ігоіат сопіга сопдепзиїці З 
каменная ~» регеїе іп 210агіе йе ріаіга 
капитальная ~ регеіе / гіф де геліѕіепй 
каркасная ~ регеіе си ѕсһе1еї . 
каркасно-засыпная ~ регеїе си зспеїеї я 
иштрійтига у 
каркасно-листовдя г» регее си зспейей ўі 
1о0іе у 
каркасно-обшивная ~ регеіе си эсвее! 
зі саршзеа!а 
каркасно-панёльная ~, регеіе си ѕсһеІеї 
31 рапоигі ј 
каркасно-щитовая ~ регеїе си зспее я 
рапоигі ) 
керамйческая ~ регеїе іп таїегіаје сега- 
тісе 
кирпичная < регеїе аш гійдгіє де сӣгӣ- 
тіда М 
кирийчно-бетбнная ~ регеіе аш 21агіе де 
сӣгатіай си итріиѓига де беѓіоп 4 
кирийчно-блбчная г» реге!е Чіп Ыосигі де 
сагатіаа ИА 
кирпйчно-засыпная ~, регеїе ат гідагіе 
де сйгйтідй си итрішішга р 
колӧдцевая — регее си БОШ ТЮ 
консӧльная подпорная ~ 214 де ѕргіјіп іп 
сопѕо]а ) 
контрфбрсная ~ сопігаїогі, реге!є / 214 
си сопігаїогтигі 
крепостная ~ гід де саме д Ч 
крупноблбчная ~ регеіе йіп Ыосигі тагі 
крупнопанёльная ~ регеіе Ат рапоигі 
тагі 
легкобетбнная ~ грегеїе Аш Беїоп цог 
мазанковая г» регее де срігрісі де ра- 
таймі тепсиії си тогїаг де агёПа 
массйвная ^^ регеїе тазу 
межквартирная гу регеге їліге арагіатепіе 
мелкоблбчная ^^ регеіе йіп Біосигі тісі 
многопустбтная ~ регее си вот / си 
еуіййгі шире 
монолӣтная бетонная г» регеїе йіп Бегоп 
топо 
навесная ~ регее-согила Ж 
направляющая ^ (сі) регеїє де впіда| 
наружная — регеїе ехіегіог 
ненесущая ~ регеїе перогіапі 
несущая ~ регеїе рогіапі 
облегчённая ~ регее изог 
облицбванная — регеїе ріасаї 
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облицбванная файнсовой плиткой регее 

ріасаї си Ѓаіап{а 

обшивнёя ^^ регее де сйріибеаій 

огнестӧйкая м» регеіе 1впИиё / гедіѕіепї 

Іа Гос 

ограждающая ~ регее де іпсћійеге / де 

їаргејтиіге 

однорбдная — регеїе отовей ки 

однорбдная кёменная ~ регеїе ае гіддгіе 

оторепа де рига 

опӧрная ~ 214 де ѕргіјіп, регеїе де ге- 

т\ѕіеп{а 

основная ~ регее ргіпсіра! 

откбсная ~ регеїе таза! і 

оштукатуренная ~ регеїе їепсиії 

панёльная ^^ регеіе йіп рапоигі 

парапётная - 210 де рагареї 

плетёная ~ регее де пшее ітріеше 

плӧская ~ регеїе ріап 

подвальная ^^ регеїе де $1650! 

подвесная о» регее ѕиѕрепдаї 

подокбиная ~ рагареї де ѓегеазігӣ 

подпбрная ~ 210 де. эре. 

поперёчная ~ регее гапзуегза! » 

предохранӣтельная ~ (св) регеїе у 214 де 

агаа 

продбльная ~ регеїе тгапбуегза! 

пространственно-решбтчатая | 7 

зрайа! гейсаг И ] 

пустотблая гу регее біп тіфагіє си Бои 

разгрузочная ~ регеїе де дебсагсаге | 

~ разделйтельного тйпа регеїе деврагі- 
{ог / іпіегіог а! сіддїгії 

рубленная — у. стена, бревёнчатая 

гу ручнбй кладки регеіе аи. тапиа! й 

рядовёя внутренняя — регее имепог обі5- 

пий (/дуй сопдисіє де сапайзаге) 

— с воздушным прослбйком регее си 501 
іпгегіог 

— с термовкладышами регее си еіетепѓе 
гегтпоїгоіапіе іпсогрогаїе 

самонесущая ~ регеїе ачіорогіапі й 

сантехнйческая внутренняя ^^ регеіе їп- 

тегіог си сопдис!е де сапайзаге 

сборная ~ регеїе іп еіетепіе ргеѓа- 

Ыгісаѓе р 

^2 свбда, опбрная 24 де геахет а! боції 

сложенная на растворе ~ регеіе йіп 21- 

дагіе си тогіаг 5 

смёжная ~ регеѓіе де їгопіоп / адіасепі 

сплошная и» регее / 2і4 ріл 

стеклянная -» Регеїе @т 5ісій 

торцбвая г» регеіе бе сарё! / Ігопіаї 

упбрная ~ 21 де з5ргійп | 

утеплённая — регеїе ќегтоігојаї 

фасадная ~ регеїе де Ғајада | | 

фахверковая ~ регее де раіапіа 

фронтбнная ~ регеіе / 2а де бгопіоп 

фундаментная ~ 719 де Гипдайе 

ибкольная ~ регеіе де ѕосіц 

чердачная ~ гій де тапѕагӣё 


регеїе 








= 
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стена 


четырёхрядная крупноблбчная ~ регее 
си раїги азіге йіп Ыосигі тат 

щипцбвая ~ у. стена, фронтбнная 
щитовая ~ регеїе-рапой 


стена-ограда Г. (е/соп) 21а де їтргејтиіге 
стенд т. (биес) чапа, Бапс ; Бапс 4е ргоба 


диагностический ~ ѕїапа / Бапс Пе йар- 

поѕіїс 

гу для натяжёния арматуры (агт) Бапс 
де їепѕіопагеа агтатигіі і 

г» для обкатки Бапс Че года} 

испытательный ~ (срі) Бапс Фе іпсегсаге 

обкаточно-тормознбй о» Бапс йе годаге а 

їгіпеї 

протяжнбй ~ 5їапа де їгаѕ 

сбброчный ~ Бапс йе аѕатЫаге 


стёнка Г. (еїсоп) регеїе, тій (у. Я стена); 


шипа 

анкерная ~ регеїе Фе апсогаге . 

анкерная подибрная — 214 де зргідіп ап- 

согаї : 

арочная подпбрная ~ гій де 5ргійп їп 

агс 

гу балки шипа де ргіпай 

~ балки, волнӣстая шипа опаціаїй а егіп- 
гії 

= балки, перекрёстная шипа іпсгисізаїй 
а вгіплії 

= балки, решётчатая іпіта іп ге{еа а 
51711711 

~ балки, сквозная іпіта си воїшгі а 
НПИ 

гу балки, сплошная шипа ріп а ргіпаії 

барьбрная — регее де їпсћійеге 

берегоукрепйтельная подпорная ~ (сд) 

714 / регеѓе Фе зизИпеге-а_та!игИог 

боковая ~ выемки (1егаз) регеіе Іаїега! 

Яе дебіей 

бутовая — регсіє де ріаїгй Бгигй 

~ буровбй скважины (елп) регеїе а! 
зоп4е! де Гога] 

водобойная — (сл) регеїе / ргав 4ізіра- 

Тог / атогихог ; сопігабагаї 

— выработки (1егаб) регеѓе а! шегаги / 
а! зарашшигії 

гибкая ~ регее Мехльй 

гладкая ~ регеїе пееа 

гравитацибнная подибрная ~ (сп) гій е 

ѕргіјіп ргей 

двойная — регеіе Чаи 

дӧнная ~ (сп) регеіе де Рапа 

забӧрная —24 де їтргејтиіге 

забральная ~ (си) регеїе / мА їпесаї 

задняя ~ регеїе розіегіог 

звуконепроницаемая ~, регеїе Гопоїігоіапі 

консбльная подибрная ~; 244 де ѕргіјіп 

їп сопѕоЇа 

контрфорсная подпбрная — 214 де ѕргіјіп 

си сопігабогтигі 

концевая — (сй) үаїгӣ 


ледозащитная ~ (сп) регеїе де арагаге 

сопіга вне, ѕрагеће{ 

массйвная подпбрная ~ (сй) 214 де ѕргі- 

йп тазу 

набережная — (сп) ма де све 

направляющая ~ (сп) регеіе е сопди- 

сеге / де 54а] / де дїгіаге 

непронинаемая — регеіе ітрегтеабії ; 

тетігапа ітрегтеабіїй 

ньряющая — 214 іпіот5 

обратная ~ ү. стёнка, ныряющая 

огнеупбрная — регеїе геїгасіаг 

однорбдная ~ регеїе отобеп 

отббйная ~ (сі) ретеіе атогіїгог 

откидная ~ (сі) регеге габагабії 

опбрная ~ регее 4е ѕргіјіп 

~ отвёрстия регеіе йе рацгй 

~ откбса гід йе гасогӣаге (си їаіиг) 

~ падёния шлюза (сй) регеїеіе йе садеге 
а! есіцаеї 

перёдняя ~ гід Їгопіа! 

податливая ~ регеїе Йехібі! 

подпорная ~ без засыпки (сп) тій де 

зрыйпт #&г& итраига ИЕ 

подпбрная корббчатая ~ (сп) 21й йе ѕргі- 

Уп спезопаї / саѕеїаї 

подпбрная ряжевая ~ (сп) 21 де ѕргіјіп 

де сӣѕоаіе 

пбристая — регее рогоѕ 

причальная ~ (сп) регеїе де све 

промежуточная — регеїе іпіегтедіаг 

раздёльная ~ (сп) 214 де сопдисеге ; 

регеѓе дезрагіїїог 

расчленённая подпбрная ~ (сп) ма де 

ѕргіјіп ехесціаї йіп їгопѕоапе 

ребрӣстая — регее си пегуигі 

решётчатая ~ (балки) іпітӣ тейсш!ата а 

#712 

решётчатая полпбрная ~ (сй) 210 де зргі- 

Ла си 2Абг@е 

ряжевая подпбрная ~ (сп) 214 ае ѕргі- 


- йп іп сйѕоаіе 


свайная ~ (сп) регее йе раїріап5е / си 

зснее! де рИой; (сі, агит) раее де ріїојі 

сквозная — регеїе си гой 

слойстая — регеїе утгайИса! / сопѕітиії 

йіп аѕіғе 

соединйтельная — 214 де |есёига 

сплошная — (балки) шиий рііпё (а егіп- 

21) 

стблбчатая подпбрная — (сп) тій Фе ѕргі- 

Ла си яр! 

струенаправляющая ~ (сй) регае де ећі- 

Ча] / де йігіјаге / де сопаисеге 

ступенчатая подпбрная ~ 714 де ѕргіјіп 

іп пере 

тонкая — регеіе зиБге 

гу траншби (1егаз). регеіе Фе зараёшга 

ге, трубы (а[, 115) регеїс де {еауё / фе 
19) 

угловая подпбрная ~ (сп) мА де ѕргі- 

п де сої 

упбрная ~ (сі) гід е рісіог 


стёнка 
упругая ^ регеїе ејаѕіїс 
шероховатая ~ регеїе гитоѕ / азрги 
шкафная ~ (сп) ма де вагдд 
шпунтовая ~ (сп) регее / регӣеа де 
раїріап5е 
шпунтовая подпорная ~ (сі) 21а де ѕргі- 
ро аш раїріап5е 
щековая ~ регеїе Іаїега! 

стёнка-диафрагма Г. (еїсоп)  регеге-4іа- 
Ггаста 5 

стенка-отражатель Г. (сп) есгап; дебіесіог 

стеновбй де регеїе 

стенопись Ё. рістигай тигаїй 

стёпень Г. сга@; риїеге; ог@ш, ехропепі 

~ возгораемости (/егто) вгаа Фе іпйата- 
Ышеае 

г- гибкости (тес) вга@ / соебісіепі де 
Пехібітате 

~ гидратации (т!) ста@ де Шагатаге 

гу детализации проёкта (срі) вгаа де де- 
гайеге а ргоіесіціці 

г» деформации (тес) рга@ е йеѓогтаге 

гу долговёчности (таѕ) вгай де дигабії- 
тае 

г жёсткости задёлки (тес) вгай іе гі- 
8ідаїе а шсазгаги 

г» заводскбй готовности (ѓелп) ргай де 
рге!исгаге и2дпа!а 

г закручивания (тес) Іог8іцпе зресіїїса 

~ заполнёния (таз) сга@ де иппрієге 

~ звукопоглощёния (ас) вгаа де абзогр- 
Пе асизиса 

г. измельчёния (тії) сга@ фе тасіпаге / 
Че Гагітіаге 

г изменяемости систёмы (тес) сга@ де 
уагіабійтате а зізгетниіці 

г изнбса (таз) вгай де пгига 

гу консолидации (ое0і) вга@ йе сопѕо- 


| даге 

г- концентрации (тік) вгад / Гасіог де 
сопсепігате З 

— крутки (тес) вта@ де гӣѕисіге / де 
согѕішпе 


лу мелкозерийстости (тиг) вгай де пее 

гу нагрёва (іегто) огай де Їпсдїзіге 

^ нагрузки (таѕ) вгаа де іпсйгсате / де 
Роіозіге, соебісіеп! де 50Їсіїаге / де 
ѕагсіпа 

—‘ надёжности (таз) вгай де Гіабійате 

г наполнёния (таз) эта@ е итріеге 

г насыщёния (и!) вта@ де забагайе 

— насыщёния‘ известью (тіг) га 4еза- 
тогайе си уаг 

лу неравномёрности (таз) вгад де пецпі- 
Рогтіїаїе / Пе певшагиае 

г неустойчивости (тес) вта@ де іпѕга- 
Ьішате 

— обжига (т!) ргад де агдеге . 

г- однородности (лиг) вгад йе оторепі- 
тате 

- осадки (ве0Ё) вгай де іазаге 

г охлаждёния (/егто) -вгай ‘Че гасіге 
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~ пересыщёния пара (1егто) втад де 
ѕиргаѕаіига{іе а уарогіїог 

г» пластичности (тес) сга4 де ріазіїсітате 

плӧтности (]12) єгад Фе депзіїаїе / де 

сотрасіате 

г поворбта (грузоподъёмного крана) 

(таз) гад ае огіепіаге (а тасагаїеі) 

полвйжности (тес) вгад де тобійтате 

гу подвижности узлов (тес) вгай йе то- 
Бійсаге а подигіїог 

гу. предварйтельного расширёния (тегто) 
вгай де ехрапзшие ргейтіпага 

г» развйтия русла (лі) вгад де дегуо|- 


і 


і 


таге а аїбіеі (ипиі гій) 
г» разрежёния (12) вгад ае гагейеге 
~ разрыхлённости (1егаз) вгад де аЙпаге 
гу распушки (2е01) ргай де їпѓоіеге 
гу рассёяния (/і2) вгаа де @1зрегие 
гу расширения (/і2) вгад Яе деепиа / 
Че дезіїпдеге 
сборности (/ейп) єгад де ргеїабгісаге 
светопоглощёния (/12) вгай де абзогЬ- 
Пе а Іитіпіі 
своббды (тес) вгай йе ПБемае 
статйческой неопределимости (тес) 
вгаа е пейеѓегтіпаге 5айса 
~ сухости пара (/егто) вгай е иѕсаге а 
уарогіїог 
г твёрдости (тік) огай де Чигіїаіе 
г» текучести (ліг) вгай Фе Пиіанаѓе 
~ теплопоглощёния (/екто) ргай де аб- 
ѕогЫпе а сдідигії 
типизации (срі) вгад де Прігаге 
тбчности (1ейп, тес) вгай Фе ргесітів 
увлажнёния (т!) ргад йе итегіге 
уклбна єгад Пе демеге 
унификации (срі) вта@ е ипіѓісаге 
уплотнёния (1ега5) вга@ де ‘сотрас- 
аге / де іпдезаге 
устбйчивости (тес) вгай де 5іабіїаїе 
шероховатости (лес) огай е гиво- 
т\ќаќе 
стереобат т. (ағ) 5іегеобаї 
стереокомпаратор т. (сеоа) зіегеосотрага- 
гог 
стеребметр т. (сеоа) зіегеотеїги 
стереообмер т. (осой) ѕіегеовгаттеїгіе 
стереорама Г. (зе04) зіегеогата 
стереотип пт, архитектурный (агл) ѕіегео- 
Ир агпіестига! 
стереофонйя Ё. (№2) ѕїегеоѓопіе 


і 


і 


ОК 


ма) 


і 


і 


‚ стереофотограммётрия Г. (зеоа) ѕіегеоѓоіо- 


згаттеїгів 
стержень т. Багӣ, уегвеа, ціа 

анкерный ~ (еісоп) Багӣ / ја де апсогаге 
арматурный ~ (агт) Бага / уегвеа де 
агтдтига 

арматурный холодно - скрученньй гу 
(атт) Бага де Нег-Беюп гаѕисі Іа гесе 
арматурный — периодйческого профиля 
(агт) Бага йе агиашгА си ргой! регіодіс 
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стёржень 
арматурный ~ с отгибом (агт) Бага де 
агтаига рго ага 
гу. болышбй кривизны (тес) Бага де таге 
сигрига 
внецёнтренно-растянутый ~ (тес) Бага 
зойсиа!а Іа шИи4еге ехсепігіса 
внецёнтренно-сжатый ~ (тес) бага сот- 
ргітаїй ехсепігіс 
гибкий — (тес) Бага ПехіЫа 
гладкий арматурный ^^ (агт) Бага Фе аг- 
шашга паеаА 
г громоотвбда (е/) 14 йе рагаїгазпеї 
дополийтельньй => (тес) Бага ѕирітеп- 
{ага 
естёственно закрученный ~ Бага (0гѕ10- 
паїа паїига! 
железобетонный. г» (еїсоп) Бага (іп Бекоп 
агтаї 
жёсткий ~ (тес) Бага гівіаа 
~ жёсткости (е/соп) Бага ае гівійіхаге 
гу заклёпки (сте!) ја (согр) де пи 
идеально упругий м» (тес) Бага 14еа| 
еазиса 
изогнутый г» (тес) Бага іпсоуоіага 
клеёный г» (е/соп) бага шс1еа!а 
-— колонны (е/соп) согри соісапеї 
конькбвый ~ (екон) Бага де соата 
кривбй — (тес) Бага сигбаїа / сигБа 
криволинёйный =» у. стержень, кривой 
круглый г (тес) Бага гоѓіипаа / си ѕес- 
Нипе сігсціага 
лишний о» у. стержень, дополнйтельньй 
— малой кривизны (тес) Бага де сиг- 
Бига тіса 
монтажный г» (1ейп) Бага ае тома} 
направляющий г» (тес) візіега, Бага / 
ша де рһіааге 
~ некруглого сечёния (тес) Бага де ѕес- 
ипе песіхсшагй 
неразрезной ~ (тес) Бага сопіїпий 
несжимаемый — (тес) Бага іпсотрге- 
61а 
неупругий ~ (тес) бага песіачісй 
нулевой — (тес) Бага де еїогі пи! 
опорный — (тес) ЪЗг& де геахет 
основній гу (еісоп, тес) Бага ргіпсіраіа 
отӧгнутый ~ (тес) Бага соіа 
~ перемённого сечёния (тес) Бага си 
ѕесіцпе уагіабіїй / си ргобії регіойіс 
г» постоянного сечёния (тес) Бага си 
зесйипе сопѕїатій 
предварӣтельно-напряжённый ~ (е/соп) 
Бага ргеїепѕіопаіӣ 
призматйческий ге (еїсоп) Бага ризта- 
пса 
продӧльно-изгибдемый ~ (тес) Бага 5и- 
риза Іа Патбај 
продольный г» (е[соп) Бага юпЕцита!а 
прямой — (тес) Бага агеаріа / гесиНше 
прямолинёйный — у. стержень, прямӧй 


раббчий — у. стёржень, основнбй 
гу равного сопротивлёния (тес) Бага ае 
ева! гелізгепіа 
распределӣтельный ~ (агт) агтёшига де 
герагние 
растянуто-изгибаемый ~ (тес) Бага іпсо- 
уоіаїй си іпіпаеге 
растянутый -— (тес) Багӣ шипза 
г решётки (сте!) тАбгеа (Іа егіпда си 
гаргее) 
гу с вутами (еісоп) Бага си ѕсаѓе 
ие крюкбм, арматурный (агт) Бага де 
агта{ига си сіос 
~ с проушиной (гісоп) Бага си осш / 
си игесһе де ргіпаеге 
сварной ~ (е[соп) Бага / вгіпаа ѕидага 
сжато-избгнутьй ~ (тес) Бага сотргі- 
таїа $1 іпсоудіаї й 
сжатый — (тес) бага сошргипаа 
сквознбй ~ (еісоп) Бага си 2дбгеїе ; Бага 
си РОШ й ч 
составной — (еісоп, тес) бага сотриза 
сплошной ~ (е[соп) БагА си шипа ріпа 
ступёнчатый ~ (еїсоп) Бага си зесйипе 
1а ігерге 
стьковОй ~ (есоп) Бага де ІсБдішгй у 
Че ргеїцпеїге 
стыковой арматурный ~ (агт) бага де 
агтаге а гози и у 
тонкостённый = (тес) Бага си регей 
$4611 
трубчатый ~ (е{соп) Бага шощага 
тяговый 7» (/гап5) бага де (гасіцпе 
г. уплотнёния (сп) Бага Фе еѓапѕаге 
упругий ~ (тес) Бага еіазіїса 
упруговязкий - (тес) Бага еіазііса у15- 
соаза 
упругопластический ~ (тес) Бага еіаѕіо- 
р1азйса 
фиктивный — (тес). Бага Исйу& 
формбвочный ~ (тіг) пиех 
центрально-сжатый — (тес) Бага сотргі- 
таѓа сепігіс 
холодноскрӯченный -» (тіг) Бага ‘газа Іа 
гесе 
стержневой си Баге ; де Бага 
стеснёние п. ѕігапвшаге ; іприѕіаге 
г рекй (№14) іпвиѕќагеа але! ипиі гій 
стёсывание п. (іт) сіоріїге 
стёсывать (ри) ‘а сіорії 
стечёние п. (14) сопЙнеща 
стилобат т. (аги) 5йобаї 
стиль т. (агп) 501 
г- ампир 511 Етріге 
— ампир в Германии 511 Віедегтеіег 
архитектурный ~ я агрігесіигаї 
~ барбкко $1 Ъагос 
византийский — $Ш ЫтапИп 
готический — 911 войс 
интернациональный - 51 іпіегпаріопаї 
классический — $Ш сіазіс 
колониальный г» 9 союша! 


стиль 


мавританский — 511 танг 


онеоготйческий "м 511 пеовойс 


неоклассйческий — 511 пеосіазіс 
г. ренессанс 5111 а! Вепаѕегі 
~ рококб 51 гососо 
романский ~ 51 готап 


стирбл т. (тіг) ѕйгеп ; уіпіїбеплеп, ѓепіе- 


Шепа 


стбимость Ё. (ес) уаоаге ; со5і, рге{ 


общая — уаюаге ога! 

лу основных фбндов уаіоагеа іопдацтіог 
Пхе 

лу основных фобндов, восстановительная 

‚ уаюаге де 1пюосиие а ГопаигЦог йхе 

— основных фбндов, остаточная уа!оаге 
гдтаза а Гопдигіїог Ихе 

проёктная ^ продукции рге| де ргодисие 

ргоіесіаї 

смётная! ~ соѕі де суі 


стойка Ё (еїсоп) эр) топ(апі; геагет ; 


рор, Бриїштас; (дгит) сйшо; (осо) {8- 
ги5, јаіоп ; Байта 
анкерная ос» 51р Фе апсогаге 
го винтовбй лёстницы 5р сепига! а! ѕсӣ- 
ги їл ѕрігаіа 
висячая ~ рор ѕиѕрепӣаї 
вспомогательная ^ топіалі аихШаг 
вылвигАюшаяся ^ (таз) яр 1еезсор!с 
лу дверной рамы яр де иза 
деревянная ^^ 51р іл Іетп 
железобетӧнная ~ $Шр Чіп бегоп агтаї 
го жёсткости топіапі де гірійізаге 
инвентарная раздвижная — топіапі (е!е- 
ѕсоріс ае іпуепіаг 
кабельная ~ (е1) =прогі де са 
г каркаса 5р де сайги 
качдющаяся = Пр репашаг; топам! 
оѕсПапі 
контрфбрсная — 51р си ргоріса 
корббчатая — Ир / томат спевопа! 
крайняя — 51р де шагріпе 
монтажная => 50р де топіа) 
неподвйжная м» ріїоп / 51р Их 
несущая ~ “Ир рогіапі 
одинбчная — Ир ігоіаї 
— окбнной коробки регүа2 Че ѓегеаѕігӣ 
- опалубки 5р де соїта| 
опорная ~ 50р де геахет 
опбрная ~ затвора (сі) вгіпаа Іатегаіа 
а зїахПеі 
перйльная ~ 51р йе Ба1Іиѕігада ( 
пневматическая ^^ (таз) ѕирогі рпентаис 
поддёрживающая — 51р де зи іпеге 
подпорная ~ у. стойка, поддерживающая 
портальная — Ир йе рома! 
позтажная ^ 51р е їпаЦітеа чаш 
еѓај 5 
промежуточная — 51р імегтедїіаг 
раздвижная ~ у. стбйка, выдвигающаяся 
— рёмы у. стойка каркаса 
решётчатая — 5ЙЇр си 2аргеје 
сквозная ~ у. стойка, решётчатая 
составная ^^ 5р сотриѕ 
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спаренная ~ 51р їтрегесіеа! 
сплощная- ~ $р ріл 
срёдняя ~ 51р мШосш, топа / “р 
сепіта! 3 
ступёнчатая — 5101р іп Ігеріе 
телескопйческая - у. стбика, раздвижная 
торцбвая — 51р е сараї 
трубчатая ~ 5011р шЬчіаг Р 
угловая ~ 51р де сої| 
упорная ~ ргоріеа 
г» фахвёрка топіапі де вгіпаа си хӣргеіе 
г. фермы топіапі де Ѓегтӣ 
— фёрмы, опбрная топіапі де геазет а! 
ипе! єгіпгі си 2абгее 
— фёрмы, растянутая топа! зайо5 а! 
цпеї вг!121 си харгеје 
гу. фёрмы, сжатая тогиапии сотргітаї аї 
шпеї 271171 си 2абгее 
шандӧрная о» (сп) ур де вај 
шарнйрная о» тошапе агіїсціаї 
щитовая ~ (сп) топіапі де згаміїй 
стойка-фиксАтор т. (еїсоп) 5р де Пхаге 
стойкий геліѕіепі ; маби 
стойкость Г. гейчениа ; Фигабійтате ; з(абій- 
тате 
абразйвная ~ гелізіепій 1а абгаічпе 
— в агрессивных средах геліѕ‹епіа їп те- 
дії астезуе 
гу в окислӣтельной средё гелізіепіуй їп те- 
іи охідапі 
коррозибнная ^^ гелізіепій іа согодипе 
относйтельная ~ стбчных вод 5'абійа- 
теа геіайуд а арејог цтаїе 
г. при хранёнии шаНегаб!иае 1а 5іосаге 
— побтив атмосферных воздёйствий ге- 
т\51епій Іа согогійпе аітозѓегісӣ 
— против коррбзии у. стойкость корро- 
зибнная 
г против ржавления гегізтепій іа гивіпда 
/ Ла гивіпіге 
— прбтив растрёскивания гегізепуй 1а #- 
зигаге р 
. термическая ~ зіабійате / ге215\еп{а Тег- 
тіса 
устёлостная ~ (тес) геліѕіепій Іа обо- 
зеа!а 
физйческая ~ з1абіїате Пса 
химйческая ~ згабійате спітіса 
стбйло п. (сі) 1ос де вагаге / Че гетіга- 
ге; (сасг) Боха ; заці у 
сток т. (14!) сигееге, 5сигреге; дебії у 5і- 
гоіге; (сл) аеуегѕог, сапа! де ѕсигвеге 
бытовой ~ ѕсигреге паїигаіа / пегеєміа- 
грата А 
внутренний ~ ѕсигреге зибіегапа / иие- 
гіоагё 5 
г» воды Чеуегзагеа ареї, Чефиы! ареї 
головой — дебії аппа] 
22 дождевих вод ѕсигвегеа ареіог де ріоаів 
естёственный ^ дебії патїигаї 
зарегулированный ^— дери гевиіагігаї 











сток - 378 


сток 

зимний — дебії де іагпд 

лйвнезый ~ дебії гогепііа!| ; ѕсигвеге @і- 
гесід (Ши ауег5а) 

максимальный ~ дебії тахіт 
межённый — 5сигееге Іа еїіа| 

мёсячный ~ ѕсигвеге шпага, дебії Шшпаг 
мёстный ~ дебії Іосаї 

минимальный ~ дебії тіпіт, зсигоеге ті- 


осветйтельный г» (еі) $Шр е йитіпаге 

пикётный — (вео) рісһеї 

пропйтанньй — (е/) 5р ітргевпаї 

пустотёлый — (е!) 5р си воши 

решётчатый ~ (гісоп) 5йр / рШоп си 

24ргеіе 

~ С двойным кронштейном (е/) р си 
дона сопзое 

г» с контрфбрсами (есоп) 5011р си соп- 
тгаогіигі 

~ с кронштейном (е!) 51р сы сопѕоіа 


сторона 


низовая ^ плотйны (сл) рагіеа йіп ауа] 
а Багаїціші 

оборбтная ~ Га{й ориѕӣ ; уегзо | | 
перёдняя — рамеа діпаїпіе / аш Ғаҳа 


- прилежащая — раме адіасепій / аїдіигата 


смёжная ~ у. сторона, прилежащая 
солнечная ~ раме їпѕогиа | 
тыловая ^ доз, рагіеа Фогза!а / іп ѕраїе 
~ уклбна (агит) Іаїига рапіеї 

- хбда (єго) Шпіе де дгитииїте 
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ду провисёния у. стрела провёса і 

ду прогиба (тес) 5йреагй де іпсоуоіете 

расчётная ~ (тес) зйреаїй 1еогейса / 

саїсиіата 

решётчатая ~ рга} си табгеіе 

г» свбда (еїсоп) зАвема Боції | 

телескопйческая ~ га} іеіеѕсоріс 

г экскаватора Ъга{ де ехсауатог 
стрёлка Г. (таз) ас (іпаїсаїог) (сі) таса?, 





піта - : у ~ с оттяжкой (еісоп) $Шр си гап 
незарегулированньй ~ 4еби пегевміагі- ~ с подкбсом (еісоп) 51р си сопігаѓіѕ& 
таї ; зсигяєге пагигад сдвбенный ~ (еісоп) Ир алым 


зспітдг де са!е 
автоматйческая ~ таса ашотаї 
входная ~ тасаг е іпігаге, ртіти! тасаг 


стбчньшй де 5сигвеге 
стоя Г. (агл) рогис 
—<тояк т. сооапа 


повёрхностный ~ дебії де ѕиргаѓа{а / ѕи- 
регіїсіа! 
подзёмный — дебії зибіегап 
дер гішиї 
ный ~ ѕсигвеге Іа 5иргаїа|й ѕир 
асйинеа огаунаи 
сифонный ~ ѕсигееге си ${оп 
СКЛОНОЗЬЙ ~ 5ігоїге ре уегѕапі 
снеговой ~ 5сигрегеа аре! ргоуепіге йіп 
торігеа гарегіїог 
твёрдый ~ (апу) дебії зопа 
стол т, таза; рапс 
вибрационный г» (таз, пи") таза уірга- 
гоаге / уфгаша 
вращающийся - (тіг) таза гоѓайуа 
диспётчерский о» (е/) таза / рапои де 
сотапаід 
подъёмный г» планшета сцены (сѕс) ріаї- 
їогта гідісагоаге а ѕсепеі 
г Управления у. стол, диспётчерский 
шлифовальный ~ (ітес) таза де $еѓии 
столб. т. 50р; сооапА; ріїоп; топіапі 
г А-образный (Ісіе) эр іп Ѓогтаӣ- де А 





составной — (е[соп) 51р сотриз 
ствбрный ~ (‹ео4) Ба1і2й де їгаѕец ; (сй) 
топіалі Биѕсаї (а есига) 
стеновой ~ (еїсоп) 5р е регеге 
стрӧенный — (е[соп) 50р Ігірій 

‚ телеграфный — (1ее) Ир 1@евгайс 
~ Т-образный (е/) $Шр ш гта іе Т 
троллёйный ~ (е) ѕ@1рш шие! де тойи 
трубчатый — (е/) эр їџБшаг 
угловой ~ (е[, есоп) эр де сої 
указательный ~ (ит) 5р іпаіса(ог 
фундаментный — (е/соп) р де Гипдайе 
цёльный -— (есоп) яр ріп 

стблбик т. ѕирогі ; союапё; 5р е сопѕо- 
Ціаге / Яе ѕиѕіпеге ; рор; топіапі 
бетбнньй 2» (еїсоп) ѕирогі де Бегоп 
гу грунта (гео) тагіог де ратіпі 
деревянный ~ (есоп) зирогі де Іетп 
кирпичный ~~~ (еїсоп) зирогі де гіддгіє 
парапётный ~ (агй) Башяги 
пикётный ~ (2е04) ріспеї 
~ под рандбалку (е/сол) ріїої ѕсигі зч 6 
8гіпда Фе сепшга 


вентилйруемьій канализацибнньй — (а!) 
союапа де уепійаге а сапай?агії 
вентиляцибнный ~ (уелі) соїоапя де уеп- 
шаге 

водостбчный ^ (1151) союалй де 5сигбеге 
а аре! 

газовый ^ (115) соіоапа фе рате | 
главный подающий = (115) союапа ргіп- 
сіраіа де аШлел!аге 

канализацибнный — (а!) соїоапа де сапа- 
Птаге 

обратный ~ (1151) соіоапӣ Че іпіоагсеге 
отопительный ^ (/егто) союапа де їпса]- 
иге 

лу отоплёния у, стояк, отопительный 
подающий ~ (1151) соїоапа Че айтепіаге 
пожарный — (1151) со!оапа де іпсепііш 
гу прбволок (сі) соЇоапё де сабіигі 
стбчный канализацибнньй ~ (а!) союа- 
пй де ѕсигвеге а сапайагії о 

гу стройтельных лесбв (/епп) ѕсһе1а | 
~ электропровбдки (е1) соїоапа де сабіигі 


а! 5іацеї 

выходная ~ таса Че 1еуге 

замкнутая ~ таса2 іпгдуогії / Ыосаї 

запертая ^^ у. стрёлка, замкнутая 

защитная ~ таса2 де рготесие / де асо- 

регіге | і 

обгонная ~ таса» а! Шме! де еунаге 

отжймная => тасах си Ши! еіазісе / де 

агсшге 

охранная ~ у. стрёлка, замкнутая 

— примыкания тасаг де )опсиипе / де 
гасогдаге 

разделительная ~ таса2 бе ѕерагаге 

сбрасывающая ~, тасаг бе йехіеге 

централизбванная ~ тасат сепігайгат 


стрёльчатый (агл) овімаї, їп овіуй 
стрёмя Г. (для креплёния водосточных труб) 


(еітеї) Бгдага де Бигіап 


стремянка Г. (іенп) ѕсага тобі / ачЫа ; 


(те!) Ъгіаа ; Бгацага 
малярная ~ зсага де 2иргау 
монтажная о» ѕсага де топа} 














еіесігісе стрёнга Г. (еітеі) їогоп (ае са ш) 


анкерный ~ (е/соп) эр Фе апсогаге й О 
Ў | і стоянка оргіге ; 51а{іопаге ; (4кит) рагсаге;  стрингер т. (ей) 1оп]егоп 


6 М предёльный м» (сі) тагса де зівигапій 
бетонный ~ (е/) “Ир де Беюп 


столбостав т. (таз) тазша / иа) Фе ріап- 


г в оббйме (еіїсоп) 51р [тега 

верейльньй - (сп) топіапіці гигіопиіці 

водяной ~ (/12) союапа Яе арӣ 

ворбтный — (есоп) 9Шр де роама 

двухконсольный - (ее) 51р си оца 

сопзо|е 

деревянный — (е/) ур де Іетп 

железобетонный — (е) ур аш Беїоп 

агтаї 3 

линёйный — (е/, 1е!е) 5р де Ише 

межевой — (вео4) зШр де һоѓаг 

гу жидкости (2) сооапа ае Исша 

забитый — (еїсоп) рПоп Баш 

заббрный — (е/сол) 5р де вага 

~ из стальных труб (еїсоп) яр аш ш- 
бигі де офеь эр кцбиіаг теайс 

~ из тёсаного камня (е/соп) яр ант ріаї- 
га де таһе 

несущий — (есоп) зіЙр рогіапі 

ограничӣтельный путевой ~ (агит, веоа) 

Богпа гийега 

одноконсбльный — (е1) 5011р си о сопзо!й 

оконёчный ~ (е/) зШр Фе сарді 

опорный — (сзиб) зр де ‘зизипеге 


хар 5рі 
стблбчатый си / йіп р: 
столяр т. (Іт, 1ейп) Итр!аг 
столярный е йтріагіе 
стоп-кнӧпка Ё. (е/, * таз) Ъшоп де оргіге 
стоп-лӣния Г. (сі) Шше де оргіге 
стопа Е. зпуа, ргатааа 
стопировщик т. (/ейп) зпуииог 
сторожбк т. (агит, вео4) эр де рісһехај 
сторона Г. раме ; Га|а; Іаїига ; зепз, аігесіїе 
блӣжняя ~ 1ашга аргор!ата 

боковая ^^ Напс 

вёрхняя ~ раме ѕирегіоага; ех!га4о$ 
входная ~ рагіеа де іпігағе 

выходная ~ рамеа е іеѕіге 

дальняя ~ Іатига дерагіага 

завётренная ~ раме Ѓегйа де уїпі 
задняя - раме роѕѓегіоага / анз@агат 
левая ~ рагіеа Ипа 

лицевая — раме Ггопа!й / діпаїпіє, ра- 
гатепі 

навётренная ~ Іаїигд ехриѕа Іа уїпі 
нагбрная ~ (сл) рамеа йіп атоме 
напбрная — у. сторона нагбрная 





рагсај ; (с/) ѕіа[іе, Іос Пе вагаге / де ма- строгальный Яе гарогаї 


Нопаге / де оргіге У 
автомобйльная крытая ~ ос асореги де 
рагсаге а ашоуемсшеюг 

подзёмная ~ рагсај зиМегап 
туристская — сатріпе 


стрела Г. завеа!А; (таз) Бга|; (тах) їпді- 


сагог; (акп) оріуд 0 

— арки (еісоп) завеаа агсшиі 

= балки (тес) ѕёвеаїа вгіпаїї | 

балочная ~ Бга їп Ёогтӣ де вп9а 

г» дугй у ; стрела арки 

гу копра га; Фе ѕопеіӣ 

гу крана Бга{ де тасага р 

гу крана, поворотная га} гоптог де та- 

сага 

крана, прямая Бга{ агер! бе тасага 

крана, решётчатая Бга| де тасага тАб- 

теше / си таргеје И 

~ крана, сплошная Бга| де тасага си 1017 
ша ріпа ~ 

поворбтная ~, Бга} ріуогапі 

~ подъёма арки у. стрела арки 

г провёса (тес) зэёвема філ вгешатеа 
ргорме; (е1) ѕареаѓа Пит: @есилсе 


і 


і 


строгальщик т. (/тес) габоїог, Інсгдіог 1а 


габо!е2а 


стрӧганый (/т) падеши, веш; (пес) га- 


Богаї 


строгание п. (І т) подециге, вепите ; (І тес) 


гарогаге 

~ в фальц гіпдеїціге си ѓа 

— в шпунт гіпдеіціге іп шас | й 

— в шпунт и гребень гіпдеїціге їп іатіа 
51 шас й 

г рубанком гіпдеїціге си гіпдеача 

фигурное ~ гіпаєїцігеа спабисагШог 

черновбе — пидеците ргиїй, девгобате 

чистовбе — гіпдеіціге сигата 


строгать (Іт) а тіпдеїці, а зепи; (Ітес) 


а габо{а ` 


строёние п. сіддіге; сопутисйе ; угисига ; 


едійїсім / 

арочное ~ (еісоп) ‘сопѕігисіе їп агс 
балонное пролётное ~ (еїсоп) ѕпргаѕігис- 
{ига Фи ргіп2і 

безбалочное пролётное ~ (еЇсоп) ѕирга- 
тгистата Гага вгіпгі 5 ў 
бревёнчатое м» (еісоп) сопѕігысе де бігпе 
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строёние 
верхнеє г» (4гит) ітЫгйсётіпіе / ѕирга- 
ѕігисїига а дгитиїші 
вёрхнее — моста (роа) зиргазігистигй ‘йе 
род / а родміші й 
вёрхнее г» путй (агит) зиргазігистигд а 
сай / а шие 
~ годйчных колёц (17) 5ігисіига сегси- 
гіїог (апиаіе) 
~ грунта (веої) ѕігисіцга 580іціці 
гӯбчатое ~ ѕїгисіцгй ѕропріоаѕӣ 
^^ древесйны (1т) з5ігисіига Іетпиіці 
закрытое пролётное ~ (е/соп) ѕиргаѕігис- 
тога іпсһіѕа 
зернйстое — (тік) зігистигй этапиага 
инвентарное пролётное ~ (1ейп) ѕирга- 
гисшига де іпуепіаг 
корббчатое пролётное ~ (еісоп) ѕирга- 
5їгисіцгда саѕеѓаіа 
корббчатое пролётное надарочное ~ (е/- 
`соп) зиргазігисгига сазеа!а ре агсе 
надсводное ~ (гісоп) сопягисйе деазирга 
Боци 
неразрезнбе пролётное ~ (е/соп) ѕирга- 
5їгисіцга сопіїпиа 
нижнее ~ (сј, гит) іпігазігистига 
открытое пролётное ~ (еїсоп) ѕиргаѕігис- 
{ига деѕсһіѕ& 
плӣтное пролётное ~, (е/сол) зиргаягис- 
тига дзіаїй 
подвеснбе пролётное ~ (е/сол) ѕиргаѕігис- 
їшга ѕиѕрепӣаїа 
пролётное ~ (е/соп) ѕиргаѕігисішга 
пролётное ребрӣстое ~ ѕиргаѕігисіига си 
пегуйгі } 
~ путй, нижнее (4гит) шЁгазгистига а 
сай 
сквознбе надарочное ~ (еїсоп) сопѕігис- 
йе ре агсе йеѕсһіѕе 
слойстое ~ (веоі) ѕігисішгӣ ѕіѕіоаѕа 
сплошнбе надарочное ~ (е[соп) сопѕігис- 
пе ре агсе таѕіуе 
чешуйчатое ~ (єго!) угистига ітЬгасаїй 
їп 50121 
ячёистое ~» (е/соп) зігисішга а]уеоІіа- 
га / сеішага 
строжка Г. у. строгание 
стройтель т. (ѓелп) сопзігисіог 
стройтельный Че соп5ігисрі 
стройтельство п. сопзігисііє ; ехесийа- соп- 
зїгисііві, сопѕігиіге 
автодорбжное — сопѕігисіе ае ашіоѕїгӣлі 
антисейсмическое — сопѕігисіе апііѕеіѕ- 
тіса 
архитектурное — сопѕігисіе агпігесіопіса 
азролрбмное — сопѕігисе йе аегойготигі 
бетбнное ~, сопзігисіїв де Беюп 
блбчное ~‹ сопѕігисйе ат Біосигі ргеѓа- 
Ьгісаїе 
гидротехнйческое => ехесиіагеа йе соп- 
ѕігисі рпідгоїенпісе 


гидроэнергетйческое ~ сопзігисііє де Іи- 

сгагі һігоепегрейсе 

городскбе — сопѕігисіі игБапе 

гражданское ~ сопягисш сіуіе 

дорбжное ~ сопѕігисіі гийеге / де ги- 

тигі 

железнодорожное — сопѕігисјіі Гегоміаге 

жилищное — сопѕігисііі / сопзігціге Фе Іо- 

спице 

индустриальное ~ ехесийе іпацзїгіайаїй 

а сопѕігисог 

капитальное ~ сопугисй сариае 

капитальное ~ культӯрно-бытовбго наз- 

начёния сопзігисіє саріїаїй де іпіеге5 50- 

сіаї-сиигаї 

коммунальное г» сопзігисіії сотипа!е / йе 

дезегуїге сотипаїд 

крупноблбчное ~ сопигисйе іп Ыюосим 

таг! ргеїабгісате 

крупнопанёльное ~ сопѕігисйе йіп ра- 

поигі тагі 

культурно-бытовбе ~~ сопѕігисіі зосіаї- 

сиигаје М 

курбртное ~ сопѕігис[іе де 5іаціипі езНуа!е 

массовое — сопѕігисііі їп тазй / їп ѕегіе 

таге 

мелиоратйвное — ехесийе де Іисгӣгі реп- 

ти ітбипдгаргі Рипсіаге 

~ назёмных сооружёний ехесийе де Іш- 
сгаг! де сопѕігисїі 5иргаїегапе 

~ на плаву ехесијіе де Іисгӣгі 4е` соп- 
5(гисрі ре ропіоапе (ре согригі рішії- 
Іоаге) 

незавершённое ~ сопѕігисіе пеіегтіпа!ӣ 

~ очередями геаНхагеа сопугисйе ре 
еѓаре 

~ подзёмных сооружёний ехесціагеа е 
Іисгагі де сопѕігисііі зибіегапе 

подрядное ~ сопѕігисўіе їп апігергі2& 

полносббрное ~, сопзігисе йіп еіетепіе 

ргеѓаБгісаїе - 

портбвое ~ сопзігисіі рогшаге 

поселковое ~ сопѕігисіе е азегдгі рори- 

Іаѓе 

промышленное — сопѕігис{іі ілаиѕігіаіе 

рассредотбченное ~ геаігаге йе Іисгӣгі 

де сопѕігисіе дезсепігайтате 

садбво-парковое — атепајаге йе зрафи 

уегі 

сббрное ~ сопбігисііє аш (еетете) рге- 

Ғабгісаїе 

сезбнное ~ сопугисйе 5егошега 

сёльское ~ сопзігисіі гига 

сельскохозяйственное ~ сопѕігисііі авгі- 


сое 
скоростнбе потбчное ~ сопягисйе гарі- 


аа їп 111 М 
сосредотбченное — геаНхаге де шсгам 
Че сопѕігисіе сепігайтате 

стадӣйное ~ соп5ігисіїе ре баге 
транспортное ~ сопзігисій їп ігапзрогіигі 
туннёльное ~ соп5ігисіїв е шпее 
экспериментальное ~» сопѕігисйе ехрегі- 
тепа!д 


А 


С 





стройтельство 
энергетическое — сопѕігисіе епегвейса 
стрбить а сопѕїгиі, а ед Иса 
г кривую (зе04) а сопѕігиі / а ‘таза о 
сигра 
стройдвор т. Баха де сопзігисії 
стройинвентарь т. іпуспіаг де сопутисйе 
стройка Г. запйег; сопѕігисіе ; сіддїге їп 
сопѕігис(іе А 
стройконтбра Ї. їпігергіпдеге де сопугаси 
стройлёс т. (іт) Іетп де сопзігисне 
стройматериалы т. рі. (тіг) таїегіаїв де 
сопзгисе 
строймеханйзм т. таушй де сопягисйе 
стройорганизация Ё. іпігергіпдеге / ограпі- 
запе де сопѕігис[іі 
стройплощадка Г. 5апіїег де сопѕігисре 
дорожная ~ запиег де сопѕітисіе а дги- 
тигіог 
стройфинялан т. (ес) ріап йпапсіаг де соп- 
Гис 
строп т. ((ейн) бисій ; @вромИу де азафаге 
двухветвевой ~ @іѕро2ійу де ара{аге си 


оџа бга(е 
канатный ~, Ьисіа де са и 
кольцевой — Бис!А іпеіага 


полуавтоматйческий — фізрогіїїу де авй- 
{аге ѕетіашотаї 1 
цепной — @5ромиу Че ава{аге си Іапі 
четырёхветвевбй ~ дїзрогійу де арајаге си 
раїги Бга{е 

стропила п. рі. (еісол) саргіогі 
вальмовые 7» рапа де соатӣ 
висячие — Гегтё си ип рор 
висячие ~ с затяжкой Ѓегтӣ си Игаи 
двускатные ~ Ѓегта си дош раме 
наслӧнные ~ Ѓегта ре 5саппе 
односкатные — Ѓегта си о рама 
подкбсные наслбнные — Ғегта ре 5сайпе 
си сопігаЁіѕе 
ригельные наслбнные — Їегтід-тасаз 
шатрӧвые ~ Їегтд Яе асорег5$ рігаті- 
да! 

стропильньй (еїсоп) Яе асорегі5; де-заг- 
рапіа 

стропбвка Г. (Іепп) Гіхаге / Іеваге / арӣ- 
{аге Іа сігііве де гійісаге 

струбийна Г. (1ейн) ргезй де тіпа (си $и- 
тиф) 

струг м. (таб) ря Че шуейат; (Іт) гіп- 
деа сіорійоаге 
дорбжный ~ эгедег. 
траннійньй ^ огедег репіги 5апригі 

струг-погрузчик т. (аз) стедег ееуаюг 

струг-таран (таз). ршх Фпапис 

стругать у. строгать 

стружка Г. (І тес) азсше; ѕрап; (/т) ‘аа; 
древёсная — (т) аѕсһіе де Іетп, ‘аа; 
1паи$ича| / де Іетп 
металлическая — (тес) аѕсһіе тегаїса 
отдёлочная — (тіг) азспіє де Иша} 

струйться (ліе). а сигее; а 5егриі; а ѕе 
ргеНпзе 
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струйка Г. (114) ута / бг де сигепі 
структура Ё. 5ігистига ; аїсдішіге 

архитектурная - (агй) ѕігисічга агһі- 

тестигаїа 

архитектурно-планирбвочная ~ (иб) 

ягисшга де ѕіѕіетайғаге агһіќесгигаіа 

внутренняя — (тік) ѕігисіигӣ іпіегпа 

волокнистая ~ (тік) ѕігисішга Ибгоаза 

~ вяжущего (т) зігистига Напішіці 

гибкая планирбвочная — (игі) зігастига 

Йехіріа де я$етайхаге 

гранулитовая ~ (тиг) зігистигд вгапціага 

т» грунта (єеої) зігисіига Тегепиіці 

~ жйлищного стройтельства (агії) ѕігис- 
тога сопягасйег Фе Іосціпіє 

зернйстая — у. структура, гранулйтовая 

~ излома (пи) 5ігисіцга гаріигії 

— капитальных вложений (ес) игисшга 
іпуез ог 

коагуляцибнная — (иг) ѕігисішга соави- 

їаїа ` 

композицибнная - (агй, инр) 8(гистига 

сотрогінопаїд 

кристаллическая ~ (тіг) ѕігисішга сгізга- 

Попа х 

крупнозернӣстая — (тік) зігисіцгй тас- 

гобгапціага / си вгапшајіе таге 

мелкозернӣстая — (тік) ѕігисішга си рга- 

пшайе Ипа 

многослойная ~ (тіг) ѕігисімга іа ша! 

шине 5їгаїигі 

г населения (игр) ѕігисїига роршайе! 

гу населения, возрастная (игб) 5ігисіига 
роршайе! аира уха 

гу населения, демографическая (игр) 
зігистига деторгаНса а рорша{іеї 

объёмно-пространственная ~ (еїсоп) 

5ігисіига уоштейлса зрайа!а ‘ 

~ основных фондов (ес) 5їгис(ига Гопди- 
гог йхе 

планирбвочная — (иг) ѕігис(чга е 515- 

{етаН2аге 

пластйнчатая — (тік) утисага 1ате!ага 

полосчатая — (пиг) ѕігисімгй 5(гіаїй 

<.пбчвы (2601) зігисіцга зошЦи 

~ промышленного стройтельства (ай) 
5їгисійга сопѕігис Шог іпди5зігіаїе 

пространственная — (агл) зігисіига зра- 

паа 

гу расселёния (игр) зігистига герагиза- 
ги рорша{іеї 

решётчатая — (/і2) з8ігисішой їп гщеа 

~ с мембранной крбвлей (еїсоп) 5ігис- 
ига репіги асорегіз-тетгапд 

сетчатая ~ (іс) зігисіига гейсшага 

слойстая — (т!) зігисіцтй 8ігайогуй 

сбтовая ~ (ріазі) зігасійтй сеішагӣ / їп 

Таєцге 

стекловатая ~~ (тік) игасйша уйгоаза / 

ѕисІоаѕӣ 

тектонйческая ~ (2е01) ѕігисіогӣ іесіопісӣ 


- 
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структура 
тӧчечная ~ (агй) ѕігисішга рипсшайа 
чешӯйчатая ~ (вео) ѕігисішга їп 50121 
ячбистая ~ (еісот) 5ігасіига аімеоіага 
струна Г. соагаа, ѕігипа 
стальная ~ соаг4а де о{е! 
струнка Г. (саєг) ѕігипей ; (сії) Іеєдгига де 
загай 
струнобетбн т. (5е!) Беюп агтаї си аг- 
табига діп соагде / ат бге зибрігі 
струнопакёт т. (агт) сабій си йге рге- 
{епзюпае 
струя Ї. јег; бауоь уїпа Шиаа 
з» воды (ШГ) је / уїпа Фе ара 
воздушная ~ (успі) је / уша / сигепі 
Че аег 
тепловая ~ ({егто) ]е! 1егиис 
топливная ~ (та$, ѓеғто) је де сотЬизН- 
Ы 
студка Г. (тіг) гйсіге 
стук т. Ба'аіе ; сіосдпії, |асапи; 1оупига; 
уе) ое) 
стул т. фундаментный (геісоп) розіатепі; 
сарга-Гипдатепі 
ступёнчатый їгеріаї, єгадаї; си / їп пере 
ступень Г. (еісоп) їгеарі& 
блочная — ігеарій-Ыос 
верхняя фрӣзовая ~ (геарій а раїегиіші 
ѕирегіог 
железобетбнная ^ ігеарій 4іп Бероп аг- 
таї 
забёжная ~ їгеарій тобіїд 
каменная ~ ігеарій ат ріаїга 
гу колбнны їгеарій де яр 
лестничная ~ їгеарій аё ѕсага 
набивная ~ ігеарій топо 
нижняя фризовая ~ ігеарій а райеги- 
Ци іпѓегіог 
облегчённая ~ ігеарій иѕигаіа 
плӣтчатая - ігеарій іп Фогша ае раса 
промежуточная ~ ігеар‹а іпіегтедіага 
пустотблая ~ ігеарій си воіогі 
рядовая ~ ігеарій сигепід 
сплошная ~ ігеаріа ріла 
треугольная — ігеарій їгіипрһішага 
угловая ~ ігеарій ипеһішага 
гу фундамента ігеар‹а ае Гипдайе 
шлюзная - (сп) ігеар‹а ае есига 
г эскалатора ігеарій де ѕсага гиіаній 
ступёнька Ё. у. ступень 
ступйца #. (таў) Бис 
жтык т. іпспеіеіига, їтбіпаге, го5і, јопсіи- 
е; (сі) јоапіа 
арматурный - (агт) ітбіпаге а баге- 
Іог де агтёїига 
г балки (е[соп) гоѕі де їтЫіпаге а чипе! 
Бгіп2і 
‚ бетбнный монолитный ~ (еїсоп) гоѕі де 
Бегоп їигпаї ре с 
~ в чётверть (т) іпаддіге / ітбіпаге 
си Гай 


вертикальный м» (еїсоп) їтбіпаге уеги- 

сад 

~ внапуск (еісоп) ітбіпаге ргіп ѕиргари- 
пеге 

г. внахлёстку (еісоп) їтЫіпаге їп саріа- 
та 

~ впритык (есоп) їтбіпаге сар Іа сар 

~ вразбежку (е{соп) јоапіа аі‹егпапїй 

врёменный — (1ейп) ітбіпаге ргоуігогіе 

гвоздевой — (Іт) ітЫіпаге си сие 

гибкий ~ (есоп) Їтбіпаге Пехібід 

дугообразньй сварнбй ~ (стеї) ітбіпаге 

5идаїа іп Гогша аде агс 

железобетонный ~ (е/соп) їтбіпаге ат 

Бегоп агтаї 

жёсткий ~ (еісоп) їштбіпаге гіріда 

заклёпочный ~ (сте) ітбіпаге пиииа 

закрытый — (е/соп) їтЫіпаге еіапѕа 

клеевӧй ~ (есоп) ітбіпаге ргіп їпсІеіеге 

клёпаный ~» (стеї) іїтЫіпаге пиииа 

монтажный — (іенп) ітбіпаге де топа] 

муфтовый ~ (115) їтЫіпаге си тапѕоп 
си тиѓё 

— на весу (еісоп) ітбіпаге Їпіге оџа 
рипсіе де гететаге ; іоапій ѕиѕрепда- 
та 

~ на опбре (е/соп) ітбіпаге / јоамаӣ 
ре геагет 

гу на ус (еісоп) ітбіпаге іп ипвһі 

непроницаемый — (еїсоп) їтбіпаге іт- 

регтеа ИА / еапза 

г» обычный плбтничный (т) їтпЫіпаге 
ашеһегеаѕса сигепій 

остроугольный сварной — (сте!) ітбіпа- 

ге ѕийа!а іп Х 

открытый ~ (сте!) ітбіпаге / јоапій 

Чезсорегий ; гоѕг дезсорегії 

перекрытый ~ (сте!) ітбіпаге / јоап- 

та си есіїзе 

петлевой -— (1ейп) їтбіпаге / іпаадіге 

си Баса де Іератига 

пирамидальный вставной — (еїсоп) ітЫі- 

паге рігатідаїй / де ілсаѕігаге 

потайной ~ (сте!) јоапіа асорегиа 

~. пбяса фёрмы (еїсоп) їтЫіпагеа ри 
ипеї Гегте 

раздвинутый плбтничный — (11) ітбіпаге 

ашеһегеаѕса Біїигсає а 

разбмкнутый ~ (еісоп) го5і пейтріці 

/ дезсріє 

раструбный ~ (4, г15() ітбіпаге си тап- 

5оп 

рёльсовый ~ (сі) і|оапій Че сае / Яе 

зіпе 

г- с накладками (сі) ітбіпаге / јоапіа 
си есИзе 

сббрно-разббрный ~ (еісоп) ітбіпаге де- 

топѓаБ!й 

сварной ~ (сте!) їтбіпаге / јоапіа ѕи- 

аага 

скользящий ^ (еісоп) їтбіпаге =Изазиа 

сбмкнутый ~ (е/сол) їтЫіпаге Гага Гап- 

1а 





стык 
> стёнки балки (е[соп) їтбіпагеа илити 
гіпа 
столярный ~ (т) ітбіпаге де йтріагіе 
стройтельный ме (феї) їтбіпаге а гергі- 
2сіог де Беоапе 
таврбвый сварнбй (сте!) їтбіпаге задала 
їп Т 
торцбвый сварной ~ (стеї) ітбіпаге ѕи- 
да! сар Іа сар ; іоапідй задаа 
~ труб (175) той / їтЫіпаге де соп- 
дисе 
угловой сварной ~ (стей) ітБіпаге зида- 
1а де сої 
фланцевый ^ (1151, таз) їкбіпаге си 
Папе 
шарнйрный г (таз) їтбіпаге агисшаа 
шпунтовбй ~ (еїсоп) їтбіпагеа раїріап- 
5еїог 
стыкование п. їтбіпаге ; аѕатЫаге ; гасог- 
Чаге ; |опсіїипе 
я труб (1150) їтЫіпаге а {еуіог / а соп- 
дасіеїог 
стыковать а їтбіпа ; а гозий; а гасогда, 
а јопсџіопа 
стыкбвка у. стыкование 
— фасбиных частёй (еісоп, еп) їтбі- 
паге а ріеѕеіог ргоШае 
стягивание п. 5(гіпреге, сопігастаге 
- болтами 5ігіпреге си Биїоапе, Бшопаге 
стягивать а 5(гіпре, а сопігасіа 
стяжка Г. ѕігіпреге ; (еісоп) гапі, їпї1124- 
ог, 5іпебіе ; (Ёп) зігас де шуе!аге / еда- 
Паге 
анкерная ~ їгапі де апсогаге 
бетбнная ~ ѕарӣ де Беюп 
винтовая — Игап ета 
защитная ~ таг де ргоесйе йіп тог- 
г; бара 
монолитная м» 5арй де ераШхаге гигпаїй 
ре ос 
наливная ~ ѕігаі де піуејаге їигпаї 
— под крбвлю ѕ(іпрћіе йе Іердтига зи 1пуе- 
Шоаге 
г» под полы зара зи рагдозеа!а 
раствбрная ~ 5ара де тогіаг 
сббрная ~ бара ргеїабгісаїй 
цементная ~ ѕара де сітепі 
цемёнтно-песчаная ~ зігаї де езайхаге йіп 
сітепі $1 пізір 
стяжка-завёртка Ї. (етеї) сие де 5ігіпреге 
субподрядный (ес) їп ѕирапігергіга 
субподрядчик т. (ес) ѕирапігергепог 
субурбия Г. (иғЬ) забигые 
сувальда Г. (іейп) Бегрес тесаліс 
суглинистый (яеоі агеїо-пізіроз 
суглинок т. (2е01) агеіїй піѕіроаѕӣ, 501 агвіо- 
піѕіроѕ З 
лёссовйдный ~ (2е01, гео!) агёИа піѕіроа- 
з& 1оеззо1Ай, Іоеѕѕоіа 
сужёние п. сопігасіаге ; сопігас[іе ; іпризіаге ; 
5ігісйите ; єїміге 
~ дымохбда вИшгеа сапа! де Кит 
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лу колей (сі) шеимаге а есагіатепіційі 
относйтельное ^^ (тес) сопігасііє / 5ігіс- 
їипе ге]апуа 
остаточное ~ (тес) сопігасіаге гетапепій 
относйтельное остаточное ~ (тес) соп- 
ігас(іе геїайуд гетапепід 
поперёчное -> (тес) согигасйе Ігапзуег- 
за!а 

суживаться а зе іпвизіа; а зе има‘ а 
зе сопігасіа 


сукноправка Г. (Іепп) іпдгеріагеа розіамуціці 


сульфат т. (сыт) за 
безводньй - кальция (сліт) зціїаї де 
саїсіш апрідги 
полуводньй — кальция (спіт) зи Шаг де 
саїсіц ѕетіһіагаѓаї 

сульфатостбйкость +. (сыт) тетіѕіета Іа 
зиїваті Р 

сульфӣд т. (ст) заМага 

сумка Г. їгиѕа ; веата 

" индивидуальная ~ (тес) ігиѕа іпаїмі- 
аџа1а у 
инструментальная — (тес) ігиѕӣ де ѕсше, 
реапід репіги ѕсше 

супесь Г. (сео[, веой) зо! пізіро-Їміо5 

сурик т. (спіт) тіпій (Фе ріитр) 

сусаль ї. (сыт) ЫзаМига де запил 

суспензия Г. (спіт, іс) ѕиѕрепѕіе 
жидкая ~ ѕиѕрепѕіе Псрійй ; (лтес, іелп) 
погої 
каблйновая м» (ейт) ѕиѕрепѕіе де саоіп 
меловая — (ѓеһп) зизрепзіе Че сге& 


сухарик т. (аһ) депіїси! ; пе 
сухоббина Г. сгарашга ргіп иѕсаге 
суходбл т. (деоі) Чайуея изсаъ уе / аїбіе 
иѕсаїа 
сухопарник т. (Іегто) ѕиргаїпсӣі2ќог / со- 
Честог де ариг 
сучковатость Г. (т) подогітате 
сучковатый (1т) подигоз, си подогіїдіі 
сучок т. (іт) пой, сіої 
выпадающий ~ пой сагаїог 
заросший ~ пой сопсѓеѕсиї 
здоровый - пой ѕёпаїќоѕ 
круглый ~ поа гоѓипа 
лапчатый ~ пой гатіѓісаї 
окрашенный ~ пой соіогаї 
роговбй г» пой таге / Бгип 
сушйлка Г. (тік) изсйтог ; иѕсаќогіе; ейшуа, 
деѕһійгаѓог 
атмосфёрная ~. иѕсйіогіе си аег сай; 
иѕсӣќог Іа ргезапе погта!а 
барабанная — иѕсёїог си їатбиг 
барабанная конвёйерная — изсёюг си 
татбиг $1 сопуеіег 
башенная — гп Пе изсаге 
вакуумная лу изсйюг си ма 
вальцбвая о» ш5сйіог си сійпагі 
‚ветровая = иѕсй(ог си сигепі е аег 
вибрацибнная — изсёюг уїбгапі 
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сушилка 
воздушная — изсатог си авг 
камерная ~ узсатог си сатеге ; сатегй 
Фе изсаге 
кольцевая — изсёог сігсціаг 
конвёйерная 2 узсаюг си сопуејег 
конвективная — ц5сйгогіе си сопуесйе 
коридбрная - изсаюг-гипе!, 
согійог 
ленточная. ~, изсёоне ре Бапай гшапий, 
иѕсӣѓог си Бапай їгапѕрог‹оаге 
многоярусная — изсатог егаа! 
7 непрерывного действия иѕсӣтог си ас- 
ипе сопНпий 
огневая — изсёог си Гос 
паровая ~, изсёюг си абигі 
гу периодического действия изсётог си ас- 
Нипе іпгегтісепіх / си Рипсііопаге регі- 
оаіса 
противотбчная ~: иссёюог си сопгасигепт 
радиацибнная ~, изсёюг си гадіаціе 
распылйтельная ~; цесдіог си ршуегтаге 
распылӣтельная башенная ~ шгп де иѕса- 
ге сц ршуегізаге 
7 с кипящим слбем Яеѕһіагаѓог си јег 
Гіегбіпте 
У С мешалкой изсёгог си арігаѓог 
77 с рециркуляцией изсёюг си гесігси- 
1апе 
сблнечная — ц5сйгогіе їп авг іБег 
тарёльчатая — изсаог си їзсигі си 
тайеге 


тоннёльная — / туннёльная ~ и5сатог си 
типе! 


трубоогневёя — изсётоме / изсёгог си {еуі 
Че Гос х Г 
Центробёжная ~ иѕсатог сепігіїива! 
шахтная ~, изсёгог Й цесйіогів си ри} ^ 

сушильный де иѕса ге, Че иѕсаї 

сушйльня / сушильная Е, (тік) изсйюне 
(у. Я сушилка) ' 

сушить (тік) а иѕса ; а деѕһійгаѓа ; (вео?) 
а 4езеса 


сушка Ё (ті) иѕсаге ; де5підгатаге ; (вео!) 
Чезесаге 


бескалорӣферная ^7 Ш5саге Гага Батегіе де 

пса ге 

^ в печй изсаге їп сиріог 

7 в пбле тбков высбкой частот иѕсаге 
си сигепјі де їпакх ігесуепій 

вакуумная — иѕсаге си уі 

воздушная ~, изсаге Іа / си авг 

горячая ~, изсаге Іа са! д 

~ горячим вбздухом изсаге си аег сад 


естественная ~~ иѕсаге патигаїд 

ймпульсно-вакуумная гу изсаге си уі рип 

пприізигі 

искусственная — иѕсаге агИс1а]8 

^ на открытом воздухе изсаге їп аег ПБег 

ур анод су изсаге їпіг-ип 5іпеиг 5ігаї 
гта 
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иѕсатогіе- 


~ осадка (вео!) аеѕһійғатагеа пато ит 


пневматическая су иѕсаге їп сигепі де аег, 


и5саге рпентаНсА 
радиацибнная ~, изсаге ргіп гафане 
теневая — изсаге |а итрга 
Ультразвуковая — изсаге ргіп иИгазипее 
ускбренная — Ч5саге ассе[ега!й 
штабельная — изсаге їп $Нуе 
электрическая — ц5саге еіесігісй 
схватка Г. (еісоп) тоахд 
брусчатая — тоа2А де ве 
парная „~, шоатё ачЫа 
схваты рі. (перп, (тес) себе ; рһеаге 
схватывание п. (феї) рый; іпідгіге 
го бетбна ргіза / іпійгігеа Бегопиші 
быстрое — Ргі2ӣ / іпідгіге гарійх 
гидравлическое м. ргі2й бідгаціїсй 
7 гипса іпідгігеа РПірзиіці 
замёдленное — ргі2а шИгалаг 
коллоидальное — рый соІоіаа!& 
лбжное — ргий Газа 
мгновённое — ргі2й іпѕғапіапее 
мёдленное — ргіха Іепій 
"у раствора рый / имангеа тогіагиїіці 
77 цемёнта ргіха сітепи!йі 


схватываться (феї) а Гасе рый з а ѕе ргіпде 
схёма Г. зснета ; Фіавгатӣ ; ріап ; (е1). сіг- 


сиг; топа) 

~ балки, неразрезная (тес) зспеті (аг 
саїсиі) а егіпті сопііпце 

~ балки, равномомёнтная (тес) ѕсһетх а 
8гіпгії де тотепі сопѕѓапі 

~ балки, равнопролётная (тес) ѕсһетх 

Че вгшай си ФезспіЧегі / си тғауее 

ераїе 

вентиляции (меті) 8спета де уепШане 

включёния теплоустанбвок, двухсту- 

пёнчатая параллёльная ~ (1егто) 

5сһета гасогайги їп рага!е, їп оці 

їгеріе, а іпзгаїаційог їегтісе 

~ включёния теплоабонёнтов, завйсимая 
(1егто) ѕсһетх ае гасогдаге дїгесій а 
сопзитаюгЙог де с&1аигй 

~ включёния теплоабонёнтов, незавйси- 
мая (1егто) ѕсһетҝ Че гасогааге іп- 
Черепаепій а соп5зитатогіїог де сйаигя 

— включёния теплоустанбвок, двухсту- 
пёнчатая послёдовательная (іегто) 
5спета гасогайгії п ѕегіе, їп 4оий тгер- 
Те, а іпзгаїаційог тегтісе 

~ включёния теплоустанбвок, односту- 
пенчатая (екто) ѕсһета гасогайги 
їпіг-о Ігеарій а іпзгаїаційог тегтісе 

7у водопровбдных сооружёний, высбтная 
(аї, 1т51) 5сһета уегнса!й а іпзтаіа- 
Неї де аітепѓаге си ара 


22) 


^^ движения (су, Чит) ѕсһетҝ е сігси- 
Іа{іе і 

77 канализации (аї) зспешя де сапаПхаге 

У канализацибнной сёти (81) ѕсһета ге- 
{е!еі ае сапаЙгаге 











схёма 


~ канализаниднной сёти вёерная ок 
ѕсһета геее де сапайаге, га аА 

су канализацибнной сёти, збнная (а) 
5спета гејеіеі де сапаһғаге ре 2опе 

— канализационной сёти, параллёльная 
(аї) ѕсһета гефе!е! йе сапаНтаге, ра- 
га!е!а 

~ канализационной сёти, аган 
лярная (а) ѕсһета гефейе! де. сапа|- 
таге, регрепа1си]ага Ая р 

~ канализацибнной сёти, райбнная в. 
ѕсһета гејеіеі де сапаНхаге ВА 

~ канализационной сёти, смёшанная (а) 
ѕсһета ге{ејеі де сапайзаге, тіхід 

— коммутации междугорбдньх цепей 
(1еіс) ѕспета де сопехіцпі іпїегигђапе 





композицибнная ~ (агй) ѕсһетӣ сотро- 
апопа!а 3 
консбльно-балочная ие (тес) ема 
(4е саїсиі) а шпеї ргіп2і си сопзое д 
маркирбвочная ~ (сеоа) зспета де тагсај 
Ж м _: . 
монтажная = (е[) ѕсһетӣ / сігсції де 
тота) / йе сопехіцпі Тр У 
монтажная электрическая ~, (е[) зспетай 
еЇесігісй де топіа| д КУ 
~ нагрузки (тес) зснета де іпсагсаге 
объёмно-планирбвочная ~ (агй) зспетй 
зрайа!а де Яметайзаге и 
однолинёйная электрическая ~ (е/) ѕсһе 
ша еіесігісй топоѓагх - 
су основания, расчётная (срі) зспета де 
саїси! а Рипдайе! у 
г» потбка (Ікап5) зспета їихиїіці 
~ прокладки кабеля (е/) ріап де роғаге 
а! сабішиїі Е о 
пусковая (е/, таз) ѕсһетйӣ / сгсий де 
рогпіге Ў і я 
~ путевбго развития (с/) зспеті а сё! 
Іог / а Шпійог зайе! 
раббчая (1ейп) ѕсһетӣ де Іисги і і 
~ расположения нагрузок (срі, га 
зсбета йе герагихаге а іпсагсагіїог 
~ расчёта, деформӣрованная (тес ) діар- 
гата де са!си! їп ѕ(аге деїогтаїй 


я расчёта, недеформӣрованная е 
Фаргата де саїсы! їп ѕќаге пейеғог- 
шага 


расчётная ^^ (срі, тес) зспета де са]си 
~ соединёний (е[) ѕсһета 1евАагИог / 
де сопехіцпі . и 
~ сооружёния, геометрическая (сы Ја 
аргата реотеїгісӣ а пр ы 
стратиграфӣческая ~ (рео!) ргобії зіга- 
Иргаѓіс Е х 
структурная — систёмы управления (ес) 


ѕсһета з(гисіигаїд а зі5(еглиіці Фе соп- 

аџсеге 5 

~ тепловбй сёти (1егто) ѕсһета геее 
тегтісе 


ем тепловбй сети, кольцевая (іегто) ѕсһе- 
та іпејага а ге{е!е! гегтісе 


25 Рісіопаг 
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^^ тепловой сёти, радиальная (іегто) 
зспета агбогеѕсепій а ге{ее! мы 

технологическая ~, (Іейп, тес) ѕспетй 

їерпоіовіса і 

~ трубопровбда, монтажная ((ейп) ѕсһе- 
та йе шоша} а сопайсівіог з 

г» трубопровбда, расчётная (срі, іп5зі) 
ѕсһета де саїсці а сопдистівіог ді 

^ укладки (1ейп) зспета (ехесиійгії) 
гідагіеі у, | 

функциональная м» (е/) сисий Рипсріо- 

па! У 

~ функционального зонйрования (еі) 
ѕсһета де хо саге Рипсропаїд 

зргономйческая -— (таз) 5сПепій егво- 

потіса 


сход т. Пегаіеге ; собогіге 
схождёние п. сопуегвепій 
сцена Г. (агй, сѕс) ѕсепӣ 


беспортальная глубйнная ^> зсепй а@псй 
Гага рога] Я 
глубйнная ~ ѕсепй айїлсӣ А 
кольцевая — ѕсепйӣ сігсшагӣ 
открытая ~ ѕсепй деѕсһіѕй й 
панорамная г» зсепё рапогатісй | | 
портальная глубйнная — зсепй адіпсй си 
рогіаї \ ў \ 
< С колосниками вёрхняя 5сепа ѕирегі- 
оага си вгайі | ы: . 
трёхсторбнняя ~ зсепа аеѕсһіѕй ре ге 
рагії і б 
сцёна-арёна Г. (ак, с5с) зсепа-агепа 
сцена-корббка Г. у. сцёна, глубӣнная Кр 
сцёна-эстрада Г. (агй, сѕс) з5сепй-е5 т. 
сцепйть а сира; а Пиргеипа; а ера; 
апргепа ; а атргеіа Я 
сцёпка Ё. сирій ; сиріа|; сиріаге ; Іеваге (де 
уагоапе) . | 
г» прицёпа (ап5) сиріа) де а 
радиаторная г» (1156, (егто) піріагеа 
сиріагеа гадіаїоагеіог А ар 
сцеплёние п. адегепід; соеипе ; ітбіпаге 
(таз) атігеіај, апргепај ; апвгепаге А 
~ арматуры с бетбном (феї). адегепі 
агтагИог Ја Бегоп : 
я грунта (2е01) соетіцпеа їегепиіці 
~ колёс (сў, таз) адегепіа гоог 
гу шйны с грунтом (тах) адегепіа рпец- 
гог : 
сцепной е сиріаге, де Јераге; йе апете 
па); де адегепій \ р 
счАливание п. (тес) таНзагеа са и! 
счёт т. питагаге, питагаюаге; (ес) сопі, 
Гасшга, са|си] й ў 
расчётный ~ (ес) поій де саси; сот 
де уігатепі / йе десопіаге 
текущий ~ (ес) сопі сигепі 
счётчик т. (таз) сопіог | 
а 
сшивание п. (гейп) сиѕӣіиг Е і 
сшивать а іпспеіа ; а їтбиса; а іппода; а 
ітргецпа ргіп сизанига 
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съезд т. Бгеїса, йіаропа!а ; гатраӣ ; гатібі- 
сайе 
~ в выемку (газ) ассеѕ їп ѕӣраїига 
двусторонний ~ (сі) Фавопа!а / гапий- 
сайе аоЬ& 
г из заббя (1егаз) гатрё Фе 1едге 
односторонний - (сі) Фавопа! ѕітріа ; 
гатіѓісајіе цпіїатега!д 
перекрёстный ~» (4гит) Бгеїеа їпсгисі- 
заза 

съёзды т. рі. пересекающиеся (сі) Бгегеів 
іпсгисізаїе 

съём т. гійісаге, детопіаге, 5соаїеге; оЪ- 
Нпеге ; ехігареге 
г клинкера (тім) зсоаїегеа сіпсһегиіиі 
— наката (1ейп) детопіагеа ройіпеі 


съёмка Г. (2ео4) г@еуеи ; гійісаге 
аэрофотограмметрӣческая ~ гійісаге ае- 
гоботорвгаттеїгіса 
аэрофотографйческая ~ гійісаге аегоїоїо- 
огайса 
буссбльная — тйѕигаге / гідісате си Бизо!а 
г» в натуре гідісаге ре {егеп 
вертикальная ~ г! саге уегиса!й / а|- 
йтеїгіса / м ріап уегіїса! 
воздушная ~ ГоюргаЙеге аєегіапа 
высӧтная ~ гійісаге ацітеїгісй, піуүеітепі 
геодезическая ~ гійісаге реойетісӣ 
геологическая — гідісаге реоіорісӣ 
«еометрйческая ~ піуейтепі ғеотеїгіс 
геотермйческая ^ гійісаге реоѓегтісӣ 
гидрогеологӣческая ~» гідісаге Бідгодеоіо- 
ріса 
гидрографӣческая ~ геісуей ћіагоргаѓіс 
глазомёрная — гідісаге угла! 
горизонтальная — гійісаге ріапітеїгіса 
городская ~ гійісаге / горотеїгіє игъапӣ 
землемёрная ~ гійісаге сайаѕігаја / (о- 
ровгаѓіса ; Іисгаӣгі де сайаѕігаге 
инженёрно-геологӣческая ^^ гідісаге вео- 
хеһпіса 
инструментальная ~, гійісаге си ајиіогш 
арагате]ог веодегісе 
кбнтурная ~ гійісаге ріапітеїгіса 
координатная ~ гійісаге ргіп соогдопае 
крупномасштабная ~ гідісаге Іа зсага 
таге 
магнитная ~ гійісаге си ЃоІоѕігеа агіти- 
тиші тавпегіс 
маркшёйдерская — гійісаге тіпіега 
маршрутная ~ гійісаге іпіага 
мелкомасштабная ~ гійісаге Іа зсага писа 
мёнзуальная ~ гійісаге си ріап5ега 
натурная ~ гееуеи дира паїига 
~ обхбдом гійісагеа ріапшиї ргіп дготиі- 

ге роівопа]а, Фгитиїіге 

плана гійісагеа ріапшоиі 

посрёлством полигональных ходбв гі- 

дісаге ргіп йгитиіге роіғопаіа 

< рельёфа мёстности гійісагеа гейебиіші 
їегепшиі 


( 


і 


~ сооружений, инженёрная геієуеці соп- 
ѕігис{ Шог іпвіпегезії 
стереотопографӣческая — гійісаге ѕїегео- 
торовгайса 
стереофотограмметрическая ~ гійісаге 
Ѕіегеоѓоїоргаттеїгісӣ 
тахеометрйческая — гідісаге їаһітеігіса 
теодолйтная ~ гійісаге си Теодойти! 
теодолӣтно-тахеометрӣческая ~ гідісаге 
Гаһітеїгіса си Теодоїйці 
топографическая — гідісаге їороргайса 
~ топографическая ~ при помощи сётки 
гідісаге гороргабісй си алиоги| ргііеі 

угломёрная ~ гійісаге ропіотеїгісаӣ 
фототахеометрӣческая ~ гійісаге Ѓоїоіаһі- 
теїгіса 
~ эскйзов геіеусеці ѕсһіеІіог 
фототеодолитная — Ѓоїіоргаттеїгіе іегеѕі- 
га, пФ саге Ѓоѓіоќаһітеігісӣ / си Ѓоїоіео- 
дон 

съёмник т. (/тес) @вромиау ехігасіог / 
де зсоаїеге ; ргеѕа де Петопѓаге 

съёмный детопќаЫі, зспітбабії; 4егазабії, 
атоуїбі! 

сыпучесть Ё. ршуегшена; (зе01) Їгіабіїй- 
Тате ; песоегіуіїате 

сыпучий риіуегиіепі ; їгіабі! ; песоегіу 

сырёц т. (тім) сагапиай сгада / пеагѕӣ · 
таїегіє ргипа Бги& 

сырость Ё. итідйаїе ; івгаѕіе ; итегеа!а 

сырьё п. таїегіе ргіта 


табель т. табе! ; габеїй ; (ес) гевізіги / 1аб- 
Іои де ропіаї 

табельщик т. (ес) рошаюг 

табернакль т. (ағћ) табегпасої 

таблетйрование п. (Іенп) їаЫеїаге 

таблица Е. табе! 

я < дбпусков (таз) їабеї де іоіегапіе 
~ замыканий (сі) табей де шейуойге 
массовая — (Іт) 1аБе!й де сиба| 
перевбдная ~ їаБе!й де ігап5їогтаге 
пересчётная ~ у. таблица, перевблная 
~ предёльных отклонёний (745) габеій 

де абатегі Пина 

тавёрна Г. (аг) 1ауегия 

тавотонагнетатель т. (тає) ротрӣ ае рге- 
ѕаге 

тавр т. (еітеї) егіпаа Т 

таврӧвый ш (/огта де) Т 

таган т. газовый (1егто) агтёїіог Фе рате 
си ігеріеа (ріғоѕіғіе) 

тайметр т. (тӣ5) (тесапізт) геєціаїог де 
птр, іпіегуа|отеїги . 

так (агй) так (агПпіїесіига Азіеї Мійосії) 


такелаж т. (ейл) їасіеіаі 


такелажник т. (іепп) тапірціатог де саб- 
їшгі 

талреп т. (е/соп) їгапі А 
винтовбй ~ (еїсоп, еітеі) йгапі сц рћіуепі 

таль Ї. (745$) раїап, шиЯа 


дифференциальная ^^ раїап @Мегепиа! | 


канатная ~ раїап си са а 
механйческая ~~ раап тесапіс 
передвижная ~ раїап тобії 
подъёмная ~ раїап / тибій де гійісаге 
ручная - (1ейп) райап е тіпа 
ручная цепнёя — (ѓейл) раїап де тіпа 
си Іапі 
стационарная ~ ра!ап Ях 
цепная ~ (іепп) райап си Іапі 
червячная ~ (/енп) раап си апвгепај 
теїсаї 
шестерённая - раїап си гой діпаѓе 
электрическая ~ раїап еіесігіс, еіесігора- 
Іап 

тамбур т. (агй) уезіїриі, тагсһіғӣ 
воздушный ~ (агй) сатега гатроп 
входной ~ (агй) уезиби! де іпігаге 

тампон т. цементацибнньй г» (сп) об 
тигаїог 

тампонаж т. у. тампонйрование 5 

тампонйрование п. (/епп) соїтагагеа госі- 
Іог ; сопзоНдаге ргіп сітепіаге 
ду горных порбд (тейп) сопзоНаагеа госі- 

Іог рим сітепіаге 

тампонйровать ({ейп) а сопѕоійа ргіп сі- 
тепіаге 

тандем т. (таз) тапдет 

танк т. (таз) тапс, сіѕїіегпа 

танцверанда Г. (агп) їегаѕа де Чапз 

таран т. (1ейп) регрес 
гидравлический — (таў, (ейп) Бегбес №19- 
гашіс 

тарасы рі. (агл) 1агазе 

тарёлка Г. діѕс ; їаІег ; ріаѓои-сіцрегса 

тарёлочный їп ѓогтаӣ де дізс / де їаІег 

тарйрование п. (105) саіЫгаге, егаїопаге 


тармакадам т. (агит) тасадат си видгоп 
тарная Г. (агп) таразіє де атфайаге 
тахебметр т. (сео4) тарітеїги 
тахеомётрия Її. (зеоа) їаһітеїгіе 
тахбграф т. (105) гаповгаї, ‘авошеги їп 
геріѕігаіог 
тачка Г. (1ейп) гоаЪа, сйгисіог 
~ опрокидная соїівӣ, іотбегоп 
таяние п. їоріге ; ФегеПеї ; штшеге 
твердёние п. (феї) їпійгіге, з0ПдїНісаге 
автоклавное ~, їпійгіге їп ашосауй 
г бетбна їпійгігеа Беїопшиі 
вӧдное — іпійгіге ш ара 
воздушное — їпійгіге їп аег 
~ вяжущего їпідгігеа Папа 
гидратацибнное — їпійгіге рим Бідгаїаге 
гидротермальное ~ їпійгіге Шагоегта!а 
замёдленное ~ їпійгіге шсейииа 
окончательное ~ їпійгіге Ипа! 
предварйтельное — їпійгіге іпіџа!а 
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г» смёси Їпідгігеа атезеси 
термальное — іпійгіге 1егта!а 
ускбренное — їпійгіге ассе1егаїа 
твердёть а ѕе їлійгі, а зе зоПАШса, а 4е- 
уепі диг 
твердомёр т. (7145) Фигітеїги, "арагаї де 
т4ѕигаї дигіїаїеа 
твёрдость Г. (тес) дигиме 
абсолютная ~ дигНае абзоїцій 
вторйчная о» Фигіїаїе зесипдага 
динамическая ~ дигае діпатіса 
естёственная ~ дигиае патигаій 
механйческая ~ Фигітаїе тесапіса І 
— на истирание аигиме Іа ига рип 
{тесаге 
гу по кбнусу Фигігаїе ЧпрА теѓойа сопи- 
ші 
— по минералогйческой шкале (вео!) 
дигігаїе тілегаіоріса Я 
я» по склербметру 4игіїаїе зсіеготеїтіса 
повёрхностная г» фигіїаїє / зирегіїсіаіа 
— порбды (жеоі, тт) ійгіа шпеї госі 
прирбдная — дигітаїе патига! й 
склерометрическая ~ у. твёрдость по 
склербметру 
твёрдый 5014, диг 
творйло п. (т!) уагоца, сийе де шомаг 
театр-варьетё т. (ай) Ісаїги Фе уапегай 
театр-студия т. (агл) Іеаїги 51и4іо 
театрбн т. (агПп) геаїгоп 
текстобакелӣт т (тім) техюфасвеша 
текстолӣт т. (еі, тік) чехюШ 
текстура Г. (2е01) їехіџга 
~ гбрных порбд зігистига / їехіига госіїог 
— грунта техгига ѕоішіиі 
шлировая — 1ехшгй си іпсійгіцпі 
текстурование п. (5е01) Іехгигігате 
тектогенёз т. (2е01) 1есовепе?а 
тектбника Г. (гої) тесюшса 
тектонӣческий їесіопіс 
текучесть Її. Ишанае; рІаѕіїсі(аѓе ; сигвеге 
г бетбнной смёси (её) иаиаеа / соп- 
ѕіѕіепја ашемесши де Бегоп 
грунтов (єсої) їїцаїці / сигвегеа ра- 
паїпбигіїог 
гу жидкости (ліг) сигеегеа Псбідеіог 
пластическая ~ (тес) сигвеге ріазіїса 
- раббчей сйлы (ес) Иисшайа Ѓогеі де 
шииса 
текучий їцій, сигедіог, сигепі 
тела рі. мёлющие (т) сійпдгі де тасіпаге 
теламбн т. (агПп) іеіатоп 
телёжка Ё. (таз, ігапѕ) сагисіог 
аккумуляторная ~ сӣгисіог си аситиіа- 
гогі, еіесігосаг 
багажная ~ сагисіог йе Бара]е 
буровая — фтп) сйгисіог де регіогаге 
грейферная ~ сагисог си вгааг 
‚грузовая ~ сагисіог де ігаперогі 
гу. грузоподъемного механйзма сагисіогиі 
-  тесапізтиїці де паїсаї 


і 




















пение какими засл 
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телёжка 


ге гусеницы сагасюги! зеп|е! 
двухколёсная ~ (сі) й, 
доиӣ гой 
ту для надвйжки ферм (1ейп) сагисіог 
репіги Іапѕагеа Гегтеюг 
землевбзная ~ (1егаз) сйгисіог репіги 
їгапѕрогіаі рат: 
кабельная ~, (е) сйгисіог де са а 
~ канатной дорбги с грузозахватным 
крюком сӣгисіог де Гипісиіаг си сігіїв 
де ѕагсіпй 
~ канатной дорбги с опрокидным ков- 
шбм сагисюг Фе Гипісціаг си Бепӣ Баѕ- 
сиїапій 
~ канатной дорбги со скйпом сӣгисіог 
де Ғипісшаг си ѕсһір 
ковшовая ^^ сӣгисіог-сирӣ 
~ крана сӣгисіог де тасага 
крановая — у. телёжка крана 
монорбльсовая о» сагисіог топогаі 
монтажная ~ (1ейп) сӣгисіог де топіа| 
~ мостовбго крана сёгисіоги! родийи ги- 
Іапі 
передаточная ~, сйгисіог ігап5рогдог 
подрессбренная ~ сйгисіог ре агсигі 
подъёмная ~ сдгисіог де гідісаге 
прицепная ~ гетогса 
разгрузочная ~ сёгисюг Фе Чезсёгсаге 
г с подъёмной платформой сӣгисіог ее- 
уаїог 
самосбрасывающая гм сйгисіог ашойеѕсӣг- 
одіог 
самохбдная ~» ашюсёгисюг 
<бброчная ~ у. телёжка, монтажная 
ебрасьвающая ~ сйгисіог Чезсагсйюг 
/ Чеуегзог 
транспортёрная ~ 
гог 
тяговая ~ сйгисіог де ігасіцпе 
ходовая ~ сӣгисіог де гшаг 
ходовая ^ для вертикальйого переме- 
-щения сӣгисіог Фе сигѕӣ уегиса!& 


сагисіог си 


сдгисіог 


їгаперог- 


телёжка-опрокйдыватель т. (тіл) сӣгисіог 


сишщог / Баѕсшапї 


| телёжка-рама Г. (таз) сйгисіог си сайги 


телеизмерёние п. (145) 1е1етазигаге 
телеконтрбль т. Ієїесопігої, сопіго! Іа @15- 


таща 


телемётр т. (веоа) їеіетеїги 
телеметрия Г. тејетеігіе, шазигаге Іа 15- 


(апа 


теленадзбр т. іеіеѕиргауерһеге, ѕиргауевһе- 


ге Іа дізгалій 


телецентр т. (ағћ) теіесепіги, сепіги йе 1е- | 


Іеуігіцпе 
тёло п. согр 
амбрфное ~ (2) согр атогі 
анизотрбпное ~ (/і2) согр апігоїгор 
газообразное — (ўі2) согр ра205 
двйжущееся ~ (тес) согр тобії 
жёсткое ~ (тес) согр па 
жидкое — (12) Нева, Яша 
изотрбпное ~ (7/2) согр ігоїгор 
капиллярно-пбристое ~ (712) согр си рогі 
саріпагі 
~ качёния (тес) согр де гшаге 
~ колбнны (е/соп) согри! союапе! 
материальное ~. (тес) согр шаема! 
~ накала (еі) согр де Папипае си іп- 
сапаеѕсеп{а 
обтекдемое — (тес) согр аегойіпатіс 
~ опӧры (тес) согр е геахет 
ортотропное ~ (тес) согр огїоігоріс 
пластӣчное — (тес) согр рІаѕііс 
~ плотӣны (сй) согри! Багаіціці 
поворбтное — (тик) їпсһіхйгог готатіу 
пбристое ~ (іг) согр рогоѕ 
раббчее — (1егто) авепі / асіїх Фе меги 
г равного сопротивлёния (тес) согр Фе 
ева!& гелізіепій : 
светящееся ~ у. тёло накала 
~ сифбна (1752) согри! зібопиїіці 
сыпучее — (2е0{) согр ѕѓагатісіоѕ 
/ песоеліу 
твёрдое ~ (/[2) согр зоНа 
упругое — (тес) согр еіаѕііс 
~ фундамента (3601) согр йе Гипдаре 
є» шлюза (сй) согрш есле 
тёльфер т. (тазу) еіесігораїап си сйгисіог 
телятник т. (сазг) вгајі ремги уце 
темп т. гит, садеп{а 
высбкий — Пип гар! 
темпера Г. (ст, јіп) гетрега 
температура Г. (72) тетрегатига 
абсолютная ~ їетрегагигӣа абзоциа 
внёшняя — іетрегагига Іа ехїегіог / ех- 
їегіоага 
гу внутреннего вӧздуха, расчётная ~ 
(срі) тетреганга де саїси! а аегиіші 
іпіегіог 
внутренняя ~ іетрегаіика іліегіоагӣ, іп- 
тегпа 
— воды в подающем трубопровбде (іл5/, 
іекто) 1етрегатига а ареі Чіп сопаис- 
{а де дисеге К Р 
~ возгорания (1егто) гетрегаїига ае ар- 
гіпдеге 
гу воспламенбния (Іегто) тетрегатига е 
іпатабіїйате / е аргіпіеге 


аы! 


телеобъектӣв т. (рео) Теіеобіесііу 

телесигнализация Г. геіезетпайтаге 

телескопический Іеіезсоріс 

телеуправлёние п. (е!есотапай 

телеуправляемый Іеіеврідаї 

телефотография Г. (сеоа) теїеїотовгагіе ; їе- 
іеГоїовгаїіеге 


горёния (1егто) 1етрегатага де агдеге 
дегидратации (тіг) іетрегаїига де 4ез- 
рідгатаге 

~ загорания ~ у. температура возгора- 
ния 

закалки (тес) гетрегаїига 4е саге 
замерзания гетрегагига де шейе{ 


с) 


11 


| 


« 
у 





температура 
г» замораживания у. температура за- 
мерзания 
лу затвердевания іетрегаішга де зоПаші- 
саге 


избыточная — (іегто) іетрегаїига ехсе- 

зуй 

я. излучёния (1егто) 1етрега ига Фе га- 
Файе 

~~ кипёния їетрегаїигй / рипсі де йег- 
Беге 

кбмнатная ~ ‘етрегашга іп іпіегіог / де 

сатега 

г» конденсации (1егто) їетрегаіцга де 
сопдепзаге 4 

критйческая ~ іетрегаїигй сгіісӣ 

наружная м» у. температура, внёшняя 

~ наружного вбздуха (1егто) іетрега- 
(ига а тедцИи! атбіапі / а аєгиїці 
ехіегіог 

г наружного вбздуха, расчётная (1егто) 
тетрегаїшга де саїсці а аегииі ехіегіог 

г насыщёния (/егто) 1етрега!ига де ѕа- 
хагарйе 

г. ббжига (т) тетрегашга де саїсіпа- 
ге / де агдеге / де ргайге 

~ обратной воды (115 егто) (етрега- 
‘ига ареі іп сопаисе Пе Имоагсеге 

^^ окружающей среды у. температура на- 
ружного вбздуха 


отрицательная  -» (етрегашга пебапуй 
/ заб лего 

г перегрёва (1егто) 1етрегаига ае ѕир- 
гатсааге 

— плавления (т) їетрегаїига / рипсі 
де юрше 


постоянная ~ іетрегаїцгй сопѕіапій 

равновёсная г» іегпрегаїигй де есбійбги 

радиапибнная ~ у. температура излучё- 

ния 

г размягчёния (тіг) іетрегаїига де їп- 
шшеге 

регулируемая ~ (/еғто) {етрегашга соп- 

сгоїаїд / геріабіїй 

г» самовозгорания (Іегкто) іетрегаќшга 
де ашошЙатаге / йе аціоаргіпдеге 

гу сетевой воды, расчётная (1756 {егто) 
{етрегашга де саіси! а ареі йіп гефеа 

среднегодовая ~ іетрегатига апиа!ё тейіе 

средняя — 1етрегашгй тейіе 

~ таяния (тік) ѓетрегаіџга / рипсі де 
горіге 5 

~ термодинамӣческого равновёсия (1ег- 
то) іетрегаїигй де есь ШЬги їегтоаі- 
патіс 

установйвшаяся ~ (Іегто) 1етрегаига 

згабійгата 

г хранёния (тіг) іетрегаїига де разіга- 
ге / де штаралпаге 

г хрупкости (тіг) іетрегаїига де Їта- 
вішате 

цветовая ~ (тй, ісіе) етрегатига де си- 

1оаге 
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яркостная ~» (7145) Іетрегаїигй Фе игаш- 
сіге 
эффективная 
регагига еїесіїуй а аегшиі 
температуропровбдность Її. (/егто) ргора 
ваге / тапзшиеге а 1етрегаиги 
темилёт т. (срі) за оп 
теневынбсливость Г. гегіѕіеп{а Іа итга 
тензодатчик т: (срі) ігадисіог іепзотеїгіс 
проволочньй - ігадисіог {епботенис си 
гта / си бг гедзНУ й 
г сопротивления ігадисіог іеп5отеїгіс си 
гегізїепід 
тензбметр т. (т45, тес) їіепѕотеіги, ех- 
тепзотеїги й 
зеркальный ^ іеп5огпеїги си овіїпда Я 
~ сопротивлёния іепѕоте(ги си гелмепа 
тензометрия Г. (ср, тес) Кеп5отпеї гів 
тёнзор т. (тес) 1епзог | 
г деформация 1епзоги! деїогтаціїог 
~ напряжёний 1епзоги! іепѕішпог | і 
м скбрости деформации іепѕогиі уїелеї 
де деѓогта[іе р 
тензорезйстор т. (срі) іепѕоге15і0г | 
прбволочный "у Тепзогелізіог си та 
фбльговый ~ {епзогеле!юг си Гоца шеа- 
іса Т 
тензочувствйтельность Ё. ѕепѕіріаіе 1еп- 
зіопаїй / Ја ќепѕіцпі у 
тензоэффёкт т. (срі, тес) еѓесі Че Іеп5іо- 
паге 
тёния Г. (агп) рапвіїса 
тенк т. (таз) їапс (у. Я танк) ; гезегуог 
тент т. їепай ; штбгаг; реа ; сомініг 
защитный г» (Іепп) ргевий де ргоесйе 
тень Г. шпбга ў Ў 
аэродинамйческая ~ итфга асгодіпатіса 
ветровая ~ у. тень, аэродинамическая 
звуковая ^^ штгй зопогё, 20п4 де їйсеге 
теодолӣт т. (2еой) їсойош 
высокоточный оптический 77 
оріїс де іпаќа ргесіліе А 
маркшбидерский ~, Чеодой де тіпа 
повторйтельньй ~, іеодоїі си герейре 
гу со шкАловыми микрбметрами теодоїії 
си тісгоѕсоаре, їеодоїй си ѕсага тіс- 
готеїгіса 0 
теодолӣт-буссбль т. (веой) іеодоїі-Бизоїа 
теодолит-нивелир т. (5е04) шуей іаһі- 
теїгіса 
теодолйт-тахебметр т. (яеоа) 
Һітеїги 
теорёма Ё. ігогета і 4 
~ взаймности (тес) іеогета гесіргосі- 
сарі 
лу импульсов (тес) іеогета ітриіѕигиог 
лу колӣчества движёния (тес) іеогета 
сапіийдуї де тіѕсаге 
— трёх моментов (тес) 
їгеі тотепіе 
тебрия Е. їеогіе 


гл вбздуха (Іегто) (ет- 


{содой 


теодоїі-та- 


геогета сеіог : 
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тебрия 
го актйвной &рки (расчёт арочных пло- 
тин) (сй) ѓеогіа агсеюг зиризе Іа ѕаг- 
сіпі (Га саїсиіи! Бағајеіоғ т агс) 
-» колебаний (тес) 1еома озсіїаційог / 
уїбгацйог $ 
—. надёжности (таз) їеогіа Пабійгаці 
~ надёжности раббты (145) їеогіа зіви- 
гапуеї їп Ѓопс(іопаге 
пластйчности (тес) їеогіа разцена 
подобия (Ній», тес) еома зан 
ползучести, ( тес) 1еома сигясги еще 
предёльного сопротивлёния (тес) їео- 
па гелізїепіеі Ншиа 
предёльных состояний (тес) Теогіа 
ѕійгПог та 
— прочности (тес) їеопа гехіѕзіел[еі 
> разрушения (тес) 1еома де гореге 
расчётов, безмомёнтная (тес) теогіа 
де саїси| ѓага шотеше 
-» расчётов, момёнтная (тес) їеогіа де 
саїси! си тотепіе 
гу сооружёний (тес) Теогіа зігистигіог 
старёния (тіг) 1еома паба 
сыпучих тел (яео!) 1еома согригіог 
їгіабі5е / песоетіче 
ду тбиких оболбчек (тес) 1еома ріплеіог 
ѕиЫігі 
-— упругости (тес) Теогіа еазисиая 
- экрана (сп) їеогіа есгапиіці 
чеплйца Ё. (саст) зега 
теплӧ п. (/і2) сбідита 


Чень І Я 


( 


( 


і 


зиделенное ~» сдійигй ерајаій е 


зыделямое ~ у. тёпло, выделенное 

> гидратации (тг) са ЧигА де рідгагаге 
избыточное ^^ (іегто) ѕигрічѕ / ехсеѕ 
де сдійига 

испбльзованное м» (Іегто) саша мії- 


ай 

конвекцибннос ~~~ (1егто) сага ае 

сопуесйе 

> окружающей среды (1етто) сбідига 
атііапій 


освобождающеєся ^^ с&@ига аевајаїй 
отбрбсное ~ (1егто) сага ріегаша 
остаточное ^^ (ѓеғто) сбідига гегідиаій 
отведённое ^^ сдідигй ргешаа 
отраббтанное ~ у. тепло, испбльзованное 
отходящее ~ (1егто) сага еуасцаа 
ге растворёния сдійига де ато]уаге 
регулируемое ~ (/егто) сдідига гевіабіій 
удёльное ~ сдійига ѕресіѓіса 

теплоаккумулятор т. (1егто) аситшайг 
де сааига 

теплоаккумуляция Г. аситшаге ќегтісӣ 

тепловлагообмён т. з5сбіт де с&@ига я 
ипианае . 

тепловоздуходувка {. (/егто) заЙагий де аег 
саа 

тепловосприйтие п. (іегто) абзогбИе де 
саига : 





тепловыделёние п. (1егто) девајаге де сді- 
ига 
тепловыделёния рі. внутренние 
дераідгі іпіегіоаге де сдійога 
тепловыделяющий (іс, іегто) ехоѓегт 
тепловынӧсливость #. (миг) геліѕіеп{й Іа 
сдідига 
теплогенератор т. (ѓегто) іегтовепегаіог 
теплоёмкий йе сарасйаѓе са1огіѓісӣ 
теплоёмкость Ё. (№2) сарасіїаїе саіогійсаӣ ; 
сйІацгӣ зресібісй 
весовая ^^ удёльная сй1аџгӣ зрес са та- 
ѕіса 
изобарная ~ сйідигй зресіїїса ігобага Й 
Іа ргезшие сопѕїіапій 
изохбрная г» с&!ига зресса ідосогі / 
іп уоіит соп5іапі 
теплозатрёта Її. (Іекто) сопѕит де сЗідига 
теплозащӣта Ё. ргомесйе сопіга саги 
теплозащӣтный Іегтоїгоїаї 
теплозвукоизоляция Г. (еЇсоп) ігоїаціє 1ег- 
тоасизнса 
теплоизбытки рі. 
са!Чига 
теплоизлучёние п. (2) гаФайе тегтісй 
теплоизоляцибнный (егтоїгоіапі 
теплоизоляция Її. (еїсоп) ігоіаціє Тегтісд, 
{егто12о1айе 
актйвная — 1егтомоЙайе асйуй 
влагостбйкая ~ шоайе їегтісӣ гегіѕіепій 
Іа итійіѓаќе 
засыпная ~ ігоІаўе їегтіса ргіп асоре- 
гіге | 
мастйчная ~» ігоіаціє 1егимсй бе тазіїс 
набивнёя = моаНе Іегтісй де итрииига 
г. обёрточным материалом ігоіайе тег- 
тісй си тпаїегіа! Фе ргоѓесіе 
обмазочная ~ ігоїаціє Іегтісй @іп теп- 
сиіаіа 
отражательная ~ іғоіаўе їіегтісӣ геѓ- 
Іестапій 
пассйвная ~ іегтоілоіаціє разіуд 
предварйтельная г» ігоіаје їегтіса рге- 
йтіпага / ргеаїабіїй 
сббрная ~ іхоіаціє іегтісй фіп ргеїаб- 
гісаїе 
тепломёр т. (таз, ѓегто) арагаї репіги 
тйзигагеа сй1аигіі, саіогітеїги 
теплонапряжёние п. (тес) 50Їїсітаге гег- 
тіса 
теплонапряжённый зоНсНа! {егиис ў 
теплонепроницаемый (/і2) гаи сопдисдіог 
де са!Чига, їегтоілоіапі 
теплоносйтель т. ({егто)  абепі 
ригійќог де сдідига 
вторичный ~ арепі кегтіс зесипдаг 
первйчный ~‹ авепі 1егпис ргітаг 
теплообмін т. (1егто) 5спіш де са!аига 
конвектӣвный ^ зспіт Фе сйідига рип 
сопуесйе | 
"» излучёнием зспіт де сдійига рип 
гафайе 
лучйстый ~ У. теплообмён излучёнием 


((егто) 


(1егто) зигр№зим де 


тегтіс, 


== 


теплообмён 
нестационёрный ~» ѕсһіть де с ига 
пезайопаг 
радиацибнный о» у тенлообмён излуче- 
нием 
теплообмённик т. ({егто) з8спітадгог де 
са!аига 
адиабатӣческий ~» ѕсһітЫёіог де сдідига 
афађаіс 
воздӯшно-водянбй ~ ѕсһітЫйїог де саӣ]- 
асга аег-ара 
газо-газовый ~» ѕсһітЫйіог де сдйідига 
рат-ват 
газо-жидкостный ^^ зспітьдгог де сдідига 
ва2-ісһа 
змегвикӧвый — ѕсһітЫйіог де с&!@ига си 
зегрепний 
кожухотрӯбный — зспитдгог де сага 
табиіаг 
крестовйдньй — зспитЬйтог де сдідига їп 
сгисе 
лбпастный — зспиабюг де сдідитй си 
рае 
я. непрерывного дёйствия ѕсһітЬаѓог де 
сдійига си асйипе сопіїпий 
- обогревдемьй отраббтанным паром 
зсбітідгог фе сАаига си іпсдігіге ргіп 
ариг шійтаї 
перекрёстнотбчный м» зспітйіог де сё1- 
ацга їп сигепі іпсгисізаї 
противотбчный ~» з5спішдйгог де сдідита 
їп сопігасигепі 
ребристый — зспітдіог де сйіигй си 
агіріоаге 
рекуператйвный — зспітраїог де сдідига 
гесирегайу / гесирегаїог 
~ с воздушным дутьём ѕсһітраќог де 
сдійига си зиЙаге де аег 
~ с передачей от газа к газу у. теплооб- 
мённик, газо-газовый 
> с передачей от газа к жидкости у. 
теплообмінник, газо-жйдкостный 
~ с плавающей голбвкой з5спітдіог де 
са!Чига си сар рішійог 
~ с плоскими трубами ѕсһітраіог де 
сдїйига си {еуі / си їибигі ріаїе 
~ с попербчньми перегорбдами ѕсһіт- 
Ьдгог Фе сага си 5ісапе ігапѕуегѕаіе 
- с трехкрёстным потбком зспігабдіог 
4е сАЧига си сигепі їгірій іпсгисіѕаї 
~ типа «труба в трубё» зсрітЬдгог де 
саига йр ‚Деауй їп {еауа” 
трубчатый лм зспнафаюг де са!Чига си 
еу 
циклӧнный ~ ѕсһітЫйіог де с&ига си 
сісіоп 
шахтно-циклбнный "» 5спітдг де сді- 
ига си сісіоп 5і сиуа 
шахтный ~ зСбітьдтог де с&!Чига си сиуй 
зкранйрующий ~, 5спітЬйгог Фе сдідига 
есгапаі 
ячёйковый 
шаг 


~ зспииБаюг е сага се- 
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теплообраббтка Г (тіг пес) ргеіосгаге Іа 
саїд 
теплоодёжда Її (есоп) їгоіаре 
ітргйсйтіпіе де ігоїаців (егтіса 
теплоотдёча Г. (1егто) седаге йе сдідигд 
теплоотлатчик т. (1егте} вепегаюг. ѕигѕӣ 
ае с& 140г ; зиг5й са!9А 
теплопадёние п. (1егто) сйдеге 1егписй 
теплопеленгатор т. (таз, (егто) 1егтово- 
потехи 
теплопередача Г. (1егто) ігапѕѓег 
тіѕіе / ігапѕрогі де сдійига 
лу излучёнием ітапѕѓег іегтіс ргіп га- 
файе 
конвектйвная ~» ігапѕѓег іегтис ргіп соп- 
уеспе 
кондуктйвная — ігапоїег їегтс ргіп соп- 
дисПе 
теплоперепад т. (Іегто) уагіаўе де епіаіріе 
теплоперехбд т. ({1егто) ігапѕѓег де сді- 
ига (у 51 теплопередача) 
теплопоглощёние п. (1егто) абзогбре фе 
сдідига 
теплоподвбд т. (ѓегто) арогі де са14ига 
їпсйітіге 
теплопоступлёние п. ({егто) дебії 
їегтіс 
теплопотёри ЕЁ. рі. ({егто) ріегӣегі де сдідига 
ле здания ріегдегі де саша аіе сід- 
аігіі 
лу здания инфильтрацией ріегдегі де сё1- 
дигй ае сіддїігії ргіп іпётаўй 
теплопотёря Ё. (іегто) ріегдеге де сдідига 
теплопотреблёние п. ({егто) песеѕаг йе сді- 
дига 
теплоприёмник т. ({гто) гесеріог де са1- 
ога 
теплопровбд т. (Іегто) сопдисій сегтіса 
обратный ~» сопдис!й іегтісй де іпіоаг- 
сеге / де геїшг 
подающий ~> сопдисій їегтпісӣ де дисеге 
де їиг ‚ 
теплопровбдник т. (ѓегто) сопаисюг їег- 
тіс / де сдідита 
теплопроводность Ё (7/2) сопдисібійтаїе 
саіогісё 
теплопрозрачность Г (72) 
гепұё Е 
теплопрозрачный (7/2) іегтоїгапуратепі 
теплопроизводӣтельность Ё (/егто) ршеге 
саїогійса 
лу нагревательного прибора ршеге їег- 
тісӣ а согрици бе сё ге 
теплорассёяние п. (1егто) іѕрегѕіе іегтісӣ 
теплорегуляция Г. іегтогеріаге 
теплорблный (1егто) са1огіс 
теплосетьстрбй т. ограпігаціє Фе сопхігисе, 
а гергієїог іегтісе 
теплоснабжёние п. айтепіаге си сдідита 
‚децентрализбванное ~ аіітепѓаге фезсеп- 
{гаіхаїй си сдідига 


гегтіса 


їгапѕ- 


Пих 


їегтоїгапѕра- 




















несу о сх вулик 
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теплоснабжёние 
централизбванное ~ аїйтепіаге сепіга- 
[лата си сяига 
теплосолержание п. ({егто) епіаїріе 
г вбздуха епіаїріа аегиіці 
постоянное ~ ігоепіаіріе 
теплостбйкий ІТегтпозіабії, 1егтогезиейт, ге- 
тазїелі Іа саїдига 
теплостойкость Ё. 5(абійкаїе тегписа, ге- 
азеица Іа са!Чига ` 
теплосъём ш, седаге де сЯаига 
теплота Г. (112) сдідига 
гу абсбрбции с&ига де абзогііе 
ге гидратации (феї) са!Чига де Бідгаїаге 
г горёния (1егто) сдідитй де агдеге / 
де сотбизие 
г затверлевания с&!игА де зоНа саге 
ее изотермӣческого сжатия (ѓегто) сді- 
Чигй Фе сотргезіцпе ігоїегтіса 
~ испарёния сбідига де еуарогаге 
г» конденсации сдідига де сопдепзаге 
лучйстая г» (Іекто) сдідигй гадіапій 
ге отвердевания сдідигд де 50Її4іГісаге 
лу парообразования сдідигй Пе уарогігаге 
гу перегрёва (ѓегто) с&аига де ѕирга- 
їпсаїгіге 
г- плавлёния сё!4ига де іоріге 
приведённая — (/і2, іегто) саїдигда ге- 
аиса / гарогіаїӣ 
- растворёния сдідига де дігоімаге 
~ сгорания у. теплота горёния 
лу сжижёния сдідигй де Испейеге 
= схватывания (Бер саига де һійга- 
таге / де рига 
удёльная — сдійига ѕресіѓісӣ 
~ экзотермйи у. теплота схватывания 
теплотвбрность Г. (ієгто) риїеге саюпйса 
вісшая ^^ ршеге саїогіїїса зирегіоага 
лу горючего риїєге саїогіїїсй а сотриз- 
пойи 
низшая ~, риеге саіогіїїсй іпѓегіоагӣ 
гу тбплива у. теплотвбрность герючего 
удбльная ~ ршеге саїогіїісй зресіїїса 
оо т. іегтоѓеһпісіап 
теплотехника Г. їегтоќећпіса 
стройтельная г» іегтоѓећпіса сопѕігис[ Шог 
теплотрасса Г. (ѓеғто) гееа іегтіса 
магистральная ~ гееа їегтісй таріѕіга- 
18, їгаѕец іегтіс таріѕіга! 
распределӣтельная гу ігаѕец їегтіс де 
дізгібиуіє 
транзйтная ~ ігазей Іегтліс де ігаплії 
теплоусвоёние п. абзогрре де саига 
теплоустойчивость Г. у. теплостбйкость 
хеплофикация Її. (іегто) 1егтойсаге 
городская г їегтобісаге играпӣ 
промёшленная м» 1егтойсаге іпдизітіаїй 
теплоцентраль Г. (1егто) сепіға!а їегтіса 
теплохолодоснабжёние п., централизбванное 
(1егто) айтепіаге сепітаігаіх си самит 
я #5 


теплоэлекстростёнция Г. (ей) сепга!а 1егто- 
весилса 

теплоэлектроцентраль Її. у. 
станция 

тепляк т. Багаса їпс&12а 

терем т. (агй) їегет, ги, Ро15ог 

тёрка Г. (Ди) дгізса 
ручная ~ 4г15сй де тіпа 
= штукатура дгізса Іепсиігогиїмі 

термический їегтіс 

термоабразия Г. 1егтоабгаипе, согогійпе 
тегтіса 

термовермикулӣт т. (тік) уегтісції ехрап- 
даї 

термовкладьші т. (еїсоп) еіетепі де іпіег- 
сајаге саїогії це 

термогигрометрический 

термография Г. їегтовгайе 

термодинамика Ё. їегтойіпатісӣ 

термозйт “п. (тік) ќіегто2ії, 25ига ехрап- 
дага 

термозитобетбн т. (Бер, тїт) Беїоп са 2вига 
ехрапдата 

термоизоляцибнный їегтоігоіапі 

термоизоляпия {. у. теплоизоляция 

термокаротаж т. (геоі) сагоїај тегтіс 

термокерймика Ё. (тіг) сегатісӣ їегтісӣ, 
{егтосегаписй 

термокомпрёссор т. ({егто) сотргеѕог їег- 
тіс, 1егтосотргезог 

термоконвёкция 8. (/егто) сопуесйе іегтіса 

термбметр т. (745) тегтотеїги 
жидкостный ~ їегтотеіги си спід 
контактный ~ іегтотеїги си сошаме 
мокрый ~ іегтотеіги ите 
самопйшущий еы Хегтотеїги їпгеріѕігаїіог 
сухой’ — їегтотеїги цесаї 
термопарный -— ќегтотеіги си сирій 
іегтогіесігіс 
термоэлектрӣческий ~ іегтотеїги Іегто- 
еіесігіс 
ударопрбчный ~» Тегтотеїги гелізіепі Іа 
ѕосигі 

термообработка Г. (т, ітес) ігаіатепїі 
їегтіс 

термоопалубка ї. (феї, іећһп) соїгај їпсдігії 

термоотвердйтель т. (тіг) авепі йе їпгагіге 
Ја саїд 

термопара Г. (еі) хегтосирій 

термопласт т. (иг) іегторіазі 

термопластик у. термопласт 

термопластйчность Г. (#2) 
сітаїе 

термопластӣческий (/і2) їегторіаѕііс 3 

термопластйчный у. термопластйческий 

термополимеризация Ғ. (ти) іегторойте- 
гіхаге 

термопреобразователь т. (Іегто) сопуег- 
ог / табисюог їегтіс 

термореактӣвный (сыт) їіегтогеасійу 

терморегулятор т. (/егто) тегтозіабіпаїог, 
хегтогевиіатог 

термореле п. ({егто) 1егтогеем, теїсц іегтіс 


теплозлектро- 


тегтоћівготеїгіс 


тегторіазії- 


термосифбн т. (іп5і, Іегто) тегтозіїоп 
термостабилизатор т. у. терморегулятор 
термостабйльность Г. (1егто) мабШаме 
тегтіса 
термостат т. (аї, іегто) їегтоѕіаї 
термостатная Ғ. (успі) іпсйреге їегтоѕіаїа 
термостбйкость Ё. у. термостабйльность 
термоудар т. ({егто) ѕос тегтіс 
термоумягчйтель т. (аї) дедигібісатог 1егпис 
4 ретги, ара) 
термоупругий (тес) іегтовіазіїс 
термоупругость #. (тес) легтовазисиме, 
еіазіїсітате тегтісда 
термоустанбвка Г. (Шекто) іпзіаїаціе іегтіса 
термоустбичивость Е. у. термостабйльность 
термоустбйчивый у. термостбйкий 
тёрмы рі. (агп) їегте 
терракота Г. (тік) тегасоїй 
терраса Г. (агй) 1егаза 
застеклённая ~ тегаза йіп зис!а 
крытая ~ їегаѕӣ асорегіїй 
многозтажная ~ іегаѕӣа си та! тие 
еѓаје 
открытая ~ 1егазй пеасорегий 
цбкольная ~ 1егазй ицегоага 
террасйрованиє #. склбнов (геої, 
гегазагеа уегзап{Пог 
терраццо п. (/іп) рагаоѕса!& Фе тохаіс Гиг- 
паї 
территбрия Г. (ит) тегіїогіц ; 1егеп; 20па 
внеселйтебная ~ їегеп їп аїага хопе! 4е5- 
йпаге сопѕігис Шог 
городская ~ (игр) топі цгбапа 
г городской застройки топё 
сопѕігинй 
жилая ~ 2опӣ де Іосиіпје 
застрбенная ~ топа сопягийй 
исключаемая из застройки ^ 20пӣ іпіег- 
2154 репіги сопзігисії 
незастрбенная — гопда песопѕігшій 
непригодная г» 20пй шиціабіїй 
неудббная — 2опё пезайзРасатюаге 
озеленённая ~, 2опа уегде 
подраббтанная ~ топа аѓесіаїй де ехріоа- 
1агі зибіегапе 
лу посёлка, селйтебная 20пӣ де сопзтиасйе 
а ипе! азезаг1 
прйгородная ~ 20пё 5ибиграпа 
прилегающая ~ іегеп аїегепі 
` производственная ~ топа де ргодисйе 
промышленная ~ топа шаизича!а 
~ промышленных отвалов 2опё де деро- 
тмаге а геглдийсіог шдизилае 
резёрҝная ~» гехегуй Кипсіагдй 
селйтебная ~ Іегіїогій / Тегеп деѕіпаї 
сопѕігис Шог 
тёс т. (іт) зсіпдигі за Би, сһегеѕіеа 
крбвельный гу зсшаий репіги їпуеШогі 
тесание п. (Іт) сторіїге ; Газопаге 
тёсанный (іт) сіорій ; Газопат 
тесать (Іт, (ейп) а сіорії ; а есагіѕа "а Їа- 
зопа 
тесйна Г. (1т) з8сіпдцга шипа 


Іегаѕ) 


играпа 
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тёска Г. (Іт, (ейп) сіоріге; ети сіоріії ; 
Газопаге 
грубая — сіоріїге хгозега 
= древесины сіоріїгеа 1етищ! 
~ камня сіоріїгеа рієїгеї 
получӣстая ~ сіоріїге 5етібіпа 
чйстая ~, сіоріїге сигага 
теслб п. (іт) 1е51а 
тесовйк т. (ѓейп) сіорііог 
тёсто п. (т!) раза 
гипсовоє ~ ра5ій де 1рѕоѕ 
глиняное ^^ разій де аге! 
затвердёвшее ~ раза іпайгіїй ‚ з0Їіді- 
Пса 
известкбвое ~ раѕіа де уаг 
= нормальной густоты разій погта!а 
пластӣчное ~ разій р!азйса 
цемёнтное ~ разій де сітепі 
тестообразный їп Гога де раза 
тетива Г. (еїсоп) уап8 
я лёстницы уапв 4е зсага 
тетрастйль т. (агй) теїгазіі 
техбаза Г. Баха кеппісй 
тёхник-архитёктор т. їеһпісіап 
агпітесі 
тёхник- -стройтель т. їеһпісіап сопзігисіог 
тёхник-чертёжник т. дезепатюг їеһпіс 
тёхника Г. геһпісӣ ; иШа}е, тіјоасе 1ерисе 
— безопасности їерпіса зесигИий ий 
вычислительная — 1ейтисА де саїси! 
дорбжная м (ағит) 1евшса гайега, тен» 
піса сопзгисйНог де дгитигі 
машинная ~ тіјіоасе їеппісе тесапігаїе 
микрофотокопировальная ^ (ср!) теһпіса 
де тісгоїотосоріеге 
мнӧжительная — (срі) Іеппісй фе тиїй- 
ріїсаге 
организацибнная я (ес) їеһпіса де ог- 
сатштаге 
осветительная ^^ їеһпіса Шштпіпаішіш 
~ освещёния у. техника, осветительная 
отопйтельная ~» чеһпісй де іпсдйігіге 
противопожарная ~ іеһпіса Ае ргеуепіге 
а посепайіог 
санитарная гу (1150) іеһпіса запНага 
— сгорания (/егто) іеһпіса агаеги 
сотбиѕіе 
стройтельная ~» їеһпіса сопѕігис Шог 
— фундйрования (5е01) іеһпіса Ғипда{н- 
Іог 
технологӣчность Г. вгай де їеһпісіаѓе 
технолбгия Г. іеһпоІоріе, ргоседеи е Габгісаціє 
— бетбна (Бе!) теппоїовіа Беюопици 
литьевая ~ (феї) їеһпоіовіе де Тигпаге 
-— монтажа (1ейп) їеһпоіоріе йе топа) 
рёзательная ~ газобетбна (ейл) ѓеһпо- 
Іоріе де 1&іеге а рагђеіопшиі 
~ стройтельного произвбдства 
їеһпоІоріа ргодисієї де сопѕігисўїі 
техпромфинплан т. (ес) ріап теппісо-Йй- 
папсіаг де ргодисйе 


петеда 


у 
сопдисюг 


(1ейп) й 
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техпромфинплан 
~~ предприятия т (ес) ріап їебпіс, п 
аиѕігіаї я бпапсаг а! їпігергіпеги 
техуслбвия п. рі. (срі) салеё де загсии 
течеискатель т. (/епп) деѓесїог де пееѓап- 
зепай аде ѕсигвегі 
течёние п. (г) сигвеге сигет 
беспорядочное - сигвеге пегевміаїа 
винтовбе ~, сигепі | сигреге ейсо1 Ча! (а) 
вихревбе м» сигреге гигбиїєпій , гогаро- 
пай 
встрёчное ~ (ѓегто) сопігасигепї 
вторӣчное . ~ сигепі зесипдаг 
глубинное ~ сигепі де айїпсіте 
дбнное — сигепі де шипа 
компенсацибнное придбнное 
сотрепзаїог де Рипа 
конвекцибнное ~ (/егто сигепі фе соп- 
уесре 
пластическое ~ (тес) сигвеге ріа5исй 
пластическое ~ грунта (2201) сигреге 
ріазисй а тегепиїці 
повёрхностное ~~~ сигреге зирегйста!а 
Че ѕиргаѓа{а 
придӧнное ~ сигепі де па 
сббйное ~ сигзеге һаойсӣ 
свобӧдное — сигреге ібегӣ 
сливнӧе ~ 4еуегзаге 
тйхое ~: сигреге Нила 
турбулёнтное — у течёние, вихревбе 
тёчка Ё ѕсйраге сигреге  (еЇсоп) увћеар 
де 5сигреге 
~ в дозйторе (таз) азромиу де сигвеге 
течь Г (№4) сигреге шЯйтайе  ріегдеге 
ргіп зсигвеге 
тиксотрбпия Ё (2) пхоїгоріе 
тиксотрбпность Г грунта (2е0/) ихогориа 
Зои 
тим т (а ши (Аза Сепіга!й, 
тимпан т. (агл) итрап 
тина Г пазипй, посігій 
тиокаучук т. (тік) посо! (їпіосиіїог де 
саисіис) 


тйнда Е. (агл) пад 
тип т. йр. тоде| тойа реп сагасіег 
— взаимодёйствия (тес) той де шпіе- 
гасўшпе 
основания (2200) веп де Ѓипіаһе 
стройтельных машйн (таз) пр де 
тазит де сопягисйе 
— стройтельных элемёнтов (еісоп) пр 
де еіетелпіе Фе сопягисйе 
типизация # (срі) прігаге 
~ стройтельных издёлий ирмагеа еіе- 
тепісіог де сопзігиспе 
типовой пр пре зѕќапдагаіғаі 
типология Ё (срі) проіоріе 
архитектурно-стройтельная ~ проюзле де 
агпітестига я сопзігисрї 
< зданий броіовіа с1АдиЦог 


~ сигепї 


( 


Й 


ипібісаї 


гу конструктйвньх решений проіоғе де 
50Їцріі соп5ігиспув 


г мёстности проозе а Іосиїш  герш- 
пи тегепава / рацтиіш 
~ объёктов по назначёнию  проіоріа 


обіестеїог 4ира йеѕппапе 
типоразмёр т бройітепѕшпе, Пр де @- 
тепѕшпе 
~ стройтельных издёлий (е/соп) пройі- 
тепзапеа еіетепіеіог Фе сопѕігисі 
тир т. (т!) вадгоп, ѕтоа1а, саїгап 
тискӣ рі. (та5, ітес) тепевша 
гидравлические — (таз) шепёнша си 
тесаплзт де ѕігіпєеге шагаиИс 
пневматйческие — (таз) тепзилйа рпец- 
шанса 
ручные ~ (/тес) тепрһпӣ де тіпа 
слесарные — (пес) тепёблай де 1аса- 
тизепе 
тисбчки рі (ітес) «еже 
тихохбдньй си тегѕ еп, си уце2а писё 
си Тигапе уоаза 
ткань Г. (тіг) цезАтага 
асбесто-металлйческая ~ {езашга е те- 
та а2безі 
асбёстовая -— Цезйтигй Фе агрезі 
асбёстовая фильтровальная ~ рїп2ӣ біі- 
їгапій іп агбезі 
мешбчная ~ ріпой е 5ас 
стеклянная ~» іезйтигй аш Ябге йе зис!а 
техническая — {езётига їерпіса че 
фильтрующая ^^ {езёга Нійгапід 
ток т. (еі) сигепі 
~ замыкания на землю сигепі де рипеге 
іа ратаїої 
~ на зажймах сигепі Іа Богпе 
з нагрёва сигепі де іпсбіліге 
перегрузки сигепі де ѕиргаѕагсіпа 
пиковый — сигепі де уїгі 
~ питания сигепі де аПйтепіаге 
токоотвбд т. (е1) рг де сигепі, Богпа 
~ молниезашйты ргі2ӣ де рагаїгазпеї 
токоприёмник т. (еї) гесеріог де сигепі 
(сі) рапіоргаї , їгоіен 
токопроводнӣк т. (е!) сопдисіог Че сигепі 
толкёть а Пиршее, (ігап5) а гетогса рип 
їтріпреге 
толкач т. (іғапѕ ігасіог ітріпайіог (с) 
1осотонуй ітріпедіоаге 
~ скрепера (таҳ) ігасіог ітріпедіог де 
$сгерег 
толбчь (тік) а різа, а Гагашца 
гіта 
толстостённый (еісоп, тес) си регей вгоў 
толчкй т рі. воздушные гаѓаіе Фе уїпі 
толчбк т. $06 теадинига мфиига 1триіѕ 
1оупига 
подзёмный ~ (2201) ѕос 5ибіегап 
сейсмӣческий — (8е01) 50С зезпис 
тблща Г. (сеоЁ) 5ігаї тазі 
толщина Ї ргозіте 
< балластного слбя (сі агит) вгоѕте а 
зігаїиіці де Ба!аѕї 


а 5Ї4- 





толщина 

~ балластного слбя подшталой (с/) вго- 
зітеа зігаїшіці де Баїазі зиб ігауегѕа 

ду железобетбна, приведённая (еісоп) 
вгоѕіте гедаз& а Ъеюпи агтаї 

г защиты (еїсоп) вгоѕітеа зна и де 
ргоесйе 

гу изоляции (1201, іпѕі) вгозітеа ігојајіеї 

~ мощёния (агит) вгозітеа рауајшиі 

г» обмазки (їп) вгоѕітеа ѕігаїшіші де 
тепсша!а 

г оболбчки (е!соп) ягозітеа тетЫгапеі 

— по грёбню (сп) втозипе Іа сгеа5ій 
(а Бағајиіиі) 

г по основанию (си) єгозіте Іа рісіог 
(а Багајиіиі) 

гу погранйчного слбя (шаг) вгоѕітеа 
зігатиїмі Шиа 

г свбда у пят (еісоп) вгозітеа Боци Ја 
пазіеге 

г ступени (еїсоп) вгозітеа ткеріеї 

г» шва (еісоп) вгоѕітеа оз 


шейки рёльса (с/) вгозипеа іпітії 
те 

толщиномёр т. (т45) арагаї де пазигат 
вгоѕіті 


толь т. (тін) сагіоп видгопа! 
беспокрӧвный ^— сагіоп рийгопаї Гага 
зігаї де ргоесйе 
гидроизоляцибнный ^ сагіоп вмдгопаї 
репіги еїапѕӣгі 
крбвельный ~ сагіоп зидгопа: репіги 
1пуе ог! 
— с крупнозернӣстой посыпкой сагіоп 
ємдгопаї си вгапше таг! 
22 с песбчной посбіпкой сагіоп бидгопаї 
си вгапиїе де пізір 
толь-кожа т. у. толь, беспокрбвный 
тон т. (Нл) гоп; пиапій 
цветовой ^ (оп сготайс, поапја де си- 
Іоаге 
тондратун т. (агй) іопагаѓип 
тонйна Ё. помбла (тіг) Гіпеје де тйсіпаге 
тонковолокнйстый (ті/г) іп їїбге Ппе 
тонкозернйстый (тім) си вгапшајіе Най, бп 
этапш ат 
тонкостённый (еїсоп, тес) си регей заБйм 
тбнкость Ё. Ёіпеје 
лу помбла у. тонйна помбла 
г чомбла цемёнта бле{е де тасіпаге а 
сітепіціийі 
тонна Г. (таз) юпа 
тоннелестроёние п. сопягисйе де тапеїе 
тоннёль т. (с/, сі, сиб, дгит) плпе! 
автогужевой — (ипе! репіги сайе де ігас- 
попе аціо- $ апітаїй 
автодорбжный ~ ие! репіги сігсціайе 
гийегӣй / репіга дгит де ашотобИе 
багажный — шие! де Бара]е 
базисньй ~ (ипе! ѕіїџаї 1а рісіогиї тип- 
теїші 
безнапбрный ~ шие! си сигвеге Пбега 
вентиляцибнный — шие! де аегај 
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вершійнньй ^ шие! де сгеазій 
водовбдный ~ шие! де адисиите 
водозаббрный м» шие! де ргіхӣ 
водопроводньй г» у. тоннель, водовбдный 
водосбрбсный ~ шие Пе демегзате 
водоснабжёнческий "м ќџпе! Фе аітемаге 
си ара 
водостбчный — шие! фе еуасиаге а аре! 
гидротехнйческий — пе! вагоенис 
гидроэнергетйческий ~ шпе! Підгоепегве- 
Ис 
г глуббкого заложёния шие! адіпс / де 
таге адіпсіте 
городской — шие! типісіра! / вгбап 
двухпутный ~ Типе! де саїе дЫи са 
доца Пий 
двухскатный м» іцпе! си доца рапіе 
деривацибнный — їцпе! де дегіуаціє 
дорбжный ~ шпе| гийег 
дренажный - пе! репіги фгепаге / де 
Чгепа] (репіги еуасиагеа ареїог) ‘ 
железнодорбжный — шие! де сае Їегаїй 
забӧрный ~ шие! репіги саріаге 
ирригацибнньй ^— шие! репіги ігізаціє 
кабельный — ішпе! репіги саб 
канализацибнньй ~ (а) пе! репіги са- 
паііхаге 
коллёкторный ~ шие! соіесіог 
коммунальный — пе! репіги гефее едій- 
таге 
лу метрополитёна шие! де те(гоц 
морозйльньй ^ (Іегто) їцпеї їгідогійс 
мбсовый м» (с5нь) шие! де рготопіогім 
напбрный — заеме де ргезіцпе 
— неглуббкого заложёния їипе! Іа тісӣ 
адіпсіте 
обводный ~ їшпе! йе деуіеге 
обдёланный ~» ваїегіє 5ивіпиїй / сарш- 
за 
облицбванный "м у. тоннёль, обдёланный 
однопутный =» шие! де саїе ѕітрій / си 
о Йпіе 
отводащий ~ у. тоннёль, водостбчный 
пассажирский м» пе! репіги сдё]аїогі 
перевёльный г» ішпе! де ѕігарипвеге 
перехӧдный > шпе! 4е їгесеге 
петлевой — шие! їп / де ааа 
пешехбдный — шие! репіги ріегопі 
подвбдный ~ ішпе! сибасуайс / заб ара 
подводящий ^ у. тоннёль, ВОДОВОДНЬЙ 
почтбвый — шие! репіги 1гапзроги! со- 
геѕропӣеп(еі розіае 
путевой ~ ше! гийег у 
сбросной ~ у. тоннёль, водосбросный 
сдвбенньй - шие! дибіаї 
соединйтельный ~ шие! де гасогдаге 
спирАльный ~ їипе! іп 5рігаїй 
станцибнный ~ шпе! де 5їаціе 
стройтельньй — ішпе! де соп5ігис[іі 
транспортный ~» шпе! / ваіегіе де (гапѕ- 
рог 
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тоннёль 
эвакуацибнный ~ (ипе! йе еуасцаге 
эскалаторный ~ шпе! репіги ехсаіаїог 
тоннёль-водовбд т. (сп) шпе!-аредисе 
тоннёль-кессбн т. (сзиб) іцпе1-сһеѕоп 
тоннёль-мост т. (сѕир) шие-ро@ 
тоннёльный де шшпе!; де раегіе 
тбнно-километр т. (/ғапѕ) юпа-КИотеги 
тбнно-киломётры т. рі. услӧвные (/гап5) 
топе-Кіїотеїги сопуепйопае 
тбпка Г. (1егто) Росаг ; іпсдігіге 
тбпкий (о местности) тос 03, тлійз поз 
тбпливо п. (таз, (егто) сотЬизИЬИ, сагби- 
гапі 
высококалорййное — сотЬизНЫ Ббоват (си 
ршеге саіогіјісӣ таге) 
газовое г» сошБизНЬ! 2а20$ 
газообразное ~ у, тбпливо, газовое 
дизельное > тоїогіпд ; сотіризіїбі! репіги 
тоїоаге адїезе! 
древёсное ~~ сотризнібі! Іетпоѕ 
жидкое ~ сотбизіїбі! спід 
пылевйдное г» сотіризібі! риїуегиіепі 
твёрдое — согабизіїбі! зоа 
услбвноє — сотЬизНЫ! сопуепуопаї 
топливозаправшик т. (егто) шяаайе де 
айтепіаге си сотабизібі 
топливомер т. (2145, (егто) сопіог йе сот- 
бизн! Ў 
топливопровод т. (таў, іегто) сопдцсій де 
сопбизибії 
топбграф т. (єго) (оровгаѓ 
топографӣческий (веоа) юровгайс 
топография Г. (реоа) юроргайЙе 
топбр т. (1, (ейп) (орог ) у 
топор-молоток т. (іейп) корог-сіосап, сіосап 
де зідаг 
топь Ё. тјаѕііпӣ ; тосігій ; ѕтігс 
тор т. (агп, таї) ог я 
торёц т. раме / зесіішпе фгопіаїй, сараї; 
(агит) сашр_/ рауеа де Іетп т 
г» взлётно-посадочной полосы, входной 
(сағр) сарӣ де іпігаге а! різієї де 
‚ оаїегідаге, іпігагеа ріѕќеі Фе 2бог 
г выемки (Іегаз) сара їгопіа! а! дебіец- 
їші 
торкбетон т. (феї) Бегоп-огсгеїаї 
торкрёт т. (фе) іогсгеї 


торкрет-аппарат т. (Бе!) арагаї де тогсгеїаї · 


торкрет-масса #. (феї) таїегіа! їогсгеіаї 

торкрёт-машйна Г. у. торкрёт-апларат 

торкрёт-мӯшка Г. (Бе!) різїо! арагаї / та- 

зіпа де гогсгеїаї 

торкретйрование п. (Бе!) гегсгеѓаге 

торкретйровать (феї) а їогсгеїа 

торможёние п. (77145) ігіпаге 

тӧрмоз т. (таз) гта 

тормозйть (таз) а па ; а іпсетіпі, а десеіега 

тӧрус т. (агп) тоги! таге гоїипі Іа Бата 
° соіоапеі 

торф т. (део]) пиЪа 


болотный о» шгЬа де Бана 
ВОЛОКНИСТЬЙ ~ шгЬй ИБгоазА 
фрёзерный — гигід Їгетаїдй 
торф-сырёц т. (сеоі) ига ша 
торфоплита Г. (тік) ріасйа (Т2оаоаге) де 
тагра й 
торцевание п. ргеіисгагеа ѕиргаѓејеіог #гоп- 
1а1е; (1т) їгопѕопаге 
торцевбй де сарёь, Ігопіа! 
торибвка Г. у. торцевание 
торцбвый у. торцевой 
точёние п. азсийге ; (тес) ѕігипјіге 
точило п. (тес) тосіїд; ріаїга абгагіудй 
наждачног ~ ріаїга де ройгог / де ѕтігвће! 


точильщик т. (ѓелп) їосііаг, азсційог 
точить а азсий; (/ тес) а зігипії 
тбчка Г. рипсі; (/тес) азсийге (Фе зсше) 


(у. 9 точёние); (2ео4) герег ; 1аги$, рипсі 

базисная — (гео) рипсі / герег йе база 

бифуркацибнная ~ (агит) рипсі де Бі- 

Гигсаге 

видовая ~ (ағЬ) рипсі де уїгіШтате 

я» визирования (5е00) рипсі 4е ушаге 
/ де ший Т 

врёменная ~ (ғеоа) ріспеї аихіШаг 

геодезйческая ~ (сео) рипсі зеодетдс 

~ задёлки (тес) рипсі 4е їпсаѕігаге 

~ зажигания {{егто) рипсі де аргіпдеге 

~ замерзания (2) рипсі де іпрпер / де 
сопвеіаге Ы 

я» затвердевания (2) рипсі де зойай1- 
саге 

~ измерёния (срі) рилсі де таѕигаге 

~ кипёния · (7/2) рипсі де йегбеге 

~ конденсации (/і2) рипсі Фе сопдепѕаге 

контрольная ~ (4гит, ѓећп) рипсі де соп- 

гоі / е теѓегіпій ; тагіог; (веой) рипсі 

де герег (у. я базисная точка) 

конфликтная ~, (агит) рипсЁ де іпіег- 

зесйе З 

~ надйра (2ео4) падіг 

~ насыщёния (сліт, іг) рипсі Фе ѕаішга- 
Не я 

~ нивелирования (геоа) ‘рапс! 4е піуеі- 
тепі; герег де піуеїт-пі 

нулевая ~ (єї) рипсі йе 2его / пешіги 

~ нулевых работ (/ейть- Іега5) рипсі де 
СОЇ 2его Ч 

опбрная ~ (ғеоа) рипсі де ѕргуіп ; герег 

де Бага 


~ опбры ‚ (тес) рипсі де зргійп / йе · 


геагет 

~ ответвлёния (с), адгит) рнасі де гатій- 

сате ий 

отвбда (сп) рипсі де депуайе 

перелома прбфиля (с/, агит) рипсі де 

зспітраге / де Їгіпреге а Чесіїміїд- 

1 ргобішімі 

перелбмная ~ (гео) рипсі Фе зсрітбаге 

а рапїеі й 

~ пересечения (агит, єеой, та!) рипсі де 
іпѓегѕесіе ; (еі) поди! ипе! гејеје 

пикётная ~ (8е04) 1Агиз Фе рісһеѓаге 


і 


і 


тбчка 


су плавления (/і2) рипсі де їоріге / де 
Тигіцпе 

су планирбвки, опбрная (2е04) рипсі де 
герег де піуеі тепі 

плановая ~ (реоа) герег 

повёрочная ~ (2е04) герег йе сопігої 

г подключёния (е[) рипсї де сопесіаге 

су полимбрфного превращёния (1егто) 
рипсі де ігапѕѓогтаге роїтогій 

помёченная ~ (2еой) рипсі соїаї 

постоянная ~ (вео) рипсі ѓіх 

< приложёния сйль (тес) рипсі е арії- 
саге а Їогіеі 

су примыкания (1151) рипсі де гасогдаге 

промежуточная г» (геоа)рипсі іпіегтейіаг 

су пути, высбкая (сі) рипсї 5ирегіог аї 
шие! 

су. путй, жёсткая (сі) рипсі 4иг а! сай "а! 
Ппіеі 

гу путй, нйзкая (сі) рипсі іпѓегіог а! Ниіеі 

< равновёсия (тес) рипсї де есһіЫги 

7 разветвления у. точка ответвлёния 

С; размягчёния (/і2) рипсі фе їптиіеге 

реечная ~, (5604) рипсі де іпзіаіаге а 

тігеї 

~ самовозгорёния (іх) рипсі де аціо- 
аргіпдеге 

световая ~, рипсі штіпо5 

~ скрещёния (~, скрещивания) (су) 
рипсі де їпсгисіѕаге 

~ смазки (таз) рипсі де ипреге 

~ срабатывания (е/) рипсі ае аесап- 
ѕаге 

ствӧрная -— (гео) рипсі е аїпіатепі 

~ стояния (зео4) рипсі де ѕїайе 

су стояния при мёнзульной съёмке (ре- 
оа) зайе йе гійісаге си рапзеа 

~ схватывания (рег) рчпсі де ргіхӣ 

су схбда (веой) рипсі де Гиоё 

^ съёмки, конёчная (2ео4) рипсі Нпа! 
а! гідісагії 

съёмочная ~ (реоа) рипсі ае гідісаге 

тахсометрическая ~ (ве04) рипсі їабі- 

теїгіс х 

^ таяния (/і2) рипсі де торіге / е де2- 
Не] > 

7 текучести (тес) рипсё де сигвеге 


тбчность Ё. ргесіғіе ; ехасшате; герміагіїа- 


те; НаеШае 

~ измерёния ргесігіє де пійзцгаге 

7у монтажа ргесігіє Је топіа| 

^ отсчёта ргесігіе де сійге (Іа арағаіе) 


тбщий (о раствбре, бетбне) (Бег) зіаб (1а 


тогіаге $ Беоапе) 


траверс т. (сй) ерш; ір 1гапзуегза! 
траверса Г. (е/соп) 1гауегза 


су колбнны ігауегѕӣ а зШрший 
поперёчная — апгеоа2й 


траверсӣрование п. воздуховбда (1151) їга- 


уегѕа сопаисе! де аег 


травертйн т. (тіг) ігамегіїп, РЁ саїсаго8 
травёя Г. (ағл) 1тауее 
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травйльный де Чесараге, десарапі ; де сого- 


Чаге 


травйть (/тес) а агаса, а десара ; (іт) а 


ьайиі 


травлёние п. (1п) Ыйіріге ; (тес) аесараге 
траектория Г. (тес) ігаіесіогіе 


су главных напряжёний ігаіесіогіе а їеп- 
зшийог ргіпсіраіе 


тракт т. іга5ец, рагсиг5; сае ; сапа|; агат 


газовый ~ (1егто) сапа! де вате 











дымовой — (1егто) сапа! де ат 
замкнутый — (61) сисай їпсһіѕ 
трактор т. (таз) ігасіог 
гусеничный ~ ігасгог ре $епИе 
гусеничный — для дорбжных работ ігасѓог 
ре $епИе репіги сопбїгисра де агитигі, 
саїегріїаг 
дизельный ~, ігасіог си шоог діевеї 
дорожный ~ їгасіог гийег 
колёсно-гусеничный г» ігасіог си гой 5і ѕе- 
піе 
колёсный 2» ігасіог ре го 
су ббщего назначёния ігасіог ипіуегѕа! 
пневмоколёсный ~ ігасіог ре рпецгі 
^ с лебёдкой їгасіог си мона 
трехколёсный ~ тігасіог си іеї гой 
универсальный ~ у. трактор общего наз- 
начения 
трактор-снегоочистйтель т. ігасіог си ріце 
/ си есбіратепі де сигаїаї хара4а 
трактор-тягач т. Ігасіог гетогсһег 
трамбовёние п, (Іерп) Ыйійогіге ; їпаеѕаге ; 
сотрасѓаге 
послбйное ^^ (іеһп, 1егах) сотрасіаге їп 
ѕігаїигі ѕиссеѕіуе 
трамбовать а сотрасіа, а таза; а іпдеѕа ; 
а Бёгагогі 
трамббвка Г. сотрасіаге ; їпаеѕаге ; БА юге 
(у. $1 трамбование) сотрасгог; таї; БА юг 
балласта ~‹ (сі, тит) БЖійогігеа Байа- 
и ; 
вибрацибнная ~ (енп) согарасіаге ргіп 
уїбгаге ; (таз) сотрасіог уїбгапі 
двуручная ~ (1ейп) ша! си доиё тіпеге 
су для грунта (таз) та! тесапіс репіги 
рати 
механйческая ~ (таз) сотрасіог тесапіс 
навесная — (таз) сотрасіог ригіаї 
подвесная — (тає) сотрасюг зиврепдаї 
пневматическая ~ (таз) Бдійіог / сот- 
расіог рпецтагіс 
прицепная ~ (тає) сотрасіог гетогсаї 
ручная ~ (ітес) сотрасіаге тапцай ; 
сотрасіог тапцаї 
~ со своббдным падёнием (таз) сотрас- 
{ог / ша! си сййеге Шегі 
г с принудительным падёнием (та) 
сотрасіог / ша! си садеге Ѓогјаїа 
самохбдная — (таз) сотрасіог аціорго- 
риізат 
электрическая — (таз) сотрасіог еЈесігіс 
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трамбовщик т. (ели) Бйгйіог, таезётог 
(типсіїоғ) 
трансёпт та. (ағ) ігапзері 
трансмӣссия Ё. (та5) ігапѕтіѕіе 
транспорт т. (ап) ігапѕрогі; тійоасє де 
їгапѕрогі 
автомобильный ~, ігапѕрогі ашо / си тіј- 
Іоасе аціо / си ашоуећісие 
безрёльсовый г» ігаперогі Еёга 5іпе 
вертикальный — (тапзрогЕ уегіїса! 
бестарный ~» ігапѕрог{ їп угас 
вибрацибнный ~ ігапѕрогі ргіп тібгабії 
внешний о» ігапѕрогі ехіегіог 
внутрипострбечный ~» ігапѕрогі їп іпѓегіо- 
ги! ѕапіегиіиі 
внутрицеховбй — ігапѕрогі іпіегіог їп зесйе 
газопровбдный ~, ігапѕрогі ргіп сопіисіе 
а! разл 
гидравлйческий — ігапѕрогі Бідгаціїс 
гравитацибнный о» Ігаперогі ргіп ргауйа- 
Пе / ргіп сддеге НБег& 
грунтовой ~ ігапѕрогі ре Фгитигі пеате- 
пајаѓе 
гужевбй — ігапѕрогі си їгасјіцпе апітаїй, 
сагӣиѕіе 
дорбжный — ігапѕрогі гиііег 
железнодорбжный — ігапѕрогї Гегоуіаг / 
ре са[е Ғегаїӣ 
канатно-подвесной — їгапѕрогі ре са и 
ѕиѕрепда? 
карьбрный ~, їгапѕрогі е / їп сагіегӣ 
конвёйерный -— ргапѕрогі де Бапай 
магистральный — ігапзрогі ре Іпії ргіпсі- 
раіе , 
междугорбдньй — ігайѕрогі имегагЬап 
межцеховбй — ггапзрогі Їпіге 5есіії 
назёмный — ігапѕрогі Фе / Іа ѕиргаѓа{ӣ 
/ тегезіги 
непрерывный — ігапѕрогі сопіїпии 
общёственный — ігаперогі їп сотип / риб- 
іс 
пневматический — ігапѕрогі рпеитайс 
подвесной — тапзрогЕ ре сё! зизрепдате 
подзёмный — ігапѕрогі 5ибіегап 
подъёмный — тійоасе де маса! 
промышленный ~, Ігаперогі шаизича!, / 
ц2іпа! 
рёльсовый — ігапѕрогі ре зше 
смёшанный ~ ігапѕрогі сотбіпаї / пихе 
трубопровбдный — ігаперогі ргіп сопдцсів 
шоссёйный у. транспорт, дорбжный 
транспортабельность Г. тапзрога ме, са- 
расіїаїе де а Її ігапзрогіаї 


транспортабельный ігаперогіабії 
транспортёр т. (таў, {тапз) ігапѕрогіог 


вертикальный червячный ~ ігапѕрогіог 
еісоійа1 уегіїса! 

гидравлический — ігапѕрогіог Бідгаціїс 
гравитацибнный о» ќгапѕрогіог вгауйайо-, 
паї 

кабельный ^— ігапзрогіог си саЫи 
ковшовый ~ ігапзрогіог си сире: 





ленточный — Тапзрогог си Бапай, бапад 
їгапѕрогіоаге 
мостовой г» езаса@й; рой ігапѕрогіог 
ту непрерывного дёйствия ігапѕрогїог 
сопіїпий 
ОТВОДЯЩИЙ ~, ігапѕрогіог де еуасиаге 
питательный — (питёющий ~) ігапѕрог- 
Тог айтепіатог / де аіітетіаге 
питающий лёнточный — бетоносмесйтеля 
Бапай папзрогюаге жепіги іпсёгсагеа Бе- 
топіегеї 
погрузочный — ігапзрогіог де іпсйгсаге 
подводящий — у. транспортёр, питётель- 
ный 
подающий у. транспортёр, подводящий 
раздвижной — ігапзрогіог си шизите гер- 
1аЪИ& 
распределительный ~ їгапѕрогіог 415и1- 
Бийог 
самозагружающийся ~ Ігапзрогіог си ац- 
тоїпейгсаге 
сббрный — ігап5рогіог соіесіог 
сортирбвочный — ігапѕрогіог репіги ѕог- 
аге 
~ цемёнта ігапѕрогіог репіги сітепі 
цепной ~ ігапѕрогіог си Іапі 
чашечный — ігапѕрогіог си сире 
червячный — ігапѕрогіог еісоійа! 
черпакбвьй ~ у. транспортёр, чашечный 
шнёковый — ігапзрогіог-теїс, ігапѕрогіог 
еПсоїда! 
транспортёр-дозатор т. (таз тік) ігапзрог- 
{ог-дохаюг 
транспортёр-штабелеуклӣдчик т. (таз) 
їгапѕрогіог 5 іуціїог 
транспортёрщик т. (/гапѕ) тесапіс де дезег- 
уіге Я іпігеціпеге а іпзгаїаційог Фе тапзроги 
транспортбр-злеватор т. (725) ігапѕрогіог 
еіеуаїог 
транспортир т. гарогіог 
геодезйческий ~ (вео) гарогіог веодетіс 
~ с алидадой (зеой) гарогіог си аііааах 
транспортйрование п. (іғапѕ) ігапѕрогі; 
ігапзрогіаге 
транспортирбвка Г. у. транспортйрование 
транспортник та. (апу) Іцегдог їп ігап5- 
рогїцгі 
транспортный (ігап5) де їгапѕрогі 
трансферкар т. (/гап5) ігапѕѓегсаг, сігисіог 
сіесігіс де ігапѕрогі 
трансформатор т. (е/) ігапѕѓогтаіог 
высоковольтный ~ ігапзбогтлаїог де їпа]- 
1а їепзіцпе 
высокочастотный — ігапѕѓогтаїог де їпа!- 
(а Ігесуепій 
гидравлйческий — (та$) ігапѕѓогтаїог 
рідгаціїс 
~ напряжения ігапѕѓогтаѓог де їепѕіцпе 
пароструйный — (1егто) їгапѕѓогтаѓог де 
сёІацгӣ си уїпй де абиг 
~ перемённого тбка ігапзїогтаїог е си- 
гепі аіїегпабу 
повышающий 2» (повысйтельный ~) 
їгапѕѓогтаїог гійісёѓог (де ѓепѕіипе) 


трансформатор 


понижающий — (понизйтельньй ~) 
ігап5їогтатог собогіїог (Фе ѓепѕіипе) 
сварочный ~» (за) ігапѕѓогтаіог де ѕи- 
ацга 
< сёти ігапѕѓогтаќог де гејеа 
силовой — Ігап5їогтаїог де Ғог{й / де 
ршеге 
су тбка ігапѕѓогтаіог Фе сигепі / йе іп- 
їепѕіќаїе 
трансформаторная #. (агл) заіа ігапѕѓогта- 
тоагеіог я 
траншеекопатель т. (714$) ехсауатог репіги 
заптагь зарйгог Фе бапіигі 
траншея Ё. (1егаз) ігапѕее ; бат 
внёшняя ~, ігапѕее ехгегіоагӣ 
вскрышная ~ (саг) тапзее Фе 4егуейге 
/ де дезсорегіаге 
въездная — (саг) ігапѕее Пе ‘ассеѕ 
дренажная - — (сі) ѕапр де агепа} 
кабельная — (сі) 5апі репіги са Мы ѕиБ- 
тегап 
крутая — їгапбее си іпсіїпаге таге 
открытая — ігапѕее ӣеѕсһіѕй 
очистная — (сағ) ігапѕее де абага| 
пионёрная ~, Ігапее-ріїої 
подводная ~ ігапѕее Фе Іерёигӣ 
прямая ~ ггапѕее дгеарій / їп Ише йгеарій 
разрезная — (сағ) ігапѕее Фе еѕсһідеге 
сенажная — (сайғ) зап] де Ип 
сйлосная ~, (саағ) зИот-тапзее 
тупикбвая ~ (саг) ігапѕее їп Рапа де зас 
трап т. (1ейп) зсага 4е езабодаі 
половой — (1151) зіїоп е рагаозеа!& 
смотровбй ~ (в канализации) (а!) сйтіп 
Че уіліаге ; рц} де геуіліе (їп сапайтаге) 
трапезная Г. (агп) ігаре2ӣ (заїй шиза ае 
теѕе) 
трапп т. (т!) ігарр, ѕігаі де Баха! 
трасс т. (т/і) (гаѕ, тив уцісапіс 
трасса Г. ігаѕец 
су для скоростнбго спуска (4гит) ігаѕец 
де упега іп рапідй 
г» дорбги (агит) ігаѕеші дгитиіці 
~ дренажа (сл) ігазец де Ягепај 
гу инженёрных коммуникаций (1151) іга- 
зеці гефее!ог іеппісо-едійаге 
кабеля (сі) ігазеці сабішіці 
лйнии связи (геіе) (гаїесі Че шие де 
1егашга 
перевальная ~ (4гит, Яеоа) угазец резіе 
сгеазій 
ге трубопровбда а/, 1151) ігаѕеи Фе соп- 
дисіа 
трассйрование п. (ео, (ейп) ігаѕаге 
г» дорбги ігазагеа Фгатціці 
~ инженёрных сетей ігазагеа ге|сіеіог де 
сотипісаўіі 
камеральное ~ ігаѕагеа шсёрегИог 
7 канализацибнной сёти 1тазагеа ге{еЈеі 
ае сапаїіаге 
полевбе — ігазаге Фе сїтр 
трассйровать (зео4, іенп) а їгаза 


} 


і 


трассирбвка Г. у. трассирование 
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трассирӧвщик т. (реой, ѓейп) ігазаїог 
трахйт т. (яеоі) Ігабії 
требования п. рі. (срі) сегіще, сопації, ргеѕ- 


сгіріії 

архитектурные ~ сопації / ргезсгіріії аг- 
ВНесшга!е 

градостройтельные м» ргезсгірії шгБапіз- 
псе 

композицибнные — ргезсгіріїї де сотро- 
тие 

монтажные ~ сопації де тотај 
норматйвные — ргезсгіріїї поппайуе 
противопожарные ~ ргезсгіріїї / погте 
Че ргеуепіге а іпсепаїйог 
санитарно-гигиенйческие — ргезсгіріїї за- 
пИаге івіепісе 

технические ~, погте Іерпісе ; ргеѕсгір- 
її (еһпісе ; саіеі йе загсіпі / сіацае / соп- 
ани 

технологические — ргезсгіріїї Іеплоіорісе 
функциональные — сегице аисропае 
эксплуатацибнные — ргезсгірії де ехріса- 
таге 


трейлер т. (/гап5) айег 
трек т. (агит) різій 


испытательный — ріѕій де іпсегсаге 


тремолйт т. (зе0[) нетош 
трение п. (тес) {тесаге, Їгісіїцпе 


боковбе — їгесаге Іаїегаїй 

внутреннее сх Їгесаге іпіегіоагӣ / іпіег- 

па 

су вторбго рбда ѓгесаге Фе хгади! дої / де 
гозозойге 

вязкое ~ Їгесаге уксоазй 

гранйчное ~ (таз, тес) Шесаге сепи- 

Исай / зетійшідй 

динамическое ~» Ёгесаге діпатісдй 

жидкостное — (таз, тес) Їтесаге Ісрі- 

аа / Над 

гу качёния у. трёние вторбго рода 

г» первого рода ќгесаге де вгааџі ти! 
/ де аїипесаге 

повёрхностное ~, {тесаге зирегіїсіаїй 

су покбя Їгесаге Фе гераиз 

полусухбе — Їгесаге зетійзсаїй 

су скольжёния у. трёние пёрвого - рбда 

сухбе а» {гесаге изсагй 

чйстое ~ Їгесаге ригӣ 


тренбга Ё. ітеріей (у. зі штатив) 


буровая — (елп) тереа е Гога} 


треншальтер т. (е!) зерагаюг 

трёпел т. (гео!) їгіроі ; діатогай, рашице! 

треск т. охлаждёния НзигА аш гасие 

трёскаться а Нзига ; а сгара 

трест т. (ес) іги5і 
дорожно-стройтельный ~ 1гиѕі йе соп- 
тис де агитиг! 
ремонтно-стройтельный -— их де соп- 
5писрї $1 герагаріі 
стройтельно-монтАжный — ми е соп- 
ѕїгисүіі шопа] 
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третнӣк т. (зи) аїа) Фе При 
треугольник т. ігіопећі 
лу вйлимости (гит) їгійпебі де уїлібі- 
Шаге 
поворбтньй = (сі) шійпєбі де Їпіоаг- 
сеге 
разгрузочный - (тес) ігіцпећі де деѕсаг- 
саге 
гу сил (тес) їгіцпері де Рогіе 
трёхкомнатный де / іп {ге сатеге 
трёхмёрный ігійппепѕіопа! 
трёхпролётный си (геї, Фезспідегі 
трехпутньй (сі) си Ише їгіріа 
трёхчетвёртка Г. (тіг) сёгапиЧа (геі ѕѓег- 
тигі 
трехшарнйрньй си їгеі агбісціабії 
трёхэтажный си боцй еѓаје 
трёшина Г. (2е01, т) Изига, сгардйішга: 
Ьгеза 7 
боковая < сгардіигй Іатегаїд 
внутренняя ~ Нзига іпгегіоагда 
волосная ~ Изига саріїага 
ло высыхания (сео!) Изига Фе изсаге 
закрытая ~ Изига їпсһіѕа 
капиллярная ~ у. трещина, волосная 
кольцевая — сгар&шига ше!ага 
контракцибнная — Ёіѕигӣ е сопігасіе 
косая ~ Изига їпсіпаїй / обіїса 
кромочная 7» сгӣрӣішгӣ тагріпаіа 
лучевая — сгарашга гадіаїд 
межзёренная — Нзигй іпіегвгапшага / ш- 
тегсгізаний 
метиковая ~ сгёрёшга гадйіаїй іпіегіоагд 
морозобойная ~: (в древесйне) (іт) ве- 
Цуига (а Іетп) ; сгарашгА де вег 
наклонная г» зрагшга обіїса 
нитевйдная — НзигА ЁШҒогтаӣ 
односторонняя ~ сгардішгй ре о з5іпви- 
га раме 
гу от сдвйга (мес) Изига іп Ѓогѓесаге 
~ от усталости (тес) Изига діп обозеа!& 
открытая го» Нзига ЧезсН1за 
отлупная г» (іт) гига 
ге. охлаждёния Ёіѕигй де гасіге (у. 51 треск 
охлаждёния) 
повёрхносная ~, Изигй зирегіїсіаїй Т 
поперечная ~, Ѓіѕигӣ гапзуегза!а 
продбльная ~ Изига юпёНиашта!а 
радиальная — (Іт) сгарашга ре гата 
г расслйивания Язига де ѕігайѓісаге 
сердцезйнная — (іт) сгАрашгА іпіегіоага 
скальная — сгАрашига їп госӣ 
я скалывания (т) Изига Іа Пеѕрісаге 
сквознёя ~, Изига эгариизй 
слепая ~ ЯзигА аѕсипѕа 
температурная ~ Ёіѕига де Іетпрегаїцгд 
торцбвая ~ (іт) сгарашгА де сара 
усадочная ~ бізигй де сопігасіе / 9а- 
тогіїа (аѕагіі 
усушечная ~ (веої, Іт) бѕшга де изсаге 
гу усыхания у. трещина, усушечная 


холодная ~ сгарашга Іа гесе 
трещиноватость Г. гаа де Изигаге 
г» порбд єгадиі ае Изигаге а! госіїог 
трещиноватый Нзигаф, си сгараций 
трещинообразование п. Изигаге, Гогтагеа й- 
зигіїог / сгарагигіог 
трещиностбйкость Г. гелей Іа Изигаге 
~ бетбнов (ти) гегідіепій Іа Язигаге а Бе- 
топиїці 
~ покрытия (агит) гегіѕіепій Іа Изигате, 
а їпЬгёсётіпїеі - 
трёщины Ё. рі. Изий, сгарайит 
ду бокового отпбра (сі) Изий ат їтріп- 
зеге Іатегад 
— донного отпбра (сп) бізигі Фп їгпріп- 
деге де Гита 
трешбтка Г. (Ітес) тесапіѕт / Бигебій си 
сіісһеї, Богасі 
слесёрная — (ітес) сһеіе си сИспе! 
триангуляция Г. (леоа) «гіапоціаце 
трибуна Г. (сѕс) шгібипа 
сббрно-разббрная — ігірипӣ фетопгабіїй 
стационарная — ігірипӣ біха 
триглиф т. (агл) та 
триплекс т. (тік) їгіріех 
трифбрий т. (акп) иНогш 
трог т. (еїсоп) |бпеаб 
трӧгание п. с места (таб) рогпіге, дета- 
гаге, детага| 
тройнйк т. (1756 таз) ‘ем, гасог4 їп Т, тап- 
зоп / гасог@ си (геі сё 
косой ~ 1еи ос 
переходной ~ (ец де гедисйе 
проходной — (ец е їгесеге 
прямой — геи гері 
раструбный — їец си тап$оп 
спускнбй — їеи йе Чезсагсаге / Че Боге 
фланцевый ~ {еи си Папе 
тройной ипрш, їлігеії 
тролӣт т. (ти) мой (гёйпа агийс1а) 
тромп т, (агй) іготра 
гу свбда іготрё де агс 
тропа Г. (4гит) сагаге, роїеса 
бечёвная — йгит 4е 5егуїсіц / де Баіа) 
(ре та ипш сапа!) 
тропикализация Ё. ггорісаїтаге 
тропикостойкость Г. гегіѕіеп{а Іа сітаї 1го-. 
ріса! 
тропикоустбйчивость 8. у. тропикостбйкость 
трос: т. са и 
буксйрный — (ап5) са и де гетогса) 
ветровой — (сте!) са м де сопігауїпиліге 
главный несущий ~ (стеї) са и рогіапі / 
де зазипеге ргіпсіраї 
грозозащӣтный ~ (е!) са и де рагаїгд5- 


< пе 


грузовбй ~~~ (/гап5) сабіа де їгасіџпе 
заземляющий г» (еі) са а де Іераге / 
де рипеге Іа рётіпї 

направляющий ~~~ (ап$) са и де вНі- 
даге / де вһіБај 

натяжной — (ігап5) са и де їпіпӣеге * 
-(стеї) саба де апсога] 





тросодержатель т. 





трос 


несущий ~ (стег, ігап5) са рогіапі / 
ригійтог 

обратный <> (шап5) са и Фе іпароїеге / 
де геадисеге 

г оттажки (стеї) саб де апсогаге 
пенькбвый ~ (ѓелп) Ғопіе де сіперӣ 
подъёмный - (тає) са а де гідісаге 
поперёчный несущий ~ (стеї) са и риг- 
1510г / рогіапі гапзуегза! 
предварйтельно-напряжённый — (стей) 
сабій ргегепзіопаї 

продбльньй несущий ~ (стей) са 
рогіапі Іопеїтиаїпа! 

тӣговый — (Ігап5) са а / Гипіе де їгас- 
попе ; са и ттазатог 


тросоёмкость Г. барабана (таз) сарасівате 


ае іпійзигаге а гаглригиіці 
(гітеї) зизпиаюг де 


.сабіш 


тротуар т. (4гит) тошаг 


движущийся ~ (гогцаг гиіапі 
консольный ~ (моста) ігоіиаг їп сопзо!а 
(1а роа) 


трофей т. (агй) (гоїеш 
тройнка Г. (1ейп) дака си ши 
труба Г. (1151) сопдисій ; иь; Бигіап ; со5; 


{еауй (у. Я трубопровод) 

алюминиевая ~ {еауй де аїцтіпій 
арочная ~ (еїсоп) па їп агс 
асбестоцемёнтная ~ 16 Пе агбосітепі 
аэродинамическая ~ (срі) шие! аегоді- 
патіс 


азрацибнная ~ (аї) сопдисій де аегіѕіге: 


байпасная — {еауй / сопдисій йе осойге / 
де зсигісігсції 

бандажйрованная ~ сопдисій Їгетага 
безнапбрная — (#4 сопаисий Гага рге- 
ішпе / си сигреге ПБега 
бесфундаментная — (с/, 4гит) роде] їш- 
шаг Гага Гипдаре 

бесшбвная ~ {еауйё їгаза / Гага зидига 
бетонная ~ (еісоп) 100 / сопчисій де бе- 
топ 

бурӣльная ~ (іеһл) ргӣјіпа де Гога} / де 
зара 

вальцованная ~~ {еауё уаЦцииа / тапагі- 
паѓа 

вводная ~ 116 де гасога 
вентиляцибнная ~ (уел) сопдисиа де уеп- 
Шаўе ; (тіл) а де аега| Й 
вертикальная стбчная ~» (есоп) Бигіап 
ае ѕсигреге ; (а!) сопдисій де сааеге ; со- 
Іоапа 

вестовая ~ (сі) {еаүй де ргеаріїп 
визйрная ~ (еісоп) үі2ог 

винтовая ~ {еауа бета 

водозабӧрная ~ (41) {еауа / сопӣчсіё 
репіги ргіха де ара 

водоотвбдная ~ (аі!) {еаүа Фе ѕсигвегеа 
ареі 

водоотвбдная спускная ~ (сі) сопдисій 
ае дгепаге 
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водоподъёмная - (а) {еауа ееуатоаге 
водопроводная ~ (а) сопдцсій де ара 
водопропускная ~ (с/, Чгит) роде{ ла Баг 
водосббрная ~ (а!) сопдисій соіесіоаге 
водостбчная г» (е!соп) Бигіап де ѕсигвеге 
а ареї 

воздуходувная = (еауй / сопдисій де іп- 
зиЙаге / де геѓшаге а аегиіиі 
воздухоподводящая ^ (а) їщБ / соп- 
ацсіа де аегіѕіге 

воздушная ^^ сопаіисіа де аег 
восходящая ~ сопдисій / {еауй уегйса!а 
всёсывающая и» сопдисій / {еауй / їшб 
ае азрігаціе, їшБ азрігаїог 

выдвижная ~ (5204) їй іеіе5соріс 
выпускная ~ {еауй Це ѕсигреге / де ро- 
Пге / де еуасиаге 

вытяжная ^ у. труба, всасывающая 
вытяжная дымовая ~. (еісоп) со5 де 
ат / де ига] 

газодымовая ^> (еісоп) со5 де рахе Я Гат 
газопровбдная ~, сопдисій де разе 
гибкая — тоб Нехібі, бигіши |, 

гладкая ~ {еауё петедй / Гага Ше 
гончарная ~ (еїсоп) {шр де агрііа агза 
гу горячей протяжки {еауё ігаза Іа са! 
горячекатаная ^^ {еауё Іатіпаїа Іа саїд 
гофрированная ~ иги боѓгаї 
гуммированная металлическая гу {еауа 
теїаїйса асорегиа си сайсійс 

г для подводного бетонйрования (феї, 
тейп) тб репіги Бегопаге ѕир арӣ 


дренажная ~ (сп) тир ае агепа|; (тіл) 
{еауй де ериігаге а аре]ог 

дуговая расширйтельная ~ (а, іегто) 
йга де агае 

дымовая ~ (е/соп) со5 де им ; сопдцсій 
де еуасцаге-а Ёштииі 

дымовая опускная ~ (е/соп) соз де мт 
габагабі! 

дьмогарная . ~ (1егто) {еауа Фе Рит 
жаровая ~ (ѓегто) {еауй е Насёга 
железобетонная ~ сопдисій іп Беіоп 
агтаї 

жёсткая ~ сопдис!а пай 

заббрная ~ (насбса) (ліг) |еауё де аѕ- 
рігайе / де рита (а ротреї) 
загрузочная ~ сопдисиа де іпсагсаге 
замораживающая ~ (1егто) ти де соп- 
реіаге 

‚защитная г» (іелп) аб де ргоесйе 
зрительная ~ (зе0о4) шпега 

каменная ~ (е/соп) сапа| дїп гіддгіе 
каменно-керамическая ~ аб де ргеѕіе се- 
гатісё у 

канализацибнная ~ (21) сопдисідй де са- 
паііхаге 

керамйческая ~ сопдисій де сегатіса 
кирпйчная ~ (еїсоп) сапа! эади @т сага- 
тілі 
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труба 


кислотостойкая ~ |еауд / сопаисйа ге- 

еп Іа ас 

клёпаная ~ {еауа пнииа 

клиновая ~ (иб гатійсаї 

колёнчатая — їџЬ / {еауй со (а), сої 

конденсацибнная ~ (/еғто) јеауа де соп- 

депзаге 

коренная дымовая ~ (еїсоп) соз де ат 

ргіпсіраї 

корбткая ~ тра 

круглая ~ (еісоп) соз гоїапа 

металлическая ~ {еауй теа|са 

многоочкбвая г» {еауй си тие дезсНі- 

дегі / огійсії 

многоствбльная ~ (еїсоп) со5 тиййсапа! 

нагнетательная ~ (#4) цеауй / сопдисій 

де геїціаге 

напӧрная ~ (#14) сопдиса зи ргеѕіцпе 

направляющая ~ (еїсоп) Бигіап Яе рһі- 

да); (ѓеһп) союапа де вПпідаі 

насадочная ~ (ѓейп) таб де ргеіипріге ; 

ајшај 

насадная дымовая ~ (еЇсоп) соѕ де гит си 

ајшај 

насбсная ~ (№4!) цеауй е ротраге 

наставнёя ~ у. труба, насёдочная 

нисходящая ~ {еауй / сопёисіа 4езсеп- 

деп!а 

обводная ~ у труба, байпасная 

обогревающая ~ (їегто) {еауй де їпсӣ]- 

тіге 

обратная ~ сопӣисіа йе геѓиг 

печная — (еісоп) сатіп 

питательная ~ {еауй / сопдис!А Пе аіі- 

тепіаге 

питающая ~ у. труба, питательная 

плавникбвая ~ (ѓеғто) {еауй си пегуцгі 

Іопеіиаіпа1іе 

пламенная ~ (1егто) шЬ де Пасага 

пластмассовая ~ ШЬ / еауй аш таїе- 

па! ріазгіс 

~ пневмоконструкции сопдис!й а ѕїгис- 
тогі рпецтаїісе 

~ под железнодорожной насыпью (су) 
сопдисій заб сајеа Гега1а 

лу под насыпью (с), гит) сопдисій заб 
гатбіей 

подающая ~ у. труба, питательная 

подводящая ~ (№4) сопдисій де адис- 

пипе 

подогревающая ~ у. труба, обогреваю- 

щая 

полунапорная ~, (аї) {еауй е зепирге- 

зїшпе 

предварӣтельно-напряжённая ~ ({еауд 

ргесотргітаѓ(а 

притбчная вентиляцибнная ~ (уелі) 

сопдисій де азрігайе репіги уепШайе 

продувная ~ сопӣисій де ригјаге 

прокатная ~ {еауй Іатіпаѓа 


промывочная ~ (ватерклозёта) {еауё ае 

ѕраІаге (а И С.) 

профильная ~ {еауй ргоШа1а 

проходная — (Шаг) сопіисѓа де ігесеге 

прямошовная ~ {еауй ѕидаїӣ Іопеігидіпа! 

разбортбванная — {еаүй еуагаїй 

разводная ~ (а!) |еауй / сопдисій де 

дїзігібице 

разводящая ~ у. труба, разводная 

распределйтельная ~ у. труба, разводная 

раструбная ~ сопдисій 5їетиїйй 

ребристая ~ (1егто) {еауй си пегуигі 

рефрижераторная ~ (1егто) {еауа де га- 

сіге 

рециркулянибнная ~ у. труба, обратная 

~ с глухим фланцем {еауё / сопаисиа си 

Напза Иха 

~ с муфтой {еауй си тапѕоп 

— с плбским перекрытием (сі, агит) 
]епеаб / сапа! де ѕсигреге асорегії си 
дае ріапе 

~ с приварным фланцем {еауӣ си Напзй 
зидаїй 

~ с раструбом {еауй / сопӣисій / шЬ си 

тиїй, јеауа еуазаїй 

с растяжками (еїсоп) со$ си йгапії 

со свободным фланцем {еауй си Нап$й 

Бега 

~ со свбдчатым перекрытием (сў, гит) 
роде; габиаг Бони 

самонапряжённая — їшБ ашіоїепзіопаї 

сборная ~ сопдисій ргеѓабгісаій 


лу сваренная внахлёстку {еауй ѕийаїй 
ргіп ѕиргарипеге 

~ сваренная встык {еауй зидаїй сар Іа 
сар 

сварная ~ {еауа / шЬ ѕоида (ё) 

свободностойщая ~ (еісоп) соз 5іабії ПБег 

сливная ~ (Нік) ши 4еуегзог ` {еауй де 

ргеаріїп / е зсигвеге 

смывная ~ сопдисій / |еауд ае зрдіаге 

сбгнутая ~ у. труба, колёнчатая 

соединйтельная ~ шЪ де сиріаге / йе Іе- 

сашга 

спирально-сварная о» {еауй ѕийаїй їп $р1- 

гаа 

спускная — (#4, таў) сопаисій / цеауд 

ае роге / де еуасиаге 

стальная ~ јеауа / сопіисій Піп ое! 

стандартная ~ {еауа погта1& 

стеклянная ~ {еауй ат зной 

стбчная ~ (есоп) Бигіап / {еауй де ѕсиг- 

веге 

толстостённая ~ (тес) їшЬ си реге 

вго5і 

тонкостённая ~ (тес) таб си регей 8иб- 

Игі 

тянутая ~ {еауй (гаѕ&' 

уравнӣтельная ~ сопдис!а іе сотрепѕаге 

фальцевая ~ ќи си ѓа 

фанёрная — таб іп раса] 


фланцевая ~ {еауй си Папа 


і 


і 





труба 
холоднокатаная ~ |еауд Іатіпаіё Іа гесе 
холоднотянутая ~ {еауй ігаѕӣ Іа гесе 
цельнотянутая — {еауа їгаза / Гага зидига 
цемёнтно-асбёстовая ~ 16 Пе ахбосі- 
тепі 
центрифугированная ~ ШБ сепігіѓиваї 
циркуляцибнная ~ сопдисій / {еаүй де 
сігсшайе 
чёрная ~ {еауй Бгиїй 
чугунная ~ їі де Гоша 
шарнӣрная ~ (1ейп) {еауй агіїсиіатай 
шламовая ~ (ағ) їц е зрдіаге 
этернӣтовая ~ їцЬ йіп еегииа 
труба-гребёнка Г. (1757) јеауй си агіріоаге 
труба-сушилка Г. (тик) {еауа аде изсаге 
труба-увлажнйтель т. (тіг) јеауй де итіді- 
Псаге 
трубка Г. (115) |еауё, шЪ (у. Я труба) 
бронированная ~ {еауё Ыіпдаїій 
визйрная ~ (зеоа) 1ипеій де уіғаге 
водомёрная — (Шаг) 116 / іпаісаїог де 
піуе] 
волосная ~ (/і2) їі саріїаг 
гидрометрическая ~ (12, 14") ші де тА- 
ѕигӣ, иь Рио! 
гравитацибнная — (#4) сопіисій раг- 
Па! итрииа ауіпа сигзеге си ѕиргаѓаја 1і- 
Бега 
дугообразная ~ їеауд сигЬа 
душевая ~ {еауй де ди5 
иньекцибнная ~ (1ейп) ќир де іпіесіаге 
капиллярная ~ у. трубка, волоснАя 
кипятйльная ^^ (1егто) {еауй ГіегЬдіоаге 
парообразующая ~ у. трубка, кипятйль- 
ная 
переходная ~ шЬ де гасога 
~ Пито у. трубка, гидрометрӣческая 
поглотйтельная г» шЬ атогитог 
пьезометрӣческая г» (4х, таз) їм ріето- 
теїгіс 
сифонная ~ зіїоп 
термоизмерйтельная ~ (7145, (егто) шЬ 
ріготеїгіс 
трубогйб т. (тес) тазіпа де іпӣойї {еуі 
труболержатель т. зирогі де еуі 
трубокабелеискатель т. (1ейп) аеѓесіог де 
тибигі $ сабіигі 
трубоклад т. (1ейп) 2ійаг де созигі 
труболбвка Г. (1ейп) согипсй, Фізрогійу де 
ехігарегеа јеуіог ; гас оргіїог де Бигіапе 
трубообразный 1абщаг 
трубоочистӣтель т. регіе йе сигдцаї {еуі де Їит 
трубопровод т. сопдисій ; гшбиіатигй (у. я 
труба) 
безнапӧрный ~ (#4) сопаисій Гага рге- 
зійпе 
ВОДОВОДНЬЙ ~, (сі) согаіцсій де ара 
водоотливной ~ (Підг) сопдцсій де ериіѕ- 
тепі 
водяной ~ у. трубопровод, водоводньй 
воздушный ~ (есоп) ‘сапа! е аегіѕіге; 
(іпѕі) сопдисій де аег 
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всасывающий ~ (таз) Баіесгісе де айті- 
ѕіе ; (пік) сопдицсій де аѕрігаўе 
вспомогательный го» (ліг) сопдисій ѕе- 
сипдага 
выпускной — (№4, таз) сопдайсій де ро- 
Пге / де еуасцаге / де ѕсигреге 
высоконапбрный ~ (а!) сопдисиа де їпайїд 
ргезійпе 
главный — (а) сопдисій таріѕіга!а ргіпсі- 
ра!а р 
~ горячего водоснабжёния (115) сопацс- 
та де аййтепіаге си ара са!ай 
деривацибнный ~ (ліг) сопаисиа де 4е- 
гіуа[іе 
- для подачи рассола (1егто) сопіисій 
репіги айтептаге си зошйе геїгієегеній 
~ для подачи цемента (тік) сопдисій де 
айтепіаге си сітепі 
дождевальный ~ (сі?) сопдисіа де ѕігорі- 
ге / де ріоаіе агіійсіаІа 
дренажный ~ (сп) сопдацсій де дгепаге / 
ае агепај 
железобетонный — (аї) сопдисій де Бе- 
гоп агтаї 
заглублённый ~ сописій зибіегапй | їп- 
вгораїд 
кабельный ~ (е[) тиб де ргоесйе а саб- 
шиї 
канализацибнньй — (аї) сопдйсій 4е са- 
пайзаге 
магистральный ~ у. трубопровбд, глав- 
НЫЙ 
нагнетательньй ^ (175, таў) сопдцсій 
де гейаге 
надзёмный — сопӣисіа зиргаегапа 
напбрный ~ (бід) сопдисій зці ргеѕіцпе 
неразбӧрный — сопдисій педетоптабіїдй 
неразрезной ~ (Піду) сопдисій пеѕер- 
тепѓаїа (Їйкй тапузоапе 4е ехрапѕіипе) 
обводной ~ сопдисій е осойге 
обратный — (аї, ілѕі) сопдисій гешг 
отводной ~) сопдисій де демайе 
отсасывающий - (ліг, тає) сопдисій 
де аѕрігайе б 
охлаждающий ~ (1егто) сопдисій / ш- 
Ьшатига де гасіге 
переливной ~ (Нідг) сопдаицсій де ігапѕ- 
уазаге 
питательный ~ сопдиса де айтешмаге 
питающий ~ у. трубопровбд, питатель- 
ный 
подающий г» (а іп5і) сопдисій де їиг 
подвесной ~ сопдисій зизрепдата 
подвбдный о» сопдийсій ѕир ара 
подводящий ~ сопдцсій де адисйипе 
подземный — (Шаг) сопіисід зиыегапа 
поливной ~ (сіў) сопдисій Че ігівачіє 
полуподзёмный ~ сопдис!а 5етіїпегораїй 
продувочный ~ сопаисіа де ригјаге 
промывнбй — сописій де зрааге 
разборный ~ сопаисёй фетопгабіїй 
разветвлённый ~ сопацс! гатібісаїй 
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трубопровод 
разводящий ~ (а[, (15) сопдацсій де дізігі- 
рийе 


разгружающий — (а, Шаг) сопдисій де 
Чезсагсаге / Фе еуасиаге 
разрезной ~ (#4) сопаисій ѕестепіаїй 
(си тапѕоп де ехрапѕіипе) 
распределйтельньй ~ у. 
разводящий 
самонесущий ~, сопдис! аціорогіалій 
самотёчный ес» (Підг) сопаисиа Гага рге- 
зішпе / де огауцайе 
сборный ~ (а, #151) сопдисід аш еіе- 
тепіе ргеїабгісате 
сброснбй ~ (Піду) сопдисій де дезсйгсаге 
сварной г» (еї, іп5і) сопаиса ѕидаі& 
сифбнный ~ (аї, ілі) сопіосій де зіїопаге 
сливной ~ (діаг) сопацстА деуегзоаге / де 
Боге 
соединйтельный ~ (01, 1181) сопдисій де 
Іеватага / де гасогдаге 
спускной г» (21) сопіисіа де еуасцаге 
стбчный ~ (01) сопіисіа де ѕсигвеге 
ступбнчатьй — сопӣисїй іеІеѕсорісй 
- тепловой сети (1егто) сопдисма гее- 
Іеї Фе їегтоѓісаге 
«труба в трубё» сопіисій шЬ їп шЬ 
холодного водоснабжёния (а!) соп- 
дисга де айштепіаге си арӣ гесе 
трубопроводный йе сопдисій 
труборасширйтель т. (пес) 
репіги {еуі 
труборёз т. (/тес) фізрогіїйм де таг {еуі 
цепной — (ітес) Фізрогійу де 11а! {еуі 
си Іапі 2, 
трубостав т. (/тес) іпѕіајагог де сопдисіе 
трубоукладчик т. (7195) 1апзатог де сопаисие 
трубофӣльтр т. (сй) 1еауй-ЯИги 
трубчатка Г. (1егто) зспітйг де с&ЧигА 
тибиїаг ; кибиїатига ; шыа|айе табшага 
трӯбчатый табщаг ; си {еуі 
трудновозгораемый єгец шЙатаб! 
труднодоступньй єгей ассезібії 
труднорастворймьй сгеи зошЬ 
трудносгораемый у. трудновозгораемый 
трудоёмкий си уоішит таге де шипсаА 
трудобмкость Ё. уошт 4е типсй 
трюм т. сцёны (с5с) брани тебпіс заб зсепа 
туалет т. (17156) сіозеї, тоаісій 
туалётная Г. (агп) сатегӣ де гоаісій ; вгир 
запіїаг 
тугоплавкий сгеи Риз, геїгасіаг 
тугоплавкость Ї. гебгастабійтате 
туманообразованиє п. Гогтаге е сеаїй 
тумба Г. (4гит) Богпй 
перйльная ~ Баіаѕіги 
придорбжная ~ Богий де дгит 
тумблер шт. (е/) питегираюг Баѕсшапі 
тумулус т. (ағ) гипиійя 
туннелестробние п. (с5иб) сопзігисіії де ш- 
пеши 


трубопровбд, 


і 


И 


тапдгіпа 


туннель т. у. тоннель 
туннёльный де гипеї, де раЇегіе 
тупик т. (4гит) Ғопаётцгӣ, 5їгадй іпбипда- 
14; (сј) йпіе тоагій 
предохранительный — (с) шие де еуйаге 
улавливающий ^^ (сі) Шше де зсёраге 
тупикбвый (сў, дғит) Фе сарді 
тура Г. (сл) вабіоп 
турбина 8. теплофикацибнная (1егто) їиг- 
Ипа де ѓегтойсаге 
турбобӯр т. (таз) тагБоГоге2й 
турбосмесйтель т. (тік) тигБотаіахог 
турбоциклён т. (тіг) тигбосісіоп 
туф т. (зео04) ци 
вулканйческий — ШГ уцісапіс 
известковый — гаї са|сагоз 
туфобетбн т. (тіг) Бетоп де шЁ 
туфовый (иѓоѕ, йе ш? 
тын т, (еісоп) вага де пшее 
тычӧк т. (тік) Білізй 
тюбинг т. (сѕиБ, еісоп, тіп) (шбіпя 
железобетбнный — шііпе ат Бетоп агтаї 
гу ребристого сечёния шЫпе сн пегуцгі 
~ сплошного сечёния гобіпє си зесНипе 
ріпа 
чугунный ^^ шо де Ѓопїй 
тюбингоукладчик т. (7125) топіаїог де ц 
біпвигі 
тюфяк т. (сл) ѕаќеа 
дренажный ~ зайеа де гепај 
фашинный ~ ѕаі‹еа е Газсте 
хворостянбй фашӣнный ~ заїеа іп пшее 
$1 Газсіпе 
тяга Ё. Ігас[іцпе ; игапь ША; гај 
~ в газохбдах (1егто) ига] їп сапа де 
Бате 
~ в пёчи (1егто) ига] їп сиргог 
двойная ~ (тах) тасйипе дн 
— дымовой трубы ига} їп сози! де ит 
естёственная ~ (1егто) Ига] патига! 
искусственная — (1егто) ига] Рогіаї 
канатная ~ (іғапѕ) тасиипе си сабій 
механйческая ~ (таз) тасйипе тесапісӣ 
скрепляющая ~ (їгап5) Бага де сиріаге 
~ стрелы (таў) ша Бгатиіці 
тормозная ~ (таз) ша де Иша 
цепная — (/ғапѕ) таспипе си Іапі 
г шпрёнгеля (еісоп) йгапіці вгіпгії агтае 
тягач т. (ѓғапѕ) (гасіог ; гетогсһег 
большегрузный ~ їгасіог гиііег де таге 
опа] 
гусеничный ~ ігасіог гціїег ре зепИе 
колёсный ~ Ігасіог ре гой 
~ на пневмоколёсном ходу ігасіог ре 
рпеигі 
г с полуприцепом їігасіог си зепигетогсй 
— с прицёпом ігасіог си гетогсй 
~ с шарнӣрной рамой ігасіог си сайги 
агіїсціаї 
седёльный ~ їгастог си За 
тяговый де тасйипе 
тягомёр т. (7145, іегто) іпдісагог де ига} 
тяж т. (еітеї) игаги у 





убавлать а тісѕога, а гедисе 
убежище п. (агп) афарозі 
бетбнное ~ (феї) адарозі дїа Беїоп 
групповбе ^^ аййроѕі соіесіу 
железобетӧнное ~ а@ёроз іп Беїоп аг- 
таї М й 
заглублённое ~ (сѕиЬ) аддйрозі іпвгораї 
„х котлованного тйпа (сѕиБ) адарозі си 
ехсауаге йеѕсһіѕа г 
подзёмное г» (сзцб) адарозі 5ибіегап 
противойтомног 77 адароз! апіаготіс 
гу противохимйческой защйты  адарозі 
де ргоїесііє 72 (їтроќгіуа ваза) 
уборка Г. сигафаге, зігіпреге, еуасцаге; си- 
гагепіе 
— порбды из выработок (тім) еуасца- 
геа госіі іп ѕӣрёіига 
лу домбвого мусора (іпѕ/) зігіпрегеа ви- 
поішіці / а геѕѓигПог тепајеге 
снёга (ѓейп) дегарезіге 


я» стройтельного мусора (елп) іпде- 
рӣгїагеа тоіогиіці Е т 
уббрная Ё. (агп) сіоѕеі, Іоаіеій; сабіпа 


общбственная ~» їоаіеїй рибіїсй 
убыль тт. зсагапми, ріегдегі; дітіпиаге, 
дезсгезіеге У 
убыток т. (ес) ріегдеге, равира ; Чацпа, 
ргеуадісій й 
убыточность Ё. (ес) пегепіабійтаге, сагастег 
дебісіїаг ; Ура 
увелйченньй зиргадітепзіопаї, таги; та- 
іогаї й 
увлажнёние п. штеліге, штесіаге у 
^^ бетбна (Бе!) штезігеа Беюпийи 
гу вбздуха (уелі) штідіїйсагеа аегшиї 
лу грунта (яеоїі, Іегаз) итегігеа ратт- 
тиші 
~ стен івгаѕіе 
предварйтельное ~ (4гит, іеғаѕ) ргеите- 
тіге, шпехіге ргеајаБИё 
увлажнённый штел, шпесќаї | у 
увлажнӣтель т. (/епп) діѕротійу де итет1- 
се; авепі птідійсатог 
увлажнять а штегі, а итес!а 
увлекать а апігепа; (таз) а апвгепа 
увлечёние п. апігепаге ; (таз) апвгепаге | 
увраж т. архитектурный (а’й) орега агһі- 
тестага!а и 
увязка Ё. соогдопаге, асогдаге ; їтбіпаге 
увязывать а соогдопа, а їтбіпа, а ева іт- 
ргецпа 
угар т. (5ма) ‚агзига $ 
угасание п. атогіізаге, ѕііпвеге Н 
углеводорбд т. (спіт) Бідгосагбига 
угловой шпебіціаг, соаг 


УГОЛ 


угломёр т. (5е04) (еодойе ; (7145) есһег, 
гарогіог | 
г» с нбниусом (145) гарогіог (тесапіс) 
си уегпіег ТАА Й 
углубление п. аргоїипдаге; айїпсіге ; ѕсоріїцгӣ 
углублённый адіпсії ; аргоѓипйаї 
углублять а айїпсі, а зсобі; а аргоїипда 
Угол т. ипећі ; сої, чавнег А 
азимутальный ~ (вера) шавпі аітша! 
вертикальный м» (8е04) шпвбі їп ріап 
уегійсаї, пабі уегіїса! 
гу взаймного поворбта сечёний (тес) 
шпері де гоайе гесіргосӣ а зесушпіог 
— визйрования (гео) чпећі де мате 
— внутреннего трёния (тес) шпебі де 
їгесаге іпїегіоагӣ 
г» внутреннего трёния | грунта ( &е01) 
шпері де {тесаге іпіегіоага а тегепиіці 
лу возвышёния (ео) ипё Ш де іпацаге / 
де @еуайе И 
вспомогательный ~ (іп5і) сої аихШаг 
г встречи (5е04) шпебі де іпсідета 
г вхбда (Нідг) ‹чпећі де айтіѕіе / де 
іпігаге 
„х выхода (ўі2) ипећі де етегдепій 
выходной ~ (підг) шпвбі де іедіге й 
горизонтальный ~ .(зеод) ипећі огігоп- 
12], ипрћі іп ріап огігопіа! 
лу давлёния (145) чп? де апвгепаге ; 
(тес) шарі де ргезіцпе ` Г 
дирекцибнный ^ (5604) шпепі де дігес- 
не / де огіепіаге 
^2 естёственного откбса (4гит, веб], Іе- 
газ) шпебіці таїцаміці патига! у 
я загиба (таб, тес) чпећі де 1соуоеге 
г» закручивания (тес) ишпепі' де гази- 
сте / де їогѕіцпе Я 
~‹ закручивания, относйтельный (тес) 
шпебі де їогѕіџпе ѕресіѓісӣ і 
лм засёчки (агит) шпепі де имегзесаге 
лу захвата (таз) шпвбі де ргіпдеге 
зенйтный ^^ (2е04) шпері гепіїаї 
г зрёния шпепі де уедеге, ипећі мілна! / 
де обзегуаге 
мо изгиба (тес) чпрћі де їпдоіге 
йстинный ~ внутреннего трёния (тес) 
шпебі де {тесаге іпіегіоата Й з 
краевбй — (2) шпвбі тій / тагвіпа! 
— крестовйны (сі) шпебіці іпітії де іп- 
сгисіѕаге У і 
крутизны (4гит) шпепі де рапій 
крітки (тес) шпрбі де іогзіцпе 
кручёния у. угол крутки 
метания (таз) ипрһі де Іапзаге 
/наведёния (2е04) шпебі де огіепіаге 
напластования (реоѓ) ипрһі е зіга- 
ИЙсайе 
направления у. угол наведёния й 
несогласия (2201) пері де дізсогдапіа 
обрушёния (8е01) шпері де 5играге 
опрокйдывания (7745) илёш де газішг- 
паге / де Базсціаге 


405 
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УГОЛ ' 406 


г откбса (агит, іегаѕ) ппц таїи2міці 

г падёния месторождёния (2601) опећі 
де іпсіїпате а 2Асашици и 

му пересечёния (таї) ция! де іпіегѕес- 
бе; (сі) цабрі де їпсгисісаге 

г» поворбта трассы (4гит) шпебіці сигіеї 
їгазеціці 

~ поворбта узла (тес) опећі де гойге 
а подици 

— подхода волны (лік) шпебіці де іпсі- 
Чена аї уаїмімі 

— подъёма (4гит) чи са игсаге ре 
рака 

— полигонометрического  хбда (2е04) 
ипебіці агапиыги роНяопа!е 

лм половйнной Яркости (іп) чим де 
зетізігдїисіге 

— преломления (2) шпебі де геїгасіе 

гу прибытия шпепі аде ѕоѕіге 

примычный ~ (єеой) опећі де гасогӣаге 

притуплённый ~ (еїсоп) сої; 1ези 

— прямбго выхода (/і2) шпрпі де іебіге 
дгеарій, ипёй: дгері де етегеепій 

раббчий ~ (таз) ция Фе шсги / ції 

~ равновёсия (/і2) шовпі де есһіНЫги 

гу раздблки кромок (еїсоп) ипвһі де 

їйіеге а тисПпійог 

расхождёния (№2, та!) шопвбі де ді- 

уегвеп{а 

сбрбса (2е01) ипећіш РаНе! / де КаПеге 

сдвйга (тес) чпрћі де Фогієсаге 

ската крыши (еїсоп) рапіа асорегіѕшиї 

скольжёния (яе0і, тес, іеғаѕ) ипебі 

де аїипесаге 

г скбса (еісоп) ипећі йе їеѕіге / йе їпсії- 
паге 

г» скӧса кромки (есоп) ипрһіш ае 1е- 
уже аї тиспійог 

лу скбса потбка (2е01) ипёВи раме! 
таїуевиімі 

гу скрещёния шпебі де іпсгисізаге (у. 5і 
Угол пересечёния) 

дл» скруглёния (есоп) цпепі Фе гоїшпіїге 

скрутки у. угол крутки 

смачивания (ео пи’) ип де ите- 

те 

лу смещёния (тес) шпепі де деріазаге 

— соприкосновёния (тес) папері йе соп- 
часі 

гл спайности (яєєоі) шпепі де сНуа] 

~» срёза у. Угол сдвйга 

телёсный — (і) шпері зоНа 

гу трёния (тес) ипећі де Їгесаге 

ге уклбна (ср, гит, веоа) ппрбі де десН- 
мітаїе 

гу фаски (еісоп) ппеійці Ёаеѓеі 

центральный ~ арки (е/сол) деѕсһійеге а 

агсшиі 

центральный ^— арки по грёбню (підг) 

аеѕсһійеге цпебіціата Іа согопатепі 


Й 


Са 


і 


уголбк т. (стеѓ, еітеї) согпіега, соЦаг ; сог- 
піег; (іт) зірсй ігіцпрћішага 
ле жёсткости (стер еітеї) согпіегӣ / 
соцаг де гірійігаге 
защитный ребрбвый — (е[тте/) согпіегӣ 
репіги ргоїејагеа тисһіог 
крепящий ^^ (стей) согпіегӣ де їпійгіге / 
де сопзоНдаге 
неравноббкий ^^ (ете!) согпіегаӣ си агірі 
шерае 
равноббкий ~ (стер ете согпіега єп 
агірі еза!е 
— балки, пояснбй (еїсоп) согпіег де їаїра 
а вгіплії ; 
— с утолщёнием (стеѓ) согпіега си їп- 
вгоѕаге 
стальнбй ^^ (тіг) согшега де ве! 
упбрный - (еїсоп) согпієга де геагет 
уголь т. (єсої) сйгбипе 
крупный — сагфипе Биівагі 
кусковбй у. уголь, крупный 
несортирбванный г» сйгбипе Би 
орёшковый ^- ((егто) сагбипе їп Бисвае 
паровӣчный ~ (/егто) сӣгрипе репіги са- 
зап 
пылевйдный ~ (то) ргаї де сагбипе, 
сйгрипе ршуегіхаѓ 
тощий ~ (екто) сЯхБипе іпѓегіог 
угбльник га. (ейл) соЦаг ; сої ; еспег 
армйрованный ~ (еітеї!) соЦаг агтаї 
землемёрный ~ (2е04) есһег де агрепіог 
круглый м» (1756 таз) сої голу 
лекальный ~ (ѓейп, (тес) есһег е ргесі- 
ле / де хегійсаї / де ајиѕїаге 
окбнный ~ (сітеї) согпіег репіги Їегезіге, 
соаг репіги Ѓегеаѕіга 
перехбдный ~ (1151) со! де гедисре / ге- 
аисѓог 
плбтничный ~» (1т, іейп) есһег де ашеһе- 
пе т 
подвижный о» (1ейи) согпіег тобії 


проходнбй ~ (115, таз) сої де ігесеге 
трубный — (256, таз) та сої, сої 
универсальный с» (таз) есһег ипіуегза! 
устанбвочньй ~ (е/сол) согпіег де Їїхаге 

угольный ипебіціаг 

Угольный де сагбипе, сагропіїег 

угон т. каткбв (таз) дер!азагеа гоІеіог / ги- 
1оигПог 

угон т. путй (сі) Рава упеог 

угрбза 8. паводка (Пійг) регісої де аре таг 

удалёние п. (/ейп) іпдердгіаге, ілійіџгаге, 

ейтіпаге; зсоаїеге (де таіегіаі, де рӣ- 

тіпі), деБеіеге 

— влаги (тіг) дегатегіге 

— мусора (іп5ї) еуасџагеа випоїціці 

г накипи (егто) детіпсгиѕїаге 

— излишков желёза (а!) Че{емтаге 

~~ замазки (ейп) етаѕіісаге, їадераг- 

тагеа таѕісшиі / сһішаі 
лу дефёктов (ѓелп) еїїтіпагеа Февесціипі- 
Іог 7 


удалёние 
газов (сћіт, 12) деразаЙсаге ; дератате 
нанбсов, гидравлическое (4) десої 
таїаге рідйгаціїсй 
- нанбсов, механйческое (ліг) десоїта- 
аге тесапіса 
лу отхблов еуаспагеа дезеитИог 
~~ песка (г) дезпіѕіраге 
- пыли (уелі) дезргайшге, ейтіпагеа рга- 
Ти 
- пыли водбй (уелі) деѕргӣѓшге си арӣ 
~ штукатурки (іп) зсоаїегеа / кдамігеа 
їепсшеїй (де ре лій) 
удалённость Г. іпдерагіаге 
удалять а еійтіпа, а іпдердтіа, а їпійгиога , а 
зсоаїе 
удар т. (тес) ітрасі, сіоспіге ; 50с, Ісуїига 
абсолютно неупрутий г» (тес) $ос сотріеї 
пееіаѕііс 
акустический ~ (ас) бос асизіїс 
~ бабы копра (тенп) 1оуйига таіши 
Бегъесшиі 
боковбй ~ (тес) 5ос Іаїегаї 
воздушный ~ (тес) ѕос йе аег 
— волны (һіаг) ѕос Чаї де уа1 
гидравлический — (Підг, Іоуігигӣ де Бег- 
Бес 
звуковой ~ (ас) 50с ѕопог 
косой ~ (тес) 5ос / сіоспіге обіїс (а) 
крутящий — (тес) 5ос е гӣѕисіге 
лобовбй г» (тес) сіоспіге їгопіаій / сеп- 
тгаїй 
неупругий — (тес) ѕос пееазИс 
прямой — (тес) ос дігесі, сіоспіге сепит- 
са 
рёзкий — (тес) ѕос Бгизс 
сжимающий ^^ (тес) ос фе сотпргезіцпе 
- струй (4) зосш деп 
тепловой > (ѓегто) $ос їіегтіс 
термйческий ~ у. удар, тепловой 
г» тбка (е1) 5ос / іпіриіз фе сигепі 
упругий ~ (тес) ҙос ејаѕііс 
центральный ^^ (тес) ѕос сепігаї 
эксцентрӣческий ^ (тес) $ос «ехсепігіс 
электрический г» (е1) бос еІесігіс, @есйго- 
сиїаге 
ударник т. (таз) регсиїог 
ударный де Іоуіге, де 50с, Фе ігбіге, Фе регси- 
не 
ударопрочный геліѕіепі Іа 5осигі 
ударостбйкий у. ударопрбчный 
ударйть а 10%! 
удванваниє п. йџЫаге 
удвоёние п. у. удваизание 
удёльный ѕресіѓіс 
удержание п. заполийтели битумом (4гит) 
Нхагеа аргева и си аршогиї Бали 
удлинёние п. (тес) аїапвіге, шизте, їпіп- 
деге 
абсолютное ~ (тес) ашивие аббоїцій 
виртуйльног ~ (тес) аїшивіге уїгіцаїй 
вязкоэластйчное г» (тес) аіипвіге уїѕсо- 
е|азиса. : 
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главное — (тес) аїшаріге рипсра!а 
йстинное -— (тес) аїшпріге геаїй 
однорбдное - (тес) ашияше оторепа 
осевбе ^^ (тес) аіипріге ахіаій 
относйтельное остаточное ~ (тес) ап- 
віге гетапепій геіайуй 
пластическое ^^ (тес) аїшпвіге р!азиса 
пблное ~ р(тес) аїшпріге сотр! 
поперёчное о» (тес) ашивие ітапѕуег- 
зай 
— при разріїве (тес) аїшпріге йе / Іа ги- 
реге 
продбльное — (тес) аїшпріге Іопвіїшаї- 
па!а 
равномёрное — (тес) аїшпріге цпібогтй 
разрывное ~ у. удлинёние при. разрыве 
статическое ~~ (тес) аїшшпріге 5іайсӣ . 
температурное ~ (12, іеғто) діїаїаціе іег 
п1сй 
удёльное ^^ (тес) аїшпріге зресібіса 
упругое 7» (тес) аїапріге е\азйса 
упругопластйческое ~ (тес) аїнабіге еіа- 
ѕіоріаѕйсӣ 
услбвное относйтельное ~ ( тес) аїопбіге 
геіаііуй сопуепнопа!а 
удлинйтель т. (1ейи) ргеплавИог 
ге рычага (ѓеһп, тес) ргеїцпвіїог а! Бга- 
ұшиі де рігервіє 
удлинӣть а ајипрі, а Іопрі, а їпіїоде 
удббный обог де тіпиії ; сопогіабі! 
удобообрабатываемость #. Ішсгабійтаге 
удобообрабётываемый изог де ргеїшсгаї, изог 
ргеїисгабії 
удобообтекаемый (тес) аегойіпатіс, Риле- 
121 
удобопробзжий (агит) саговабії 
удобоусвойемый изог де аѕітіаї 
удобство п. сотодігате, сопѓогї ; изигица 
узел т. под ; (таў) апзат м, зибапзатріи , 
огвап ; вгир, біос 
~ автомобйльных дорбг (агит) имегзес- 
е де ашоѕігалі 
бетонораствбрный м» (т) сепітаіа де 
ргерагаге а Беїопиіці Я тогіагцічі 
болтовӧй м» (еісоп) под Бшопаї 
вантовый г» (еісоп) пой де їїгапії 
вентиляцибнный г» (уелі) пой де успійа- 
ре 
~ внутреннего водопровбда (а, #152) поа 
де сопдисе де ара іпіегіоаге 
водомёрный ~» (аі, піді) апзатибіц де та- 
5игаге а де! де ара 
гвозлевой ~ (есоп) под де їтЫіпаге си 
сше є 
гидросиловой ~ (Шаг) сотріех Че іпѕїаІа= 
{$11 Бідгоепегееїісе 
— гидроссоружёний (сі) сотріех йе соп- 
зігисрі һідгоѓеппісе 
головной ~ (єЇсоп) еістелі ргіпсіра! , (а/, 
сп) под Бідгоїенппіс де риа 
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Узел " 

~ гӧрода, транспортный (агй, и’) сот- 
р!ехи! іпзгаїаційог де їгапѕрогі итЬап 

~ двух стержнёй (еісоп) поди! а доці 
Баге 

детализйрующий — (срі) заБапзат Ма де 

дегаПеге 

г» дорбг, кольцевой (агит) под шейаг йе 
дгитигі 

железнодорожный ~~ (сі) пой Еегомаг 

жёсткий — (есоп, тес) пой гла 

защемлённый ~ (е[соп, тес) пой їпсазігаї 

~ каната (еісоп) поа де са а 

г» качёния, опбрный (еїсоп) под де геа- 
2ет гціапі 

клееболтовой - (еїсоп) “ой Биіопаї 91 

їпсівіаї 

клеегвоздевой — (еісоп) под де їтЫіпаге 

си сше я іпсівіаї 

клеёный — (е/соп) под їпсІеіаї 

клёпаный ~ (еїсоп) под пішії 

г колебаний (тес) пой де озсііабіі 

коммуникацибнньй — (сі, Фгит) поа де 

сотипісації 

кбмплексный транспортный ~ (агй, игр) 

сепіги де їгапѕрогі сотріех 

композицибнный м» (агй, игр) сепіги сот- 

рох опа 

конструктивный м» (ағл, игр) апзатЫм 

сопѕігисііу у 

королёвый г» (сп) под де Бизс 

лёстнично-лифтовбй ~ (агй, еісоп) ап- 

зат Ба де 5сага-ПЕт 

МОНОЛИТНЬЙ ~ (е/соп) под топоїії 

монтажный ~ (еісоп) апзатіій де топа] 

~ напряжёния (е[) пой е ќепѕіцпе 

неподвйжный ~ (е/соп) пой йх 

опорный ~ (еісоп) поа де геахет 

~ опирания у. узел, опбрный 

пересадочный ~ (с/) пой де їгапзрогдаге 

плотйнный г» (сп) сотріехці / пойш Ба- 

гајшиі ; под де сарѓаге 

приплотинный г» (сп) сотріех е іпѕѓаІа- 

їі я сопзігисійї рБідгогеппісе іпуєсіпаї си 

ип 5ідуйаг / Бага| 

промежуточный ~ (еїсоп) под іпіегтедіаг 

промышленный г» (игр) сотріех іпди5ігіаї 

~ пуска (таз) діѕро2ійу де рогпіге 

путевой — (4гит) пой йе сотипісаціє 

~ рамы (тес) поа аде сайги 

растворньй ~ (пиг) чае / сешта!а де 

ргеѓйгітаге а тогіагиіці 

растворосмесйтельный - (тіг) ѕіайе де 

ргерагаге а погіагиіці 

рубленый — (есоп) под ргіп срегіаге 

санитарно-технический ~ (агћ) вгир їеб- 

пісо-ѕапіїаг 

сббрно-монолйтный — (есоп) пой ат 

еіетепіе ргеѓабгісаѓіе шопоШ 

сббрный ~ (еісоп) пой іп еіетепіе рге- 

Ғађгісаїе 


сварной — (сте, еісоп) пой зида! 

сварочный ~ (зи) вгир / ипіїаїе де ѕи- 

даге 

г» скольжёния, опбрный (е/сот) под де 
геатет аїцпесдіог 

совмешённый санитарный ~ (агй) эгир 
запиаг сотбіпаї Ё: 

~ структуры (есоп) под Фе 5ігисійга 

~ структуры, шаровйдный (еісоп) пой 
ѕЃегіс а) ѕігисіцгіі 

~ структуры, сварнбй шаровидный (е/- 
соп) пой агіїсиіат ѕийаї а! згисйги 

гу структуры, фланцевый (еїсоп) пой си 
Папѕӣ а] 5ігистигії 

~ структуры, цилиндрический (е/сол) 
поа сійпагіс аі угистги | 

телефбнный ~ пой геіеїопіс 

технологический ~, апзат Ми Іерпоіовіс 

гу технологического оборудования ап- 
затіій де еспіратепі теппоіоріс 

~ трамвайной путевой сёти (ігапѕ) подиі 
гереїсіог де їгатуаї 


~ трёх стержнёй (е[соп) пойш а їгет Баге . 


устойчивый — (тес) пой заб! 
г» фёрмы (еїсоп) пой '4е Ғегтӣ, пой е 
їтЫпаге а Багеіог 
~ фёрмы, конькбвый (еїсоп) пой де соа- 
та аі Гегие 
ге. фёрмы, надопбрный (е/[соп) пой Фе геа- 
тет а! Гегте! 
= фермы, опбрный у. узел фёрмы, над- 
опорный . 
~ фёрмы, промежуточный (еісоп) пой 
іпшегтедіаг а! Ғегтеі 
~ четырёх стержней (е/соп) пой а раїги 
баге 
шарнӣрный — (тес) поа агіїсціаї 
гу шлюза (сл) поди! есіцгеї (сотріехиі 
шсгагИог саге аісйіиіеѕс есіиға) 
узловой ае пой, подаї 
узкоколёйка Ё. (сі) десомуії, сайе Регаїй їп- 
51514 / си есагіатепі іпеш5ї 
узловатость Її. (іт) подотіїаїе 
узловатый (Іт) подиго$ 
узбр т. еѕеп ; тоде! ; огпатепї 
древёсный — (Іт) їехтига Істпиїш 
указатель т. іпдїсаїог ; ра ; іпдісе 
= давлёния (таз) шадісатог Фе ргезіипе 
дорожный гу (Фғит) зетп  ш@сатог ги- 
ег й 
~ кривбй (с, агит) зетп 1пӣісаѓог де 
сигра 
~ наполнёния (ліг) шадісатог де итр!еге 
~ направлёния (агит) іпдісаїіог де атес- 
Не 
нуля (таб) іпдісаїог де тего 
подъёма (сі, агит) іпаісатог йе рапій | 
де гатраӣ (у. $1 указатель уклбна) 
~ полярности (е1) іпдїсагог де ро!агиае 
поплавкбвый ^— (1151) іпдісатог си Ноїог, 
си ріишог # ' 
путевой — (сі) ш@сатог де Нше 


і 


1 











указатель 


г стрёлки (сі) іпдісатог а! тасазиіці 

г уклбна (сі, дгит) іпдісатог де десіїмі- 
таке / де рапій (у. указатель подъёма) 

~ уровня воды (Аіаг) іпдісатог 4е піує! а! 
аре! 

уровня поплавковый (81, #152) іпдісаїог 
де шуе! си Ноюг 


укатанньй (агит) Боги ; таза! ; сійпдгаї 
укатка {. (агит, іегаѕ) сШтагаге ; БА!аюаге 


~ грунта каткбм (агит, іеғаѕ) сійадтагеа 
рӣтіпішиі си гшоці й 
< дорбги (агит) сійпӣгагеа дФгити!йці 


укатывание п. у. укатка 
укатывать (Фғит) а Баїдіогі, а таза ; а сійп- 


дга, а сотрасіа 


укладка Г. рогаге, азехаге ; топіаге ; гигпаге 


~ бетбна (Бер) Беїопаге, шгпаге а Беїо- 
пиїці 
г бетбна с вибрацией (Фет) тагпаге а Бе- 
топиїці си / реш уїбгаге 
-— бетбнной смёси (ре?) тигпаге а атеѕіе- 
сиїці де Бегоп 
~ бетбнной смёси, зональная (Феї) шгпа- 
ге а атемесици де Беїоп їл 5ігатигі 
~ бетбиной смеси, тбчечная (рег) тигпаге 
а Бегопиїці рип рипсіе 
в штабель (17) 5йуціге 
в штабель на кромки (іт) 5йуціге ре 
сапі 
внакрбй (Іт) ѕйушіге ргіп ѕиргарипеге 
вразбёжку (1ейп) абегаге іпіегсаїаї й 
вторбго путй (сі) Фибіаге а Ише! 
груза зНуа] ; 5(імціге 
грунта (ѓегаѕ) аѕіегпегеа / а5етагеа рӣ- 
піїпоціці (їпіг-о шсгаге) 
дренажа, бестраншейная (сп) геаЙта- 
геа дгепиїші Гага запі 
звёньев пути (с/) азехагеа еіетепіеіог 
де сае 
«змёйкой» (1ейп) азегаге їп 7ів-тав 
кабелей / кабеля (е/, (ейп) рогаге / 
їгавеге а са и 
г. кирпича (ейп) аѕегагеа сйгатіг2ог 
~ клёток (1т) з5ійуціге їп Рогта де вгайаг 
~ мостовой (гит) рауаге, абетагеа ра- 
уајшиі 
~ плашмя (1ейп) топіаге / азегагеа ре 
Таї 
— плит (ѓећл) аѕетагеа рідсіїог / даїеіог, 
дајај 
г пути (сі) розагеа / топіагеа сай 
рельсов (сі) топіагеа утеюг 
с забуткой (1ейп) азехагеа сагатігіог 
їп іпгегіогці гідиіці 
г. труб ((ейп) аѕетагеа / роғагеа їибигі- 
1ог 
~ трубопровбдов (/енп) топіагеа / роға- 
геа сопачсіеіог 
г» трубы продавливанием грунта ({ейп) 
топіагеа сопаисеюг / табигИог ргіп 
5гйрипрегеа тегепиїші 
укладчик т. (ѓећп) ѕйушхог, ѕйуаг ; раматог ; 


ЕЕ 


Й 


і 


14 


2 


і 
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Пісгдгог Іа атба!аге ; (таз) фізрогійу де 

аѕетаге / зНушге 

г бетбна (Бе) Беїопізі 

г на гусеничном ходу (таз) 5 уціїог 
дізгібціїог ре 5епіе 

~ на колёсном ходу (таз) ѕйуціког / @15- 
їгірцітог ре рпеџгі 

гу паркета (1ейп) рагспегаг 

гу путй (сі) розаїої де сые 

г трубопровода (гени) іпзтаїатог йе соп- 
дисе ' 

самохблный -— (таў) 5йуціїог / @іѕїгібш- 

тог ашіоргорцізаї 


укладывать а азега ; а рипе їп орегӣ ; а 5йуш ; 


а атраіа 


уклбн т. шсИпаге, рапій, Фесіїміїате 


~ верховой грани (сл) іпсіїпаге атопіе 

~ виража (сі, дгит) зиргаїпаЦаге іп сигрд 

лу водного потбка (һійғ) рапіа ситзийи 
де ара 

~ гидравлический (Ліаг) раша һійгашісаӣ; 
вгайіепі Бідгаціїс 

двухскатный ~ (сў, агит) ріап іпсіїпаї си 

Чопа рапіе 

действйтельный - (сі, вео4) ЧесПуиме 

геа!а 

дополнйтельный продольный ~ (агит) 

раша Іопеїшшдіпаїд зиріїтепіага 

допустимый - (сі, агит) раша айтіѕі- 

Бия - 

гу дорбги (4гит) рапіа фгитиїці 

~ кбрпуса печи (тиг) іпсіпагеа сиріогиіці 

г крыши (е/соп) раша асорегіѕшиі 

~ низовой грани (сп) Ггисё / іпсіпаге 
аха] 

обратный ~ (с, агит) рапій іпуегѕӣ, соп- 

їгарапіа 

односкётный ~ (су, ағит) ріап іпсійпаї си 

о раша 

г» откӧса (1егаз) раша де таща 

полбгий ~ (Фғит) рапій / Чесіїуате тіса 

/ 4шсе 

поперёчный о» (сі, 4гит) рапій 1гапзуег- 

заїй 

потёрянный г» (сі) рама ріегдцій 

предёльный ^— (сі, Чгит) рапій / десіїмі- 

ќаїе Итиа 

преодолеваемый ~ (4гит) рата резіе са- 

ге 5е роаїе їгесе 

продбльный г» (сў, агит) рапій / десії- 

упае Іопеігидіпаїд 

пьезометрический ~, (№4) рапіа ріего- 

теїгісӣ 

руководящий — (сў, гит) раша / десі- 

уїаїе сагасетзИса / де Баха 

смягчённый о» у. уклбн, пологий 

спрямлённый ~ (срі, вео4) Фесійунате гес- 

ийсаѓа 5 

средний — (сї, агит) десіїмігаїе тедіе 

г. тротудра (гит) рапіа їгоїцагиіці 

г» трубопровбда (а!) рапіа сопдисіві де 
ара б 































































































УКЛОН... 410 


уклонёние п. ЧеулаНе; деуіеге ` абаїеге ; їп- 
сіпаре 
боковбе — йеуіаўе Іагегаїй 
уклономёр т. (зеоа) іасіїпотеїги ; сіїпотеї- 
ги; іпдісатог де рапій 
уклонометр т. у. уклономер 
уклоноуказатель п. у. уклономер 
укорачивание п. ѕсигіаге ; ргезсигтаге ; (тіг) 
сопігасіе (у. я укорочёние) 
укорачивать а 5сигіа ; а гедисе ; а сопігасіа 
укорочёние п. (тіг) сопігасііє 
абсолютное ~ сопігасйе абзоїцій 
однорбдное „~ сопігасјіе отовепа 
относйтельное ~, сопігасіе геайуй 
укбсина Г. (е/соп) сопігаїі$ӣ ; бага де їтріп- 
веге; (таз) гаң 
~ крана бга} де тасага 
украшать а огпатепіа, а Ппродоы, а десога ; 
а їпѓгитиѕеа 
украшение п. йесогаге ; родоаба ; оглатепі ; 
їпігитиєеаге 
укреплёние п. (яеоЁ) сопѕоійаге, Ихаге ; 5їа- 
ЬШзаге 
< берегӧв (сп) сопзоїдагеа / арйгагеа 
таїигіїог 
> выемок (сі, гит) арёгагеа / сопѕо!і- 
Яагеа дебіеціші 
~ грунта сопзоНдагеа / за Штагеа іеге- 
пиці 
~ грунта каменной набрбской (сі) соп- 
зоНдагеа Іегепиїці ргіп апгосатетме 
~ грӯнта мощёнием (сў, Ффкит) соп5оїі- 
Чагеа рётіпѓшиі рип рауаге 
~ грунта, термическое (деої) сопѕоійа- 
геа їегтісӣ а (егепиїші 
~ грунта, химическое (2601) сопзоНаа- 
геа срітісй а їегепиіиі 
~ насыпи (сў, гит) ардгагеа | соп5оїі- 
дагеа гам ен 
~ оббчин (4ит) сопзоНЧагеа Бапсһеїе- 
Іог 
м» оврагов (реоі) сопзоїдаге а гауепеіог 
~ опбр (ейт) Нхагеа 5Йріог 
~ основания (2е01) сопѕоћаагеа ѕоішиі де 
Гапдайе 
~ откбса (сў, гит) сопзоНаагеа іајіш2ииі 
> русла (сп) сопзоНдатеа таїційі 
м» склонов (2е01) сопзоНдагеа уегѕапог 
химическое ~ грунта инъекцӣровани- 
ем (зеба) бопзоНдагеа їегепиіці / а ра- 
пин реш іпіесіаге сһітісй 
г фашйнами (сп) сопзоНааге си Ғаѕсіпе 





аспируемое ~ (уепі) сагсаза Фе аѕрігайе 
вентиляцибнное — (уепі) сагсаѕӣ де уепії- 
Іаге 


улавливание п. іпіегсерќаге ; саріаге, ргіп- 


деге 


улица Г. (агит, иғЬ) зітадй, агіега де сігсціа- 


Не 

зелёная — (сі) саіе Шегӣ, ппаій уегае 
внутриквартальная, собирательная ~ ѕіга- 
Ча ргіпсіраїй де сагіїег 

выездная магистральная ~ 5ігайй / агіегӣ 
рипсра!& 


жилая ~ фгит де ассеѕ 


кольцевая ~ тада / агіега сігсшагаӣ / іпе- 

ага 

кольцевая магистральная ~ штавізігаїй де 

сепішга 

магистральная ~ агіегӣ таріѕігаій, таріѕ- 

гад 

обхбдная ~ ѕігайё / амега Фе осоїїге 

магистральная — общегородского значе- 

ния агіега ргіосіраїй игфапа 

объездная ~~ у. Улица, обхбдная 

~ односторбннего движения 5ігадй си сіг- 
сшайе іп зеп5 атс 

пешехбдная ~ ѕігайӣ репіги ріеїопі 

прилегающая ^^ зігада айіасепіа 

радиальная ~ зігайд гайіа!а 


распределйтельная ~ агіегӣ де дізігібціе 


~ с односторбнним движёнием у. Улица 
односторбннего движёния 

~ смешанного движёния ѕігайа си сігси- 
Лафіе тіхій 

собирётельная ~ агіегй соіесіоаге 

стрёлочная ~ (сі) Фавопа! де тасагигі 

тупиковая ~ шпданлга 


улучшениє п. їтбипаёій ге 
ультрамарӣн т. (тг) ціігатагіп 
умбра Г. (м) раша: де Ѕіепа, штігіа 


жжёная ~ цтргіа / ѕіепа агѕа 
корйчневая ^^ ишбма саѓепіе 
турёцкая ~ штгіа де Тигсіа 


умывальник т. (іпѕѓ) 1ауоаг, 1ауабои, зра!8- 


юг ; 

г без спйнки Іауоаг Гага зрёаг 
групповой — зраЁюг сотип / соіесіїу 
керамический ~ Іауоаг іп / Фе сегатісӣ 
индивидуальный ^^ Іауоаг іпдїуідца! 

— со спйнкой Іауоаг си 5раїаг 


чугунный эмалирбванный. ~ зрюг ат 
Гоп етайаї 

фаянсовый — Іаусаг  Іауабоп Яр! юг 
де {аа 


м фундамента (гео?) сопзоНдагеа Рапаа- 
Неї 


умывальня Ї. (17%) зрдідіогів 
умягчёние п. воды (41) дйедигіхаге а ареі 


умягчйтель т. воды (сыт) авепі Фе дедигі- 


укреплять а соизоНаа, а заб Ша; а Нха 

укрупнёние п. ідгіге, сотаѕаге 

укрупнять а тёгі, а сотаѕа 

укрывистость Г. риїеге Фе асорегіге (а уор5е- 
гі) 

укрытие п. асорегИоаге, їпуе]іѕ ; адарозі ; рго- 
тесііе 


таге а ареі 


унитаз т. (1752) уаз де сІоѕеї 


воронкообразный — уаз де с1озеё си ріїпіе 
керамический — уаз де сІоѕеї іп / де се- 
гатісӣ 

консольный ^— уаз Фе сІоѕеї їп сопзо!& 





унитаз 


напбльный ^^ уаз Фе сіобеї си 141рі 
сифонйрующий - уаз де сІоѕеї си арѕогр- 
Не / си 5іїопаге 

фарфбровый ~ уаз йе сюзе! де / діп рог- 
теіап || й 
фаянсовый ~ уаз де сіозеї е / йіп Гайап{& 


унификация Е. ипібісаге ; бапдаг@аге 
унбс т. апігепаге ; согр зігйіп апігепа! де ип 


сигепі 
— пыли апігепагеа ргаїнійі 
-— угля апігепагеа рагіісшеІог де сагипе 


уносймый апігепаї ; 405; Іїгії 
упакбвочная Г. зесйе Фе атбајај 
уплотнёние п. сотрасіаге, іазаге, іпдезаге, 


Ьдідогіге; еїапѕаге ; егтейхаге; (іп5і, 

таз) вагпиига 

асбёстовое — (еїсоп) итрішигі си атђеѕі 

— бетбна (Реї, (ейп) сотрасіаге а Беїопи- 
ші - 

гу вибрӣрованием / вибрацией (1ейп) 
сотрасіаге ргіп уібгагії 

~ вибропрокатом (ѓеғаѕ) сотрасіаге си 
сійпдги уїбгаїог 

~ вибротрамбованием (/егаз) сотрасіаге 
си ріасі сотрасіоаге 

~ виброштампованием (тік) сотрасѓаге 
ргіп ішгпаге їр Ирате уіргапіе 

водонепроницаемое ~ (еїсоп) рагпіїига 

еап$& (іа ара) / Бідгоігоіапій . 

вбйлочное ~ багпіїшга / еѓапѕаге си ра 

герметйческое — еіапѕаге егтейса 

гидравлическое ~ е{апбаге Бідгаціїса 

глубинное ~ (1ейп) сотрасіаге їп айїпсіте 

— гбрных порбд, гравитационное (2е01) 
сотрасіагеа эгауйайопа!а а госіїог, 1а- 
загеа ргауйа[опаій а госіїог 

— грунта (ѓейп) сотрасѓагеа рітіпішиі ; 
сопзоНааге а 1егепи 

динамйческое ~ (/енп) сотрасіаге діпа- 
тіса 

~ железнодорожного пути (сў) іпдеѕагеа 
сан 

г. Залйвкой цементного раствора (1ейн) 
егапзаге си сітепі 

— катками сотрасѓаге рип сійпдгаге / 
си сійпдгі сотрасїогі 

механйческое ~ (ѓећп) сотрасіаге теса- 
піса 

~ насьпцёнием водбй (зе0#) сотрасіагеа 
ратіпійіці ргіп ѕаќџгаге си ара 

г основания (2е0ї) іпдеѕагеа / сотрас- 
їагеа їегепиіці де Гипдаце 

повёрхностное ~ дорбги (4гит) сотрас- 

таге де ѕиргаѓаѓа а Чгати!а1 ; егапзагеа їт- 

Бгасатіпѓеі дгитиїці 

послбйное — (1ейп) сотрасіаге їп ѕігаїигі 

пӧчвы ~ (/егаз) іаѕаге / Баіӣгогіге а ѕо- 

їшіці 

предварительное ~ (4гит, іећп) ргесот- 

расіаге ; ргесопѕоійаге 

противофильтрацибнное — (ѓелл) е{апзаге 

сальниковое ~ (115 таз) ргезрагпіїцга 


411 УПРАВ... 


статическое ~ (1ейи) сотрасіаге ѕїабісӣ 
г» трамбованием (1ейп) сотрасіаге рип 
Батеге 
г трубопровбда (1751) вагицига де соп- 
дисій 
~ укаткой (агит) сійпдгаге 
~ центрифугӣрованием (тіг) сотрасіаге 
рип сепігіїиваге 
г швов (ѓейп) їпсһійеге а гозгигіїог 
уплотнённый Бдсдіогії ; сотрасіаї, іпдезаї; 
етапзаї 
уплетнитель т. (таз) сопррастог, еапзог ; 
ѕагпіига де еѓапѕаге 
вибрацибнный — (таз) сотрасіог уірга- 
тог 
г» с вибрацибнной плитбй (таз) сотрас- 
тог си ріасй угатоаге 
уплотняемость Ё. сотрасіїійтате ; сарасітате 
ае іпдезаге 
уплотнять (1ейп) а сотрасіа, а іпдеза; а 
егапза 
упор т. оргіїог ; ітіќаѓог ; геахет ; ѕирогі, й- 
хагог ; рейса 
упорядочение п. огдопаге 
управление п. сотапаа ; сопаисеге ; ге а}; 
(ес) сопдисеге ; айтіпіѕігаге 
автоматическое ~ сотапаа ашота!а 
архитектурно-планирбвочное ~ аігесціе 
де агіікесіига $1 цгбапізт / 
~ вручную сопдисеге / сотапай ані 
главное архитектурно-планирбвочное ~, 
атесйе єепегаїд йе агһітесіцга $1 ѕіѕіета- 
Итаге 
дистанцибнное ~ сотапай Іа дїзгалій, (еје- 
сотапай 
дорожно-стройтельное ~ іпігергіпдеге де 
солзігисіі де Ффгитигі 
кнбпочное — сотапай. ргіп битоапе / ргіп 
Биѓоп 
~ лифтом, внутреннее сотапӣй іпѓегіоагӣ 
а азсепзогаци 
~ лифтом, кнбпочное сотапай ргіп Би- 
1оапе а азсепзоги и 
-— лифтом, комбинированное сошапай 
тіхідй а аѕсепѕогшиі 
г» лифтом, наружное сотап@а ехіегіоага 
а азсепзогайи 
~ лифтом, программное сотапаа рго- 
вгат а азсепзогици 


~ лифтом, рычажное сотапай ргіп тапе- 
{А а аѕсепѕогшиі 














оперативное ~ сопаисеге орегануа 

г раббтами сопдисегеа шсгагИог 

ге стройтельством фігесйа / сопдисегеа 
ѕапйегиіиі 

управляемость Ї. (74$) тапеугабійтате, са- 

расіїаїе де тапеуга 


~ машины тапеугабИиаеа та5іпії 
управлять а айтіпіѕіга ; а сопіџсе ; а тапеу- 
га 
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упрочнёние п. (ели). сопзоНааге; їпійгіге ; 
сгебіеге / шаге а гегізгепіві ; есгцізаге (1а 
текие) 
~ арматурной стали (тіг) есгиізаге а оје- 
ыы Бегоп 
— грунта (сео!) сойѕоійагеа рйтіїпішиі 
деформацибнное ~ таӣгігеа гелізїеліві Іа 
деїогтаге 
изотрбпное 7» їпійгіге 1хо!горй 
кинематӣческое ~ їпійгіге сіпетагтісй 
комбинйрованное — їпійгіге сотбіпаті 
повёрхностное ~ іпійгіге зпрегіїсіаїй | 
~ порбд в результате цементации (ѓелл) 
за Ихагеа госіїог си сітепі 
т с возрастом (бетбна) (рег) їпійгіге їп 
итр (а Беюпиш!) 
упрочнять а сопзоїйа ; а їпійгі, а ма Ша ; а 
иг са, а есгиіѕа 
упругий (тес) еіазіїс 
упругопластйческий (тес) еіазіо-ріазііс 
упругоподвёшенный (таз) зизрепдат ргіп аг- 
сигі 
упругость Ї. (тес) еіазіісіїаєе 
г балласта (сі) еіазтісігатеа Баїазіціиі 
акустическая ~ (П2) еіазіїсіїаїе асизиса 
объёмная — еіазіїсіїае уоіитеїгісй 
г» при изгибе еіазіїсігаїе Іа їпсоуоїеге 
~ при кручёнии еЈаѕіісіќаѓе Іа тог5іцпе 
~ при растяжёнии еЈаѕіісіаѓе Ја їпіпаеге 
~ при сдвӣге еіазіїсігаїе Іа ѓогѓесаге 
~ при сжатии еаѕіісіќаїе Іа сотргеѕіцпе 
~ при срёзе у. упругость при сдвйге 
совершённая ~ еіазгісітаїе регіесій 
ударная ~ еіазгісіїаїе Іа $0с 
уравнёние п. (таї) есиайе ; (елп) ерајігаге ; 
піуеЈаге 
г движёния (тес) есцаціа тізсдгії 
г. деформации (тес) еспайа еѓогтајіі- 
Іог 
гу неразрывности (тес) есцаПа де соті- 
пинае 
неразрывности деформации (тес) еси- 
айа де сопіїпціїаїе а АеГогтанИог 
^ перемещений (тес) есцаціа деріазагіїог 
г почвы (1ейп) шуеагеа їегепиіці 
г» равновёсия (тес) есиаНа де есһііЫги 
~ равновёсия пластинки (тес) еспаціа де 
есһћіірги а рійсії 
равновёсия узла (тес) еспайа де есН1- 
Цги а пода 
^^ связи _эсиайа Іератигіїог 
~ трёх момёнтов (тес) т: сеіог їгеі 
тотецие 
г» струны (таї, тес) есцаціа соагае! уі- 
Ьгапіе 
уравнивание п. есаНтаге ; ипіѓогтізаге ; сот- 
репзаге ; шуе]аге 
уравнивать а ерајіха ; а ипіѓогтіха ; а сот- 
репза ; а шуе]а 
уравниловка Ё. (ес) піуеіаге ; ераіғаге 
уравнитель т. сотрепзафог; ераїїаїог 


1 


і 






(5 


уравновёшенность Г. вгаа де есһіШЫгаге 
уравновёшенный сотрепза! ; есрійбгаї 
уравновёшивание п. есһііБгаге ; сотрепзаге ; 
сопігаБаіапѕаге 
г» момёнтов (таз, тес) еспіШЬгаге а то- 
тепіеіог 
уравновёшивать а есһіШЫга ; а сотрепѕа ; а 
сопігабаіапза 
урбанизация Г. игбапігаге 
подзёмная — игбапігаге зи Б+егапй 
урбанйзм т. пгБапізт 
урбанистӣческий игБапіѕііс 
урбансоциолбгия Г. ѕосіоІоріе играпё 
уринал т. (1751) ріѕоаг 
уровень т. піує! ; шуе!й 
бытовӧй о» воды (№4) уе! паѓига! / 
пегериіагігаї а! ареї 


~ вертикального круга (ясоай) шуей а 


сегсційі уегіїса! 


гу верхнего бьёфа (Піду) піуеіці Біебиіші 


атопіе 
визйрньй г (веоа) піме! де уітаге 


~ воды аг) шуе! / овіпай / ѕиргаѓа{& 


а ареї 

си водь, бытовбй (Ніаг) шуе! погта! а (1) 

й ареї 

водянбй ~ (2еоа) шуей (си ша де аег) 

— всасывания (Ліаг) піуеіш цпиї Бат де 
азригайе 

ВЬІСОКИЙ — воды (һаг) шуе! їпай а! ареі, 

аре тагі 2 

~ высоких вод (діаг) пімеїці, ареїог таг! 

гидростатйческий — (реої) піусі һіаго- 

айс 

~ громкости (ас, П2) піуе! Фе пиепзиаме 
5опогй, уоішт ѕопог 

~ грунта (зеої) пімеїці зоіціці 

гу грунтовых вод (220/1) піуе! Ёгеайс / а! 
аре!ог зибіегапе / геайсе 

гу грунтовых вод, динамйческий (гео!) 
піуе! діпатіс а! ареюг зибіегапе 

г» движения (агит) піуе! де сисшайе 

динамический ~ (Ліаг) піуе! діпатіс 

~ дорбги (4гит) піуе! / соїй а (І) агити- 
ші 

длинный — (реоа, іерп) ситрапа Шшпай 

г» звука (ас, Ні) шуе| ѕопог 

у звуковбго давлёния (ас, ўї) пімхеіці 
ргезшии асизисе 

^^ земли у. уровень грунта 

су интенсйвности звука (ас, іс) піуеіці 
ае іпгепзіїаїе а! сапе 

гу каменщика (Іейп) Боіобос, піусій де 
2ідаг 

гу колебательной скбрости (тес) шуе 
УЦеге! о5сПатоги 

~ кӧмплексной механизации (1ейп) вгай 
де тесапіғзаге сотреха 

контактный ~, (5е04) шуе! де соіпсійепій 

круглый ~ (веой) піуеїд си Би! 5бегісй 

межённый — (вод) (рідг) па) а! ареіог, 

піуеї де ейај, шуеШ! се! ша! зсётли а| ареї 

~ механизации (1ейп) ргад де тесапігаге 








уровень 


наивысший о» волы (ШАГ) піуеіці се! та 
їпай а! аре! 
накладнбй — (веоа) шуй саге 
~ нижнего бьёфа (№4") шуеш! ЫеРи ци 
амаї 
— нйзких вод (Ак) пімеїці ареїог тісі 
напбрньй — (біду) піме! ріеготеїгіс 
нормальный подпорный ~ (ліе) піуе! де 
гетепіїє погта! 
нулевбй ~ (вео4) соїа его / шуе! де 2е- 
го / де геѓегіп{а 
оборотный — (єеоа) піуеі& геуегзібіій 
~ обслуживания (таз) шуе! де есшраге 
~ освещённости (і пз) піме! де іштіпаге 
м паводка (Ніаг) пімеїші уійшгії / а! аре- 
1юг тагі 
~ передачи ударного звука, нормйрован- 
ный (ас, Ні) піме| погтаї де їгапѕті- 
теге а зипей!и! ргіп ітрасі 
плбтничный ~ (1ейн) піуе!а ашеНнегеазсй 
~ погружёния (Під) піуе! де зсиїипда- 
ге / де ітегѕіцпе 
~ подвешенной воды (/і2) шуеш! аре! їп 
ѕиѕрепѕіе 
— подзёмных звод (0е0/) піуеіці ареіог 
зибіегапе / Їгеаїгісе 
подпборный ~ (підг) піуе! де гаепие / а! 
генпеги 3 
подпорньй максимальный — (ліг) піме! 
тахіт де геепие 
подпорньй нормальный ~. (ліс) піме! 
погта! де гегепіїе 
~ притбка (пах) глуе! Бідгозіатіс 
пьезометрӣческий — у. Уровень, напбрный 
рабочий — (таб) піуе! де Гипсйопаге 
реверсибнный — (сеоа) піуеїа геуегзібіід 
~ с отвёсом (1ейп) піуеїй си Йг си рать, 
птуе!а де 21даг 
~ специализации (гепп) ргад де ѕресіаі- 
таге 
статйческий — (лісе) піме! майс 
— стоянки (крана) (таз) піме! а! #ипда- 
це? (тасаға!еі) 
~ стоянки машины (таз) шуе! а! Типда- 
ие! табіпії 
сферйческий ~ (зео4) шуеа ѕѓегісӣ 
установйвшийся ~ (Ліаг) піме| де ара рег- 
тапепі 
устанбвочный ~ (таб) піуе| де Ихаге ‚ Че 
саіаге 
цилиндрический ~ (зео4) шуе!& сіпагісй 
уровнемёр т. (ліс) іпдїсатог арагаї де піуе! 
~ мембранного тйпа іпдісатог е піме! си 
тетбгапа / 
поплавковьй ~ іпйфсагог де піуе! си Ёоѓог 
следящий электроконтактный ~ шасаюг 
де шуе! си сотасі @есилс 
Уровни т. рі. ссотвбтственнье ~ воды 
(шаг) пімеїигі естуа!ете | согезропаете 
(аІе аре!) 
ус т. гатійісаціа дгитигіїог репіги ѕсоаїегеа 
Чіп радиге а тагегіаїціці Іетпоѕ 
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усадка Ё. (тіг) сопігасіів 
гу бетбна сопігасііа Бегопиїші 
гу бетбнной смёси сопігасііа атезіесміці 
ае реїоп 
воздушная ~ сопігас[іе Іа изсаге їп аег 
гигрометрӣческая ~ сопігасіе підготеїгі- 
са 
гидравлическая ~ сопігасіїе һігацііса 
~ грунта (єсої) сопігасіа тегепшиї 
дифференциальная ~ сопігасііє дНегеп- 
паа 
дополнӣтельная ~ сопігасіїе зирИтенага 
капиллярная ~ у. усадка, гигрометричес- 
кая 
конёчная ~ сопігасііє еѓіпійуй / Ппа!а 
линёйная ~ сопігасііе іпіагӣ 
необратимая ~ сопігасііє геуегз а 
начальная ~ сопігасіїє іпіџаіа 
обратймая о» сопігас[іе геуегзібіїд 
ббщая ~ сопігасііе огаій 
объёмная ~, сопігасііє уоіштісӣ 
огневая ~ сошгасие де агӣеге 
остаточная ^^ сопігасііє гегідцаїй / гета- 
пепід 
~ при высыхании сопігасіе Іа изсаге 
~ при затвердевании сопігасціє ргіп / Іа 
опа саге 
гу при обжиге у. усадка огневая 
~ при схватывании сопігасіє 1а їпійгіге 
~ при сушке у. усадка при высыхании 
сббственная ~ Тазаге зиб ргешае ргоргіе 
термическая ~ сощгасйе їегтісӣ 
~ ткани сопігасіа {еѕӣіигіі 
усадочный 4е сопігасіів 
усадьба Г. сазй си дерепаице 
усёнок т. (е/соп) тизіа|а 
усечённый ігипсһіаї, зесйопат 
усилёние п. (1ейп) сопѕоіаге, їлійгіге ; іп- 
тепѕібісаге ; (е/) атріійсаге 
гу железобетбнных конструкций сотѕо!і- 
дагеа укистаги діп Бегоп агтаї 
кладки сопѕоіаагеа 21айгіеі 
моста сопѕоііагеа родиіці 
мощности (еі) атрИЯсагеа-ршеги 
напряжёния (е1) атрИЙсагеа 1епзшии 
обделки сопѕоійагеа сӣртиѕеііі (ипи ѓи- 
пе!) 
~ сварнбго шва (сте!) їпргоѕагеа задиги 
усйленный їліаги, солѕоійат, гапРог5аї ; ат- 
рИйсат 
усйливать а їпідгі, а сопѕоійа ; а имепяйса * 
а атріійса 
усйлие п. (тес) ебогі ; Гоща ; зоНсиаге 
— в стёржне еїогі їп Баг& 
ветровбе — 50Їїсіїаге Іа уїпі 
внёшнее — Гог{а / ѕоісікаге ехіегіоага 
внутреннее — еїогі іпіегіог / іїмегп ; $011- 
саге іпгегіоага 
демпфирующее — Їогід де атогигаге 
‘действующее — еѓогі асиу 
динамйческое — еїогі діпатіс 


Е ав 
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усйлие 


добавочног ~ еѓогі зпрійтепіаг 

допустймоє ~ еїогі адтізібії 

дробящее — (т) Ёог{й де сопсаѕаге 

ги заглублёния (1ейп) Ѓогій де рӣїгипӣеге 

зажимающее ~ (ейп) Роща де 5ігіпреге 

знакоперемённое ~ еїогі айегпапі 

знакопостоянное - еїогі де 5етп соп- 

апт 

изгибающее ; ~ еѓогі 4е їпсоуоіеге / де 

Пехійпе Я 

касательное г» еїогі їапрепіа! 

крутяшее — еїогі де їог5іцпе 

мгновённое о» ео іпѕіапіапец 

напорное ~ (Підг) Рога де ргезійпе / де 

геѓшате / де ітріпреге 

г натяжбния еїогі де шипаеге 

нормальное ~ ебогі погтаї 

опбрное ~ геасйиие де геахет 

опрокйдьвающеє ~, Тог{а де гаѕіигпаге 

осевбе ~ (ср) загс1та ре оѕіе ; (тес) еїогі/ 

Гог{а ахіа! (2) 

основнбе — ебогі ргіасіраї 

гу от сббственного вёса ебогі Іа 50Їісіїаге 
рип втешае ргоргіе 

поворотное ~ Їогій де гойге 

повторное ~ еїогі гереїаї 

подъёмное ~, (тау) Гоца Фе гідісаге 

поперёчное ~ еѓогі ігапѕуегѕа1 

я предварӣтельного напряжения ебогі де 
ргеѓепѕіопаге 

~ предварйтельного напряжения, на- 
чальное еѓогі Фе ргеіепѕіопаге, іпіціа! 

предёльное ~ еѓогі іта 

приложенное — Їогій аріїсаїй 

~ продавливания Гога де раїгипдеге 

продольное ~, еїогі Іопрітидіпа! 

пульсйрующее ~ ефогі риїзагог, зойсйаге 

герегаїй 

радиальное ~ еѓогі гайіаі 

раздавливающее — Гог{а де ѕігіуіге / де 

2дгобіге 

разрушающее — еѓогі / загсша Фе гиреге 

разрывающее ~ у. усйлие, разрушающее 

разрывнбе — у. усйлие, разрывающее 

растягивающее ~ еїогі де шипдеге 

расчётное ~ еѓогі де саїси! 

~ резания (їейп, (тес) Гог{а Фе азсшеге 
де їаіеге 


сдвигающее ~ еїогі де Ѓогѓесаге 
гу сжатия у. усйлие, сжимающее 
сжимающее ~ еѓогі де сотргезипе 


скалывающее ~ Гога ідіеіоаге Пе Чезр!- 
саге 

скручивающее ~ Гог{А де їогѕіопаге 
сминающее ~ у. усйлие, раздавливающее 
сосредотбченное ~ Їогій сопсепігаіа 
срёзызающее ~ у. усйлие, слвйгающее 
статически неопределимое — еѓогі зайс 
пейеѓегтіпаї 


статически определймое ~ ебогі ѕїайс де- 
їегтіпаї 
суммарное ~ еѓогї їоїа! 
тангенпиёльное ~ у. усйлие, касательное 
толкающее — (таў) Ғогіа Фе ітріпееге 
тормознбе ~ (таз) Ғогүа де їгіпаге 
~ трения Гоца е їгесаге 
тяговое г» (таз) Гоца де їгасіїцпе 
~ уплотнёния (1ейп) ѓог{а де сотрасіаге 
усёдочное — еїогі де сопігасііє 
центральноприлбженноє ~ Гог{& сепігісӣ 
упругое ~ Гоца еЈаѕііса 
усилйтель т. (еі, таз) агарійісаїог 
ускорёние п. (тес) ассфегайе 
— сйлы тяжести асс@егайе ргауіїа[іопа!а 
~ схватывания (1ейп) асс@егайе де рига 
ускбренный ассеега! 
ускорйтель п. (тіг) ассеІегаїог 
г. гашения ассеїегаїог йе 5їїпреге 
~ схватывания ассе!егаїог де рига 
г твердёния ассеіегаїог де їпійгіге / де 
ргі2ӣ 
условие п. сопаще ; с1амта ; знршайе 
~ геометрической неизменяемости 
(тес) сопа шуапаб ии веотенлсе 
гранйчное ~ (тес) сопаше Че Нина 
договӧрное ~ (ес) сіаціа / сопдціе соп- 
(гасша1а 
~ жёсткости (тес) сопаше де иаайае 
~ закреплёния (1ейп) сопдціє де Яхаге 
~ затвердевания сопаШе де зоНайсаге 
краевбе — у. услбвие, гранйчное 
г на кбнтуре (тес) соп@е де сопіцг 
~ надёжности (таз) сопаще де Набійта- 
те / де ѕіригап;а 
~ несжимаемости (12) сопаше де іпсот- 
ргезібійтате 
опирания (тес) сопіціе де геагет 
пластичности (/і2) сопдїце де ріазіісі- 
таїе 
гу подббия (Нійдг, тес) сопаше де ѕітіі- 
тидіпе 
~ предёльного равновёсия (тес) сопаціе 
де еспійбги Шина 
~ прочности (тес) сопаше йе гегізіепій 
~ равновёсия (тес) сопаще де есрпійбги 
~ равнопрбчности (тес) соп@ йе де ера!& 
гетіѕіепіа 
~ разрушёния (тес) соп@ ше Фе гиреге ; 
де аіѕігивеге 
~ статйческого равновёсия (тес) сопаї- 
Не де еспійбги ѕїаїіс 


с 


~ Упрочнения (1ейп) сопаше. де сопзо|- 


даге 
~ хрупкого разрушёния (тй) сопаціе де 
діѕігисеге сазапій 
услбвия п. рі. сопаци ; с1ацзе (у. 5і условие) 
грунтовые ~ сопаци де їегеп 
климатические — сопаци сітайсе 
~ на повёрхности сопіііі де ѕиргаѓа{а 
~ поставки (ес) соп@ци де Пугаге 
производственные — (ейп) сопаци де 
ргоднсйе 


услбвия у 
— раббты (таз) сопаціі де Ішсги де 
Глисйопаге 
— содержания (1ейп) сопаци де іпігеці- 
пеге 


г твердёния (тіг) сопаци де зоНа!саге 
технические — (срі) сопації / ргезсири 
теппісе; саіеі йе ѕагсіпі 
— устойчивости (тес) сопаци де згабій- 
таїе 
ле хранёния (тіг) сопаци де 5іосаге / де 
дерогіїаге | 
гу хранёния, воздушно-влажные  (тіг) 
сопаЦИ де Ферогіїаге їп аєг итеа 
~ хранёния, воздушно-сухйе (п) соп- 
ані де Ферогіїаге іп аег иѕсаї х 
усовершёнствование п. регѓесіопаге · ітби- 
паайге 
усовершёнствовать а регесйЙопа ; а ітрипа- 
тай 
усовйк т. крестовйны (с/) 1аЪа де іериге 
успокоёние п. атогіїгаге ; саітаге, Ни1зйге 
успокойтель т. (сі, тає) аепиатог; атог- 
120г 
усреднёние п. (тіг) отовепіхаге ; (таї) оре- 
гаціє де тейіјеге 
усреднйтель т. стбчных вод (а[) Батіп де 
езаНтаге а ареюг итаїе 
усталость Г. (материала) (тес) оБозеа! (а 
таіегіаіиіиі) 
вибрацибнная ~ обозеа!й Іа уїбгації / ргіп 
уіргаге 
динамйческая ~~~ обоѕеа!а Чтаписа 
допустимая ~ обозеа!й аатіѕібіа 
коррозибнная ~ оБозеа!А Іа согогіцпе 
механйческая ~ обоѕеа!а тесапісё 
начальная ~ ођоѕеаіа іпі{іаіа 
~ при растяжёнии оБоѕеа!а Іа іпііпдеге 
~ при сдвйге обоѕеаІа Іа ѓогѓесаге 
термическая ~ обоѕеа!й іегтіса 
устанавливать а іпѕіаја ; а топа ; а аѕезха ; а 
Нха; а тера; а деїегтіпа 
~ по отвёсу (1ейп) а аѕеға уегиса! ре 
уегіїсаїй 
~ по уровню (ѓелл) а аѕеза ре охота! / 
си піуеіа 
г предёл а зіабій Шииа 
~ равновёсие (тес) а еспійрга, а з1абіїй 
еспійбги 
устанбв т. (таз) іѕрогійу Фе оргіге / де і- 
тіќаге, йтігатог 
установйвшийся (таў, тес) ма ; забійзаї , 
де геріт регтапепі 
установйть у. устанавливать 
устанбвка Г. топїаге ; шуа]аге; атріазаге, 
аѕетаге, рогійопаге ; гез]аге, роїгіуіге, ри- 
пеге Іа рипсі ; фізрогійу, тесапізт, іпзтаіа- 
пе, арагаї 
~ арматуры (агт) топіаге а агтдїйигії 
"асфальтобетоносмесйтельная ~ (таз) іп- 
за!айе де атеѕїес а азіаїйціці 
атмосферно-вакуумная ~ (тіг) іпзіаїачіе 
де мій 
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бетонолӣтная ~ (таҳ) шяаайе репіги 

тигпагеа беѓопшиі 

бетоносмесйтельная ~ (таз) шязайе де 

атезіес а Бегопціці, сепігаїй де Беїоп 

бетоносмесйтельная комплексномеханизй- 

рованная ~ (таб) сешта!а де Бегоп теса- 

піхаїа сотріех 

бетоносмесйтельная передвижная ~ (таз) 

сепігаІа де Бегоп тоба 

бетоносмесйтельная стационарная ~ 

(таз) сепігаїй де Ђеѓоп ѕїаўопагӣ 

битумоварочная — (тік) шяаайе де т- 

саге а Бійштиїіці 

битумоплавйльная ~ (тік) шяайайе де 10- 

ріге а Бітатиіці 

буровая — (таз) іпзіаїаціє де Гога] 

быстродёйствующая фильтрацибнная — 

(а1) шяаайе де ИЙгаге гаріаа 

~ в линию (1ейп) аїпіатепі 

вакуум-насбсная ~ (171) іпзгаїаце де рот- 

ре уасиит 

вентиляцибнная ~ (уелі) шяа]айе де уеп- 

шаре 

~ вех (вео4) јаіопаге, топіаге а јаоа- 
пеіог 

вибровдавливающая ~ (таз) шяа|айе де 

їпбіреге рип мібгабії 

водозаббрная ~ (сп) шуа!айе де рига 

репіги саріагеа аре! 

водонагревательная ~ (1егто) іпзіаїаціе 

де ара саїда 

водоотвбдная ~ (сй) іп5гаїаціє де дезеса- 

ге / репіги іпдердгіагеа ареіог 

водоотливная. ~ (сп) шяа!айе йе еуа- 

спаге / де @гепаге а ареіог 

водоочистӣтельная ^ (аї) іпзіаїаціє де 

еригаге а ареї 

водоподготовйтельная ~ (а!) іпзгаїаціє де 

ргерагагеа ареї 

водопонизйтельная ~ (с5ифі) іпзіаїаціє де 

собогіге а піуеІшиі ареїог зиМегапе 

водоструйная ~ (сії) шяаайе де 5ігоріге 

си ара 

воздухоохладйтельная су (уелі) шяаайе 

репіги гӣсігеа аегиіці 

воздухоочистйтельная — (уелі) іпзіаїаціє 

репіги ригіѓісагеа аегаци 

временная ~ шяа!айе ргоуігогіе 


высоконапбрная ~ (Ніаг) іпзгаїаціє де та- 
ге садеге 


газоперерабатывающая г» (115) тяа!айе 
ае ргешсгаге а раза . 
газоочистйтельная ~ (1151) іпзтаїаціє реп- 
1ги еригагеа вазу 
газораспределйтельная ~ (1151) іпѕіајајіе 
репіги дізігібціа ваши 
газорегуляторная ~ (ГРУ) (1151) іпзіаїа- 
Пе де ге?]аге а кагміці 
газофракционируюшая — (1151) іпзіаїаціе 
де ѓгасіопаге а вагиіці 








еа: зт 
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устанбвка 


гидросиловая ^ (сі) шыа!айе де Гоца 

підгачса 

гидротранспортная ~ (Лтес) іпзіаїаціє 

репіги їгапѕрогі Ппідгаціїс 

гидрознергетйческая г» (сп) іпзіаїаців Бі- 

дгоепегоейса 

грузоподъёмная ~ (таз) іпѕгајаһе ае гі- 

дісаге 

грунтосмесйтельная - (ті) іпзіаїаціє де 

атеѕіесаге а рапйпи и 

групповая газобаллбнная г» (іп5/) Баѓегіе 

де биеш де раге 

дегазавидбнная о» (іп51) іпѕіајајіе Фе деза- 

гаге 

диспётчерская телефонная — іпзіаіаців де 

аіѕресегат їејеѓопіс 

ге для набрызга бетбна (таз) іпзтаїатіе 
реліги ргоіесѓаге / ѕїгоріге / а Бегопиіці 

— для обезжиривания (/тес) іпзіаіаціє де 

Фергезаге 

для обжига (тії) іп5іаїаців де агдеге 

для полирования (705) іпзіаїаціє де 

Іиѕігиіге 

е для пористого покрытия (таз) іпѕќа- 
1айе репіти геайхагеа асорегігіі рогоаѕе 

~ для просбивания (тіг) арагаї де сегпе- 
ге / де зомаге 

~ для удалёния пыли (уепі) шяайайе де 
аезргаРиге 

су для  злектролитйческого покрития 
(епп) іпзіаїаце репіги асорегігі еес- 
сгоїнісе 

~ для злектротермического нагрёва (/ег- 
то) іп5гаїане де іпсдідіге еіесігоїег- 
тіса 

дождевальная ~ (сі/) іпѕгаја(іе йе азрег- 

ѕіцпе 

дозаторная ~ (тік) іазіаїаціє де йоғаге 

дозйрующая ~ у. установка, дозаторная 

дренажно-насбсная ~, (сп) іазгаїаціє де 

дгепа) си ротре 

дробильная — (т) шиа!айе у чайе йе 

сопсазаге 

дробильно-сортирбвочная ~ (тік) іпзіа- 

1айе Че сопсазаге 5і зомаге 

иглофильтровая ~, (зе01) шяаайе де #1- 

(ге асісиіаге 

известегасйльная ~ (тіг іпзіаіаціе де $йп- 

вегеа уагиїці 

ионсобмённая ~ (115) іпзгаїаціє зсбітьд- 

їоаге де іопі / ае іопіғаге 

испытательная г» (срі) іпѕќајайе де рго- 

Ба / де шсегсат / ехрегітепгаїд 

камнедробӣльная — (тиг) 5іаціе / іпѕіаја- 

Пе де сопсазаї ріаїга 

канатно-скрёперная ~ (/ғатѕ) іпзіаїаців 

де зсгерег си сабій 

командно-вещательная — (/сіе) інзіаїаціе 

де сотапай ргіп ЧНихоаге 

комплексно-механизйрованная блочно- 
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сббрная  полустационарная | Зетоносме- 
сйтельная ~ (таз) сепігаі& зетізіаціопагі 
де Бегоп тесапігаїй сотріех біп ргебаргі- 
саїе 
кбомплексно-механизйрованная | стацио- 
нарная растворосмесйтельная ^^ (таз) іп- 
зайайе $аМопагА репіги тогіаге тесапі- 
газа сотріех 
компрёссорная — (115) іпѕ‹ајајіе де сот- 
ргезоаге 
конвёйерная — (/тап5) іпзіаїаціє са Бапай 
гшапїё 
— кондиционӣрования вбздуха (уепі) іп- 
за]айе Фе аег соп@ опа! / йе сопайіопаге 
а аегиіші 
копрбвая — (1ейп) шяаайе Фе ѕопеїй 
котёльная ^^ (1егто) іпѕіа[ајіе. Фе сагапе 
^ крепи (сзиф) топіаге а зргійпігії / а 
ѕиѕйлегіі 
г» крюков с изоляторами (е/, іепп) топ- 
аге а сігіїдеїог си ігоіагогі 
купочная ~, (савг) іпзіаїаціє де зрдїаге а 
апипа!еог 
~ межевых знаков (ягода) Богпаге, Бог- 
пај, Боїйгпісіге 
мельничная — (тіг) іпзіаїаціє а) тйсіпаге 
метательная ~ (1ейп) іпзіаїаціє агипсёюаге 
мбечная ~ (сі) іпзіаїаціє де зра!аге 
мусоросжигательная — іпѕіајајіе репіги 
агдегеа рипоїціці, сгетатогій 
набивная — (таз) тазіпа де їпдезаї / де 
газаї 
нагревательная ~ (Іегто) іпзіаіаціе Фе їп- 
саге 
~ на плаву (йтес) шязайе рішігоаге 
насбсная ~ (ЛПідг) шыайайе / ѕіайе ае 
ротраге / Фе ротре 
обезвоживающая — (тіг) шяа!айе де 
дезпідгатаге 
обеспійливающая 2» (уелі) іпзіаіацв де 
дезргаїціге 
обогатительная ~ (тіг) шыаане де їт- 
Боєдіге (а авгезайи!) 
~ опбр (1ейп) топагеа геахете!ог 
опытная м» (ср) іпзіаіаців ехрегітептаїд 
ае іпсегсагі 
осветительная ~ (еї!) шуа!аНе де йштіпат 
осветлительная — (а!) іазіаіаціе де Пітрелі- 
ге / де десапіаге 
открытая ~ іп5гаїаріє їп аег Бег 
отопйтельная - у. устанбвка, нагревА- 
тельная 
~ очйстки конденсата (/екто) іпзіаіаців 
ае еригаге а сопдепзани 
очистная - (а) шязайе де еригаге, 
еригаюг . 
паросиловая ~ (Іегто) іпѕїаіае де опа 
си абиг 
гу перегорбдок (1ейп) топіагеа рапоигі- 
юг 
пескоструйная ~ (ти) іпзіаіаціє де забіаге 
~ питания / питающая (таў) іпзіаїіаців 
де аїйтепіаге 


устанбвка 
пневматическая водоподающая ~, (115) 
Іпѕѓајајіе де ротраге си Підгобог 
~ пневматического транспорта (/гапз) 
іпзгаїаціе де ігапзрогі рпецтатіс 
< по центру (/тес) сепігаге 
повысйтельная ~ (а, іпзі) іпзгаїаціе де 
гійісаге а ргезшиай аре! 
~ погранйчных знаков (реоа) Богпаге ; 
рипегеа ріеѓгеіог де Вотаг 
погрузочная — (таз) іпзгаїаціє де 1исйг- 
саге 
^ под углбм (1ейп) абехаге їп рогійе об- 
Пса 
су пбдмостей (1ейп) топіагеа зснее; Й 
езаїодаїціші 
подогревательная м» у. устанбвка, нагре- 
вательная 
подъемная — (таз) діѕрогійу / тазіпа де 
гідісаї 
~ подъёмника (іеһп) іпзгаїаге / топаге 
а чпш аѕсепѕог репіги таїѓегіаје 
~ пожаротушёния (151) іпзтаїаціе де ѕііп- 
веге а іпсепаїціці 
~ предохранйтельных устрбйств (1ейп) 
топіагеа ізрогіїїуєіог де зіяигапій 
пропиточная ~ (тіг) іпзгаїатіе де ітргер- 
паге 
~ профилирбвки и бетонйрования откб- 
сов (таз) іпзгаїаціе репіги ргоШагеа $1 
Беѓопагеа таїшамгіїог 
пылеотсасывающая_ — (релі) іазгаіачів 
репіги аѕрігагеа ргаїціці 
радиальная — (/ейп) дізрипеге / азехаге 
гайіаїа 
= распброк (іеАп) зргаїтіге ; сопігауїп- 
шіге 
распылӣтельная ~ (/елл) іпзгаїаціе де рш- 
уегітаге 
раствбро-смесйтельная — (таз) шз\а!ане 
де атезіесаї тогіаг 
редукцибнно-охладительная | (1егто) 
іп5їаїаціє де гйсіге рип деѕііпаеге 
резервуарная газовая ~, (іп5зі) шяаапе 
Че гехегуоаге Че раз 
~ репёров (вео) атріазагеа гереге!ог 
~ роликов (е) птопіагеа ігоіатогіїог 
ротацибнная мусороприёмная ~ (іпѕі) 
іпѕ‹аЈа[іе готануй де гесерйе а випоаігіог 
^ сваи (ейп) рогагеа ріїоїшіці 
сварочная ~, (5и4) розі де зидаге ; еспіра- 
тепі де ѕийигӣ 
сйтовая ^ (тіг) іпѕѓајајіе де зогіаге си 
5іте 
= скоб с рӧликами (е1, іеһп) Нхагеа Ьг&- 
гагйог си шее 
скреперная ~ (ғал) іпзгаїатіе де ѕсгерег 
смесйтельная — (таз) іпзгаїаріе де рге- 
рагаге а атезіесціці 
сортировочная — (тг) іпзтаїаціе 4е соггаге 


стационарная — іп5гаїаре віха 
стендовая — (ср) іп5гаїаціє Фе ѕѓапі 
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= стбек (епі) ѕргіјіпіге ; зргациге ; $и5- 
пеге 

— столбов  (е/, герт) ріапіагеа рог 

су столярных злементов (1ейп) топіагеа 
еетете!ог де (їтрійгіе 

гу стройтельных лесбв у. установка пбд- 
мостей 

г стропйл (/ейп) топгагеа заграпігеі 

сушильная — (тік) іпзіаїаціє де изсаге 

теплосиловая ~ (1егто) іпѕѓаІајіе 1егписй 

Че Гог 

тбчная ги (ейп) аѕетаге ргесіѕӣ / де рге- 

сле 

гу трубопровбда, дренажная (1ейп) топ- 

‚ Тагеа / розагеа сопацсіві де агепај 

тяго-дутьевая ~ (ѓегто) ига!айе си Нга} 

агиНс!а! / Гога! 

увлажнйтельная — (тік, уепі) іпзгаїатіе 

де ителіге 

фильтрацибнная су (а, успі) іпзгаїаців де 

НИгаге р 

хлораторная — (а!) іпзгаїаріє Че сІогіғаге 

холодильная ~ (1егто) іпзгаїаціе Егіяогі- 

са 

холодильная компрессибнная ~ (1егто) 

паја [іе РудонсА си сотргеѕіе 

электрообессбливающая ~» (а!) іпзгаїатів 

де деѕајіпіаге ре са[е еІесігісй 

электросиловая — (е/) іпзгаїаціє ееснусй 

ае Гоца 


установлёние п. азехаге ; згабійге, Нхаге; 


топїаге 


устой т. (сл, рой) сшее, ріїоп ; 214 Іагега! ае 


Іерагигй 
анкерный ~» ріїоп / 224 апсогаї 
береговбй ~ сшее (Іа родигі, Багаје) ; гій 
діпѕрге та] 
блӧчный — сшее п Біосигі 
деревянный рамный ~ сшее е Іетп їл 
гате 
качающийся ~ сшее Баѕсшапій ; рИй реп- 
ачага 
КОЗЛОВОЙ — сиее ре рНон 
коробчатый 2» сшее їп Еогшй (е сибе 
крайний — моста сшее Нпа!А де роа 
массивный — сшее де ягеціаїе 
— моста сшее де рой 
обсыпнӧй — сшее 1песа!й / асорегий си 
итріиѓигӣ 
~ плотйны сшее а Багајшиі 
ребристый гу (еісоп) А си пегуцгі 
ряжевый ~, / ряжевой — сшее / ріїоп / 
214 де сйѕоаіе 
705 обратными стёнками сшее си 2іаигі 
Іпіоагѕе 
~ с откӧсными крыльями сшее си агірі 
гу с проёмом сшее си ро] 
гу с трубчатыми колбннами (еісоп) сшее 
си союапе гибціаге 
столбовои ~ (еісоп) сшее-рИа 
таврбвого типа сшее їп Гоги дет 
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устой 


таврӧвый — у. устӧй таврбвого типа 

угловой ~ сшее-соЦцаг, сшее ипеһішагӣ 

ширбкий ~ рИй-сшее 

ячёистый ~ сшее спезопаїй 

устойчивость Ё. зіабійаїе 

абсолютная ~ (тес) мабИиме абзоиа 

асимптотйческая ~, (таЁ, тес) 5кабійтаге 

азітріоцсй 

г без нагрузки (таў, тес) чабИиме 
есрійоги Гага загса 

боковая ~ (тес) мабиае ігапѕуегѕаіа 

Тагегаїй 

вибрацибнная — (тес) 5іабіїйате Іа уїбга- 

чи 

— гбрных выработок (с5иб, тт) заЪШ- 
1а1е а ехсауа{Шог 

грузовая ~ (таў) мабИиае зиб ѕагсіпа 

г движёния (тес) ѕіаБШаїе а тіѕсагіі " 
(4кит) теврміагіїаїе а сігсиіаціеї 

— деформации (тес) мае а дебог- 
шаре! Э 

динамӣческая г» (тес) 5(абіїйате діпатіса 

— кистиранию (тиғ) згабійате / гелізіеп- 
{а Іа илигӣ 

г к нагрёву (тіг) зіабійтаїе Іа іпсдігіге 

колебаний (тес) згабіЦіатеа озсПа{и- 

ог 

- конструкций (тес) 5іабіїйагса ѕігисіц- 
гії 

г крана (таҳ) 5іабійтаїеа тасагаїсі 

~ к тепловому старёнию (тм) 5(абіїша- 
е / гегізіепій Іа ітЫдёігїпіге (егтісӣ 

г машйны (таз) мафИиамеа тадіпії 

мёстная ~ 5абійтате Іосаїдй 

~ на поворбтах (сі, Фгит) чаб\име іп 
сигбе 

г» на продбльный изгйб (тес) чабШиме 
Іа Патраі 

— на сдвйг (тес) мчабИиме Іа Іогіесаге 

- на скольжёние (тес) 5іабійкаге Іа ащ- 
песаге 

общая ~ згабійтаїе репегаіа 

~ основания (яєої) 5кабійтатеа Гапдайе! 

> откосов (сї, гит) 5абійтатеа тащили 

поперёчная ~ (тес) мабИиае {гапзуегза!а 

предёльная ~ (таї) забійате-йтиа 

гу. при ползучести (тес) згабійтате де Иша] 

продбльная ~. (тес) 5іабійтате 1опёии- 

діпаід 

г прбтив опрокйдывания (таз, тес) 5іа- 
ЫШшае Іа гӣѕіигпаге 

~ равновёсия (тес) ча шатеа есһіШбги- 
ші 

сейсмӣческая ~ (деоі) “абИиае ѕеіѕтіса 

~ систёмы отоплёния, вертикальная (/ег- 
то) чаБИиае мегіїсаїй а ѕіѕзіетиші де 
іпсдігіге 

~ систёмы отоплёния, гидравлическая 
(1егто) забійшуеа підгаціїсй а 5і51ети- 
Іі де Їїпсйігіге 
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ПРИН ОНИ 





лу систёмы отоплёния, горизонт ння 
(екто) зіабійтатеа огігопта1й а МАЙ 
Іі де іпсділіге 
— систёмы отоплёния, тепловая (ето) 
зіабійтатеа 1егпуса а зізгетиїні Че > 
сапаге 
собственная — (тес) 5габійтате ргоргіє 
~ сооружёния (тес) зіабійтагеа сопягис= 
пе! 
статическая — (тес) 5їабійтате ѕїайса 
тепловая — (1егто) 5іабійтате Іїегтіса 
— транспортных машин (таз) зтгабійате 
гегізтепуй а табіпіїог де ігапѕрогї . 
ударная ~ (тес) з1абіїтате Іа ѕосигі 
упругая — (тес) зіабіїйтаге ейазйса 
устойчивый 51абії 
устопорёние (та) азівигате (сопіға аезиги- 
багії) 
устраивать / устрбить дорбгу (4гит) а ате- 
паја ип агат А 
— фундамент (501) а Гапаа, а атепаја 
Гипдана 


устранёние п. ш!Ашгаге, 1п4ерагиаге, ейт!- 
паге 
~ неисправностей ейштіпаге / іпійшгаге 
а деїестеіог, дерапаге 
~ повреждёний їпійгигаге а ауагіеі, 1ісһі- 
даге а деїеснипії 
устройства п. рі, шяа]афи; Фізрогійує ; арагате 
командные — (е1) дізрогійує Фе сотапай 
объёмно-блбчные электротехнӣческие ~ 


(е1) Чзрозиуе ѕраџаіе еіесггокећлісе 
промывные ^ (1151) пазтайаци де зр аге 
теплообмённые внутрениие — (/сгто) 


5спітрдгоаге де саига ицегюаге 
устройство п. атепајаге, заб Шге, агапјаге, 

іпзгаїаге ; 415ро21(1у, тесапіѕт, іпзгаїаціє ; 

ѕігисіцгаӣ ; соп5(гисііе 

абонёнтское защйтног ~ (/еіе) дізрогіцім 

де ргоесйе Іа абопаї 

анкерное ~ (е/соп) апсогај, Мос Фе апсо- 

гаге; (еі) арагаї де ИЙхаге а Игеог 

~ балластной подушки (с), агит) розга- 
геа рации! Фе Баіазі 

~ биофильтра,  водораспределительнос 
(а1) шяаайе де дізігібціє а аре! Іа 
іогійге 

— биофійльтра, распределйтельное непод- 
вйжное (а!) іп5гаїаціє Иха де 4їзігіби- 
е а ареї Іа Біобійге 

г биофӣльтра, распределйтельное под- 
вӣжное (а!) іп5гаїаціе тобіїд ае аїз(гі- 
Баре а ареї Іа Біовійге 

блокирбвочное — (сў) іпзіаїаціє / дїзро- 

тійу де Ыосаге 

буферное ~ дїзрогійу-гатроп, рожу 

де атогіїгаге 

г» ввбда электросёти (е[) гасогі ае аН- 
тепіаге еІесігіс 

вентиляцибнное ~ (уелі) тязайе 4е уеп- 

Шаре / ае аега} (їп тіпа) 

весоизмерйтельное г» (пи) дізрогійу де 

сіпійгіге 














устройство Е 
ветрозащйтноє — (е/соп) сопѕігисйе 4е 
ргошесйе сопіга уши! 
водоббйное ~ (сп) Багіп атогИтог 
водоизмерйтельное — (а, сп) іпзгаїаців 
рпідготеїтіса 
~~ водозаббра атепајагеа ргіхеї де арӣ 
водозаббрное ~ (а/, сп) рей де арӣ 
водомёрное ~ (№4, тах) дебіїтеїги де 
ара 
водоотвӧдное - (а/, сј, сі) Іисгйгі де ага 
репіги ѕсигрегеа аре!ог ; атепајаге / іпзга- 
1айе репіги еуасиагеа ареїог 
водоохлаждающее е (1егто) іап5гаїатіє де 
гастге си ара 
водоочистйтельное ~ (21) іпзгаїаціє де 
еригаге а аре! 
возвращающее — (сі) арагаї Фе гаре] 
воздухоприёмное ~ (уепі) ргіхӣ де авг 
врёменное ~ (4ейп) іпзіаїаціє Ішсгаге 
ргоуігогіе 
графйческое регистрирующее м» (срі) @іѕ- 
розжиу де їпгеріѕігаге ргаѓісӣ 
грузоподъёмное ее (сј) шязайе де їп- 
сагсаге 
г». для задавливания обсадных труб (/енп) 

іпзгаїаціє репіги іпбідегеа иБщашги 
дозирбвочное ~ (тік) Фогагог, @іѕрогіїіу 
де до2аге 
дозйрующее ~ у. устройство, дозирбвоч- 
ное 
дорбжное ограждающее ~ (кит) соп- 
гисйе гийегӣ де ргоесне | 
дренажное — (сй) 5ізїет де агепаге 
душевбе — (115) шзайайе Фе ди$игі 
дымосбсное о» (Іегто) іпзіаїаціє Че ига} 
загрузочное ~ (745$) дізрогійу / теса- 
піѕт де їпсйгсаге / е аЙтептаге 
заземляющее — (е/) іпзіаїаціе де ераге / де 
рипеге Іа рӣтїпі 
закрытое распределйтельное — (іпзі) іп- 
зтаїаціе ицемоага де азильине 
запйсывающее ~ (срі) дізрогіїїу Фе іпге- 
віѕігаге 
засыпнбе — (тік) діѕрәлійу де їпсӣгсаге 
затйрочное — (таҳ) арага Фе Іиѕїгиіге 
захватное — / захватывающее г» (таз) 
дізрогійу де ргіпдеге / Фе арисаге 
защитное ~ (е1) шяаайе Фе ргогесіів 
комплёктное распределйтельное ~ (115) 
іпзтаіаціе сотріеха де аіѕігірціе 
измерйтельное ~ (145) Фізрогіїу / іпѕіа- 
Іаіе Фе таѕигаге 
кбнусное анкерное ~ (е/сол) дізрогіїїу де 
апсогаге си соп 
корнорвательное ~ (/енп) дїзрогіїйу де де- 
сира! сагоге 
~ лифта, вводное (гі) гасога де айтета- 
ге а! азсепзогий 
~ лифта, предохранӣтельное (гі) іѕро21- 
Пу де явигап{а а! аѕсепѕогиіиі 
направляющее — (таз) діѕрогіпіу де єпіда- 
ге / де киа} 





419 УСТРОЙ... 


~ насыпи (с/, Фгит) ехесийа гатЫеи- 
ші 

натяжнбе ~ (таз) Фізрогіїїу Фе шипаеге 

обеспыливающее ~ (т!) дізролігіу йе @еѕ- 

ргаїціге 

обогревдющеє — (1егто) іпзіаїаціє Фе їп- 

саге 

окрашивающее ~ (Пт) дізрогіїіу де уор- 

зіге 

опрокйдьвающеє ~ (/ғапѕ) @зрожиу де 

Баѕсиаге / де га5гигпаге 

бпытное ~ іпѕгајаіе ехрегипепиа!й 

осветительное — (е1) іпѕїа[а{іе / дїзрогіїу 

де Шитіпаї 

г» основания (5201) соп5ігисіа ГипааНе! 

~ основания дорбги (агит) сопзігисііа 
[иадайе! де Фгитигі 

ответвйтельное — (еі) @1зромиу де гаті- 

Нсаге 

~ откбса (ѓеғаѕ) таіитаге 

открытое распределительное ~ (еї) іпѕга- 

Іа{іе еженоага де Фаине 

охлаждающее ~ (1егто) @іѕро2ійу Їгіво- 

гійс / гефгірегатог / йе гасіге 

~ перегорбдок ({1ейп) іп5іаїагеа / топіа- 
геа рапоигіїог еѕрӣг{іќоаге 

переливнбе — (а/, сп) іѕроғійу де ргеа- 

ріп ; деуегѕог 

переноснбе — есрпіратепі / @5ромих 

ромайу / рогіабії 

поворбтное ~ (ігап5) іпѕѓајаје тиглапій ; 

дізрогійу де гойге / де іпіоагсеге 

погрузочное — (сі) іпѕѓаІајіе репіги та- 

піршагеа шсагсашги 

подпйточног ~ (1егто) іпхгаїаціе де аїі- 

тепѓаге 

подъёмное ~ у. устройство, грузоподъёмное 

~ пожарной сигнализации (1175!) іпѕїа 
1айе де ауегіїгаге / де зетпаНтаге де 
іпсепдїй 

~ покрытия (/енп) ехесшагеа їтЬгдсй- 
тіпіеї 

противовибрацибнног — (тає) дізрогійу 

аппмібгагі Е 

противопожарное — (1751) іп5гаїаців де 

ЗНпрегеа шсепд и 

противоугбнное ~ (сі) іѕротійу сопіга 

Гари зтеюг 

противовыброснбе — (с/) дізролійу соп- 

тга дегараги шие! 

пусковбе ~ (таз) акромиу / іпзгаїаців 

де рогпіге / де детагаге, детагог 

путевбе ~ (сі) пизаие де Ише 

пылезащӣтное — (уепі) @5ройу де рго- 

тесе сопіга ргаѓшиі 

пылеосадӣтельное ~ (уелі) дізрогіїйу де 

саріаге / де дерипеге а ргаѓиіиі 

пылеотсасывающее ~ (успі) дізрогійу 

азрігатог де ргаї 

разгрузочное ~ (таз, іғапѕ) іпѕгаіајіе / 

тесапіѕт де Чезсёгсаге 

















УСТРОЙ... 420 


устройство 


распределйтельног ~ (е/, #151) шза]ане 


@зтьине 


обрасывающее — (іеһп) абромиу ав 
ПиргазНае; (су) іпзтаїаців / дізрогійу ае 


дегаіеге 


светосигнальное — (сў, 4гит) дізрогійу 


Че 5егапайгаге оргісй 


сигнальное ~ (сі, Фкит) аіѕзро21йу | іп- 


згаїарне де зетпаїйаге, ауегтідог 


смотровбе ~ (а, сп) дізрохіїйу ае уілі- 


таге 


~ соединёний плит (/ейп) Чізрогіпу де 


ітбіпаге а рідсіїог 


солнцезащӣтное — (е[соп) Чізрогійу ра- 


газо|аг 
стацибнное г» (сі) шяааце де згаціе 


такелажное ~ (1ейп) 4ізрогіїіу де тапеу- 


гаге 


гопочное — (/егто) Ѓосаг, іпзтаїаііє а ғо- 


сагшиі 


~ трубопровода, компенсйрующее (1е»- 


то) сотрепзагог де сопіцсіх 
тяговое — (Ікапз) арагаї де ігасіїипе 


тяго-дутьевбе — (1егто) Фізрогіїім / іпзга- 
1айе де Нга) / репігц азівигагеа іігајшиї 
увлажнйтельног ~ (тік) іѕро2ійу де 


итежге 


устанбвочное — (/ейт) Фізрогіїу де топ- 


тај 


— фӣдера, компенсӣрующее (е/) іѕро21- 


Пу де сотрепѕаге а! #ійегиіої 


"У фӣдера, согласующее (ге!) дізрогіпу 


ае адаріаге а Наегици 
ходовбе ~ (тта) тесапізт де гиіаге 


— шероховатости (і/тес) ехесийа гиво- 


наи 


шпаклёвочное — (1ейн) @іѕро2ійу йе сПі- 


хиїге 
`цебнеочистйтельное — (епа) дізрогійу 
Че сигауаге а ріеїгеї зраме 


уступ т. ргар, ігеарій ; ишаг; іеѕієигӣ; 


(Агит) бапсреїй, Бегтй 
ту карьёра (саг) ігеарій е сагіегх 
гу карьёра, дёйствующий (саг) їгеарій 
Їгопі де самегй їп ехріоаїаге 
су разрёза у. уступ карьёра 
тоннёльный — (свиь) піѕа ае шие! 
~ фундамента (ео!) їтеарід де Гипдане 
уступный їп пере, їп ргавигі, (егазаї 
Устье п. бугй, огібісій 
гу буровой скважины (Чейп) вигд а зоп- 
ае! / а риршиі 
дренажное — (сп) вигй де агепај 
ох дрень у. Устье, дренажное 
су дымовой трубы (е/сот) Бига соѕшіиі 
ае ат 
реки (Аіағ) рига ае уйгѕаге а ии 
сифбна (115) рига зібопціці 
тониёля (сзиь) вагй де типе] 


) 


) 


2 


^ шахтного ствола (тіл) 5ига рифиїці 
ае тіпа 
су штбльни (тіп) гига БаІегіе де соаѕій 
усушка Г. (тік) сопігавеге / соштасйе рип 
иѕсаге, тісѕогаге а аітепѕіцпіїог рим иѕ- 
саге ; ріегаеге Піп вгеитае ргіп иѕсаге 
су древесйны сопігавегеа рип иѕсаге а 
1етпи и 
объёмная — сопігасіїє їп уошт 
продбльная ~, сопігасіїє Іопеиаіпа!і& 
радиальная — сопігасіїє гадіаїд 
тангенциальная — сопігасе тапеепрпаїд 
усы т. рі. дорбг (агит) гатіїїсаніе аги- 
тиці 
усыхание п. (тік) сопігасіаге ѕсайеге рип 
изсаге (у. ў усушка) 
утверждёние п. аргоБаге ; и5ипеге ; сопбіг- 
таге 
ту проёкта (срі) аргобагеа рготесішш 
утеплёние п. (1201) ігоіаге тегтісќ 
гу перекрытия ігоіагеа 1егписё а р!апзе- 
Іог 
утеплённый ігоїат їегтіс 
утеплӣтель т. (1201) тегтоїгоіапі, 12оіапі 
Легтіс ; таг гегтоігоіатог 
засыпнӧй — ѕігаг ігоіапі де итрішига 
ПЛИТНЬЙ — ігоіаціє 1егписй ехесшай ат 
рійсі 
утеплять а ігоіа гегтіс 
Утёс т. (2е01) зИпсё; Га|е2ё 
утёсистый ѕіїпсоѕ 
утёчка Г. ріегаеге ргіп ѕеигвеге, ѕсӣраге, 
ѕсигреге 
~ в давлёнии (14) руегаеге де ргеѕіипе 
~ газа (ілѕі) ріегдегі де вате 
утилизация Г. иіғаге, ЃоІоѕіге 
~ осадка Ї. (1егто) ииИхагеа ерипегі- 
Іог ареог иғаїе 
~ отхбдов производства (1ейп) шіізагеа 
ЧезеигИог Че ргодисйе 
утилизйровать а иНИга 
утйль т. дебейгі инНхаБе 
утолщёние п. іпегобаге 
утонёние п. зиБНеге 
утбпленный їпсаѕігаї, сиѓипдаг ; іпогораї 
аѕсипѕ ; зсиїипааї 
утоптать (;елп) а Ьйійтогі рётїпіші 
утрамббванный їпаеѕаї, Ьхійгогії 
утрамбовать (1ейн) а Бон рапип и! си 
тани 
утрамбӧвка Г. (1ейп) Баїеге си тайи 
~ балласта (сі) а шаеза Баїазіці, а Б&- 
їагогі Баіаѕги си тайи 
утяжелйтель т. тагегіа! де іпвгецпаге 
утюг т., дорбжный (агит) піуеіатог де йги- 
тигі 
утюжка Г. (агит) пеїегіге, сШпагаге 
ухаб т. вгоарй, адїпсігигй їп гегеп 
ухо п., буксирбвочное (1гапз) СЕНЕ ае ігас- 
1аге/ де гетогсаге 
ухбд т. шнейпеге, ѕиргауерһеге, іпагійїге, 
аштесаге, Газа 
~ за бетбном (Бег) іпігеріпегеа Бетопціш 





~ за бетбном до вызревания (Бе?) іпіге- 
Нпегеа Бегопиі ршй Іа їпійгіге 


участок т. зесгог, рагсеїй, Іої, рогіїцпе; 


тгоп5оп 

г» ввбда 5есіішпе де гасогдаге 

выемочный ~ (1ейп) зесіог де ехріоаїаге 

~ газопровбда, горячий (іл5ї) ігопѕоп 
са!4 а! сопдисіві де вазе 

гу газопровбда, холбдный (іп5ї) нопзоп 
гесе а! сопдацстві йе рате 

гу дорбги, своббдный (4гит) рогііцпе де 
агит ПФега 

дорбжньй ~ (агит) їгопзоп де агит 

я» загруженный ігопѕоп іпсйгсаї 

~ застройки атріазатепі / гегеп репіги 
сопѕігисіі 

застрбенньй — брани / 101 сопѕігиі 

земёльный ^^ 101 уігап 

гу. канализацибнной сёти, расчётный (а!) 


їгопѕоп ае саїси! а! гееІеі де сапа|- 
таге 


~ канализацибнной сёти, рембнтный (а/, 
іпѕі) ігопѕоп е сопӣицсій ае сапай- 
таге іп герагайе 

косогбрный — (с), 4гит) геріцпе де рапій 

таге 

монтажно-Заготовйтельный ~~ (1ейп) ѕес- 

тог де ргезаиге а топќајшіиі 

монтажный ~ (1ейп) зесюг де топіаге 

незастрбенньй ~ у. участок, земёльный 

~ останбвки у перекрёстка (4гит) рог- 
йипе 4е оргіге Іа іпѓегѕесйе 

гу останбвки у перехбда (агит) зесйипе 
де оргіге Іа Ігесеге йе ріеїопі 

~ отгбна виража (4гит) зесйипе де га- 
согӣаге а уігајеіог | 

открытый — (с/) рогйипе 4езсорегий 

я» перегиба (Ліаг) зестог де шНехшпе а 
гіціші 

~ перестробния движения (4гит) рог- 
Нипе де гедізігібщіеє а сисшайе! 

~ подготовки к перестроёнию (агит) 
Бап4а репіги ргевдіїгеа 5сбітЬдгії їп 
Згаїїс 

подхбдный ~ (сі, 4гит) рогіїцпе е ассеѕ 

поливнбой ~ (сії) рагсей ігіраті 

пригородный ~~~ (сі) іпіе забигЬапа 
производственный — (1ейп) ѕесіог де рго- 
дисйе 

~ путй в выемке (сў, Фкит) 5есіог / рог- 
Нипе де сае їп дебіей 

~ путӣ, горизонтальный (сў, акит) ра- 
Пег 

гу путй, прямой (сі, агит) зесіог їп.аі- 
піатепі 

гу путӣ, ремонтйруемый (сі, 4гит) ѕес- 
тог / рогйипе де йгит їп герагане 

садбвый ~ 1ог репіги ргййіпй 





421 УЗД 


су световбго перехбда (агит) ігопѕоп де 
їгесеге штіпоаєй 
своббдный ~ 5есіог / зрайи бег, юс уі- 
гап 
сортоиспытательный ~ Іөг репіги їпсегса- 
геа ѕоіигііог 
~ сплетёния потбков (иг) зеспипе де 
іпіегзестаге а Йихигіїог е сігсціаре 
стройтельный — (1ейп) Іої / зесіог Яе 
сопѕігисўе, запиег 
стройтельный ~, дорбги (агит) атргіх& 
~ теплотрассы, замыкающий  (/егто) 
ігопѕоп де осойге а! сопіисіеї гегтісє 
~ уширёния, переходный (агит) ра- 
за) Фе їгесеге Ійгрії 
учёт т, еуїдепій ; 5сопі ; еуашаге ; ропај : 
іпуепіагіеге 
бухгалтерский ~ (ес) еу!4еп{а соптабіїй 
оператйвный — (ес) еуідепій орегануй 
уширёние п. 1Айге, Іагріге, еуагаге 
су взлётно-посёдочной полосы (сағр) 
Іагрігеа різгеі Че Бог 
дорбги (Фғит) Ідгрігеа дгитиіці 
землянбго полотна (/еғаѕ) Ійгрігеа Іс 
газатепіціці 
~ колей (в кривбй) (с/) зирга!агегеа 
са (їп сигфе); Ідгрігеа есагіатепти: 
ші 
гу пробзжей части (4 гит) зиргаїйгвігеа 
рагі сагозабііе 


і 


1 





гу. рулёжной дорбжки (4гит) зиргаїйгрі | 


геа сдії де гшаге 
ушӣренный Ідгяії 
уширйтель тп. (7145) Ідгейог 
уширять а 18г21 
ушки п. рі. игесһіцѕе, шее, (оагїе 
ущёрб т. (ес) дацпй, равиідй, зичсёсшие 
узд т. (Піаг) а!Ые зеасй 








фабрика Г. [аб сё 
дробильная ~ (тіг) чайе Фе сопсазаге 
фабрика-кухня Г. бисййгіе іпдизігіаїй 
фабрика-прачечная Г. зра!юме тесапігаїй 
фабрикать т. рі. ргойиѕе, Габгісате, ргодизе 
Габгісаїе Р 
фаза Г. Гага, ѕіайіш 
газовая ~ (Ё2) Фаза рагоаѕӣ 
дисперсная ~ (спіт, Н2) Газа (іѕрегѕа 
жйдкая ~ (/і2) Гага спіда 
конечная ~ (тес) Гага Ипа!а 
начальная ~ (тес) Газа іпііа!а 
неподвижная - (12) Їата чайопага 
парообразная ~ (/і2) ГазА Пе уарогі 
противоположная ~ (тес) ороие де ѓа- 
23, Гага ориза 
сигнальная ~ (с), Фит) Ғата ѕетаѓо- 
гиїці 
твёрдая ~ (/2) Ға2а ѕоһаа 
транзитная ~ русла (лғ) Газа де тгап- 
ие а аІЫіеі | 
упругая ~ (тес) Гага е\азйса 
фазирбвка Г. ѕіпсгопіхаге 
фазный (е1) Гагіс, де Гага 
фазовыравниватель т. (е!) сотрепзатог 
еваізаїог де Гага 
фазоинвёртор т. (еї) іпуегѕог де Гага 
фазоиндикатор тп. (е/) іпдісагог де Гага 
фазокомпенсатор т. (е1) сотрепѕагог де 
Гага 
фазбметр т. (е/, таз) Тахотеши, со5ії- 
теги 
фазоразделитель т. (е[) ѕерагаіог йе Їаге 
фазорегулятор т. (еі) гезатог Фе Гага 
фазоуказатель т. (е/) іафісагог йе Гага 
факел т. Насага, Ната 
пылевой — (тік) је де ргаї 
— топлива (1егто) је: Фе сагбигапі / де 
сотіияцьї 
фактор т. (срі) Ёасгог 
акустйческий -— Гастог асиѕиіс 
водоцементньй ~ (феї) гарогі 
ара-сітепі 
масштабный ~ Ѓасгог Че зсага 
го молзучести (тес) Ѓасгог йе Ипа] 
равнозначньй ~ Гасюг есһіуаіепі 
~ стока (ліг) соеїїсіепі Че зсигееге 
температурный ~ (1егто) Ғастог де 1ет- 
регатига 
теплотехнический — (Іегто) Гастог тег- 
тоїерпіс 
цементноводный ~ у фактор, водоце- 
мёнтный 


Ѓастог 





фактура Її. (ес) асга ; (іп, вео!) техіига, 
ѕігисіигӣ, сопѕійие, аѕресі 
грубоокблотая ~ {аЇіе / ѕїгисіцгӣ вгоѕіегӣ 
г отдёлочного слбя 5ігистига зат йе 
Нпізаге 
террацевая ~ азресі іе вгапи 
шероховатая ~ аѕресі гиєо2 / си гиво- 
пай 
фальц т. (е!соп) ѓа 
вертикальный крбвельный — Га уегісау 
де їпуеіїоаге 
двойной крбвельный — Гаї; дача де іпуе- 
Шоаге 
кровельный ~ Гаї; де іпуеіісоаге 
крытый кровельный ~ Га Газ де шуей- 
їоаге 
лежачий крӧвельный — Га{ огіғота! / 
сш[саг де 1пуеШоаге 
одинарный крбвельный Гаї; зипр Че іпуе- 
Шоаге 
притвбрный ~ Гаї; де сегсеуеа 
стекбльньй ~ Гаї; репіги веат 
углублённый стекбльный ~ Гаї; адіпсії 
репігы веат 
фальцгёбель / фальцгббель т. (іт, Іепп) 
гіпдеа де Тации, ГаЦицог, Рацробе! 
фальцевание п. (Іт, ѓейп) Гащите 
фальцевать (Іт, (ейп) а їаЦиї 
фальцовка Її. у. фальцевание 
~ листового желёза (Іепп) ГАЦигеа габ- 
Ісі 
фанбра Е. (Іт) Рагпіг; раса} 
армированная ~ ріаса| агтат 
бакелизйрованная ~» Таги Баснейзат 
водостойкая — Кии гелізгепі Іа асйи- 
пеа аре! 
декоративная ~ їигпіг аесогайу 
имитйрованная ~ (/іп) ипцайе де Гиг- 
піс 
клеёная ~ ріаса), сопігаріаса| 
клеёная звёздчатая ~ ріаса| 51еіаї 
крбвельная ~ р!аса} репіги асорегізигі 
лущёная ~ Ригпіг дегиіаї 
металлизйрованная ~ р!аса] тетаїгаї 
многослойная ~ ріасај іп / іп таг тие 
Гот 
ножевая — Гигпіг Іатеїіаг 
облицӧванная ~ раса] Гигпігиїї 
облицбвочная - Ѓигпіг репіги ріасаге 
огнестбйкая ~ ріаса| ієпіїцраї 
пиленая ~ Їигпіг 1діаг Іа рагег 
профильная ~ ріасај сигбат 
стрбганая ~ Ригпіг веши, Ригпіг десираї 
оБрпиг ргіп ідіеге ріапа 
тёплая ~ ріаса| е іегтоіғоіаге 
толевая ~ р!аса} репіги іпуеійогі 
узбрчатая — Ёцгпіг огпатепі / огпатента! 
фанерование п. (Ди, іт) Рагпігціге 
фанёрный (/т) аіп раса], іп Риги 
фанеровать (Ди, Іт) а Тигпігиї 
фанеровка Г. у. фанерование 
фара Г. (агй) аг 


фарватер т. (эео[, ша") таїуеє $епа| пау1- 
Баби, дгит де ара 
фартук т. (гісоп) ардгдйібаге, огр, рага- 
уап 
герметизйрующий ~ Бапай 
егтейғаге 
листовбй парапётный — арёгАюаге е ра- 
гареё іп {аЫй саїуапізаїй 
~ опбрной части боги арагатиїші ае 
геахет 
парапётный — зоБапс 
рулонный парапётный ~ арёгаюаге (іп 
сагтоп аѕѓа1'аї 
сливной — 1асгітаг 
г» шва (4гит) 5огри! гозіційі 
фарфбр т. (тік) роце!ап 
фарфӧрный де роцеап 
фасад т. (аг) Гагадй 
боковбй — Га{аай Іагегаїй 
выступающий ~ гехаш 
главный — Ѓајайй ргіпсіраїд 
глухой ~» Ёа{айй оагЫй / Гага шпипй 
дворӧвый о» Га{ада ѕрге сигіе 
задний — ѓа{айа роѕїегіоаг& 
лёгкий — Гафа4а иѕоагӣ 
перёдний ~ Ғајайй Ігопіаїд 
~ с улицы Ѓајайй ѕрге ѕігаай 
своббдный — Га|аай Бег 
Уличный ~ Га]а4й Іа утада 
фасад-лёнта т. (агп) Ғајай&-рапоц 
фасадный де Га|ааа 
фаска Г. (еісоп, (тес) геѕігигӣ, Гацеїй 
закруглённая — 1езИига готипійй 
фасбвочная Г. (агй) заїй де ітрасіеіаї 
фасонйрование п. Газопаге, ргоїйаге, тоде- 
Іаге х, 
фасбнка Г. (стеї) визеи Ғаѕопаі 
фасбнный Ғаѕопаї, ргобіаї 
фасция Е. (аг) Ғаѕсіе 
фахвёрк т. (т!) раїапій 
фахверка Г. у. фахвёрк 
фацёт т. Гагеїй 
фацетйрование п. ѓајегаге 
фашийна Її. (сі, ті) Ғаѕсіпй, ѕпор де гатигі, 
тапипсћ де пиїсіе 
тяжёлая — Газсша ргеа 
фаянс та. (тіг) Ема 
известковый ~ Разапій саїсагоаѕх 
полевошпатовый г» Їаїапій Геазрансй 
санитарно-технический — Гаїапій репіги 
обіесіе запітаге 
стройтельньй ~ Гаїапій де сопѕігисйе 
фаянсовый Аш Газапій 
фельзйт т. (тіг) Феізії 


фенолйт т. (тіг) Гепош 

фенопласт т. (тіг) Іепоріазі 

ферма Г. (е/соп, тес) Ғегтй, огшай си 28- 
Ьгеіе: 
английская с» Їегта ишиазниага 
арочная ~ їегпій їп агс 
арочная двухшарнйрная — Еегшё їп агс си 
онӣ агіісшані 


раса ае 
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арочная  - из сегмёнтных элемёнтов 
Ѓегтаӣ їп агс іп ѕертете 

арочная ~ из серповйдных элемёнтов 
Ғегтаӣ їп агс си е@етете їп Гога де ѕе- 
сега 

арочная сквозная ~ вмпай си 2Абг@е їп 
агс 

балочно-консбльная ~ випй си з4Ьгеје 
Їп сопзо!а 

безраскбсная ~ вгілій си ғ&Ыгеје ГАгА 
Фіавопа1е 

безраскбсная балочная — вгіпай Уіегеп- 
де 

брусчатая -> Ѓегтӣ де Іетп 

вантовая г» Ғегтӣ си саит 

ветровая ~, Ёегта де сопігауїпішіге 

~ Вирендёля у. фёрма, безраскбсная 
висЯчая ~ Ѓегтӣ зизрепда!й 

висячая ~ с усйленной балкой Ѓегтӣ 
. зи5репда{а си ргіпда їпійгіїй 
вспомогательная — Ѓегтй аихШагА 
главная ~ {егта ргіпсіра!& 

двускатная гу {егтё си ошй раме 
двускатная ~ с подъёмом нижнего пояса 
Гегта Роіопсеай 

двустённая ~ Ѓегтӣ си ший дцбід 
двухраскбсная ~ вгіпай си 7дбгеїв си 
Чавопаїе іпсгисізате 

двухрешётчатая ~, ргілй си 2дбгеів си 
гееа дибід 

двухшарнирная ем Ѓегтаӣ си дои агіїсціа- 
ш 

деревянная ~ у. фёрма, брусчатая 
дощатая г» Гегта іп ѕсіпацгі 
дощатно-гвоздевая ~ Реглай аш зсіадигі 
Нхае си сше 

дощато-нагельная -— Гегтё Фи зсшаия 
Йхаїе си сше іп ети / си виіоапе 
железобетбнная г» Гегтй йіп Беїоп агтаї 
~ жёсткости Ғегта де гірійіхаге 
зверовбдческая о» (сазг) Їегтій репіги 
апітаїе 5йЇБагісе 

клебная — Ѓегтй їпсІеіаїй 
комбинйрованная гу Бгіпай си 2Абгее 
тіхіа 

коневбдческая ~ (сазг) Їегтій репіги сал 
консбльная ~ Ғегтӣ їп сопзоїд 
консбльно-арочная ~ ргіпай їп агс си 
сопзое 


‚ консбльно-балочная ~~ вгіпій си хАбгее 


т сопзоід 

кроликовбдческая — (сасг) ѓегтӣ репіги 

зеригі де саѕа 

кружальная ~, Ёегта Іатеіагдй 

~ крупного рогатого скота (сазг) ѓегт& 
репіги уйе согише таг! 

металлодеревянная ~, Гегшй @іп Іетп 51 

теѓа 

многопролётная ~ Ёегтё си та шине 

деѕсһійегі 











ФЕРМА НОВУ 
ферма 


многораскбсная гу випай си габгые си 
Чіавопаїе тиїіпріе 

многорешёточная — єгіпдй си 7дбгеіе си 
Баге тиїінріе 

многоугбльная г» Ѓегта си 1а!ра роїдо- 
пад 

молбчная — (савт) Їегтад де Іаріе 
мостовая ~ (роа) ѓегта де рой 
мостовая — с ездой в двух уровнях (роа) 
їегта де род си саеа ре доцА шуее 
мостовая ~ с ездой поверху (роа) Гегта 
Че род си саеа 5и5 

мостовая ~ с ездой пбнизу (роа) Гегта 
де род си саеа јоѕ 

мостовая ~ с ездой посредине (роа) 
{егта де рой си саіса Іа тіјіос 

мясная ~ (саєг) Тегта ае сагпе 

~ на шарнйрах Гегта агіїсціата 
неразрезная г (тес) вгіпаа си забгае 
сопіпий 

неразрезная арочная ~ їегта сопіїпий їп 
агс 

несимметричная ~ Тегиа пезітеїгісдй 
несущая ~ Ёегта рогіапій 
овцевбдческая ~ (саг) Гегта де о! 
однопролётная ~ Гегта си о ѕіприга 
дезсрідеге 

односкатная ~ ТЇегтій си о рама 
опбрная ~ Гегша де ѕргіјіп 

основная гу у. ферма, главная 
откормочная ~ (саєг) Їегта де 1шега- 
зат 

параболӣческая ге Тегта рагабоЙса 
плоская ~ Ёегша ріапа 

поворбтная ~ (сй) !егта габагабИа 
подвесная — у. ферма, висячая 
подкбсная ~ Гегта си сопігаѓіѕе 
подкбсно-подвесная г Їегта зизрепдаїй 
си сопігаїїзе 

лодкрановая г (таз) Їегта ае гиіаге 
подстропйльная ~ Ѓѓегта заб саргіогі 
полигональная ~ Ёегта ройдопа!я 

~ Полонсб у. ферма двускатная с подъё- 
мом нижнего пояса 

полураскбсная ~ ргіпаа си табгее їп К 
полусерповйдная ~ Ѓегта іп зешЦипа 
предварӣтельно-напряжённая ~ Їегта 
ргеѓепѕіопаіа 

промежӯточная (стропйльная) — Гегта 
(ае асорегіз) имегте ага 

простая ~ Гегта 5ітріа 
пространственная — Їегта зрайа!а 
прямоугольная ~ эги4а си хабгее дгері- 
чпвћішага 

птицевбдческая ~ (саєг) Їегта ауісоіа 
пятиугольная ~ випай си 7дбгеїе реп- 
Харопа!а 

разрезная г (тес) Регта зітрій геге- 
таїа 

рамная ~ (тес) Ғегта-сайги 


раскбсная ~ Гегта си сопігабі5е 

распбрная ~ Їегтд си іаропаіе 

распбрная комбинйрованная — Ѓегтй си 

Фіаропаіе сотбіпаїа 

распбрно-раскбсная г» Ѓегта си діавопаїе 

51 сопігаїї5е 

ригельно-подкбсная ~ Ғегта си ие я 

Чіасопа!е 

рьбовидная ~, Ѓегтӣ 1епйсщага 

ге с верхним полигональным  пбясом 
{егта си тетігапа ѕирегіоага рої- 
сопа!а 

гу с гибкой аркой ѓегтӣ іп агс Нехьй 

с гибкой решёткой Гегта си хАбгее 

ПехИе 

— с дополнительными шпрёнгелями Ёег- 
та сц Баге зиритешаге 

~ с ездой пбверху (роа) Гегта си саеа 
$15 

ту С ездой пбнизу (роа) "Їегта си саіса 
іо5 

т с ездбй посредйне (роа) Їегта си са- 
Іеа Іа тійос 

~ с жёсткими узлами (тес) Ғегтӣ си 
подигі гіріае 

~ С затяжкой, стропильная ѓегта е асо- 
регі$ си гап 

со криволинёйными поясами Ѓегтӣ си 
таре сигбійлії - 

= с непараллёльными поясами ѓегтаӣ си 
141рі перага!ее 

~ с обратными раскбсами Гегтё си Фа- 
гопа!е шуегзе 

ие параллёльными поясами Ѓегта си 
141рі рага!@е 

= с перекрёстными раскбсами єгіпай си 
табгеіе си Баге іпсгисізате 

З и 

гу с полураскосной решёткой 5гіпаа си 
забге!е си 5етідйіавопае 

ту с простой решёткой єгіпій си габгее 
зітріа 

~ с прямоугбльной решёткой у. ферма, 
безраскосная балочная 

~ с раскбсной решёткой виа си хабге- 
Іе си сопігаЁіѕе 


І 


СО ромбической решёткой ргіпій си 
табгеіе си ѕіѕіет готбіс 

со стбйиками {егта си топіації 

с треугбльной решёткой (тес) єгіпай 
си 2Абгее си ѕіѕіет їгіцпеһішаг 
сварная ~ (стей) Ёегта ѕидавй 
свиновбдческая "77 (сазг) Ғегта репіги 
рогсі 

свободноопёртая гу Їегтай зтарш геғе- 
тага 

связевая ~ Гегшй де 1евАшга 
сегментная ~, Ѓегта аіп ѕертепіе 
сельскохозяйственная ес (сазг) ТЇегтй 
аргісо!а ; 
серповидная ~ егша їп Ююгта ае зесегА 
сквозная балочная ~ у. ферма с парал- 
лёльными поясами 


і 


і 


ферма 
составная ~ Гегтё сотриза 
сплошная ~ ѓегтӣ си пита ріпа 
стальная ~ (сте!) Гегта @ш ое! 
статически неопределимая ~ (тес) 
ГегтА згацес педетегилитата 
статически определӣмая ~ (тес) {егта 
зганс дегегпипаїа 
стропйльная 7» Гегта де асорегі5 
стропйльная арочная — їегтд де асорем$ 
їп їогіпд де агс 
стропйльная ~ с аркой жёсткости Гегта 
де асорегіѕ си агс де гірійігаге 
стропйльная — с верхним криволинёйным 
пбясом и затяжкой Ѓегтӣ де асорегі$ си 
а!ра ѕирепоагӣ сигба $ си пгапі 
стропйльная ~ с рйгелем Гегта де асо- 
регі$ си їаїра 
стропйльная, серповйдная — Ғегта де 
асорегі$ їп Ёогтаӣ де зесега 
тоннёльная 2» (сѕиБ) фегта репіги $и$й- 
пегеа тапеїиіш 
трапецеидальная ~ [егта \тарехо1да!а 
трапециевйдная ~ У. ферма, трапецеи- 
дальная 
треугбльная ~ Їегта сіипеїиціата 
трёхпоясная ~ Гекта Си те (арт 
трёхшарнӣрная ~ їегтй си тег агисша- 
чи 
трбсовая — Гегта Чіп сабіигі 
трубчатая ~ Ѓегтӣ шшБиіага аіп Демі 
фундаментная — Ѓегтӣ де Гипдайе 
шарнӣрная ~ Гегта си агпсша ш 
шпрёнгельная ~ !егта-таса2 
фёрма-консбль Г. (еісоп) !Ќегтё-сопѕо!іа 
фёрма-рйгель (еїсоп) {егта-г121а 


фермовбз т. (пап) гетогса регги Ігап5- 


рогіаї вгіп21 


фермоподъёмник т. (1ейп) Чізроглиу репіги 


гідісагеа Ѓегте1ог 
фестбн т. (агй) Ёеѕгоп 
фетр т. (тіг) Рехги, ра 
фиал т. (агп) Наїа 
фӣбра Г. (1т) пога 


фибробетбн т. (рег тиғ) Бетоп ИБгоз, Ё- 


Бгобегоп 


фибролӣт т. (тіг) забій, (вео!) Нбгоїйї 


изоляцибнньй = чаи хегтоїгоїапі 


цементньй ~» ами си Пат де ситеп 
фигарёя Ё. (ағ, гісоп) тейеї де рапоч де иѕа 
фидер т. (е1) ћдег, ішпе / сабій де аітеп- 


таге 
антённый ~ дег ае атепда 


распределительньй — Наег де дїзітире 


фиксатор т. йхагог 


гу арматуры (Іенп) Нхаюг де агта- 


тага 


м защӣтного слоя (сћіт) їїхаїог де ре- 


Пси! ргоѓгесіоаге 
крючкбвый = (/епп) їїхагог си сте 


планочньм < (ейл Ихафог си рідсцій 


рёечный ~ (1еһп) бхаліог си рса 
фиксйрование п. Пхаге 


425 ФИЛЬТР 


филёнка Г. (т) 1а0іе ; рапоц 


гладкая столярная ~ 1а6е пеїтеда де 
итр!ате 

~ дверей (Іт) 1461іе Іа и 

наплавная столярная ~ 14Ы1іе де Итр!аме 
си ргобі 

фанёрная — 1а6Ше діа ріаса) 
фигарёйная столярная — с&ЪПе де итр!- 
пе їп геПпеї 


филёнчатый їћ хаб 
фильтр т. (епі) Иги 


акустический — (Л2) йти асиѕӣс 
бактериальный ~ (аї) би Біоїовіс, Біо- 
бИиги 
барабанный — Ёки си гатбиг / си лоба 
лу без поддерживающих слоёв ИИги Гага 
тат ѕцрогї 
вентиляцибнный ^ ИИги де уепшајіе 
водяной ~ (а1) иги де ара 
волокнӣстый воздушный 7» іти де аег 
си татегіаї тех! 
вращающийся 7» Йти готацу 
газовый 7» ги репіги ваге 
гравийный 7» (а) Иги си ріетсі5 
гравитацибнный ~» (аї) ИЦги вгаунацопа! 
грубозернйстый ^ біти Пе вгапшаје 
таге 
му грубой очйстки біси бги! 
двухслойный гу (а) біси си 51га! дибіи 
диатомйтовый ~ (а) ги си Фіатотіте 
зерийстьй 7» (а) ИИги вгапшаг 
игбльчатый ^ (сп) биги асісшаг 
ионӣтовый - (а) Иги си 10пії 
керамйческий - (ай) бити сегапис 
листовой — ёги си рідсі 
матёрчатый ~ ИИги де ріп2й / си цездіита 
матёрчатый рукавный ^ иги си тапѕоп 
ріп2ат 
мёдленный ^^ (а) биги Іепі 
мешбчный ~» ИИги си 5асі 
микропбристый ~, ИИги тісгорогоѕ 
мӧкрый воздушный ~ йитги итеа де авг 
напбрный 7» бійги де ргезшле 
напбрный водяній ~ (а Еги де ара 
зи6 ргезтипе 
нейтрализующий ~ (а!) Пиги де пеціга- 
Пхаге 
обратный г» (сі) НИги іпуег5 
окислйтельный ^ (т) Ниги де ох!аге 
откӧсный м» (си) НИги 1пуегѕ Іа гаїра ба- 
гаїціші 
песбчньй г» бИги си 1151р 
песчёно-гравийный ^ (аї) ги си тр 
я р1еїгі$ 
песчаный ~ у. фильтр, песбчньй 
пластйнчатьй ~ у. фильтр, листовой 
поглошАющий = Ёга абзогбапі де 
абзогЬйе 
предварительный 77 ргейШти 
разделйтельный 7» ги ѕерагаіог 





219590 ці злерерош (ицаі) ~ эонов 
2019514 еэденозеу (412) ИИШЭШЕИ — 
рівэ е әлејәрош ~ (ицәј) ээьк@ол 

әх эледц и} 91 

-ејаш (уә) хеивоф хічнівноипе1ә я — 

эпаош әлейц ш 21 

-виш (ицәј) хоміоф хачиювтомойой я — 

эзиелатл. этеаи 

ир әлераш (Чар пи) хеидофодоия я ~ 
орвоплол 919582 Ш глерашо (м121) 

хеидоф хічнідо0е3 хчанчакени я я ~ 
(еяядидоф 15, 
«лу элецозеу ‘әлешлој ‘олени "м зинечом оф 
321110} эр 
чадешлод плиэа ‘элешло} эр ианьоводии оф 
зинряодимдоф пл у ехяддиидоф 
пупцеаѕ вэлетлиев8 ло (22) вазонедфізоїи ~ 
оце эр ах 

пру еәлешлој (сир) винэжияи вного ~ 

злпувоге ‘әлешлој "М әинеаодиийоф 

зешлоу (им) м звидоф 
уопилод ертцер 

се ‘еріцәрүешлор (1142) ‘ш милопагем оф 

рошло; "вицешлод (ашщо) “ш нигеидоф 
ешор шр леан (4) ~ веннАлАЬ 
певец ешлоу (0421) екэжеф ~ 
2122481 вшлод (22) ~ кеньиговь 
рлерие}$ / 
тетцешалон деп (4/4) ~ кенііегнеіә 
әјо шр дан (2ш) ~ кен9ге1Іә 
зешидшооолі еше и01э4 
плиэ@ леди (129) (ендіодоєогож олоннож 

-капен-ончгәіийеяпәйи вит) ~ кОЯОЮГИ? 

пдотш 
рипу по лейц (4ли) монї ианжиагой 2 ~ 
олеудозов шиа олеуцод 
-эр эр ешлод (22) кенішэпяе ‘зо1эь9е9 ~ 
муролов иы@ әлејиооәр эр 
вшло} (22) кеняигипәбяхе ‘40125988 — 
элезиоээр эр ешло; (22) яоігьогі ~ 
павушошәр ейп (чи) ~ вениэчяе9 
олецлпі вапбці5 © 
плиәй / езпраэа вшлод (4/4) ~ 80230599 
паезчошәр ледн (7ш) ~ кенӣдоғеі 
плаціцоә эр вшло} (22) кидәяонаеа ~ 
шпщоз по лейр (494) ~ кегоп 
ѕуцоѕәр леди (44) ~ кецчахіо 
Гелјоэ эр вшлої (ицаї) ~ кеньодіивно 
дееооцош лед (ши) ~ кениєзнІонІ о 
(е)5що 

-щроршло) / леди (4) ~ кенжияопон 

леї 

-поопіпш лер (4ш) ~ венпєзнаблони 

олушо эр ешо} (2ш) ~ кенчгеж Кам 
01019560 ЮВШЛОЇ (мо212) ~ вена9ээея 
вивід элэтол 

-оэщі эр ешло; (әш) кеяэоги ‘едичЕи — 

эипа 
эл эр вшлод (22) 112и ион109е48= ~ 
ишәү шр / әр едр (пи) ~ кеннкаәдәс 


ноф лу 


иц эр лен (4пи) ~ венвнииа 
50541 эр леди (27ш) ~ кевозния 
појәд шр ейп (474) $ эмриЯ$ел 
плиэа рошоопод ршлој (142) ~ венно1э9 
Етел 
-шоэйцае ешлор (ЦІ) ~ кендбімозихдв 
леди ‘ эцела8циор · зпіиоо шло} 3 емдоф 
завіпизл ор 19522120 влешео 
-пие (тига) кедик ‘еэхоо “у едэивявоф 
(0114004 рар по) элеозти$ 
випиц (2541) “ш мдязчами ‘ш миһнъіноф 
талец (чар) ‘ш изопоя-незноф 
виеламе виниц (12) ‘ш нъіноф 
пэшоцоу (5рш ‘2р) ‘ш 91элоноф 
рошод е1е5 (ур (26) ‘ш ивзоноф 
еүетоәйѕ эцемцзэр по мприоз ~ эчяэкоп 
әцәпро2ӣ эр мприо) ~ эаннэчазноязио4и 
етед эр мприо) ~ э1янзонро 
ЗАП 
-эпроз4эи мприб) ~ зічниоялоповмодїнон 
шприо) (22) 14 ‘ш чиноф 
лоплирио;} |е змешерива (22) 3 внецлодноф 
лоплирчоз |е шол (22) 3 чазолизонноф 
пр 
-иоу по эдезор (22) 3 чаооннаж К4ооногноф 
зороремоїеш вэлейир (22) "и зинечодипноф 
иеле] эр |емиог лојешш 
-пі (мо2і2 іо) мічнамноє ««нофеки»-чя деноф 
1231192 узорео по ојешш 
-пр (мога "цаю) мічнімноє “«иешгоя»-чаеноф 
раб 2ојешшт 7» ичаонут 
кин 
-әпәвоо оләнхдәя аденоф. ‘л ~ И930198> 
элешишипи 15 әл151190 
парад лозеиций ~ ичнноипе4ее01982 
тешрии8ио] лозенииир ~ ичнакопови 
тезлэлзцен зозеиний] ^ уічньздоцоп 
тара 
елиоо је[әтола зојешшп| ~ упчміовяКивєзн 
ешео2 эр ло0уешшиі ~ ичаоханох 
детащачиы} [2 
-1иэ7 д0увиішті ~ упанчкдл Коб, мічнамноє 
уеншо7 лоуешіши 7» МІЧНІДНОЄ 
ппицио? з9зешшт] ~ иохАиа 
элеи 
-иипи эр вилошв| виндшаво0 оләнхд989 — 
әлециәл эр / эй 
-еүциәл по лозешшт ~ ианноипкіги1нәя 
иан 
-ноипкгиінәя «аЧеноф ол ~ ичнноипедее 
81191 
-мер (12) 3 лозецішиі (40212 уар) пи чдоноф 
1011037 эр риод; (20) ~ оси ті 


паузи риор (іти) ~ изанагеаіиән 

18211 

-в1эш рио} (Ши) ~ упаннечодиємігваоиі 
рчој `ш ноф 


(шті по рімадог рої 
-рјәш рію) 10510210 (іш) ‘ш поєйозчігоф 
әцоу ‘воНезэш вој (атш) су дачкоф 
зоїео (Чао) ги зиоф 
о (три 
-оу тапранцаю) 10510) (Чар) м дотиоф 


(222п]2ә) 10пї104 тэлэшео 
пләтрел (цо) (вєонст) изовь ионфежт ~. 
1 
104 Под ш лэтрел (и0212) ~ адмо 
торобелед үпләгрел (42) мнизоки ~ 
(1221]22) шуп5є5 
Талэтрел (42) (ехо ‘езошли) ідәивх ~ 
Р ешле поїзд 
мір ләгрел (иоәјә цо) ~ уанноләдоғәгәж 
әцериту эр вдте 
виолэаял  лэрел (и0212 "цо) ш зздідшф 
элерп$ эр хиц (рпѕ) ~ уічньод оно 
хи зерно; ш эошф 
улоплб (зрш) ш бәюшф 
злегпепу (1421) ч әиневодиіеошф 
олерпбеоо "олерпооц (шщо) у випкиАхокф 
здерпбво2 "Чшерпооц (шуо) ш знниАногф 
еүпЗво2 в ‘еүпоорј е (шщо) агенодигкиогф 
тео] 1215 (ли) и димого-двогф 
Ц 8121$ (пи) ш эекльнииф 
Ў еѕиеиәје ‘іерипәәѕ әлрејә 
эр 4102 ‘эмрао әр вше (уло) "ш агәлигф 
поло) (440) "ш нода! 
вреццовоцоці епо ‘елпхэЦ Кн 1 Нео 
плэшохэ (ѕрш 902) ш Чаэлюэхлэиф 
әјеош еүпѕиәа о по еэ54ол 
әр 1пүпуе215 вэлезиу (иц) и әиневәпиәгф 
ріе|4 1$ в1е| әүеош эүпѕиәа (и) -ш пизиф 
врыа по "єбцец әр пто уічяопнекф 
езцпаше в (о2ш)) чаевопнеиф 
91$ 
-иеә эр ери (брш 15и1) ~ иинюинлокиА 
22|п08 по вбивці (би чит) ~ иовогаќ 


улег) әр вбив (ёрш ит) иічноќаі 
2111233] әр 
ерла / вбив (ит) иІчнагәіиниәоэ 


влодії вёиеЦ (15и1) ~ МІЧНИФООНО 
1э411э5эл@ |повдео ($0щш) ехинчиео ~ 
0119] 
трыа 4 в$иец ($ош уѕит) ~ идяоочғәй 
ь ичн 
жацэдх ‘пэнеиф л ~ ичнакэлинипэоэиди 
элиии иша ејешош ви 
пий р5ивір Зрш *5и1) — ичниепокхивн 
зәј иша ејејџиош ‹ езедпл 
-пбир 250814 $рш *5ит) ~ ичнновниаиди 
| е1ери5эл А 
ермд 4 езиец (%рш дит) ~ иондевидн 
виеід ерыа / еЗиец (біли *ѕит) ~ ииходни 
121119} є элешо7 
-әл эр ваше (мода) чиаэф ~ ианаоно 
шй эр ері / вбиец (15и1) — нічнфоно 
ехц ерыа / вбогі) (15и1) ~ ичнжианонон 
элех 
-Ц эр ермд | ебиец (15и1) ~ июнжэнедя 
иохАнл ‘понекф л ~ мічнадятеє 
етлла эр 
ері ебие (7501) — иҹнноипеаидәї 
әләрцәш әр валео врыд оПелиадо эр 
ещои:  валео єбпец (15и1) ~ иохАка 
ера "вбиец ‘ш пәнегф 
0041033 (4802) ‘ш нофіолиф 
вишу (ёрш чит) ли анишиф 


ў , упезатл 
10801] (ёрш сштр) ~ ичнноипедоиа 
ло5пиу (бли шир) ‘ш фотиниф 
злелиц эр 


зхеновдєо ‘этеипаел 1 аіәоиәќаіагиф 
эле] ‘и эинраодтагиф 
әле 


пЗеоо шиа әлеу (үр) изипикАлеох ә ~ 
Епицио? элец (12) ~ кенаіәйцән 
9011592 дпь элемиз (12) ~ кендоцен 
жуче| элему (12) ~ кеннашізи 
опелоздт: 
ецезит гирі 3028) тоя и: ~ 
вртаел эле (10) ~ кедлоно 
201801019 злелиц (12) ~ кехоәһуосоид 
зи 
-офічиф 15 л) Гелуц ‘әлелуу 4 Каре 
лешілі зелу (што) ~ мічадош 
телиці (11/2) ‘ш свдлчциф 
л0мвОцІ 
-э24 плуц гошлгі) ш чкоздагдзопон-фічиф 
лоршесар плу (0) ш минидіоло-Ффачииф 
01528 эр 20] 
212495 піцу (10) ш чиэзияокАодиж-дтчкиф 
влошео-плищ (1424) ш омод-фічниф 
элезодлеа по плащ Пиза ри 92109429-Ч1чгиф 
/ эээ 
по 198 әр палі ~ ичныймеЕоя ичвохиэьк 
лэе әр 2цејѕоцәәјә 
пиру ~ мічний Дпєоя ииядәһиіеіоойіяәгє 
оцејѕоцоәјә пуц ~ иим2әһиіеіоодімәкє 
энпалео по тлу (10) ~ мічнакоді 
лепат па) ~ иааеһдҝаі 
ці) пуу ия1оиһо МОНО ~ 
[3хэ} пл) ~ ичаонежь 
1е95$п 198 эр пл ~ ичншАнеоя иохА 
ріхіш эппЦое по Чіцої по пл 
(12) ичаотином "кияаомої озоннетомо 
хэашо> пц ~ ичнжоко 
рійва плід ~ мічфоно 
жи 
по 196 эр пиру ~ ичнинеоя уічаенідо 
еп 
по вае эр пли: (10) ~ МонкПоя мічігь199 
15 по пи ~ МіЧІеві90 
оцени 
ицелап$ плу иміомьо иояноіхдәяә / 
ріделедуп плу (10) ~ ионіообохохаәаә 
елэа| әзәдлтпәѕ по 
әштіѕәла вле} пит (10) ~ ичньзлюиео 
еремиоо 2112128 
по пли) (72) йогенея мічнящмедінот о 
ррелате| әш 
-2)98 по плід (10) мокенея мічяоход 2 7 
ууешоїпе элее4$ 
по плід иожачиоди иоядэһуіеиолае о ~ 
2е5-плј 1085 по 
ро9ціш-плП; г» МіЧНІПКОСОЯ учняехАВ 
луелайобої 298 
иантҳүєоя иито9и9энэлэд 
фачгиф 


9сї агиФ 


әр пц ~ 
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формование 
— кирпича (т) Газопагеа сАгапилог 
машӣнное — (пм) тиіа) тесапіс / Па 
тазіпа 4 
гу на виброплощадках (тік) Ѓогтаге 
/ тиїаге ре тезе уїбгапіе 
г набивным спбсобом (тіг) тшаге / Гог- 
таге рип іпдезаге 
непрерывное 7» (тіг) шшаге сопипий 
лу окунанием (т!) тойеіаге ргіп їп- 
шшеге 
лу под давлёнием (тг) тодеіаге зи рге- 
ѕіцпе 
полусухое — (тш) тиіаге ѕетіцѕсаѓӣ 
~ прессованием (тіг) тиаге рип ргезаге 
ручнбе — (тіг) шшаге тапиаїд 
г с виброобраббткой (1ейп) шиаге рип 
мібгації 
лу с повёрхностным вибрӣрованием 
(1ейп) тиіаге ргіп уіргаге зирегйс!- 
зій / де зиргаїаца 
- с уплотнёнием трамбованием (1ейп) 
тшаге си сотрасіаге рип Баеге 
~ статическим прессованием (/ейп) ти- 
Іаге ргіп ргезаге зайса А 
холодное г» (тік) шшаге Іа гесе 
~ центробёжным спбсобом (пи) тшаге 
ргіп сепиШиваге / 
~ эластичным мешком (т) тодеіаге си 
засш 
формовать а Гогта, а тиа, а Газопа, а то- 
деіа 
формӧвка Г. Гогтаге, Газопаге, то4е!аге 
(у. я формование) 
~ архитектурных издёлий (агй) тоде!а- 
геа еЇетепіеіог агһіїесіџгаіе 
~ выпрямителей (е1) тһойејагеа гейге- 
5оагеїог "| 
горячая — (Ітес) Газопаге Іа саа 
объёмная — (т!) Ёогтаге ргіп ргеѕаге 
формӧвочный Пе тиаге, де Гогтаге, де ѓаѕо- 
паге, де тодеіаге 
формӧвщик т. тодеіаг, Рогтаїог, тодеіог 
формодержатель т. (т!) зирогий Рогтеї 
/ йрагшиі 
формообразование п. (агЙй) сгеагеа ЃЁогте- 
іог 
формопласт т. (тік) тагегіе ріазкісй репіги 
шод@е 
формоукладчик т. (тіг) тазша репіги та- 
піршагеа Прагеїог 
фбрмула Е. (таї) вбогтиій 
колёсная ~ (таў) Ғогтша гоог 
~ моста „(рой) Ғогтша роди 
форполимёр т. (т!) ргероїїтег 
форпроёкт т. (ср!) ргоіесї ргейпипаг ' 
форсунка #. (таз, іегто) іпјесіог, аг2діог; 
ршуегізаѓог 
газовая — іпјесіог / аг2ёюг е раге 
капельная — іпјесіог си рісигаге 
мазутная ~ іпјесіог Фе рӣсига . 


` змеханйчеєкая ~ іпіесіог тесапіс / си ри|- 
мегізатог тесапіс 
многоструйная ~ Чи2а / ајшај си вацгӣ 
тиїнрій 
нефтяная ~ агайтог / іпјесіог Фе расига 
пароструйная ~ іпјесіог си уїпӣ де абиг 
пневматическая ~ іпјесіог рпеитайс 
~ с воздушным распылёнием тбплива у. 
форсунка, пневматическая 
— с кольцевой щёлью іпіесіог си Гаша 
іпеіага 
~ С концентрическими щёлями іпјесіог 
си Ғапїе сопсепігісе 
штукатурная ~ (/іп) риїмегігатог репіги 
гепсиіаїй 
фобрточка Г. (еїсоп) Їегезігціса, обегіїбі 
фбрум т. (агПп) Гоги 
форшахта (сѕиьЬ) ри} ргетегедіог / зарат 
їп ауап5 
фосфогӣпс т. (тіг) ірѕоѕ Ёоѕѓогіс 
фосфоресцёнция Ё. (2) ГозРогезсеп{а 
фотовязкоупругость Г. (7/2) Рогоуіїзсоеіазгісі- 
таїе 
фотограмма Ё. (сео4) ѓоіовгата 
фотограммётрия Ё. (вео4) Рогоргаттеїгів 
воздушная ~ аегоооргаттете 
назёмная — Роговгаттеїгіе ѓегеѕіга 
плановая ~ Ѓоїоргаттеігіе ріапітеїгісй 
фотокалька Ё. (срі) саїс озайа 
фотокарта Її. (гео) Еогобагій 
фотбметр тп. (2, таз) Роготеїги 
фотометрия #. (Д2) Гоотейе 
фотомеханика Ё. Гоотесап1са 
фотоплан т. (2еоа) Гоюр!ап, ріап Роїоргабіс 
фотопластӣчность Ё. ([2, тес) іогоріазіісі- 
гаге 
фотоползучесть Її. (/Лі1, тес) ѓоїойиај 
фотосъёмка Ё. (єеої) Їогоргаїіеге, гідісаге 
ргіп Богоргабіеге 
фототеодолӣт т. (реоа) Рогогеодоїії, теодоШ 
Рогоргаттеїгіс 
фототермоупругость Г. (№2, тес) Рогоїегто- 
еіазгісітате 
фототопография Г. (вео4) Рогоїоровгабіе 
фототриангуляция Її. (яеой) Рогоїгіапрміаців 
фотоупругость Г. (№2, тес) Фою@азисйае 
фракционйрование п. (т) Ётасйопаге 
фракционйровать (7) а Ёгасйопа 
фракция 7. ігасціє ; (гео) їгасуіипе 
глинистая ~ (агит, пи) Ётаспипе агрі- 
1оазй 
г заполнителя (тіг) {тасйипеа итрш- 
хигії 
~ йла (єеоі) Їгасіцпе Най ае тії 
одномёрная ~ (2е01) гасйипеа ипійітеп- 
зіопа!д 
песчаная ~ (2е0]) Ёгасіџпе пізіроазй 
пьлевидная ~ (яеої) Ёгасіџпе ршуеги- 
Іепїа (ре сигра этапшотейтса) 
фрамуга Г. (агй, еісоп) зиргаїцтіпа, обегіїні 
(у. я форточка) 
верхнеподвесная ~ зиргаїцтіпа ѓіхаїа ѕиѕ 


фрамуга 
глухая — ѕиргаіштіпӣ оагЬа 
дверная ~ зирга та Іа цей 
двойная — заргаитша ацы& 
нижнеподвесная ~ ѕиргаіитіпӣ си ах јоѕ 
одинарная — ѕиргаіштіпӣ зппр!& 
оконная — зиргаїштіпй 4е {егеазгА 
открывающаяся — зиргашииай ФезсВ15й 
перегорбдочная ~ ѕиргаіитіпӣ їп ясана 
раздвижная — зиргашиипа гевіаЫ!& 
среднеподвесная ~ зиргашшй си ах Іа 
тійос 

фреатйческий (зеоЁ) геайс 

фреза Е. тега 
винтовая ~ (тес) [тегА еісоідаїд 
дорбжная ~ (таз) ЁгезА гийегӣ 
землербйная — (таз) ШгегА е ѕӣраг 
~ земснаряда (йтес, таз) {тега @гаве! 

фрёзерный де Їге7д, йе Їгегаї 


фрезерование п. покрытия (агит, (ейп) їге- 
тагеа їтгасатітеї (Фғитиіиі) 
фрезербванный Їгегаї 
фрезеровать а {тега 
фрезербвка Г. гехаге 
фреска Г. (агл) Ёгезса 
фрёттинг-коррбзия 8. согогійпе рип Їгесаге 
фриз шт. (агй) Геша; (еісоп, Іт) Ре 
дорйческий — 12а догісй 
зубчатый — Їгідд си сгепеїшгі, Чеписи! 
паркётный — (т) гі» де рагсһеї 
фризовый. де регуа2, Че 12а 
фронт т. гоп! 
— волны (#14, тес) топи ипае! / уа- 
Пат 
~ выработки (тіл, (ейи) Їгопі е агас 
(Іа ађаїіај) 
загрузочный ~ в карьёрах (/е/и) ѓгопі де 
іпсагсаге їп самега 
— карьёра (1ейп) [гоп сагіегеї 
погрузочный — (/епп) їгопі де іпсйгсаге 
— работ (тіп, іеһп) Ёгопі йе шсга 
~ раббт уступа (сағ, тіп) їгопі йе шсги 
а! ипеі Ігеріе де ехріоаїаге шицегА 
Іа 21 
фронтальный Їгопіа, Че Ѓа[аа& 
фронтиспйс т. (агй) ігопізрісій 
фронтӧн т. (агй) Їгопіоп 
арочный — гопоп їп агс 
декоративный ~ їгопіоп десогайу 
деревянный ~ (е/соп) гошоп аш Іетп 
криволинёйный ~ їгопіоп сигЬ 
простой — Їгопіоп зпарм 
сложный — Ёгопіоп сотриѕ 
треугбльный ~ гопоп ігіцпећішаг 
фруктохранйлище п. (сазг) дерогії йе гисе 
охлаждаемое ~ дерогії Фе Їгисіе геѓгіве- 
гепі 
фтор т. (спіт) йиог 
фторӣрование п. воды (а!) Ипойтагеа арет 
фуганок т. (рп, ѓейп) гіпдеа ішпей, гофапс, 
веаІёи 7 
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фугование п. (Іт) беіціге 
фуговать (Іт) а ве 
фугбвка Г. у. фугование 
фундамент т. (рео!) Гапдайе 
анкерный — Гипдайе йе апсогаје 
бесподвальный - Гипдайе де сіддіге Гага 
506501 
бетонный ~ Гипдайе де Беюп 
бетбнный лёнточный ~ Шиаайе сопіїпий 
Чт Бегоп 
бетбнный монолйтный -— мидайе таѕіуй 
де Беѓоп 
блочный — Гапдайе аш Біосигі 
брусчатый ~ Гипаайе аш Ыгпе 
бутобетбнный — Гипдафіє іп Беіоп сісіо- 
ріап - 
бутовый — Гипдайе Яіп ріаїгй пашга!ё 
~ в вйде кессбнов Гипдане-спезоп 
~ в вйде оболбчек Гипаайе їп ріпае 8ці- 
ші 
гу в вйде обратного свбда Гипааціе їп агс 
гаѕіигпаї 1 
~ в виде опускных колбдцев Гапаайе си 
ри{игі 
гу в вйде перекрёстных лент под сётку 
колонн Гипдайе-га@ег си вгіплі 
~ в виде сплошных плит Гиидайе си га- 
ег єепегаї 
гу внецёнтренно нагруженный Гипдаце 
си іпсагсаге ехсепігісдй 
гибкий ~ Гипдаціе еіазгісй 
гибкий лёнточный -— Гипдане сопіпий 
еазйса 
глуббкий ~ Гпдайе де адіпсіте 
гу глуббкий в открытой выемке ѓипйа(іе 
айїпсй іп зарашга аезсв15& 
глубоко заложенный г» Ғипӣајіе айїпсӣ 
гу глубокого заложёния у. фундамент 
глубокб залбженный 
грибовйдный ~, Гипдайе-сшрегса 
деревянный г» ҒЁипӣа(іе іп Іетп 
железобетбнный — Гипааііє аш Бегоп аг- 
таї, 
жёсткий ~ идайе гівіда 
гу из бутовой кладки Гапдайе аш 2144- 
пе де раша пагигаїй 
гу из забивных блбков Гипдайе йіп Ыосигі 
іпбіріе 
каменно-набрбсный ~ Гипдайе іп птріџц- 
тига де ріаїга 
каменный ~ у. фундамент, бутовый 
кессбнньй ~ Гапдайе ре сһеѕоапе 
кольцевой — Гапдайе ше!ага 
консольный ~ шпаайе їп сопзоій 
лёнточный — Гидайе сопИпий& 
массйвный — Рипдаціє тазу 
мелко залбженный ~ Гипдайе рийп адіасй 
гу мёлкого заложёния у. фундамент, 
мёлко залбженный 
монолитный 27» Гипдатіє біп Бегоп топо 
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фундамент 


~ на вечномёрзлом основании Гипдайе ре 
тегеп регтапепі іпеһеѓаї 

- на вечномёрзлом основании с вентиля- 
цией подполья Гапдайе ре 1егеп рег- 
тапепі іпрһе[аї си уепШайа 5иб5оїціші 

~ на вечномёрзлом основании с искус- 
ственным охлаждёнием Ѓѓипӣаўе ре {е- 
геп регтапепі ТпёНе{а! си гйсіге агий- 
сіаіа 

— на вечномёрзлом основании с тепло- 
‘изоляцией Гипдайе ре (егеп регтапепі 
іпепераї си ігоіаціе гегтіса 

~ на естёственном основании Гипдайе аї- 
гесій / ре (егеп паїига! 

— на мёрзлых грунтах шадайе ре егеп 


їпеһеѓаѓ аз = 

г. на свайном оснований ѓипдаўе ре ріїоц ) 

— на сваях у. фундамент на свайном ос- 
новании 

неглуббкий - у. фундамент, мёлко за- 


свайно-ряжевый -— Гипдайе ре ріой я 

сйзоа1е 

свайный ~ у. фундамент на свайном 

основании 

~ с виброизоляцией Гапдайе си уібгоі2о- 
1айе 

— с подушкой, лёнточный прямоугбль- 
ный Гапдайе си 1а1ра сопііпиа дгері- 
чпврішага 

— Є пружӣнным подвёсом, ящичный їип- 
аа[е-саѕеій си гегетаге еа5Иса 
с эластйчной прокладкой, ящичный 
Гипдане-сазе!а си регпё еіазгіса 

сейсмостойкий ~ Гипдайе 5габіїд 1а си- 

{гетиг 

спаренный Гапдайе дибід 

сплошной ~ у фундамент, непрерыв- 

НЫЙ 

стаканный ~ Гипдаре-рапаг 

стёнчатый — Гипааціе де регеге 

столбовбй — Гапдайе ре рісіоаге / ре рт 

стӧлбчатый -» (есоп) Гапдаре ре со!оапе 

стульчатьй ~ (е/соп) Гипдайе-зсаип 

ступёнчатый ~ (еісоп) апдайе їп пере 


футеровать (1ейп) а сарги5і 
футербвка Г. (еїсоп) саргизеаїй ; сйргизіге 

(у. зі футерование) 

бетонная — саёршзеа!й діп Бегоп 

водопоглощающая о» саріизеаїй һійгоѕсо- 

ріса / Нідгоабзогбапій 

двухслойная ~ саршзеа!А даный 

~ дымовбй трубы (ѓейп) сйріцѕеаіа со- 
5ціці де Рит 

жароупорная ~ саршзеа!А геїгастагй 

износоустбйчивая — саріцееаїй аптіабга- 

глуй 

= ома. саршзеа!А именоага а сёпипи- 
ці 

монолйтная ~, саріџѕеаіа топо 

огнеупбрная я» саршзеа!А геѓгасіага ; де 

ѕатоѓа 

пблочная ~ сйршуеа!й гетгастага е пр 

ргаё 

~ против образования конденсата (/ег- 
то) саршбеа!А де ргоїесіе сопіга 
Гогтаги сопдепзийи 

рифлёная ~ саріцѕеаІа зита!а 

теплоизоляцибнная ~ ({егто) саргивеаїд 

їегтоігоіапіа 
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приведённая ~ (тес) сагасіегіѕііса гейцѕа 

раббчая ~ сагасїегіѕііса де Гапсйопаге 

/ де Іисги / Пе ехріоаїаге 

расхбдная ~ (#4!) сагастегізтіса де дебії 

расчётная — (срі) сагасіегіѕііса 1еогецса 

/ де саїсиі 

структурная ~ (8601) сагаметзиса ѕігис- 

тига!а 

тепловая ~ (1егто) сагасхегіѕіісӣ ѓегтіса 
тепловой инёрции (/егто) сагастегізгі- 
са а іпег[іеі гегтісе 

тяговая ~ (Ігап5) сагасіегіѕіса де їгас- 

Чипе 

~ упругости (тес) сагасіегізтіса де еіабії- 
сітате 

функциональная ~ (ср) сагасїегіѕііса 

ғипсіопаіа 

~ холостбго хода (еі) сагамензиса де 
тегѕ їп вої 

шумовая ~ (ас) сагасіегіѕііса 2ротоѓиіш 

электромеханйческая ~ (е) сагасіегіѕ1і- 








са еіесіготесапісй 


энергетическая ~ (таз) сагаслегзисй 
епегвейса 


ложенный а 
. неглуббкого заложёния Гипдайе де 5и- 


ргаѓа{а 


футербвщик т. (ейп) типсИог саге ехе- 
сша Іисгагі де саршяге 


футорка 8. (1751) гедисйе, тиїй / піріи де 


уступчатый — Гипдаре си геїгарегі 
шахтный ~ ѓипдае си рщигі 


непрерывный — у. фундамент, лёнточный ящичный > пдайе-сазеа || р гедисне характерйстики Ё. рі. сагастегізгісі (м, я ха- 
одиночный г» шиадайе ігоїатй фундамент-оболбчка т. у. фундамент в виде футштбк т. (Підг) ма вгадагй ; ргАйпа де рактерйстика) 

отдёльный г» у. фундамент, одинбчный оболбчек © Я ѕопаај ; деформатйвные ~ (тес) сагасіегіѕіісі де 
панёльный — (гісоп) ѓипдаўе ре рапоші | фундамент-подушка т. (е/соп Гапдайе ехе- фынарӣя (ағ) Ипаме (ағлііесіиға Котд- деѓогтафіе 

перекрёстный лёнточный — Гипдайе соп- ситаїй діп бБіосигі сотрасте де Бегоп тег) я» огнестойкости (1егто) ргормейй де 


фундаментальный де Бага, Гипдатепіа! 
фундаментный де шпдайе 
фундаментостроёние п. геппіса КГипдааційог 
Писгйгі де Гипдаре 
фуникулёр т. (/гап5) Гипісціаг 
функционалйзм т. (агн) Глисйопайзт 
функциональность Ё. гипсйопаШае 
функциональный Рипсйопа! 


Ипий іпсгисізата 

печной ~~ мпдайе де сиріог 

пилӧнный -» Рипдайе ре ріїопі 

плйтньй — бипдабе їп рійсі 

плоский — Гипдаціє ріага 

— по перекрытиям пдайе абегаїй ре 
р!апзее 

повёрхностный дренажный 7» Гипдайе де 


гетіѕіеп{а Іа Гос 

~ ползучести (тес) ргормейй йе сигве- 
ге Іепій / де На} 

прочностные ~ (тес) сагастегізіїсі е ге- 

тл51еп{а 

~ усталости (тес) сагасіегіѕїісі / рго- 
рмеай Іа обоѕеа!а 

хачкар т. (агл) һасісаг (ағлііесіиға Агте- 


ѕиргаѓа{ӣ си ершігтепі функция Г. ѓопспе те!) б 

погружённый ~, шадайе собогіїд вероятностная ~ (таї) Гипсйе де ргођа- хватать (1ейп) а ариса, а ргіпфе 
подвёшенный ~ Ммпдайе іпдігесій ышае хватка Г. (1ейп) арисаге 

— подвального тйпа, рамный Глидайе де ~ Гйббса (1егто) епаїріе, Гипсиа саїо- хазарапат т. (ағһ) һағагара: (агпійесішка хвӧйный (Іт) гӧѕіпоѕ, Фе сопіѓеге 

‚ 316501 їп сайге гіса а ші 6165$ : а >Агтепіеї) АЕ хвӧрост т. (тіг) Ѓаѕсіпе, угеаѕсигі, сгепрі 
"подвальньй ~, ѓипдајіе де ѕибѕо! ~~ запаздывания (тес) Гипсие де їпіїг- халькопирӣт т. (2е01) саїсорігіїй иѕсаѓіе 

подвесной и» Гипдайе біогапій тісте хаман т. (агп) һатап (а’НИесига Азісі | деловӧй ~ (тіг) Казсіпе де сопѕігисјіе 


Сетгаіе) | 
хан т. (ағһ) һап (агНіїесіига Іғапиіиі) 


і 


нагружения (тес) Рипсре де їпсӣгсаге 
напряжёний (тес) Гапсие Яе тепя- 


му под колонны, лёнточный Гапдайе соп- 
ипиа зиб $ ру 


хвост т. соада ; сара 
~ ласточки (е/соп, іт) соад де гіпдипісй 


1 


— под машины Рипдаціе де таз ипе є : хана {. (ағлй Папа (ағһііесіцға Таајікіѕ- гу ступёни (еісоп) сарді аі Ігеріеї 
— под стёны, лёнточный Ммпдайе сопи- — плбтности (та!) Гапсие де депзиме лапиіці) хвостовик тт. 18, соадй 

ан произвбльная ~ (та!) Рипсре агфигага ханака 1 (агй) һапака (агйиеситга Аяе ~ клапана (таз) соадА а ѕирареі 
полулёнточный -— Гшпдайе ехесша!а іп ~ распределёния (та!) Гапсие де дізігі- Септаїе) - бура (гейп) -соа& а Бигабіцімі 


Ьціге / де дїзігібире характер т. сагасіег; паїигй 
— рассбивания энёргии (тес) ГипсИа де ~ грунта (5е0{) пагига ќегепшиі/ 50Іц- 
аіѕіраге а епегрлет ші 
силовая ~ (тес) ипсйе де Гога характеристика Ё. сагасіегіѕіісй (у. я ха- 
явная — (та!) апсйе ехрИсиа рактерӣстики) 
рамньй — мадайе іп сайге фурка Г. (с5с) ріасй тобіїй а зсепе ту колбдца (№4) сагастегізіса (йе рот- 
ребристый ~ миадайе си пегуши! ? фурнёль ї. (сѕир, тип) рифи! вайемет їцпе- раге а) рициіці 
ряжевый — Рапдайе де сйзоме |" їшіші нагрузочная — (таз) сигій сагасіегіѕ(- 
сборный ~ ішодаце де еетеме ргега- фуст т. (амп) Ғиѕ са де шсагсаге 
Ьгісате, Рипдаціе ргеїабгісаїй — колонны Раб! со!оапе! гу пблного сопротивлёния (ге!) 
инс і футерование п. (ейл) саргизіге гіѕйса де ітредапій 


гате де Бегоп 

прербівистьй -— Гшадайе 915сопипий 
прерывистый лёнточный ~ Гипдайе соп- 
(пой ре геагете ое 

развязанный — Гипдайе Ти{агиа 


съёмный ~ (ѓейп) соада детона Иа 
хвостовой — е соайӣ, си соайа; тегті- 
паї, розгегіог 
хвосты т. рі. гегідцигі, дебейгі; солі 
отвальные ~ гегідцигі де рБаїій 
хижина {., туристская (агл) гебивій тигізіїс 
химводоочйстка Ї. (а, 1151) іпзіаїаціє де 
еригаге сһітіса а ареї - 
хймия {., прикладная (сліт) сһітіе аріїсаїй 
хладагёнт т. (/еғто) авепі Їгівогібіс 
хладнолбмкий (тес) {таёИ / сазапі Іа гесе 





сагасїе- 
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хладноломкость Ё. (тес) Ёгаріїіїаїе Іа гесе 
хладоббйня Ё. абагог Ёгівогіѓіс 
хладокомбинат т. сотбіпа! Ёгісогіѓіс 
хладоносӣтель т. (ѓегто) арепі геѓгівегепі 
хладостойкость Ё. (тес) ѕїаБіаѓе / гелізїеп- 
{а Іа їетрегаѓигі јоаѕе 
хладотекучесть (тес) Йиа| Іа гесе 
хладотранспорт т. (гап5рогі Ёгірогіѓег, ѕег- 
усш де ігапѕрогіџгі Ёгірогіѓеге 
хлёв т. (саєг) вгајі, чаш, соѕаг 
хлопьевидный #0с0$, си аѕресї е Ри|21 
хлопьеобразный їп ѓЁогта де Їціві 
хлопьеобразование п. (спіт) Носшаге 
хлоратор т. (аї, іп5і) сіогіпатог 
хлорёторная Ё. (41, ілѕі) сатегд де сіогі- 
“ваге 
хлорвинйл т. (т!) сіогига де уіпії 
хлорйрование п. (спіт) сіогигаге 
гу воды (а[, іпѕі) сіогигагеа аре! 
предварйтельное ~ (аї, іпзі) ргесіогіпаге 
хлорйровать (сһіт, #151) а сіогіпа, а сіо- 
гига 
хлорйты т. рі. (8е0і) с1огие 
хббот їгогарй, 5огб; га}; (феї, та{) һо- 
рої ; аби агіїсиіате репіги шгпагеа Бе- 
гопиімі 
всасывающий ~» (Шаг) іготра Фе аѕрігайе 
я крана (таў) гари! тасагаїеї 
— манипулятора (таз) Бгајш ташрша- 
гогиїці 
— сварочной машӣны (5и4) Бгаци! та$іпії 
де зидаге 
ход т. (яео4) дгатиїге ; (таз) сигза ; тегѕ ; 
ГапсЙопаге 
азимутальньй г» Чгипиите ахітціаїй 
бесперебойный ~ Ғипсііопаге сопипий 
буссбльный ~ дгитиіге си биѕоја 
быстрый — тегѕ / сиг$й гарід(й) 
лу вверх сигзё азсепдепій 
вентиляцибнный ^- (уепі) сопдисій де 
уепійатіе г 
лу винтовбй лйнии (та!) рази! е|се 
висячий - дгштиіге пеіераїй Іа герег 
гу вниз сигѕ& Фезсепдепій / е собойге 
внутрисуточный ~, стбка (біаг) уамайе 
ашгой а дебішиі / а зсигвеги 
водораздёльный ~ фгитціге ре ситрапа 
ареіог 
геодезйческий ~ агитиіге реойе2іса 
годовой — (Ріг) уамайе апиаїд 
горизонтальный ~ груза деріазаге огігоп- 
хаїд а ѕагсіпіі 
гусеничный — йерІаѕаге ре 5епііе 
двойной — сигѕа дибій 
долйнный ~ гштиіге ре уаіе 
долинньй ~ трассы (сі) \тазеи е 5е5 
дощатый ~ (1ейп) риме е ѕсіпаигі ; 
сае де гиіаге 
замкнутый — Фгитиіге іпсһіѕа 
колёсный — гшаге / Феразаге / тегѕ 
ре гой 





контрольный — Чгитиме де сопігої 
магистральный ~ 4гитштге ргіпсіра!а 
мензульньй — агитиіге си ріап5еїа 
мёртвый -— сигѕа шоаг!а 
направляющий — (тіп) Їпаїпіаге де ді- 
гесіе ; (Фкит) іта5ец 
нивелирный ~ дгитціге де піуеітепі 
обратный - (таз) шізсаге їп ѕепѕ іп- 
уег5; (тіп) ехріоаїаге їп геїгавеге 
косогбрный ~ (агит) гит ре соаѕій 
кярйзный — (сп) вмеме де Кіагіге 
парадный ~ (агп) іпігаге ргіпсіраїд 
перёдний — сиг5й / тегѕ іпаїпіе 
перевальньй — (4гит) гит рип іге- 
сагоаге 
плавный ~~ тегѕ іп / Пи / сопипии 
пойменный ~ (агит) гит рим пса 
ілипдабіїа 
полигбнньй ~ (2е04) гитиіге роїро- 
па!а 
полигонометрӣческий — агитиіге ро[іво- 
потеїгіса 
полный ~ сигѕа сотріеѓа 
полный раббчий — тегѕ їп рііпӣ ѕагсіпё 
приведённый 7» сигѕа гейиѕа / саїси- 
іаса 
прямбй ~ Ягитиіге ргіп ушам 4ігесіе; 
сигѕа теста 
я» раббт (1ейп) тегзи! Іисгёгіог 
раббчий — сигза де Гапсйопаге / де шс- 
ги / иша 
реверсивный — тіѕсаге геуегзібіїд 
ровный г» тегѕ ипИогт 
своббдный — 4гитише Бега 
смёшанный ~, фгитиіге тіхіа 
тахеометрӣческий ~ Фгитиїіге гапітеїгіса 
теодолйтный ~ гитиіге си теодойи 
тихий — тегѕ іпсеї 
тоннёльный ~ (с5иб, агит) дгат їп шие! 
тӧпочный ~ (175, іегто) сапа! е Тит 
услӧвный ~ сигз& сопуепіопа!а 
холостой ~ сигѕӣ іп БОЇ 
чёрный ~ (ағ) іпігаге де ѕегуісіц 
хозрасчёт т. (ес) возродаме ст Бтииа ; 
ашоѓіпапаге, ашопотіе ИЙпапс1ага 
хозяйство п. (ес) роѕройагіе ; есопопие ; ай- 
тіпіѕігайе ; ехріоаѓаге 
холл т. (ағћ) Во, уезіїбиі 
входной - һо! де іпігаге 
гостиничный ^ һо! де по{е! 
лифтовой — Во азсепзоаге!ог 
холл-приёмная т. (агп) По! де ргітіге 
холодильник т. (/егто) ѓгівогіѓег ; гасиог ; 
іпѕѓаја іе ѓгівогійса 
абсорбцибнный — іпзгаїаціе Ғгівогіѓіса си 
арзогіе 
базисньй — Ёгірогіѓег де баға 
барабанный — (т) гасиог си їатбиг 
башенный ~ шгп де гасіге 
водянбй ~ (т!) гасиог си ара 
колосникбвый ~ (тіг) гасіїог си єгдіаг 


холодильник 
испарйтельньй ~ гйсіїог си еуарогаге / 
си уарогігаїог 
клӣнкерный ~, (тіг) гасіїог де сііпсһег 
компрёссорный ~ іп5гаїаціє Їгівогійса си 
сотргеѕіе 
наклонный колосникбвый -— (т) гасіїог 
си вгайаг іпсіпаї 
напольный бытовой — Їгівійег саѕпіс 
настённый бытовбй ~ Їгівідег саѕпіс де 
регеїе 
обратный ~ іпзгаїаціє Егівогіїїса си геЙих 
переталкивающий колосникбвый — (тіг) 
гасйог си вгдгаг паршёаюг 
подзёмный — (сиб) Ёгівогіѓег заМегап 
произвбдственный — ѓгівогіѓег де ргодис- 
Ие 
промёішленный — Ёгівогіѓег іпдцзїгіа! 
противотбчный ~ гасіїог іп сопігасигепі 
протбчный ^ гасіїог іп есрісигепі 
распределӣтельный -— Їгівогіїег де ізігі- 
Бийе 
рекуператорный ~ гёсИог гесирегаїог 
/ гесирегайу 
трубчатый ~ гасігог шОШаг 
цемёнтный — (тіг) гасіїог де сітепі 
холодногнутый шой Іа гесе 
холоднокатаный Іатіпаї Іа гесе 
холоднотянутый {газ Іа гесе 
холодоносйтель (1егто) арепі / тедїій Ёгі- 
дос 
холодоснабжёние п. аНшепиаге си Ее 
централизбванное ~ аіітепіаге сепігайга- 
14 си 1 
холодостбйкий гелізіепі Іа ѓгів / Іа вег 
холодостбйкость 8. гегізіепій Іа гетрегаїигі 
јоаѕе / Іа ив 
холостой їп 501; ШБег 
хомут т. (еітеї) Бгаага ; сойег 
аварййньй ~ Бгёфага де ѕіригапійё (Фе 
аѕіираі ІосиЇ йе ѕсиғвеге Ша гсопаисіе; 
анкерный ~, (сп) м5 / Ьгагага Фе апсо- 
гај 
— арматуры (агт) еїгіег 
арматурный двойнбй ~ (агт) еїгіег Фибій 
арматурный одинарный ~ (агт) еїгіег 
ѕітріо 
зажймный ~ соНег де ѕігіпреге 
закрытый ~ (агт) еїгіег іпсһіѕ 
крепёжный — Бгёагӣ де бхаге ‹ 
набивной — Бгёага де азішраге 
натяжнбй — сІетӣ ае ѕігіпвеге 
открытый -— (агт) еїгіег деѕсһіѕ 
г сваи Бгдіага а ріїоїиіці 
скрепляющий гу Бгйага де ргіпдеге 
стяжнӧй г» (Беї, ѓеһп) ме де Яхаге (Іа 
соїтаіе) 
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упбрньй 7» соїег оргіїог / Штігаїог 
шарнйрный ~ бгдіага агіісшаїа 
лу шланга (ѓеһп) гасога де ѓигїцп 
хор т. (агй) ваіегіе репіги сог 
хоран т. (агл) һогап (агНИес!ига Агте- 
піеі) 
хордоугломёр т. (хео4) вопіотеїги Фе соаг- 
да, гарогіог 
храм т. (агй) їетріи 
— в антах 1етрш си апіе 
гипетральный — 1етрш Піреїга! 
хранёние п. сопзегуаге, разгаге ; ѕїосаге ; 
дерогіїаге 
бестарное ~ ѕіосаге їп угас 
г» в бункере їпѕіоғаге 
— в штабелях йерогіќаге іп зйуе 
влажное — сопѕегуаге итеда 
вбдное ~ сопзегуаге їп арӣ 
воздушное - ферогіїаге / сопзегуаге їп 
аег 
контёйнерное ~, йероғаге іп сопіаїпег 
— на стеллажах дерогігаге ре ѕіејаје 
~ на складе рӣѕігаге іп деротії 
— навалом ѕіосај іп угас 
сухбе ~ сопѕегуаге иѕсаќа 
хранйлище п. дерогії 
закромное ~, (сазг) һатбаг 
хризотйл-асбёст т. (2201) сгізоії атбеѕї 
хронбграф т. (/іх, таз) сгоповгаї 
хронбметр т. (7/2, тй5) сгопотеїги 
хронометраж т. (ес, {ейп) сгопотеїтај, сго- 
потеїгаге 
хроноскбп т. (2, т45) сгопозсор 
хрупкий сазапь, гаёИ 
хрупкость Ё. ігавійкате, сазабШме 
низкотемпературная ~ Егаріїтаїе Іа іетре- 
гагигі јоаѕе 
лу бтпуска ігаріїйкаїе е / Іа геуепіге 
ударная ~ ігаріїйтаге Іа $0с 
хрусталь т. (т) сгізга! 
хрячник т. (сазг) сосіпа репіги мег 
худжра г. (ағћ) Бипдіга (агНіїесіцта Азіеі 
Сепіаїе) 
худбжник-конструктор т. (аг) деѕірпег 
хутор т. (иг) сйгип 
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цапфа Г. (таз) Раз ; сер; рімої 
царапка Г. (еп) ріеріепе репіги ѕітіріах- 
та 
царга Г. (е/соп) уго ; ігопзоп 
сйлосная ~ уто!а де 51102 
гу трубы їгоп5оп ргеѓабгісаг йе соб 
цвет т. сшоаге 
насыщенный ~ сиюаге 5агигаїй 
свётлый — сиоаге деѕсһіѕ& 
тёмный ~ сиюаге іпсНізй 
яркий — сшоаге уіе / аргіп5й / іпіепѕй 
цвета т. рі. сціогі 
дополнительные ~ сшогі сотріетепіаге 
основные ~~~ сшогі Фе Ѓопӣ / ргіпсіра- 
Іс / ипаатетнае 
цветёние п. воды (а) тисерйігеа аре! 
цветнйк т. (срі) Ногаг 
цвётность Г. соогайе 
цветопередача Г. гедагеа сиоги 
цветостбйкость Е. зіабійтатеа сиоги 
цекбвка Г. (1ейп, (тес) Іатаге, 1еяте 
целйк т. (сѕиб, тіп) $Шр де зівигапій / де 
госӣ ; рісіог де зівигапій 
надштрёковый ~ рШег де зідигапій ае- 
аѕирга ғаІегіеі 
околоствбльный предохранйтельный ~ рі- 
Пег де ргоїесіе Іа рці 
цёлла Ё. (агп) паоѕ 
целлӣт т. (тік) сей 
целлулбид т. (тіг) сеІчіоіа 
цёлостность Її. композицибнная (агл) ит- 
{аіе сотро2 (юпа! 
целотёкс т. (тік) сесцех 
цельнокбрпусный топоїії, дїпіг-о зіпвига Би- 
саїй 
цельнодеревянный сотр!е! Аш Іетп 
цельнометаллический сотрієї теїаїіс, ш.т- 
їгедіте де теѓа] 
цельносварнбй (стеї, еітеі) зидаї їп Їпіге- 
віте 
цемент т. (1) сітепі 
алйтовый ~ сітепі аїйіс 
ангидрӣтовый г» сітепі апһійгіс 
Шаги 
асфальтовый ~ сітепі азбайіс 
аэрированный м» сітепі аегаї 
бариевьшй ~ сітепі де Баги 
безгипсовый г» сітепі Ё&г& ірѕоѕ 
бездобавочный — сітепі Е&гй адаоѕигі 
безусадочньй ~ сітепі Ғагй сопігасііє 
белйтовый — сітепі Бейіс 
бельй — сітепі аЪ 
бесклинкерный шлаковый — сітепі де 
рига Гага сіпсһег, сішепі регзаШМайс 


де ап- 


бестарный — сітепі іп угас 

боксйтовый — сітепі аіштіпоѕ 

быстросхватывающийся — сітепі де рей 

гар!а& 

быстротвердёющий — сітепі гар / си 

їпідгіге гар1ай 

водонепроницаемый ~ сітепі ітрегтеа- 

Ы 

ВОЛОКНИСТЬЙ ~ сітепі ЯБгоз 

высокоактйвный ~ сітепі си аснупае гі- 

аісаїа 

высокоалюмйнистый ~ сітепі си сопііпці 

таге де ајитіпа 

высокоглинозёмистый ~ у. цемент, высо- 

коалюмйнистый 

высококремнезёмистый ~ сітепі си соп- 

пиг гійісаї їп Исай 

высокомарочный г» сітепі йе са[іќаѓе ѕи- 

регіоагӣ 

высокопрочный ~~~ сітепі де їпаїй ге- 

гізгепій 

гидравлический ~, сітепі Підгаціїс 

гидратйрованный ~ сітепі агата! 

гидрофббньй ~ сітепі һійгоѓоЬ (Ніаго- 

физ) 

гипсовый ^ сітепі си а4аоз де ірѕоѕ 

ГИПСОГЛИНОЗЄМИСТЬЙ апі де ірѕоѕ си аіџ- 

тіпа 

гипсошлаковый ~» сітепі регѕш айс / де 
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глинозёмистый ~ у. цемент, боксйтовый 

глинозёмистый ангидрӣтовый — сітепі 

аїцтіпо5 си айаоѕигі Фе апаги 

~ грубого помбла сітепі пійсіпаї вгочег 

гу граппьё сітепі зсогіасей / рготрі 

двухкомпонёнтный г» сітепі Ыпаг 

о» для асбестоцемёнтных издёлий сі- 
теп репіги еіетепіе йіп агросітепі 

- для заливки сітепі де зопае 

^^ для стройтельных раствбров сітепі 
репіги тогіаге 

дӧменный ~ сітепі де Гигпа! 

жароупӧрный — сітепі геїгасіаг 

желбзисто-пуццолановьшй г» сітепі Рогі- 

Іапа іегори2гоіапіс 

желёзистый — сітепі Гего5 

затаренньй -— сітепі уга їп бас! 

затвердёвший ~ сітепі їпідгії 

известкбво-глйнистый - Пап! Фе уаг я 

ага 

известкӧво-зӧльный ~ Папі си уаг 5і се- 

пи5а 

известкбво-пуццолановый — Папі ри220іа- 

піс си уаг 

известково-шлаёковый — Папі си уаг 5і 

22игй 

кварцевый кремнефтбристый — сітепі си 

сиаг} зі НиогозШса 

кислотоупорный ~ сітепі апіасій / ге- 

тіѕїепі Іа ас 

кладочный ~, сітепі Фе гійдгіе 

клинкерный — сітепі де сіїпспег 


= 


цемент 


лежальньй — сітепі аегаї 
магнезиальный 7» сітепі тарпеліап (охі- 
сіокигй де тарпегіи) 

малоклинкерный ~ сітепі си сопііпиі ге- 
диз де сіїпсрег 
медленносхватывающийся -— сітепі си 
ри12А іпсеаїй 

медленнотвердёющий — сітепі си іпійгіге 
Іепіа 

многокомпонёнтный — сітепі сотриѕ 
мраморный ~ сітепі тагтогаї 
негидратйрованный — сітепі апһійги 
нефелйновый — сітепі пеѓе[іпіс 
низкотермӣчный — сітепі репіги Бага- 
је / агийса! си с&9Чига де Підгаїаге 
гедиза 


низкощелочной ~ сітепі си Балісіїате ге- 
4иза 

огнеупорньй ~ у. цемент, жароупӧрный 
песчанистый ~ сітепі піѕіроѕ 

плавленый ~ у. цемёнт, боксйтовый 
пластифицӣрованный ~ сітепі си аашу 
разийапт 

портландский — сітепі РогИапа 
пуццолановый ~ сітепі РогЙап@ си ·ри2- 
20!апа, сітепі риг20іапіс 
расширяющийся ~ сітепі ехрапѕіу 
расширяющийся водонепроницаемый — 
сітепі ехрапѕіу ітрегтеабії 


расширяющийся напрягающий — сітепі 

ехрапѕіу айтогепзіопабії 

~ с добавками сітепі си айаоѕигі 

~ сверхтбнкого помбла сітепі зирегЯп 

силикатный ~ у. цемент, портландский 

скомковавшийся ~ сітепі авіотегаї 

слежавшийся ~ сітепі рієїгібісаї 

смёшанный ~ сітепі сотриѕ 

смолянбй ~ таѕііс іп газии 

~ Сорёля сітепі боге! (охісіоғигӣ де 
тавпейи)) 

стронциевый — сітепі си топйи 

сульфатно-шлаковый ~~ сітепі си 2вигӣ 

зміГатат 

сульфатостбйкий ~ сітепі гелізїепі 1а ас- 

Нипеа ѕшға Шог 

тампонажный — сітепі де 5опа& 

товарный ~ сітепі сотегсіа! / обізпиїї 


тонкомблотый ~ сітепі віп , 

торфозбльный ~ Нап! ре Баха де сепи 

за де тигра й 

трассовьшй ~ сітепі си таз, Іга5-Сітепі 

туфовый ~ сітепі си їиї 

— Феррари сітепі Ееггагі 

цветной о» сітепі соіогаї 

чистый ~ сітепі риг 

шлаковый г» сітепі де 2вига 
цементатор т. (Іенп) типсИог- сітепіаїог 
цементация Ё. (/ейл) сітепіаге, муесйе си 

сітепі 
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~ грунтов сітепіагеа рати 
заполнйтельная — сітепѓагеа Бигајшиі 
/ атріитигії і 
г» скважин сітепіагеа ѕопаеі 
цемёнт-инжёктор т. ({ейн) іпіестог де сітепі 
цементйровать (2е0ї) а сітепіа, а зіабійта 
си сітепі 


" цементӣрование п. у. цементация 


цемёнтный де сітепі 
цементобетбн т. (Беї) Беюп йе сітепі 
цементовбз т. (/гап5) сатіоп-сізїегай репіги 
сітепі 
бункерный ~ уабоп-ріїпіе репіги сітепі 
саморазгружающийся ~ сатіоп-сіѕіегпӣ 
си аціойеѕсӣгсаге репіги сітепі 
цементомёт т. (Бег, (ейп) арагаї фе їогсге- 
гаг 
цементомешалка Г. (Бе, таз) атехмесатог де 
сітепі 
цементопровбд т. (/гап5) сопіисіа репіги 
їгапзрогіці сітепіціці 
цемент-пушка Ё. (Бер, іейп) тазіпй де юг- 
сгеїаї 
цемёнт-роман т. (т) сітепі- готап 
цемянка Г. (тік) соигі де сагапиаа, сага- 
тіда шастаа 
цена Г. рге|; уаюаге 
~ делёния рейки (єго) уаїоагеа ипеі 
аіуітіцпі а шие 
~ делёния Уровня (105) уа!оагеа цпе! @1- 
мігілипі а піуеІеі 
г. делёния шкалы (таз) уаіоагеа ипей дїі- 
уіглипі а ѕсагіі 
расчётная ~ (ес) рге{ саісиаї 
смётная ~ (ес) рге де еуі 
я стройтельного объекта, прейскурант- 
ная (ес) ргеї сигепі аі обіесіціші де 
сопѕігис[іе 
~ франко-объёкт стройтельства (ес) ргеї 
їгапсо а! обіесіціці де сопягисйе 
~ франко-станция назначения (ес) рге 
Ёгапсо 1а ѕїађа де дезипайе 
~ франко-станция отправлёния (ес) ргеј 
Ғгапсо Іа Майа де ресаге 
цённик т. (ес) сахаїов Фе ргефигі 
ценность Ё. памятника уаїоагеа ипиі топи- 
теп! 
центр т. сепіги 
администратӣвно-общёственный ~ (игб) 
сепіги сіуіс 
акустический ~ (ас) сепіги асизис 
~ вращёния (тес) сепіги е гоайе 
выставочный ~ (нг) сотріех ехрогій- 
опа! Р і 
геодезйческий ~ (єео) сепіги веодежс 
главный планировочньй г» (игр) семга 
ргіпсіраї де зізіетанігаге 
гу гброда (игр) сепіги! огаўшиі 
городской — у. центр гброда 
деловой — (ить) сепіги сотегсіа! 
г. жёсткости · (тес) сепіги де гівідігате 
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центр 
~ жёсткости на изгиб (тес) сепіги де 
гівідйате Іа Їпсоуоїеге 
зрелищньй — (иг) сепіги де авгетепі 
— изгӣба (тес) сепіги де їпсоуоіеге 
< инёрции (тес) сепіги ае іпегіе 
г качания (тес) сепігц ае озсЦане 
композицибнный ~ (агй) сепігц сотро- 
опа] 
ту конденсации (1егто) згаце де сопаеп- 
заге і 
су кривизны (таѓ) сепігиц де сигБигќ 
су кривизны верховбй грани по грёбню 
(сп) сепігиї агсииі Ја согопатепі 
су. кручения стержня (тес) сепіги де (ог- 
5іцпе а Багеї 
су культурно-бытового обслуживания 
(иғЬ) сепіги зосіаї-сиНига! де дезегуге 
культурный ~ (аг). сепіги сийига! 
~ масс (тес) сепіги! тазеог 
гу момёнта (тес) семги ипиї тотепі 
~ научно-технический (агі) сепігцтенпі- 
со-5іпібіс 
гу обслуживания (игб) сепіги е аесег- 
міге » 
осадки (3е01) сепіги! газдгії 
параллёльных сил (тес) сепіги! Ғог- 
еіог рагаве 
~ перспектйвы (иг) сепіги де регзрес- 
пуа 
планирбвочный ~, (шеф) сепіги де зізге- 
тайхаге 
су промышленного райбна (ить) сепігиі 
ипе! гопе іпацѕігіаІе 
райбнный — (игЬ) сепіги гевіопа! 
рекреацибнный — (игр) сепіги гесгеану 
гу симметрйи (та) сепіги е зітеїгів 
гу скоростёй, мгновённый (тес) сепігиї 
Іпѕ(апѓапеи а] уіќехеіог 
специализйрованньй ~ (игр) сепіги ѕре- 
с1аНтае 
торгбвый ~ у. центр, деловбй 
су трудовбго расселёния (игЬ) сепіги де 
герагИтаге а Гог{е! Фе типсё 
турйстский ~, (иг) сепіги Гигізгіс 
гу тяжести (тес) сепіги Фе вгештате, Ба- 
гісепіги 
~ тяжести сечёния (тес) сепіги де 
вгеціате а! 5есфіипії 
гу удара (тес) сепіги де ѕос / де рег- 
сире 
гу ускорёний, мгновённый (тес) сепіги 
іпѕѓапѓапец де ассеегайе 
централизбванный сепаНгат 
центратор т. (/енп, (тес) Ч рожу де сепі- 
гаге 
центрйрование у. центрирбвка 
центрированный сепіга! 
центрӣровать а сепіга 
центрирбвка Г. (зео4) сепігаге 
гу инструмёнта сепігаге а іпѕігитепішиі 
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центрифуга Е. (тік) сепігіғирӣ 
барабанная — сепігіїцяй си татриг 


быстрохбдная ~ сепігіѓицо& си уйег& 


таге 
валкбвая — сепігіїцей си сііпагі 
дисковая — сепігіїцей си ас 
осевая — сепігіїцяй ахіа!& 
подвесная — сепігіїцей ѕиѕрепааѓй 
ремённая — сепігіғивӣ си Бапах 


~ с противотбком сепігіѓирӣ си сопіга- 


сигепі 
фильтрующая ~ сепігіїцей де НИгаге 
чашечная ~ сепігібцяй си сиуй 
центрифугӣрование п. бетбна (рег) сепігіїи- 
ѕагеа Бегопиіші 
центробёжный (тес) сепігіѓир 
центрбвка РГ. (тес) сепігаге 
цеолӣт т. (эе01) хеой 
цёпи Г. рі. эскалатора, тяговые Іапіигі де 
шасрипе ае ѕсйгіі гціапіе 
цепной ае Іапі 
цепочка Ё., дверная (се!) Ідпизог де изд 
цепь Г. Іапі; (спіт) сатепӣ ; (еп) сігоції, 
гегеа 
анкерная — (е/соп) Іапі Фе їпііпдеге / де 
апсога / де зівигапій 
бесконёчная ~ (аз) 1ап{ Гага збігбії 
гибкая — (еїтеі, іеһп) 1апр Нехьи 
грузовая г» (1ейп) Іапі Фе загстё 
грузоподъёмная — (таб, ігап5) Іапі| де 
ѕагсіпа / Фе тасага 
кинематӣческая ~ (тес) Іапр стетанс 
ковшбвая ~ (тав) Іап си сире, Іаптиї 
Чгавеї си сире 
мёрная ~ (зео4, таз) Іапр де тазигат 
/ де агрепіог 
рёльсовая — (сі) сисий е саіе 
рӧликовая — (таѕ) іапі си гое 
черпакбвая — (таз) Іап{ си сире 
церезйт т. (тік) сегехи (тиета! репіти 
ітрегтеафійізагеа сітепішиі р 


церковь Г. (агй) Бізегісй 


цех т. 5есйе, агеіег ; Бгеазій 
арматурный о» (агт) агејег де агтаге 
бетоносмесйтельный — (Бег) зтане де рге- 
рагаге а Бегопиціці 
су горячей прокатки (/тес) аїеег де Іа- 
тіпаге Іа са!а 


< грохочёния (тіг) айеШег е зомаге 
деревообдёлочный — (1т) зесйе де рге- 
шсгаге а Іетпшиі 

доготбвочный —^`({ейп) зесйе де ргевдтіге 
дробйльный — (тіг) агеіег / зеспе де 
сопсазаге 

заготбвочный — (тіг) зесйе репіги ѕеті- 
Ғабгісаѓе 

инструментальный — (/тес) зсшаце 
клепальный — (ейи, ітес) аїеһег де 
пішії 

кузнёчный ~ (/тес) Ғогја, аѓеіег де Гог] 
малярный — (Ёп) уорзігогіе, азеПег. де 
уорѕігогіе 


цех 


металлотермӣческий ~, (ітес) зесйе те- 
хаїотегтіса у 7 
механӣческий — (і тес) мейег тесапіс 
механосбӧрочный ~ (ітес) аїеіег теса- 
піс де топїај , у 
многопролётный ~ (агй) аїейег си та! 
тике ігауее / дезспійегі | й 
монтажный — (ейп) аїейег де топіа| 
е ббжига (т) майе де ргдіїге || 
обогатйтельный — (тіг) зесйе де їппо- 
ЬШаге А 

однопролётный ~ аѓе[іег си о ігауее / си о 
дезспідеге ў Р 
отдёлочный — (Ёп) зесие де йпіѕај 
печной — (тиг) ѕесіа сиріоагеіог 
подсббный ^ (ітес) аїеіег ацхіШаг 
помбльный ~ (тіг) ѕесіе де тогі | 
производственный ~ аїеіег де ргодисйе 
прокатный — (тт) аѓейег де Іатіпаге 
распалубочный ~» (тіг) ѕесіе / меЦег 
де десоїгаге ў Е 
распилбвочный ~ (/тес) зесие де дебі- 
таге і на, 
растворосмесйтельный ~ (тіг) агеіїег де 
тогіаге » Т 
ремӧнтный ~ (/тес) аїеїег де герагації 
сбброчный о» (1ейп) зесйе де топіа) / де 
аѕатЫаге : НМ 
слесарный ~~~ (тес) мейег де 1аса- 
ги5егіе і 

составной ~ (1ейп) зесйе де аѕатЫаге 
столярный ~ (1ейп) аѓеіег де йтріагіе 
сушӣльный о» (т!) иѕсӣгогіе 

трубный — (т!) зесйе Фе {еуі 


фанёрный — (Іт) ѕесіе де р!аса} / де 

Ғшгпіг 

флотацибнный — (т!) майе де Погаге 

формӧвочный ~ (1ейп) аїеіег де шшаге 

г холбдной штампбвки (тес) зесие де 
таїгіҳаге Іа гесе - 

шлифовальный ^^ ({ейп, (тес) аїейег де 

Зегай 

кл т. сісій у | 

рр автоклавной обработки (іг) сле де 

айіосіауігаге ме 

замкнутый ~ (ѓелп) сс іпсрі5 і 

г» запаривания (ті) сс Фе абигіге 

знакоперемённый - (таў, тес) сісіш аї- 

тегпапі в 

знакопостоянный — (таз, тес) сісіы де 

ѕетп сопзіапі і и 

— нагрузки (тес) ас де загсіпі 

м помбла (тіг) сіс де тасіпаге 

г» пропаривания у. цикл запаривания 

рембнтный — (та;) сісій де герагай! 

~~ сигнальной устанбвки (еі) сісіці іпѕѓа- 
1айе! зетпа!еюг Титіпоа5е 

температурный ~ (1егто) сісій де іетре- 

гашига Ы 1 

технологйческий ~ (1ейп) ас їеһпоІоріс 

гу фильтра (а/, ти) сісіи де ИШгаге 
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г щитовбй проходки (сиб, тіп) сісіці 
5ардгії си 5сці 


циклевание п. (іт) гаиге 
циклёвка Ї. у. циклевание У 
циклограмма Г. (ес) асоргата 


суточная ~ сісіовгата 211піса 
увязочная ~ сісіоргатӣ йе соогӣопаге 


циклон т. (»епі) сісіоп (іпзіаїціє репіги 


зерагагеа ргајиіиі іп ваге) А т 
паре йный г (уепі) Баече де сісіоп 
центробёжный — (тіг, уепі) сісіоп сепіті- 
Ғор 


циклы т. рі. поперемённого замораживания 


и оттаивания сісіигі де Їпепеі-Фетрпеї 


цӣкля Ё. (тепп) ріеріепе репіги 7вігіаї Іеп- Й 


сціаїа аш раша агіїбісіаїй 


цилиндр т. сійпаги 


каркасный сётчатый ~~ (тіг) сійпдги ге- 
Исшаг си ѕсһеІеї й й А 
перфорйрованный сётчатый - (тіг) сі- 
іпаги гейсшаг регѓогаї М 
сётчатый ~~~ (тм) сійофги си зиа 
цӣльпебс т. (тім) тоага си Ые 
цинк т. 2іпс а 
листовбй - (еїтеї) їаЫа де гіпс 
цинкование п. горячее (ітес) зАпсаге 1а 
саїд : 
цинковый Яе гіпс й ў 
цинубель т. (1ейп) гіпдеа анцата 
циркуль т. (ср!) сотраѕ ту 
измерйтельный ~ сотраз де тӣзшӣ | 
круговой 7» сотраѕ репіги Фатеше тісі 
пропорциональный -— сотраѕ гедисіог 
размёточный — (ітес) сотраѕ де їгаѕаге 
цӣркуль-делӣтель т. (срі) сотраѕ- йіѕїапјіег 
пружйнньй — іѕіапіег си агс 
циркуляция Г. стешайе 
— воды, естёственная (лі) сігсиіаціе па- 
1щшга]а а ареі . р | 
гу вбздуха, естёственная (уелі) сисшайе 
пашга! а аегиіці і ралі 
интенсйвная ~ (Підг, #151) сігсціаціе іп- 
тепзіуд А у є ум, 
непрерывная — (Ніаг) сисшайе сопіїпи. 
поперечная ~, (ліг) сігсиїаціє їгапѕуег- 
заїй : 
принудительная ~, (Іегто, уепі) сігсц- 
Іаре Рогуаї й к г рй 
тепловая ~ (ісгто) сігсціабіе Тегтіса 
цистерна Г. (ѓіғапѕ) сіѕіегпа И 
прицепная ~ сіѕќегпа-гетогса 
цӧколь т. (еісоп) ѕосіи ў 
~ здания, выступающий 
аіге ргоетіпепі : 
цопф-стиль т. (агл) гор 


ѕосіш е сідй- 
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чалить (ѓейп) а Нха си зсоабе 
чан т. сиуд; саай; гегегуог; Багіп 
мбечный ~ (1151) сада / сиуй / Багіп 
ае зрааге 
промывочный ~ (2151) гезегуог де зра!аге 
фильтрацибнный ~ (21) сиуй / сада де 
Е ёгаге 
чартак т. (агй) сеагіак (оғліѓесіиға Азіеі 
Сепігаіе) 
часовня Ё. (агп) саре!& 
части Г. рі. ріеѕе ; раці; еіетепѓіе 
трубопроводные фасбнные ~ (115) їгоп- 
ѕоапе де сопаисе Ѓаѕопаѓе 
частйца Г. рагісиіа ; рагіїсісй 
взвешенная ~ (ст) рагисш& їп $и5- 
репзіе 
частокбл т. (еісоп) вагі де зірсі; райза- 
ай ; зарјағ 
свайный м» (ео, сп) эгир де ріїобі 
частота Г. (12) Егесуепій ; риїзаре 
- вибрации (тес) Їгесуепіа уіргаўіеі 
г колебаний (тес) Їгесуепіа обсіїаційог 
критйческая — (тес) Їгесуепій сгііісӣ 
г отказов (е/) Ёгесуепја геїигигіїог 
относйтельная ~ (2) Їгесуепій геайуй 
резонансная ~ (таз, тес) Їгесуепій де 
гегопапій 
~ сӧбственных колебаний (тес) ігесуеп- 
{а о5сіїаційог ргоргії 
г» совпадёния (2) Їгесуепій де соіпсі- 
депій 
угловая ~ (тес) Ёгесуепій ипрһішагӣ 
~ ийкла (таз) їгесуепа сісіціші 
частотность Г. (тес) іпдісе де Шгесуеща 
частотный (2) де ѓгесуепій 
частотомёр т. (таз) ѓгесуепітеіги 
часть 8. раме; ѓгасіџпе ; рогйипе; (таз) 
ріеза 
валкбвая опорная (е/соп) арагаї де геахет 
агісшаї 
венчающая ~ (агй, есоп) согопатепі 
ге выборки (сео) ебапйоп 
главная ~ ‘фасада (агй) Шгопизреш 
головная ~ (агл) раме Ёгопѓаі& 
двухполбсная проёзжая ~ геи раме 
сагоза Ша си доча бепті 
закладная ~ (еісоп) раме іпвгораїй (т 
гіййгіе), реза їпсаѕігаїа / іпегораїй (т 
2ійдгіе) 
запасная ~ (таз) ріеѕа Фе гетегуй 
~ здания (сооружёния), назёмная (агй) 
зиргазгистага де сіддїге 


Ра 


здания (сооружёния), подзёмная 
(ағћ) іпігазігисіига де сідаїге 
каткбвая опбрная ~ (еїсоп) арагаї де геа- 
тет си гціоицгі 
качающаяся опбрная ~, (еісоп) арага: де 
геахет репашаг 
комбинйрованная опбрная ~ (еїсоп) арагаї 
де геатет сотріпаї 
консбльная ~ пролётного строёния (агй) 
рагіеа їп сопзо!а а заргазігистигії ипе! еѕ- 
спідегі 
латунная подвижная ~, затвора (с^, #151) 
сатаѕа де а!атйё а уапе! 
лицевая — свбда (еїсоп) рагатепіші Боції 
г» моста, проёзжая (рой) рамеа сагоза- 
Ба а родціці 
надзёмная ~ рогіїцпеа 4е деазирга Іеге- 
пиїці, рагіеа ѕиргаїегапё 
неподвйжная опбрная ~ (есоп) арагаї 
де геатет ёх 
непрерывная проёзжая ~ (4гит) раме 
сагозабіїд сопйпи& 
несущая ~ крыши (е/соп) ѕаграпій 
нижняя ~ стбйки (е/соп) (ара топіап- 
тиці 
нижняя ~ стропйльной ногй (е[соп) рі- 
сіогиї! саргіогиїці 
однокаткбвая опбрная ~, (еїсоп) арагаї 
де геахет си ип сійпдги 
однополбсная проёзжая ~ (кит) раме 
сагоза ИА си о ѕіпвигй Бапай 
опбрная ~ (еісоп) арагаї де геахет 
опбрная ~ (грузоподъёмного крана) 
(таз) зазш, садги (а! тасагаїеі) 
переливная ~ плотйны (сл) рагіса 4е- 
уегзапій а Багаіціші 
перехддная — трубопровбда (41, іпзі) рог- 
Пипеа е гасогӣаге а ипеі сопаисие 
поворбтная — (таз) раме їцгпапій 
подвесная опорная ~ (еїсоп) арагаї йе 
геахет зизрепдат 
подвижная опорная ~ (еїсоп) арагаї де 
геатет тобі! 
подвбдная ^ (здания гидрозлектриче- 
ской станции) (с^) рамеа зифасуан- 
‚са (а Чайти ипе Һійғосетіғаіе) 
понурная ~ (сі) Рип егапзаї (ргеуйгиї 
си тазсй) іп Рафа Багаіціші 
проёзжая ~ (агит) раме сагозаБИй; 
(рой) забеги! родиіці 
~ пробкта (срі) ріеѕа де ргоіесі 
~ проёкта, архитектурная (срі) ргоіесі 
де агрікестига 
гу проёкта, конструктйвная (срі) ргоіесі 
ае гелі5іепій 
г» проёкта, санитарно-техническая (ср!) 
ргоієсі де іпзіаїації ќеһпісо-ѕапіїаге 
г» проёкта, стройтельная (срі) ргоіесі де 
ограпіғаге а Гасгагіїог 
~ проёкта, стройтельно-технологӣческая 
(ср) ргоіесї йе їеһпоіоріе а соп 
ѕігис{ Шог 


часть 


- проёкта, технологическая (срі) ргоїесі 
теппоіовіс 
> проёкта, электротехнӣческая  (срі) 
ргоіесі де іпзіаїації еіесігісе 
разводная ~ моста (роа) дезспідегеа 
Базси!а а роди! 
сёкторная опбрная ~ (еїсоп) арагаї де 
геахет си 5есіог 
скользящая опорная ~ (еісоп) арагаї де 
геагет ашпес ог 
стержневая ~, потбка (Нідг) рагіеа сепі- 
гаїд а сигепішш 
- типовбго проёкта, изменяемая (срі) 
рагіеа уагіаЫіїй а ргоіесіиіці" пір 
- типовбго проекта, неизменяемая (срі) 
рагіеа іпуагіабіїдй а ргоіесіиіці - Пр 
- Улицы, проёзжая (агит, иг) рамеа 
сагоза ИА а зта2и 
центральная г» города сепігиі огабиіці 
шаровая опбрная ~ (еїсоп) арагаї де 
геатет ѕЃегіс 
шкафная ~ (сп) піза раци Бизсае 
(1а о есига), піза рогії де есита 
чаша Г. сира 
~ бегунбв (тт) сира соіегвапеціці 
тогії си їйуйІцрі / тогіі сһіШепе 
гоог аїегрдіоате 
бортоформующая ~ (Іепп) тапбоп де 
богаигаге 
вращающаяся ~ (Іенп) сира гоіайуй 
залйвочная ~ (/ейп) ріїпіе де їигпаге 
клозётная — (115) уаз Фе сіобеї 
напбльная кләзётная ~ (1151) уаз репіги 
сіозеї де рагдозеа!а 
м питателя (пиг) сира де айтепіаге 
чек т. (сії) рагсеїд де ігіваге 
чека Г. (ітес) дізрогіїїу е їпсһійеге те- 
сапіс& ; (еітеї) со ѕріпїесаї ; сер; ѕріп ; 
зівигапій 
чеканить (ітес) а 5іетиї 
чеканка Г. (тес) 5їегаціге, сігејаге ; 5кат- 
раге, ітргітаге ; дай де зїетиїії 
человёко-день т. (ес) ога-2і 
человёко-час т. (ес) от-огӣ 
чёлюсть Г. (таў) Ѓаісӣ 
червотбчина Її. (Іт) саме, ваига Фе 1пѕесїе 
їп ети 
чердак т. (ай) рой (де саѕё), сегдас (аг- 
Айесіига Вотате) 
чердачньй де род, де тапѕагаа 
чёреп т. (ті) сіоб; ргодиз сегатіс 
черепйна 8 (тіг) {81а 
битая — сіоб де [21а 
г «бобрбвый хвост» 21-50124 ,соайй де 
Бег” 
волнистая ~ {21а опдаціаїй 
глиняная ~ Иа сегатісӣ 
голландская ~ НЙ оЙапде2а 
гончарная ~ у. черепйца, глиняная 
желббчатая ~ оіап 
известкбво-песчаная г» (21а зШсо-са]са- 
гоаза 
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концевая ~ ИА тагріпа!а 
конькбвая ~ Иа де соата 
крбвельная ^^ {1018 де іпуеійоаге 
лёнточная ^^ ИА ‘таза 
марсёльская 7» НА де МагѕШа 
пазовая г» ИЯ си ГаЦигі 
плбская ~ И& ріапа 

ребристая — ИА. пегуигаїй 
рӣмская ~ {1518 готапа 

рядовйя — Иа обізпиїїа 
5-образная — Иа їп Тогшй де 5 
стеклянная ~ н&ё де зис!а 

г с шипом 61а си сгобеїй 
угловая ~ На!а де сор · согтег 
фальцбзая ~ у. черепйца, пазовая 
цемёнтная ~ {1014 діп сітепі 
шпунтовая — Иа Гацииа 
штампбванная ~ ИА ргеѕаїй 


черепйчньй аш {21а 
черепбк т. (т) сіоб ; ргойиѕ сегатіс 


бисквйтньй г» ргойиѕ сегатіс Бізсції 
окрашенный ~ ргойиѕ сегатіс соогат 
пбристьй ^^ ргойиѕ сегатіс рогоз 
спёкшийся г» ргойцѕ сегатіс уікгібісаї 
утйльно-обожжённый ~ у. черепбк, биск- 
вйтный 


чернораббчий т. заїапог, ппипсігог песаН сай 
черпак т. ((ейп) сира, сдц5; Бепа ; іпецга 


г экскаватора (таз) Бепа е ехсауатог 


черпалка {., штукатурная (/енп) сапсіос де 


тепсийог 


чёрпание п. (ѓегаѕ) ехсауаге; (йтес) дга- 


ваге 


чёрпать (йтес) а гава ; (Іегаз) а ехсауа 
черпачный (таз) си сире 
черта Г. їгаѕабига, рагісшагіаќе' Ише 


городская ~ (ит) сепіига огаѕшиі 


чертёж т. (срі) деѕеп ; ріап 


архитектурный ^ Яеѕеп агНіїестига! 
~ вертикальной планировки. (игр) ріап 
де ѕіѕіетаіізаге ре уегіісаіа 
габарйтньй ~ йеѕеп де вабагії 
деталирбвочный 7» 4езеп де дааа 
исполнительный - Чезел / ріап йе ехеси- 
пе 
компонбвочный ~ ріапѕа де апзатрій 
конструктйвный ^ 4езеп соп5ігисіїу 
кӧнтурный ~» деѕеп де сопиг 
монтажный ~ (йп) деѕеп де топа] 
обмёрный ~ Чезеп 4е шйзигоаге, ге- 
1еуем 
оперативный - (Ёп) зсПЦА орегайуд 
раббчий — (ср) деѕеп Пе ехесиііе / де 
Ішсги 
разбӣвочный г» (Гепп) ѕсһіа / 4езеп де 
атріазатепі 
сбброчный ~ у. чертёж, монтажный 
стройтельный ~ @езеп де сопзігисрі 
типовой ~, дезеп-йр 
топографӣческий ~ (3е04) деѕеп іоро- 
вгаїїс 
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чертёж 
трассирбвочный ^ (1ейп) деѕеп де їга- 
ѕаге | 
чертежй т. рі. дезепе 
гу металлических конструкций (стей, 
1ейп) дезепе репіги сопугис и! теѓа[ісе 
лу металлических конструкций, детали- 
рбвочные (стеї, (ейп) дезепе е 4е- 
тайи репіги сопѕігисіі шеа|се 
черчёние п. дезеп Шаг й 
автоматизйрованноє ~ дезеп аніотанаї 
гу от рукй дезеп тапџа! 
технйческое — йеѕеп Кенпіс є 
четверйк т. (агл) сегуегік (зігисішгй раї- 
гаї й) 
четвёрки рі. (еїсоп) распе! сопзцйиії іп раїги 
хабе Яе шуешюаге 
четвертйна Ё. (Іт) ѕѓегі де Бизіеап 
четвёртка Г. (тік) сёгатіаа де ип зе 
чётверть Г. Гаї; 5Їегі 
окбнная - (есоп) Гаї, де ҒЃегеаѕігӣ 
четырёхкантный (т) есагізаї 
чехол т. 1еасй; ша; Пиза; їпуеШшоаге ; 
шапка ргогесгоаге ; тапѕоп ; арагатоаге 
защитный = (еї) їпуеііѕ де рготесіє 
теплоизоляцибнный ~ ({егто) зігаї тег- 
тоігоїатог 
чешуйка Г. 5017, 
чешуйчатый 501205 
численность Г. питёг 
лу населения, проёктная (срі) питаг де 
Іосийогі ргоіесіаї 
гу раббтников, плановая 
р!ап! сай де Ішсгйкогі 
лу раббтников, спйсочная (ес) питаг 
ѕсгірііс де Іисгахогі 
лу раббтников, среднеспйсочная (ес) пи- 
таг тега ѕсгірііс Фе Іисгёхогі 
числб п. питӣг ; іпаісе ; даа 
лу вязкости (лійғ) іпаісе йе уїзсогігате 
лу наблюдёний (срі) питдг де ођѕегуа{іі 
ду пластичности (т) ш@се е ріазіі- 
спате 
размёрное ~ (/2) пштӣг дітепзіопаї 
~ Рейнольдса (ній) питаги! ші Веу- 
10145 
г степенёй своббды 
вгайе де ШБегтаге 
— твёрдости (ти) іпадісе де дигітате 
лу Фріда (№4) патаги! ші Егоиае 
чистка Г. сиг аге; ригійсаге; еригаге 
г дна (а, Шаг) сигатеа Ғипашиї 
лу дымохбдов (1егто) сигёагеа сапае- 
Іог де ат 
г канализацибнной сёти (01) сигё{агеа 
ге{е!е! де сапайтаге 
чистота Ё. рогіїаїе ; пеїегіте 
м поверхности (тес) пеѓіетітеа ѕиргаѓе- 
{еї 
лу цвёта (Пи) ригйаеа сшоги 
читальня Ё. (ай) за! де Іестига 


питаг 


(ес) 


(тес) питаг де 


членёние п. фасада (агл) їтрӣгігеа Ка- 
{аде 


членёния п. рі. діуігіцпі 


архитектурные ~ (агл) дімігдіцпі агһ- 
тестагае 
пространственные о» (ағл) Аеции 5ра- 
пае 
чокырлан т. (агл) сіосігіап (агйИесига 
Коташе!) 


чувствительность Г. зепзИнае 
лу грунта (5е01) зепзібійатеа тегепиїці 
г к концентрации напряжёний (тес) 

зепзібійате Іа сопсепігагеа (еп5іцпіог 
— к сушке (тіг) зепябИиаме Іа изсаге 
— приббра (срі) зепзібійтатеа 415ро21- 
чуміці 

световая ^ (Па) з5епзїбійаге Іа Іитіпӣ 

чугун т. (тіг) Гома 
бёлый ~ Гоп! аїба 
высокопрбчный — Їопій де шайа гет15- 
тепа 
жаростбйкий — Гоп! геїгасіага 
кӧвкий — Їопій шаеабИа / ҒогјаЫа 
легйрованньй — Ёопій аһа‹а 
литёйный ~, Ѓопій де іцгидіогіе 
модифицӣрованный — Гопій шой сапа 
нержавёюший 7» Ёопій іпохідабіїй 
сёрый — Їопій сепиѕіе 

чулан т. (агп) сйтага, дебага 

чурбан т. (іт, пи") биїис, Бизівап 

чучки рі. (агп) сійсікі (тоїу аесогайу де 
топюп Шт Кепаҳегеа сенй т ]огта ае 
5{ега, сопигі) 


шабер т. (тес) гагаИог ; забаг 
шаблон т. (срі, (ейп, ітес) забіоп 
гу для зарубки шпал (сі) праг репіги 5а- 
Ботаг ігауег5е 
у для измербния изнбса забіоп репіти 
З шазигагеа цаигії 
кабельный ~ Ѓогтаӣ йе сабіа) 
конькбвый ~~ за оп де соата 
модёльный ^ за оп де тойе] 
постоянный — 5абіоп Их 
путевой — (сі) (раг де сае 
раздвижной ~ за оп гевіабії 
размёточный — забіоп де {газа} - 
угловой ~ за оп шпебіціаг соЦаг де 
ппепійгі 
фасонный ~, ба оп рго Ша! 
чертёжный ~ за оп е Чезеп 
штукатурньй ~ 5абіоп де тепсий 
шаблонӣровгние п. (/епп, (тес) Гогтаге си 
за опо, 5абіопаге 
шаблонный де за Шоп 
шабрёние п. (ітес) гатлиге ; забагиге 
шабрить (/тес) а гатли ; а 5абагиї 


аг т. раз; іпіегуаї, дїзганіа 

— винта (74$) раз а! зигаби 1 

— винтовбй арматуры в железобетбнном 

элемёнте (агт) раз а! агтёиги їп еісе 

Іа ип еіетепі де беїоп агтаї 

волны (тес) раз а! ипае! 

вращения (тес) раз а] готайе! 

гвоздевого заббя (е/соп) дїзіапій діпіге 

сше 

~ заклёпок (сте!) раз а! піїигіїог, дїзіап- 
{а ше пігигі 

~ зубців (ағ) раз а! деписш!е!ог 

изменяемый ~ раз уагіабії / гез1а 


( 


1 


4 


~ колбнн (агй) іпегсоїопатепі, дізгапіа 
апиге 5ШЙрі 

омпозицибнный ~ (агй) раз сопрогійо- 

а! 

онструктӣвный — (агп) діѕѓап{а сопѕігис- 

ха 

~ контрафорсов (сл, еісоп) 4із'апіа діп- 
(ге ахеїе сопігаїогіигіїог 

~ координатной сбтки (срі, вео4) раз а! 
ге|сісі де соогдопате 

бдульньй координацибнный ~ (агл) раз 

е соог4опаге тоди!ага 

~ нербвностей (/іп) раз а! азрегий юг 

~ обмбтки (е) раз а! шГазигаги 

севой ~ раз ахіаї 

гременньй ~ у. шаг, изменяемый 

ланирбвочный - (иг) раз фе дїзігіршщіе 

і ріап 

. пластйны цёпи (таз) раз-а! ріёсПог / 
а! есИзе!ог ипиі Іапі 

остоянный ~ раз сопзіапі 

„ потока (1ейп) раз а! Пихиіші 

. прерывистого сварного шва (стей, ѕиа) 
Чата сиздішгіїог е задига аїзсопії- 
пий 

‚ резьбы (таз) раз а! Шешии 

чтмйческий м» (ағА) ииегуа! гігтіс 
скрутки кабеля (сітеі) раз де гӣѕисі- 
ге а са ии 
стяжных колец (/епп) рази! / Чаща 
сопеге!ог де 5(гіпроге 

мовбй ^ раз илрћішаг 
шва (еісоп) раз а! сизайиги / а! гози а 
шпбнок (таҳ) іѕ‹ап{а іліге репе 


поющий ра$Иог 

умер т. (та$) редотеїги, родотеїги, 

'отеїги 

рманньй — редотеїги ромайу 

За Ё. (ейтеь іпѕі, тає) заїба; гопдеій; 
а 

керная ~ $а1а / ріасй де апсогај 
лтовая ~ зафа де Биїоп 

йлочная — гопаеід / ше! де різій 
Грбвера бага Стомег / вазйса / де 
звигата 

бссельная == (4, іеғгто) діаїгаєтід де 
праге 

кладная анкерная ~ зафа іпсогрогаїй 
апсога] 
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замкӧвая ~ 5аїба ае ѕіғигап{ӣ, ше! де й- 
хаге 
защитная ~ 5аїба Фе ргоесие 
зубчатая ~ зафа дицаа 
изолирующая ~ (е!) заа ігоіапіа 
квадратная ~ ѕаіра / гопде!а рӣїга:а 
. клеестальная ~ ѕаіра рії ргіп ѕіміегізаге 
клиновйдная ~ зафа-рапа 
корбнчатая ~ аа сгепеіата 
косая — гопдаеій си Їага де аѕетаге обіїсі 
опбрная ~ 5аїба де ргезіцпе / де геатет 
гу пёчи (1егто) шей! сиріогиіці 
плбская ~ гопде!а / ѕаіра обізпиїса / ріаїй 
~ под головку заклёпки гопде!& репіги 
аѕехаге зиб сар Фе пи 
подпорная = (сп) діаїгаєта 
прокладочная - под гайку болта гопадеій / 
заїа ае Биїоп 
пружӣнная ~ 5аїба си агс / е!азиса / Сго- 
мег 
пружйнная болтовая ~ зафа еЈаѕіісӣ де 
Бишоп 
пружйнная конйческая ` ~ 5аїба еіазііса 
сопісӣ 
разрезная ~ 5аїба еЈаѕііса / де ѕівигапіӣ 
распӧрная ~ 5аїба / аіѕс е @чапцаге 
стбпорная ~ ѕаіра де Біосаге / е азівига- 
ге / де зідигапій 
~ сухбго газгольдера, герметйчная (ілі) 
заїбд де еїапѕаге а гехегуогии! де рат, 
уплотнительная — ѕаіра де еѓапѕаге 
чёрная ~ зафа Бима 
чистая ~ зафа бпіѕаіа 
шарнӣрная ~ гопде!а де агисшайе 
шайк т. для раствбра (еп) вдіеаій де ті- 
па репіги тогіаг 
шамозйт т. (сеоѓ) спатозії 
шамбт т. (т) затоїдй 
шамбтный Пе ѕатоїӣ 
шандбр т. (сп) Баѓагаои 
шапка Г. (еісоп) сареїй ; с&сішА 
шарнӣр т. (екон) агисшайе ; Байата 
балансйрный — агіісша{[іе оѕсПапій 
болтовбй — агіісиа{іе си Ьшоп 
~ в замкё агисшШайе Іа спеїа Боції 
~ в ключе (арки) агисшайе а сНей (ро/- 
іі агсшш) 
~ в пятё агиси!айе Іа пазеге (а Боції) 
гу врезной (етеї) Баїата Їпегораїй 
дверной — (ейтеї) Баїата йе цей 
замковый ~ у. шарнир в замкё 
идеальный ~ (тес) агіїсціаціє ідеаїй / 
регіесій 
листовой — агіїсшаціе іп 1 
маятниковый 7» агисшайе репішагӣ 
неподвижный г» (е/соп, тес) агисшане 
Иха 
оконный ~ (е/теі) Баіата е Гегеабігд 
опорный ~ агисшајіе йе гегетаге 
откилнбй — агисшайе габагабіїд 
пластйческий — (тес) агиси!айе ріазгісй 
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шарнир 
ПЛИТНЬЙ — агисшайе їа ріасй 
плбский ~ агіїсціане ріап& 
пблный — агисшайе сотріеїй 
пролётный ~ агисш!аНе а ігауееіог 
пространственный — (е/соп, тес) агіїси- 
1айе зрана!& 
пружинный ~ агісшаўе си агс 
пятникбвый — агіісшафе Іа паѕќеге 
расширйтельный о» агисшайе де айага- 
Ие 
температурный ~ У шарнӣр, расширӣ- 
тельный 
фиктивньй — (тес) агисшайе Яснуй 
цилиндрический — (еісоп, тес) агисша- 
пе сійпагісй 1 
шаровой ~ (еісоп, тес) агисшайе си пи- 
са / Ѕѓегіса 

шарнйрный агИсш а 

шаровйдный [его а], 5Їегіс, віобціаг, їп 
Тогий ае ѕѓегӣ / БИА 

шаровбй ѕѓегоійаі, ѕѓегіс ; віоБшаг , си Бе 

шарӧшка Г. (тес) гетй 

шары т. рі., мёлющие (таб) БШе Фе сопсаза- 
ге / де тагипиге 

шассӣ п. машйны (таў) аз! табіпії 

шатёр т. согі, сойба, ѕаїгӣ, (ағ) асорегіѕ 
рігатідаї 

шатрбвый (агй) їп Ёогта Фе согі, рігатида! 
(асорегіз) 

шахматный їп еѕісһіег, їп табій де зай, їп 21- 
ргав; (1егто) їп ѕісапа 

шахта Ї. (сл; ілѕі, тіп) пита; рці; (ѓегто) 
сиуй де сиріог 
вентиляцибнная -— (тіп) ри де аега), 
(іп5і) сапа! / сётіп Фе аегіѕіге 
водоотливная ~ (сп) риф де еуасиаге 
воздухозаббрная ~ (уелі) вһепӣ йе а|- 
тепіаге си аег ргоазра 
входная ~ (сл) риф де ассеѕ 
вытяжная ~, (уелі) риф ае азриайе 
дренажная ~ (сп) риф е агепај 
~ затвбра (сй) рип! ѕѓауіеі 
кабельная ~ (еі, ѓеІе) сие / сашегй де 
депуане 
контрбльная смотровая — (сп) риф Фе у1- 
таге 
напбрная — (сп) риф де ргезшие 
гу лифта (агћ) риф де аѕсепѕог 
~ подъёмника у. шахта лифта 
раббчая ~, (прохбдка туннбля) (сѕир, 
тіп) ри де ехесийе (іа 5йрагеа іипеіигі- 
ог) 
световая — (агй) ри} Фе Иапипаге 
гу сообщения (сі) руі Фе ассеѕ 
турбинная ~ (сп) риї Фе пиБшй 
тения я» (сп) сатегӣ-ри{ де есһі- 
ірги 


шашка Г. (тіг) рауеа / сајир Фе рагдовеаій ; 


(4гит) рахеа, сајир Фе рама) (/ехр) реіа- 
гій 


о» для торцбвой мостовой («гит, рауеа 
репіги рауаје де 1ети 
каменная ~ (агит) рахеа / сајир йе ріаїгй 
мозаиковая — (агит) рауеа репіги рама) 
тогаїс 
торцбвая ~ (агит, тіғ) рауеа гота! 
швабрбвка Г (1ейп) сигауагеа соўшіш 
швёллер т. (тіг) рго О, це О 
клёпанный — ргобії 0 пітції 
отбортбванньй ~ ргой! 0 Богайгаї 
продбльньй ~ (е/соп) Іопіегоп 
сварнӧй ~ ргой! 0 Ѓогтаї рип зидаге 
швы т. рі. (еісоп) гозїигі (у. Я шов) 
г вразбёжку гозішгі аїегпаѓе 
~ в шахматном порӯдке гозіигі їп зай 
шеврӧнный їп ипеһі, їп „У” 
шед т. (е/ісоп) $е4, асорегі$ їп зей 
коноидальный — ѕей сопоіда! 
гу с криволинёйным скатом ѕей си рапій 
сигбійпіе 
^ с плбским скатом ѕей си рапій р!апё 
шейка Г. Гиз, рї 
~ изолятора (е1, ѓеіе) еї де іғоіаѓог 
~ капитёли (атл) ви іе сарігеіи 
гу колонны (агі) ѕесиипеа гедизй а 58гі- 
риїші, рогИипеа йе 51р де Пеаѕирга 
сай де гиіаге, ейш соіоапет 
гу рёльса (сў) іпітд а 5іпеї 
шелёвка Ё. (е/сот, Іт) 1атЫгіц, саріизеаїй 
Яесогайуд 
шеллак т. (спіт, пи") ѕејас 
шелушёние п. (іп) сојіге, ехГоНеге 
~ краски сојіге ехѓоііеге а уорѕеІе1 
м покрытия (агит) ехГоНегеа їтЫг&с&- 
тіпќет 
шелыга Г. (еісоп) ехігайоѕ ` сһее ае агс 
де Бона 
~ арки сһеіе е агс 
восходящая ~ сһеіе де Бод азсепдепій 
^^ выработки (сѕиЬ) ехігайоѕ а! Боци 
ехсауаїе 
горизонтальная — сһее де Бойй огігоп- 
ай 
нисходящая ~ сһеіе де Бой собогіїоаге 
гу свбда сһеіе де Боіїй, уїгбиі Боції 


шероховатость {. азрегиае, гирогігате 


~ дороги (агит) гавохиме а агатайи 

~ покрытия (4гит) гавогнайеа пибгёсй- 
шине! 

— русла (Нідг) гавозиамеа а1Ые1 


шероховётый гироѕ, си азреги&й 
шерсть #. (т) Пий 


древёсная о» Ппй / гитериз де Іетп, 
таїаз іпаиѕігіа] 

минеральная мм» 1їпй / уаїй тіпегаїд 
стеклянная ~ Ипё / уаїй ае знай 


шерхёбель т. (1ейп) гіпдеа-сіорійог, ра!ега 


е срігийог 


шершавость Ї. у. шероховатость 
шест т. ргайла ; гиз ; Багӣ ; Беідіе ; фоагай 


чагрй 
гидрометрӣческий гу (Шаг) Поѓог Һаго- 
теїгіс Іезгат (гр Базіоп) 


ст 
~ для промёра глубин (Під) ргӣјіпа де 
ѕопаај : 
землемёрный ~ (2ео4) јаіоп 
стерня Г. (таў) ріпіоп, гоаїд Чицата 
фмонтаж т. (ітес) $еЁ де топај 
- оборудования (тес) топіог- $еЁ аі 
иШајшиі 
"я Г. (агп) База де сироіа 
\бер т. (173, (егто, уепі) уапа; сарай, 
геріѕїги, забег 
вентиляцибнный ~ (уепі) геріѕіги де уеп- 
Шаце 
~ для регулирования (1егто) гебізіги де 
ига] 
~ дымовбй трубы (1егто) гезлутгиа де со5 
золовбй ~ (ѓеғто) іпсһігӣіог / змБег е 
сепиза 
отсёчный ~ (екто) забег де іпсһійеге 
Ана Г. (таў) рпеи, апуе юра; (еї) Бага 
бескамерная - (таз) рпеш Гага сатегӣ 
заземляющая ~ (сі) бага репіги Іеваге Ја 
рам 
пневматическая ^ (74а) рпей, Бапаа| 
рпейтагіс 
электрическая ^ (сі) сопдисіог еїесігіс 
инодержатель т. (есте!) ѕирогї де Бага 
инопровбд т. (сі) сопайстог-Ббага 
кбмплексньй ~ сопдис(ог-БагА сотріех 
магистральный ~ сопдаистог-Багай таріѕ- 
га! 
осветйтельньй ~ сопдисіог-Багай йе іш- 
тіпа! 
распределйтельньшй — сопӣисхог-рагӣ де 
аіѕігіБщіе 
троллёйный — сопдисіог-Бага Пе сопіасі 
‘йны Г. рі. сборные (е/) Баге ргебабгісате 
ип т. (сісоп) сер, йпс 
~ в ласточкин хвбст сер т соайё йе 
гіпдипісй 
вставной ~ сер Гаї5 
глухбй ~ сер їпѓипдах 
двойнбй прорезнбй ~ сер си сге5(йшигй 
ачый 
одинарный прорезнбй ~ сер си сгеѕій- 
(ига 5ітрій 
плбский о» сер гері 
потайнбй ~ сер таѕсаї / іпесаї 
сквозной ~ сер 5ігарип5 
сквозной ~ в вйде ласточкина хвоста 
(сісоп) сер рӣігипѕ їй Ғогтй де соааа 
де гидитса 
~ упбрки (агит) тазеа; сіос; шитйёг 
усовбй — сер си сіос 
~ черепицы (иг) ріаїепи! {ірІеі 
ширина Її. 1&йте, Іагріте 
г» балластного слбя (сі) Ідіте а ѕіга- 
тагіїог де Баїіазі 
~ в свёту (еїсоп, тіп) Іцтіпа, Ід те 
де Гатіпа 
— голівки рёльса (с/) ЛАйше а сшрегсй / 
а согоапеї 5іпеї 
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~ земляного полотна (/ега5) 1а]итеа 1е- 
газатепіціці 

~ збны видимости (4гит) 1Айтеа топе! 

де уїгібійате я 

колей (сі) есагіатепі а! сай 

конструкции (агп) 1айтеа сопугисйет 

г- контрфорса по основанию  (еісоп) 
1айше Іа Баха сопігаѓогішиі 

г кбрпуса (агп) 1Айтеа сідігії 

~ междупутья (сі) 1Айте а ѕра{ішічі діп- 


1 


і 


1те Пий 

— моста, полезная (род) Ідіте шій а 
ройшиі 

— основания дамбы (сп) Ідітеа Бахеі 
ипиї дів | 


— основания насыпи (ѓеғаѕ) Ідіте Ја 
Баха ипеі штріиќигі 
— плиты, рабочая (еїсоп) 1&іте геаіа 
а ріёсПог 
~~ полосы движёния, расчётная (4гит) 
1айте де саїсиі а цпеї беп2і е сігси- 
1айе 
— проёзда (4гит) 1ё{іте Іа \тесеге 
~ проёзжей части (4гит) ЛАйте а раки 
сагозабіїе 
пробма (еїсоп, таз) 1ЛАйтеа роіи 
прбступи (еїсоп) 1Айте а Ігеріеі 
прохбда у. ширина проёзжей части 
путй (4гит) 1Айте а сай 
раскрытия трёщины (еїсоп, таз) тд- 
гіте а аеѕсһідегіі Изиги 
г- рёльсовой колей у. ширина колей 
"> ступёни у. ширина прбступи 
ширйнка Ё. (агп) оспца 
нійрма Г. рагауап ; есгап 
широкоизлучатель т. (е!) герагихог 1агх де 
іштіпа 
ширококолейньй (сі) си есагіатепі Јаго 
шит-асфальт т. (тік) тогіаг Біїитіпоб 
шифер т. (тік) агдегіе, $151 Че агдегіе 
асбёстовый ~ егегпії 
крӧвельный ~ агдегіе репіги Їпуеійогі 
мӧлотый ~ рига де агделіе 
шӣферный де агдегіе, асорегії си агаеме 
шӣхта {. керамӣческая (тік) сотро’ие 
сегаписа у 
шихтбвка Г. (тіг) Фогагеа заг]е! / їпсӣгса- 
хигії де сиріог 
шкала Г. (тйз) зсага, зса!А; вгадаціє, ді- 
уідійпе ; сайгап 
~ высбт 5сага іпаЦітіїог 
лу глубйн ѕсага адіпсітіїог 
~ интенсйвности землетрясёния (5е01) 
зсага іпіепѕіга{Шог ѕеіѕтісе 
масштабная ~ (срі) Ғасіог Фе зсага 
стратиграфӣческая ~ (2е0[) зсага ѕіга- 
Исгайса 
— твёрдости (тес) зсага де дигиэме 
г цветбв (12) вгадайа / ѕсага сшогіїог 
шкант т. (еісоп) сер #а15 


Е. 






































ШКАФ 444 


шкаф т. ашар 
ввӧдно-распределӣтельный "и (еї) сийе 
Че іпігаге-йіѕігірціе 
встрбенньй г» (агп, еісоп) шар їп21аіг 
вытяжной ^ (уепі) пі$4 де уепШайе, 
рпоїй 
газовый пбкарский ~, (/егто) сиріог си 
вазе 
защитный 7» (еі) ашар Фе ргоесйе 
кабельный г» (е/) ашар Фе са шим 
распределйтельньй ~» (е/) сине Фе 4ізігі- 
Ьшіє / Че дегіхане 
лу связи, вводный (ее) ашар де іпігаге 
а |егациИог 
— шлюза (сі) пі5д а 5гаміїеї 
шкаф-перегорбдка т. (е!соп) Чшар-регее 
дезрагіїог 
шкив т. канатоведущий (таз) гоаїй де 
апігепаге / сопацсёоаге а са ии 
шлагбаум т. (сі) Бачега 
шлак т. (тім) 2рига 
бёлый ~ тега аба 
вспёненный ~ 26игӣ ѕропріоаѕӣ / ехрап- 
ага 
‚вспученный ~, у. шлак, вспененньй 
вулканйческий ~» ѕсогіе / гвига ушса- 
піса 
гранулӣрованный — 2вига ргапшаїӣ 
густой -— 2вига депѕа 
доменный ~ 2вига де Рагпа1 
каменноўгольный ~ 2вига де Виа 
кйслый ~ 25ига асіда 
котёльный ~ 2вигй де сагап / де Кигпа! 


медленноохлаждаемый ~ 250га гасиа 
Тепі 

бгненно-жйдкий ~ 2рига Іоріїй шсапаез- 
сепій 


основной - рига Баліса 
распавшийся ~ 26игӣ пеаріотегаій 
стойкий — тега хаба 
тбпливный ~, У. шлак, котёльный 
фбсфорный ~, 2рига Ёоѕѓогісӣ 
шлакобетбн т. (тіг) Беїоп си / е тега 
шлакоблок т. (ти) Ыос Яе сітепі си 
рига 
шлакопортландцемёнт т. (и) сітепі Рогі- 
Іапа` си 780г&, сітепі вего-Рогіїапі 
шлакосиликатобетон т. (т) Беюоп де 
зійсаї си 2рига 
шлакоустбйчивость Ё. гезіѕіепій Іа асйипеа 
авагіїог 
шлакоцемёнт т. (тіг) сітепі де, 2вига 
шлам т. тї; бідготаза ; пдтої; погої; 
зіат ; Багрогіпа ; раза 
белйтовьшй г» (Іепп) 5іат Бейис 
буровбй о» (Іейп) пАто! де Гога], 5еді- 
тепі пдтоїіоз діп Гога] 
глӣнисто-меловбй. ~ (тім) раза де агві- 
1а 51 сгега 
глӣняный о» (т!) раѕїй де агвііа 
жидкий ос» (ейп) погої Иша / Ёп 


є 





известковый ~» (пиг) раза де уаг 
котловый — (1егто) пато| де сагап 
меловой ~ (тії) разёа де сгеа 
нефелйновый - у. шлам, белйтовый 
цемёнтный ~ (т!) Іаріе де сітепі 
шламбассёйн т. (тіг) Багіп де $ат / де 
разій / Фе Багбогіпа 
шламнасбс т. (1ейп) ротраӣ де погої 
шламовйлный погоіоѕ, си абресі де Зат 
шламонакопйтель т. (а!) вгоара репіги де- 
рогіїагеа гегідиигіїог йіп арее игаїе іпди- 
ѕіпа1іе 
шламопровбд т. (тес, ѓейп) сопдисій реп- 
и Яат 
шламоудалёние п. еїйпіпаге / еуасиаге а 
зіатиїиі ; (ѓегто) їпдердгіаге а 2рмгії. 
шлампитатель т. (/епп) аштептатог де раѕіа 
ковшбвый ~ айтепіатог Фе разій си сира 
шланг т. Ёигіип 
армйрованный — (таз) Гигип агтаї 
бронирбванный -— (та$) Ригіцп Ыіпдаг / 
агтаї г 
вакуумный — (1150) ша / мб (4 
саисіис) репіги ма 
гибкий — (1151) Ригіцп бехібії 
отводнбй ~ (175 таз) Гагіцп де еуасџаге 
подводящий ^ (115, таз) Гамип де а|- 
тептаге 
пожарный - (150 шмип де шсепам 
прорезйненньй - (1150) Ёигїцп сайсіц- 
саї 
резиновый "у (15 тас) Їигійп де саи- 
сійс А 
я с закреплёнными фитингами (1151) 
Рагши си ріеѕе де гасогдаге 
сливной — (іп5і, таз) Гагіцап де еуасцаге 
соединйтельньй ~ (215, таз) Гагішп де 
гасогдаге / де сиріаге 
шлангомоталка Ё. (1151) гатбиг репіги їпій- 
зигаї Рагтипиї 
шлёвка Г. га!са, іпе! де тега! заи рее 
шлейф т. (е!) Бисідй 
шлем т. (/епп) сазса 
защйтный ‘^^ сазса 4е рготесйе 
шлӣкер т. (тік) рагроііпй, тогіаг де погої 
глазурный ~ Багрогпа репіги етаїіаге 
шлифовальник т. (/ейп, ітес) зіебийог 
шлифование п. (/енп, ітес) 5іеїціге 
г камней $еѓцігеа ріеїгеїог 
шлифовать (ѓећл, ітес) а Зе 
шлифбвка Ё. (/іп, Іепп) Ғаұиіге, Гариайа ; 
зіебціге 
алмазная ~ (пес) зіеїціге си Фатапт 
матовая ~ (ѓелп) $еѓџіге таїд 
шлифӧвщик т. (ейл, (тес) ЗеЁаНог, гесті- 
Псаїог 
шлифопорошок т. (1ейи, тес) ргаї абгатлу 
шлиц т. сапеіигӣ ; гепига; сгезідтига ; $ ; 
Ғапіа 
шлицевбй си сапеїигі, сапеіаї 
шлюз т. (сп) естатА ; (сзифб) ѕаѕ 
аварийный ~ есіцой де ауаме / Че ге- 
пегуй ; ѕійуПаг де ииегуепие 


шлюз 
водоспускнбй ~ есішод , 5ідміаг де войге 
воздушный ~ (1ейп) ѕаѕ аде аегізіге ; ес- 
[12а си авг 
входной — заз / ест Фе ассеѕ 
двухкамерный — ес7а си оџа їгерге / 
си доча ѕаѕигі Я 
двухствбрчатый ѕаѕ / есіиха си роги Чибіе 
защитный ~ есіџ2& / згаміїд де вагаа 
камерный — (іейп) еста си ѕаѕ 
~ кессбна / кессбнньй ~ (1ейп) за» а! 

сһеѕопшиі, ѕаѕ репіги аег 
многокамерный ~ / многоступенчатьй ~ 
есіџтӣ їп пере іп сага 
морской ~ есішаай тагійта 
однокамерный ~ (1ейп) есіџха си ип ѕаѕ 
си о тгеарій 
осушйтельный ~ есіи2а 
парный ~ есите ретепе 
предохранйтельный ~ у. шлюз, защитный 
прилӣвный ~ есіиџ2а де тагее 
промывнбй ~ есіи2а / 5ійдуаг де зраге 
~ со сберегательным бассёйном есіи24 си 
Ба2іп де аситиіаге 

спускной ~ есіцой е роге 
судохбдный ~ есіи2ӣа пауіраЫа 
мрате 
шахтный ~ есіи2а-рщ 

шлюз-регулятор т. (сп) есіџха ае гевіаге 
-гершатог 

шлюзованиє п. 
сапа[е]ог 

шлюзовать а есіџза, а їгесе ргіп еси2А 
ргіп 5а5 

илюкер т. (сп) ри абѕогбапї 


51ау11а де войге 


де па- 


каналов (сін) іпсПідегеа 


плямбур т. (/епп) згеде! (репіги Тегеп 
тоаіе) 
иляпка Г. гвоздя (ете) #оагеа сиїціш 


шнек т. (тах) ѕпес, 5игиб Гага Зизи 
Гага Ппе ; ігапзрогіог-теїс, теїс 1гапзрогтог 
водоподъёмный ~ (Аган) ееуатог де ара 
еісоідаі, пес (реки ара) 


шнур т. 5пиг; (Іехр, тіп) Фи: (сі, тее) 
согаоп, сопдлистог Пехібії! 
асбёстовый ~ (тік) ѕпиг де агбезі 


бикфбрдов ~ (1ехр, тіп) ий ВіскРога 
бронирбванный ~ (е/) сог4оп агтаї 
детонйрующий ~ (Іехр, тт) Ги! деїо- 
папі 
~ для разбивки (2еоа) $оага ае 1газат 
огнепроводный — (Гехр, тт) Ни де аргіп- 
деге 
разбӣвочный — ({ейп) ѕѓоагӣ репіти їгаѕах 
уплотнительный — (1151, тік) согаӢоп де 
егапѕаге ; (таз) спедег 
іов т. ппЫпаге, гоѕї, јоата ; сизёшгй 
антисейсмический ~ (еїсоп) гозі апі1ѕе1- 
тіс ' 
болтовой — (есоп) ітбіпаге си Бшоапе 
~ в шпунт, деформацибнный (е{соп) го5і 
Че деїогтаце си 1атба $ ишс 
вертикальный кладочньй ~ (е[соп) го5і 
Че гійдгіе уегиса! 


45 ШОВ 


вертикальный сварной ~ (сте!) ѕийига 

уепісаїа 

— взакрой (еїсоп) ИпЫпаге си тагвіпі 
зиргаризе 

- в ключ (еісоп) гой Іа сваа боці 

~ внахлёстку (еісол) їтбіпаге ргіп ѕирга- 
рипеге / іп саріата 

вогнутый сварной ~ (стеї) зидига соп- 

сауй 

— вподрёзку (еісоп) гоя Іа пімеїці глаціш 

~ вподрезку, кладочный (еїсоп) гоѕі де 
т1айгіе си шомаги! {Мат Іа піуе! 

— впритык с накладкой (стег) сизётига / 
гоѕі / їтбріпаге сар 1а сар си есіїза 

~ впустошовку, кладочньй (еісоп) говзі 
во! де майме 

~ вразбёжку (еісоп) гоѕі / сиѕӣгигӣ аі- 
сегпапї (А) 

— в чётверть, деформацибнньй (е/соп) 
гоѕі ае деѓогтаје їп зем 

выпуклый сварной ^ (стег) ѕийига соп- 

уеха 

гвоздевбй — (еісоп) їтбіпаге си 

герметйческий ~ (еїсоп) го5і еіап5 

гладкий ~ (еісоп) гоѕі / сиѕатига пе- 

геа (а) 

горизонтальный кладочный — (еїсоп) гоѕі 

де даме огігопіа! 

двусторбнний цепной сварной — (стей) 

зидига сопипий ре атреіе рагії 

двусторбнний шахматный сварнбй ~ 

(стеї) ѕиачгӣ їп зап ре атбее рагії 

двухрядный заклёпочный — (сте!) їтбі- 

паге си доца гіпдигі де пітигі 

двухсрёзный заклёпочный — (стеї) ішбі- 

паге пішіїй си оца зесииит де Іогіесаге 

деформацибнный ~ (еїсоп) гозі де деїог- 

тапе де аПагајіе 

жёсткий =~~ (еісоп) ітбіпаге пелаа 

заклёпочный — (сте!) сиѕӣіига у 

Ыпаге пішіїй, піїшіге 

~ заподлицб (еісоп) го5і цгпріці Іа піуе! 

заполненный 7» (еїсоп) го5і цтрійці 

затёртый ~ (еїсоп) го5і петегії (си тог- 

таг) 

зачеканенный ~ (сте!) гоѕі 5іетиії 

— кладки (еісоп) гоѕі де адаме 

кладочньй у. шов кладки 

клеевой ~ (еісоп) тобі пс еат 

клеёный тканевый — (еїсоп) гой їпіге- 

тезиг іпсіеїаї 

К-образный сварной ~ (сте!) зидига їп 

Гогта ае К 

конструктивный ~ (еїсоп) гоѕі ше сопѕ(- 

гисие 

~ корббления (еїсоп) гозі де деїогтаціе 

косой сварной — (сте!) зидигА обіїса 

лицевбй сварной — (сте!) зидига ре Газа 

лобовой сварнбй ~ зидига Ѓгопіаіа 

ложный ~ (еісоп) гові Ра1$ 


сше 


їт- 



























































многопроходнбй сварнбй ~ (сте!) зидига 

си та: шие тесем 

многослойный ~ (сте! 

тиїе 5ігатигі 

многосрёзный заклёпочный ~ (стей) іт- 

Ыпаге пнийа си таі тие ѕесіипі де 

ГогГесаге 

монтажный 7» (ейп) гозі де топа] 

неполный Х-образный сварнбй 77 (сте! 

сидитй расііаїй їп Ѓогтӣ де х 

непрерывный ~ (сте) ѕийигӣ сопипий 

клеешӣтый тканевый ~ ( еісоп) гоѕї їпіге- 

(еѕиг їпсЇеіаї Я сиѕи! 

ключевой и» (е[соп) гой де сһеіе 

комбинированный сварной ~ (стей) ѕи- 

ига сотбіпаїй 

нормальный ~ (сте!) зааиг& погта!а 

облегчённый сварной ~ (сте!) задига 

гедизй 

обратноступёнчатый сварной ~ (стей) 

зидигй ре зрае їп їгерѓе 

одиночный ~ (еісоп) го5і ипіс 

однопроходнбӣ сварной ~ (сте!) зидига 

си о уприга ігесеге 

однорядный заклёпочный 7» (стей) ітрбі- 

паге пішій ре ип гіпа 

односкосный сварной ~ (стей ѕидига 

еѕіса 

односрёзный заклёпочный (стеї) ітбіпа- 

ге піший си о зесйипе де Ғогѓесаге 

односторонний сварной 77 (сте!) ѕийигӣ 

ре о зіприга раме 

орнаментальньй ~ (агй) го5і огпатеп- 

гаї / Чесогайу 

осАдочный "» (еїсоп) гоѕї де тазаге 

плоский ~ (е/соп) гозі ріаї 

— под расшӣвку, кладочный (еісоп) го5і 
де гіддгіе арагепій 

подварочньй - (стей) зидига де сотр- 

1етаге Іа гаАЗАсша 

пӧлный г» (есоп) гоѕї ріп 

пологий сварной — (сте!) зидига де рап- 

{А тісй 

попербчньй ~» (сте!) зидига ігапѕуүег- 

за!а 

потолбчный сварной г» ( стеї) задига рез- 

ге сар 

прерывистый 77 (стеі) зидига дізсопійпий 

прерывистый цепной ~ (е[соп) сизйтига 

дізсопіїпий їп Іапі 

прербівистьшй шахматный ~» (еїсоп) си- 

залита дізсопіпий т зав 

продбльный ~ (сте) задига 1опнидта!а 

проплавнбй сварной — (стей) зидигё рип 

горіге 

прорезной сварной ~ (стеі) ѕийига т 

сгеѕійїига 

простбй — (есоп) гой зітрій 

рабочий ~ (есоп) гой де їшсги ’ де 

ехесийе / йе сопѕігис[іе 


зидигй їп таї 





г» с двусторбнним скбсом, Т-образный 
сварной (стей) зидигА іп гта де 
Т си @ешга даа 

— сжатия (4гит) гоѕг де сопігасіів 

сквозной ~ (еісоп) гозё сопіїпий 

- с компенсатором, деформацибнньй 
(еісоп) гоѕі де деѓогтаўіе си сотреп- 
ѕаїог 

скрытый ~ (еїсоп) гоѕї аѕсип5 / таѕсаї 


лу с накладкой, заклёпочный (сте їт- 
Ыпаге пнайё си есіїза 

2 с подкладкой, сварнбй (стей) їтрбі- 
паге зида!а си гига 

соединйтельный краевой ~ (еісоп) сиза- 

шга / гозі де їтргецпаге / де ипіге а 

тагеіпіог 

столярный - (еісоп) го5і (ае ітбіпаге) 

де йтріагіе 

стыковбй сварной ~ (стей) зидига сар іа 

сар 

температӯрно-осадочный ^ (еісоп) го5і 

де дйагаге-їазаге 

температурный ~ (сў, еісоп) гоѕї де 1ет- 

регаїига / де аПатајіе / де сопітасе 

технологический ~ (ейп) гої іеһпо- 

Іовіс 

тканевый г» (еїсоп) го5і їпігецевці 

Т-образный сварнбй ~ (сте!) ѕийигӣ їп 

Ғогтаӣ де Т 

тӧчечный сварной ~ (сте!) зиаига риа 

рипсіе 

тыловбй сварнбй ~ (сте!) зидита ре 5раїе 

угловбй ~ (еісоп) гозі йе соц ; (сте!) 

зидигй де сої; / їп соц / їп Т 

угловой сварнбй ~ (стеї) зидига де соц 

ультразвуковой сварной — (стей) зиаига 

си иштазипае 

упбрный ~ (еїсоп) го5і де геа2ет 

усалочный — у. шов, осадочный 

усйленньй сварнбй 77 (стеї) зиаига , 

сизйигй їпегоѕаѓа 

утолщённый кладочный ~ (есоп) го5і 

де 21айгіе іпегозаї 

фланговый сварнбй ~ (стей) зидига де 

Напс 

Х-образный сварной ~ (стеї) задига 

їп Гога де Х 

цепной заклёпочный — (сте) ітбіпаге 

піші їп гіпа 

чистошӣтый тканевый ^ (есоп) го5і їп- 

іге[еѕиі сиѕиї 

шарнйрный 7» (есоп) гозї агісшаї 

шахматный заклёпочный ~ (сте) їт- 

Ыпаге піші їп зав 

г» шелиги (еісоп) гой! вепегаїіоагеі іп- 
Фегібаге а агси! де Боиё 

гу экрана (сп) гозіці таз 

шок-бетбн т. (ти) Беїоп гелізгепі Іа $06 
шоссе п. (4гит) 5о5еа х 


Гас 
водосвязное щебёночное ~ ѕоѕеа де таса- 
Чат Іева( си ара 
щебёночное ~ $05еа де тасадат 
шпаклевание: п. (Шейн) сһіиіге, зрасциге 
шпаклевать (/епп) а сПИчь а зрасйи 
тес. Г. (1ейп) снилиге, зрасіціге ; (тіт) 
спи 
шпала Г. (сі) шгамег5а (ае саіе фегаа) 
буковая -— ігауег5й де Ёар 
двухкантная ~ (гауегѕа си доца сапійгі 
деревянная ~ Ігауегѕа де Іетп 
железобетбнная ~ 1гауегза де Бегоп агтаї 
о: четыре канта Ігауег5й си раїги ти- 
спи 
образная ~, ігауег5й си тисвШе Рецеї 1е- 
5це 
пластинная г» Ігамег5й репіги саіе Регаїд 
приза (си 4оиа ўе{е ріапе обіпиіе фт 
іитаї ді ае типсшит) 
подстыковая 7» (гауег5й де јоапіа 
пблая ~ Ігауег5й роа!а 
предстыковая ~ тауегза діп Гага іоаптеї 
пропйтанная ~ Ігауег5й ипргерпа{& 
сдвбенная ~ ігауег5й дибій / јитеіа‹а 
составная ~ (гауег5ад сотриза 
стыковая ~ ігауегѕа де іоапід 
шпалозавод т. Ғабгіса де ігамег5е 
шпалозарубка Ё. (елт) забогаге а ігауегѕеІог 
шпалонобска Г. (сі) сІеѕіе де ігапѕрогтаї 1га- 
уегѕе 
шпалоплита Ё. (сі) {гауегѕа Іаїй 
шпалоподбойка #. (сі) таѕіпё / сіосап де 
рига! {гауегѕе 
вибрацибнная электрическая ~ сіосап 
еЇесігіс уїбгатог де Бигаї ігауегз5е 
~ для подбӣвки торцов шпал таѕіпа е 
рига! заб саретеїе йе їгауегѕа 
механйческая ~, сіосап / та$ѕіпа теса- 
піс(а) де Бига (гауегѕе 
пневматйческая ~ сіосап рпецтаїіс де 
Бигаг їгауегѕе 
прямая ~ Багй Фгеарій де Бигаї Ігауе- 
г5е 
ручная ~ сіосап тапиа| де Бигаї іга- 
уегѕе 
ударная ~ сіосап / таѕіпа де Бигаї їга- 
уегѕе 
электрическая ~, сіосап / тазіпа @ес- 
(гіс (й) де Бигаї 1гауегзе 
шпалоподбойщик т. (сі) Бигдгог (С шист@ог 
саге ејесіисагӣ Бигагеа Іғауегѕеіоғ) 
шпалоподтяжка Г. (сі) тадпа е ѕїгіпреге а 
(гауегѕеіог 
шпалопропйтка Г. (с/) ітргерпагеа ігауегѕеіог 
шпалоразгрӯзчик т. (с/) аіѕро2ійу / та- 
ўла Че Яеѕсйгсаї 1гауегзе 
шпалорёзный (с/) де їдіаї їгауегѕе 


шпалоукладчик т. (с/) тазша ае аѕеғаг 
і гауегѕе 
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шпат т. (2601) ѕра‹ 
известковый — (кальцит) (5601) саїсії 
полевой ~ (єсоі) !е!45рат 
полевой калиевый — (сео/) Реїдзраг зодіс 
шпатель т. ({ейп) ѕраїиа, ѕрасім 
механйческий ~ 5расій тесапіс 
шпателеваниє п. у. шпакование 
ше т. металлӣческий (е[соп) сер тега- 
іс 
шпиль т. (агй) ѕёреаха , Пеза ` уши аѕсціг аі 
огиши опет сІааігі 
шпилька Ё. (зео4, таз) Из (репіги рапвіісӣ 
ае тазигаї) ; (таҳ) ргетоп ; вијоп ; 5игаб 
ргігопіег ; $; Бої 
деревянная ~ (1ейп) сш е Іетп 
срезающаяся ~ (таз) ЗИ Фе Ѓогѓесаге 
стальная ~ (сеоа) Піза де ое! 
стбпорная - (таб) ргегоп / $ де Ихаге 
стяжная ~» (таз) ргехоп 4е зийибеге 
шпильки 7. рі. для застеклёния (еіте/) име 
репіги топіагеа реатигіїог 
шпингалет т. (е[те!) сгетопа 
врезной ~, сгетопа іпегораїй 
- двернбй ~ сгетопа де иза 
окбнный ~ сгетопа де Ѓегеаѕіга 
окбнньй задвижнбй ~, сгетопа де Гегеа- 
5ї й асіїопаїй ргіп Їпгоагсегеа тіпегиіці 
притяжной — сгетопӣ де їгаѕ 
шпйндель т. (таз) агбоге ; ах; бага; під 
шпинёль Ё. (2е0{) зріпе! 
шпиц т. уїгі 
восьмиугбльньй ~ (агп) уїгі осіоропаі 
(ре сироіа ипеї сайт) 
шплӣнт т. (таз) сці зримесай, 5рійпі 
соединйтельный ~ си! де сиріаге 
шплинтовать (тес) а аѕівига си ип си 
зріпіесаї 


шплинтбвка Ї. (/ тес) аѕівигаге си ип сці 5ріп- 
тесаї 
шплит т. (ит) 5рій, сгібіага 


шпон т. (17) вигпіг 


шпӧнка Її. (еісоп) зсоабда ; аргаїй / сіетӣ 
репіги ѕігіпрегеа го5ішгіїог; (сп) Фор, аїѕ- 
рогіїу де еапбаге (Іа ип ғоѕі) ; еїетепі 
де Іердішга ; (еїсоп, таѕ) рапа 
врезная ~ рапа їпргораїа / іпсаѕігаїа 
гнездовая ~ рапё іпсазігагй 
деревянная ~ рапа де Іетп 
дисковая ~~ рапё-йіѕс 
зубчато-кольцевдя ~ рапа шейага си хіт 
игбльчатая ~ рап си асе 
когтевая — аргаѓа си рһеаге 
кольцевая — рапа ше!ага 
косая деревянная ~ рапӣ обіса де ети 
круглая деревянная ~ рапӣ гоїипай де 
Іетп ' 
поперечная ~ рапд ігапѕуегѕаіа 
призматйческая ~ рапа ризтайсй 
продбльная ~ рапа Іопрігидіпаїд 
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шпонка 
прямоугольная деревянная ~; рапд дгер- 
тшавпіціага де |етп 
столярная ~ у. шпбнка, деревянная 
уплотняющая ~, (~ уплотнёния) рапа 
сета Фе егапѕаге 
шпора 8. (сп) рииеп 
концевая — ріпіеп де сардйі (а! /гауегзеї) 
струенаправляющая ~ ріпіеп 4е 4ігііаге 
а ареїог 
шпрёнгель т. (еісоп) Игапг де сопѕоааге, 
| ' йгапіці ипеі ргійгі агтаге 
| шприц т. (/тес) гесаїетії, рогарй де цп- 
| ѕоаге ; іпіестог 
смазочный — (таз) ротрӣ йе ргеѕај 
гу с пневмокамерой (таз) ротра рпец- 
тайса 
шприц-бетбн т. (рег) зргіїбегоп, Бетоп ргоіес- 
| (аг / ршуегіхаг 
| шприцевание и. (/елл) іпіесгаге, ѕргіиіге 
шприцевать а 5ргцш 
шпунт т. (сп, еісоп) раїріап5й ; (Іт, Геаег, 
|атба ; (с/) діпіаг, дана їп богтй ае сш 
брусчатый ~, (еісоп) раїріапей Фе Іетп / 
|| де вии 
водоббйный ~, (сп) регеїе е райр!апде а! 
Багіпшиїі атогНтог 
гу и грёбень (Іт) ціис Я 1атЬа 
гу и грёбень ласточкиным хвостбм (Іт) 
шос $1 Іатда їп соа4а ае пидипса 
~ и трёбень скбвороднем у. шпунт и 
грёбень ласточкиным хвостбм 
| королёвый — (сл) регеїе е раїріапое 
Іа ргав, Бизс Фе ра[ріапѕе 
понурый ~ (сп) регеге е раіріапе а! 
таъ (ап ја{а ипеі сопѕіғисііі ћіағоіеһ- 
пісе, Фе ођісеї сїпа таѕса бегуейе Я са 
апсоғај) 
шпунтгубель т. (Іт, (ейп) гіпаеа репіги Іат- 
ба 51 шас 
шпунтйна 8. у. шпунт 
шпунтованиє п. (іт) їтбіпаге си Іатбй ў 
шис 
гу дбсок 1тЫпаге а 5сіпдигіїог їп Іатід 5і 
Шис 
шпунтовать ([т) а їтЫлпа їп ЈатЫх 51 Шис 
шпунтбвник т. у. шпунтгубель 
шпур т. (тіп) ваига де шша; (деоі, ѓећп) 
ваига де Гога] 
восстающий - раига азсепдепій 
врубовый ~ вацгй де рдггипдеге 
оконтуривающий ~ райга 4е тіпа де 
соп(иг 
отббйный — рашгӣ Фе гиреге 
падающий ~ вайгй йеѕсепӣепій 
| подбурочный ~, Баигё Фе гиреге 
гу под углом раига де тіпа іпсіїпаїй 
| штабелевание п. ({ейп) 5їіуціге 
штабелёр т. (ѓейт) знуииог 
штабелеукладчик т. у. штабелёр 





штабелйрование п. у. штабелевание 
штабелӣровать (/ейп) а ѕііуџі 
штабель т. (1ейп) зиуй; Бівигй 
~ камня Нвига (тевшйаиа) / вгатааа де 
ріата 
г» кирпича 5їїуд де сӣгӣтігі 
торцбвый ~ 5гіуд де сарйг репіги ѕргіјіп 
штабик т. (агл) 5ргор (Іа Тегеазігй), сш- 
бисе гопае | 
штакётник т. (Іт, тік) сизас; рей репіги 
вагдигі 
штапм т. (тіг, (тес) танца, зіапій 
угловӧй ~ (срі) сагїцѕ а! дезепиіші 


штампование п. (тік, тес) ргеѕаге, ѕіапјаге 


штанга Г. гі)д; Багі; ргӣјіпӣ; дгив; (таз) 
гірІа вгадаїай 
буровая — (таў) ій де Гога] 
гидрометрӣческая — (лік) ша һіготе- 
їгіса 
г» затвӧђа (сп) ща сепігаїй (а уапеї со- 
пісе 
направляющая ~~ (таў) ргӣјіпӣ де рћійај 
натяжная ~ Багӣ ае шнодеге 
подъёмная ^- (таз) ргӣјіпӣ де гійісаге 
тяговая ~ (таз, іғапѕ) Багй де {гасйипе 
штангенрёйсмус т. (1ейп) заЫег де ггаѕај 
штапик т. (іт) гіпфеа си гаїрй ѕетіго- 
сипай 
штатйв т. зирогі, розіатепі, їгеріей 
мёнзульный г» (зеоа) зирогг а! р!апзее! 
гу нивелйра (яеод) зирогі / їгерієі Че 
пімеіа 


штифт т. (/енп) зай; ѕріп ; си! (сій пагіс) | 


соединйтельный ~ $1 / Бо е аѕатЫаге 
шибночный — $ де рапӣ 

штйхмасс т. (7145) сотраз / тісготеїги де 
іпѓегіог 

шток т. (тіп) 510с; (таз) під 

штбльня 8. (тіп) вече де соаѕій Іа 21 
боковая — (сі) Ёегеаѕїгй (ае аас) ; рц 
Гахега! 
дренажная — (сл, тт) ва!еме Іа 21 де 
Фгепа) / де Чезесаге / репіги еуасиагеа 
ареїог 
напбрная ~ (си) раеме зиб ргезиие 
направляющая ~ (тіп) ва1егіе Іа 21 ігес- 
гоаге 
подходная ~ (тіп) вайеме Іа 21 йе ассеѕ 
развёдочная — (реої, гео!) ваіегіе Фе сег- 
сеїаге 

штбра Ё. (еісоп) іаїигеа 
броневая ~» јаіштеа Ыіпдаі& 
жалюзййная ~ јаіигеа си ІатеІе 
подъёмная ~ јаіитеа гійісёгоаге 
раздвижная ~ јаіигеа геріаЫи!й 
складчатая — јаіитеа ріїапій 
солнцезащӣтная ~ јаіегеа рагазо!ага 

штраба Г. (сп) гедап 
убёжная ~ гейап Фе ғирӣ 

штрабы Г. рі. (еісоп) ўгері (4е гіаййгіе) 

штрек т. (сп, тіп) ваіегіе, раіегіе 4ігес- 

Попа!а 
водоотлйвный ~ ра[ег1е Фе еуасиаге а аре- 
Іог 


а 





штрек 
пренажный ~ ра]еме де дгепа| 
штрипс т. (тіг) ріаБапаа 
штрих т. (срі) Ише; һаѕигӣ · герег 
ДВОЙНОЙ — герег Чаи 
нулевой — герег 2его 
штриховать (срі) а һаѕига 
штрихбвка #. (ср!) Вазига ; пазигаге 
~ в клётку һаѕигаге сайга! 
~ декоратйвного слбя (/іп) ѕігіегеа 1еп- 
сшеш десогайуе 
мёлкая ~ Пазигаге Йпё 
свётлая ~ Пазигаге гага ‹. 
штукатур т. (іп, Іенп) іепсціїог, зисатог 
штукатурить (Ди, {ейп) а 1епси! 
штукатурка {. (/іп) тепсша!а 
акустйческая ~ Іепсціаїй аси5Нса 
армированная ~ 1епсша!А агтаїй 
внутренняя ~ Іепсціаїй іпгегіоагдй 
водонепроницаемая — {епсша!& Бідгоїивдй 
гидроизоляцибнная ~ (епсша!& рідгоігоіа- 
тоаге 
гипсовая ~ / (из гйпса) 1епсша! де 
1р50$ 
гипсовая сухая ~ іепсиіа!й йіп рійсі де ір- 
505 ргеїабгісаїе 
гипсоволокнйстая сухая — ѓепсиіа!& ат 
рійсі е ірѕоѕ агтаќѓе си Ибге 
гладкая ~ Чепсша!& ѕсіуіѕіій 
грубая — ргипа 
декоратйвная ~ 1епсша!& десогануй 
железнёная — їепсџиіаїй зсПузий си сі- 
тепі 
звукоизоляцибнная — іепсціаїй ѓопоіхо- 
Іапій 
звукопоглащающая ~ {епсша!& ѓопоаЬѕог- 
Баша 
известкбвая ~~ іепсиіаїй ат тогіаг си 
уаг 
каменная ~ {епсша!й йе маёне 
лицевая — Їдциіаїй, ѕігаї де іепсшіа!& ара- 
гепій 
мӧкрая ~ іепсиіаїд итеай 
~ набрызгом 1епсша!й 5ігоріїй 
~ начёсом {епсша!й знай 
гу обработанная грёбнем у. штукатурка 
начёсом 
орнаментная — тепсша! огпатепіаїй 
~ по сётке 1епсшай ре габії (агтаій) 
~ под шагрёнь у. штукатурка, орнамент- 
ная 
простая ~, Іепсиіаїй зітрід 
гу простым намётом 1епсша!й ѕсйтоѕаій 
рентгенозащйтная ~, {епси!а!й де ргоїес- 
Не Іа газе Х 
~ с волокном {епсша!& Ибгоазй 
гу с зернйстой фактурой 1епсша!& вгапи- 
11а 
~ с каменной крошкой 1епсша!й си іп- 
сгизіані Фе раша 
с насёчкой 1епсша!& Бисіагдаата 
с рустами ќепсиіаій їп Боза]е / си гоз- 
тигі Ға/ѕе 


а 
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сухая ~ (епсціаїй иѕсаій ; рійсі Че 1еп- 
сиіаіё ргебабгісаїе 
сухая гипсовая ~ Чепсша!й иѕсаі& де 
1рѕоѕ 
теплоизоляцибнная ~ іепсиіа!й {егто!20- 
1ап1а 
терразйтовая ~ іепсиіаій си Іегазії 
торкрётная ~ 1епсша!& Тогсгеїаїй 
улучшенная ~ Тепсціаїй ате[іогаій 
фактурная ~ {епсша!& арагепій 
фасадная ~ тепсціаїй де Га1ааё 
цемёнтная ~ іепсиіа!& де сітепі 

штуцер т. водовыпускнбй (а/, сп) зи де 
еуасиаге а ареї 

штыковёние п. (1ейп) іпіоагсеге а рӣтїп- 
їшиї си сагтаца 
-- бетбна (1ейп) сотрасіаге тапизій а Бе- 

їопшиі 

штыковёть а ѕйра рётїіпіші си сагтаџа 

штырёк т. (е/) гіа 

штырь сер; рімої ; Бој ; аи 
стыковой ~ (еїсоп) сер Фе їтЫіпаге 
стыковбӧй ~ с выступами (еісоп) сер де 
ітбіпаге си ргаригі 

шугосбрбс т. (лі) еуасцаїог де іпіе / де 
гаі 

шум т. (ас, јі2) гвотої 
аэродинамӣческий ~, 258отоѓ аегойілатіс 
бёлый — 2вотої аЬ 
внёшний - 260тої ехіегіог 
внутренний — 22010 іпіегіог 
воздушный — 780тої аегіап 
механический — 2вотої тесапіс / 
перемённый — 2ротої уагіабії 
постоянный — 280тої регтапепі 
случайный — тротоЁ аісаїог / іпійтрій- 
тог 
структурный — 25отої зігисіига! / ігапѕ- 
тіѕ де ѕігисішгӣ 
ударный ~ 2котої де ѕос 

шумозащӣта Її. (ас) ргоесНе сопіга 280то- 
ди 

шумомёр т. (ас, 12, тӣйѕ) зопотеїги 


шумопоглошёние (ас) абзогЬЦе а гаотоїціці 
шӯра Г. (ағћ) ѕигӣ 
шуруп т. (еітеї) зигиб репіги Іета ; (сі) 
гоп 
потайнбй — иги си сар іпесаї 
путевой — Шоп де сае 
рёльсовый — гігѓоп де 5іпд 
шуруповерт т. (с), ѓейл) @іѕрогііу де їпиги- 
Баге 
шурф т. (сеої, вед], Һійғ, тіп) риї ; ѕопаај 
прббный — вгоарій де зопда| 
развёдочный — ри} де зопаа} 
шурфование п. (геої, тіл) ехріогаге ; зопаа] 
де їегеп, зопдаге 


шурфовать (деої, тіп) а їога; а ехріога; а 
зопда 


" зат 






































щёбень т. (агит, ть’) ріаїга ѕрагій, рен 
(тдгипі) 
балластньй — ріаїгй сопсазаті 
высококачественный базальтовый — 5рій 
БагаПіс Фе їпаїй саїйате 
гранйтный — сгапй сопсазаї 
естёственный ~ зрёгиг! пашга!е де ріаїга, 
ріаїга патига!а ѕрагій 
игловатый ~ ріаїгй зрагій асісшагх 
известнякбвый — ріаїгй ѕрагій де саїсаг 
кирпйчный ~, ѕрӣгіџгі` / аїсйгіє ае сага- 
тіаа 
клӣнкерный — ѕрҝгїцгі де сіїпсбег 
прирбдный — у. щёбень, естёственный 
рядовой — ріаїгй зрагій огатагй 
твёрдый — ріаїгй зрагій дигд 
чёрный — зрдгіигі де 2виг& пеаргӣ 
щебнеуклёдчик т. (тах) иШа] Фе азехаге а 
ріеѓгеі сопсаѕаїе, дізігібийюог де ріаїга зрагій 
щека Г. (таб, тік) Га|са ; Іатига ; тай 
< арки (агЁ, еісоп) Гафа Іатегаїй а ипиї 
агс / а ипе! Бо 
г» блбка (таў) сагсаѕа тиНе: 
~ дробилки (таз) Га1сё де сопсазог 
зажимная ~ (ітес) {а[са де ѕігіпреге, Бас 
~ камнедробйлки (таз, т") Ѓајса сопса- 


\ зогиіці де раша 


качающаяся — дробилки (таў, пи") Еа|сё 
де сопсазог шо А 
подвйжная ~, (та; ти) Гаса тоБИА 
г свбда у. щека арки 

щекблда {. (еітеї) сіапій, аймог, сИсНе! 
дверная ~ (еітеї) сіапій Фе иѕй 

щелемёр т., дистанцибнный (таз) тйзигйог 
репіги шагииеа Бізигіїог 

щёлок т. (спіт) 1еяе 
подмыльный ~ Іебіе 2Исегпоаз& 

щелочестбйкий (сліт) гелізепі Іа зибзанще 
аісаіпе 

щелочной (сһіт) Базіс, аісаіп 

щёлочь Е. (ст) Бат, аісаїі 

щель Г. Гаша; Изига, сгар&шга ; дезсПідеге, 
аеѕсһігаѓигӣ ; зап} 
вентиляцибнная — (2745) Ғапіх де аегіѕіге 
визйрная ~ (яеої) Гама де утаге 
дбнная ~ (сі) ап де Типа Ў 
сквозная — (еісоп) гоѕі сопнпии 

щепа Г. (іт, тг) зіпагіїй, $8, агапіја 
крбвельная — (/т, тіғ) агапи&, $11, ўіпагі- 
1а, зсіпдигеіе репіги асорег!$ 

щётка Г. (уіп, ѓейп) Бідіпеа, регіе 
дорбжная — (кит, таз) регіе гийегӣ 
механйческая — (4гит) таѕіпй де падги- 
гаї, шагшгатоаге 


фонтанйрующая ~ (#41) 5гир де ајша- 
је Іа јосигіе де арй 
щётка-торцбвка Ё. (/іп, іеһп) репѕи& ае 
езтотраге 
щипец т. (агй, еісоп) соата асорегізиіці 
си доца раше ; унйи ітопіопиіші тгіцпебій- 
іаг [а сіддїгі си асорегіз си Фоцй рапге; 
УВ гідиіці Егопгопиїі Іа ип асорегія си 
4она рапіе ; гопюп 
~ здания соата ипеї сіЗаїгі 
над дверями регуаг їп Гогтй тгіцпебіи- 
1ага Іа ргари! ѕирегіог а! цпеї ц5і 
ракушный ~, гопюп іп Гогшй де соспійе 
ступёнчатый ~, 214 ігішпрһішаг їп пере 
(Іа сідаїні), їгопіоп т їгерѓе 
щипцы т. рі. (тес) сІеѕќе . 
щит т. (е/соп, еітеї) рапои ; та ои ; ѕсиг 
уапё ; арагётоаге 
барабанный — (сі) зіаміїй сШианса 
бортовой — (е/соп) рапои Іаѓега! 
ветрозащӣтный ~, (еїсоп) есгап де ргогес- 
Не сопіга уїніціці 
ветроотбойный м» (е/соп) арагаоаге де 
міпі 
су водопропускнбго отверстия (с^) уапда 
Яе БагфасапА 
головной ~ (сй) ѕіауій де сар 
~ зарядки аккумуляторов (гі) табіси ае 
іпсйгсаге а Баїегійог де аситиіагоаге 
карнйзный ~, (агй, еїсоп) рапои де согп15& 
контрольный — (сй) уапё де сопігої 
крбвельный ~ (еїсоп) рапои де асорегі$ 
несущий — (е/соп) рапоц рогіапі 
су ограждёния (сп) есгап / рапои де 
ргоесйе 
гу опалубки (ре, ѓеһп) рапоц ае соїга) 
паркётный — (/іп, тіг) рапоц 4е рагсНеї 
перегбнный ~ (сі) зсиї репіги Не си- 
гепій ' 
перегорбдочный — (е/соп) рапоц деѕраг 
Шог 
~ перекрытия (е/сол) рапои е р!апзеи 
поворбтный — (си) уапд гогайудй , си 
Зашхее гоїїїоаге 
потолбчный прохбдческий — (тіп) зсці ае 
іпаїпіаге де асорегіз 
предохранйтельный — 5сиі есгап де рго 
тесе 
прохбдческий — (сѕир, тіп) зсш Іа $4- 
рага ипи! гипе! / ипе! гаеги ў 
распределйтельный — (е/) габіси де 151г1- 
Ьшіе 
релёйный — (еї) рапоц де геїсе 
~ спротивовёсом (сі) уапї си сопітавге- 
щае 
сёкторный — (Шаг) уапд-зестог, згауП&- 
5есіог 
снеговбй — (сў) рапои / гата рагагарайа 
станцибнный ~, (сі) 5сш репіги ѕга{іе 
стеновбй — (еї) рапои де регеїе 
~ управления электрооборудованием 
(е1) та оц де сотапай а] еспіратепіи- 
Ци еЈесігіс 





щит 

туннёльный ~ (с5иб) ѕсиг де типе! 
филёнчатый ~ (/іп) рапоц де саризеа1& 
десогануй 
шандорный — (сл 5гаміїй де 211171 

щит-отклонйтель т. (сі) рапоџ-йейесіог 

щитовая {Е (аг№) сатега габіоигіїог де 915 11- 
Бийе 

щитбк т. (сп) уапеїй, рапои есгап $си! 
групповбй распределӣтельный — (е/) ‹аЬ- 
Іоџ де фзігібціє де ягир& 
защйтный ~, есгап ргоїесіог 
квартирньй распределйтельный ~ (е1) 
їаЫои де дізігірщіє де арагіатепі 
сварочный ~ (зиа) есгап де ѕиаигӣ 

сварщика ;/ѕиа) з8сиї де ргоесйе репіги 
| ѕидогі У 

~ этажный распределйтельньй — (еі) 
та ош Фе дїзігібціїє Фе раНег 

щитбк-Булё т. (сп) чауЙй Воше 

щиты т. рі., струенаправляющие (сл) уапе 
Че @гцаге 

щуп т. (таз) зріоп, сайбги ѕопах 


Э 


Эбонӣт т. (ліе) еБопігӣ 
микропбристый ~ еБопий тісгорогоаѕӣ 
пбристый — ебопіїй рогоаз& 
ячёистый — ебопіїй сеішагх 
эдйкула Г. (ағћ) еси! 
эжёктор т. ејесіог 
зжекция Г. ејесіе 
эквивалёнт т. есһіуа[епі, сопігауа[оаге 
механйческий — тепла (/іг, іегто) ест 
маїепі тесапіс а! ипиёи де с& ига 
а! саІогіеі 
тепловой — (1егто) есһіуајепг тегпис 
саіогіс 
тепловбй — раббты (1егто) есшуаеп! са 
Іогіс а! шсгини тесапіс 
термический — у. эквивалёнт, тепловбй 
зквипотенціаль т. рі. (Ніаг тес) (сигфе) 
есшроепйа]е 
Экер т. (яеоа) есһег 
землемёрный ~ есһег їоровгаћс де 
агрепїог і 
зеркальный — есһег си одііпт 
крестообразный — есһег п Їогтй де сгисе 
круглый ~ есһег ѕѓегіс 
призменный ~ есһег си ргіѕте 
цилиндрический — есһег сШпанс 
зкзаменатор т. Уровня ( део4) уегібісатог де 
піуеї 
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зкзотермический (сћіт, і) ехоїегтіс 

экзотермйя Ё (сһіт, =) ехоѓегтіе 
~ затвердевёния (цемента, бетона) (Бег) 
ехогегтіа пийиги (сітепішиї, Беїопиіці) 
7» цемента (тг) с&1аига де ргі2 а сипеп- 

тиш 

экйстика Ғ (игб) есһиѕісх 

эклектӣзм т (ағ) еесизт 

эклёктика Г (агл) есіесисй 

эклйметр т. (вео) есіїтеїги 

экономайзер т. (1715г, іегто) есопопихог 
ргеїпсдізіїог 
ВОДЯНОЙ ~ есопотігог 
ара 
воздушный — ргеїпсділиог 4е авг 

эконбмика Г стройтельства (ес) есопотіа 
сопзнисйЦог 

экран т. (сй) тазсй де е{ап5аге, есгап 
акустический ~ (ас, есоп) есгап асизіїс 
асфальтобетбнный — (сп) тазсй де Бегоп 
ькитіпо5 
железобетбнньй — (сі) таѕс& де Беюп 
агтаї 
задний — котла (1егто есгап розіегіог аі 
сазапиїці 
защйтный ~ есгап де ргохеспе 
конденсацибнный ~ (1егто) есгап де соп- 
Яепѕаге 
передвижной — (сі, №4") есгап тобі 
(репіги тазигагеа уйетеї теаії їп сапа!) 
плавающий м» (сй, №4) есгап боіапі 
~ плотйны’ (сі) есгапиї! багаїшиі 
противофильтрацибнньй — (шаг) есгап 
ппрегтеабі! 

экранйрование п. есгапаге 
~ ограждающих конструкций есгапаге йе 

ргоѓесіе а сопѕігисіійог 

~ от шума есгапаге їтроїгіуа 2дотоѓшш 

эксгаустер т. (уеті) ехһаиѕїог , азрігатог 
уепШа{ог йе Тіга) 

эксёдра Г (агй) ехейга 

экскаватор т. (таз) ехсаматог 
башенный — ехсауаѓог си шгех 
вскрышнбй ~ ехсауаїог е дезсорегій 
гидравлический ~, ехсауаїог  Пійгаціїс 


ргеїпсйідіог де 


грёйферный ехсауаїог си вга!ег си 
Бепё й 
гусеничньй ехсауатог ре зепіе 


дизельный ~, ехсауаїог си тоїог 41езе! 

~ для гравия ехсауатог де рієтгіз 

су для мелиоратйвньх работ ехсауаіог 
репіги Јисгӣгі де атеїіогації 

железнодорбжный су ехсауаюг ре зҙіпе 

кабельный — Чгавіїпа, ехсауаќог си сабіш 

си сирӣ ітаѕ& 

канатно-ковшбвый — ехсауаїог си гас]ее 

зі са и ригійтог 

канатно-скребкбвый — ехсауатог си гасе 

$1 саЫи ригіхіог 

канатно-скрёперный — Чгая!ай ре са и 
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экскаватор 
канётный ~ ехсауатог си са и 
карьёрный ~ ехсауаїог репіги сагіеге 
ковшбвый ~ ехсаудіог си сира 
колёсный — ехсауаюг ре гой 
Ммногоковшбвый ~ ехсауатог си та! тие 
сире 
многоковшбвый ~~ с поперёчным копа- 
нием ехсауаїог си та! тие сире си зраге 
ігапѕуегѕаіа 
многоковшбвый ~ с поперёчным копани- 
ем на гусеничном ходу ехсауаќог си та! 
тиїе сире си 5йраге ігапѕуегѕа!ӣ, ре ѕепіїе 
многоковшбвый ^^ с поперёчным копани- 
ем на рёльсовом ходу ехсауаїог си та! 
тине сире си ѕйраге 1гапзуегза!й, ре пе 
многочерпакбвый ~ ехсауатог си Іапі рогі- 
сире р 
морскбй ~ ехсауаїог тагіп 
~ на автомобйльном ходу ехсамаїог ре 
зазіш ашіо й 
на гусеничном ходу у. экскаватор, гу- 
сеничньй 
— на железнодорбжном ходу у. экскава- 
тор, железнодорбжный 
лу на пневмоколёсном ходу ехсауаїог ре 
рпеигі 
— на рельсовом ходу у. экскаватор, же- 
лезнодорожный 
лу на специальном шассй ехсауаїог си 
ѕаѕіц зресіа! (4е йр аиіо) 
неполноповорбтный - ехсауаїог си гоїа- 
Че йтігаїй | 
г. непрерывного дёйствия ехсауаїог си 
асўопе сопіїпий н 
одноковшбвый ~ ехсауаїог си о зшеига 
сира 
одноковшбвый универсальный — ехсауа- 
тог ипімегзаї си о 5іприга сира 
одноковшбвый универсальный — на базе 
трактора ехсауаїог ипіуегѕа! си о ѕіприга 
сира ре їгасіог 
отвальный ^^ ехсауаїог де һаіаа 
паровбй ехсауатог ас{іопаї си абиг 
ду периодйческого дёйствия ехсауаїог си 
асйипе іпіегтіїепій / регіодіса 
плавучий ~ ехсауаїог рішійог ў 
планирбвочньй ^ ехсауаїог де піуеіаї 
тегепиї! 
пневмоколёсный ~ у. экскаватор на пнев- 
моколёсном ходу А 
полноповорбтный ~ ехсауаѓог си гоѓаје 
сотріеїй А 
полууниверсальный ~ ехсауаїог зепиип!- 
уегѕа! 3 
~ поперечного копания ехсауаїог си 5а- 
раге ігапѕуегѕаій р Й у 
~ продольного копания ехсауаїог си 5а- 
раге Іопдігадіпа!д Я 
~ радиального копания ехсауаїог си 5а- 
раге гайіаіа 


роторный ~ ехсауатог си гоог 

самохбдный ~ ехсауаюг ашіоргорцівзаї 

- с крановым оборудованием ехсауаїог 
си са и де гійісаї 

скребкбво-цепной ^ ехсауаїог си Іапі $ 

гасіеѓе 

скребкӧвый ~ ехсауаїог си гасІеіе 

скрёперный ~ ехсауаїог си ѕсгерег 

— с прямёй лопатой ехсауа!ог си іпригӣ 
агеаріа 

— с обрАтной лопатой ехсауаїог си іп 
ига іпіоагѕӣ 

г с рабочим брганом в вйде шаровой 
фрезы ехсауаїог си сире 5їегісе 

траншёйный ~ 5арйіог йе бапуигі 

траншёйный цепной — ѕарӣсог де $ап 

тигі си Іапі 

траншёйный цепнбй -— на пневмоколёс- 


ном ходу сАрёюг йе уапии! ре рпейшгі 
траншёйный цепнбй — на гусеничном хо- 
ду ѕйрёќог де 5апіигі ре уепЦе 


траншёйный роторный 
{игі си гоїог 
траншёйный роторный ^— на гусеничном 


‚ зара1ог де ѕап- 


ходу зарёюг Фе ѕатигі си го{ог ре 5епіїе 

траншёйный рбторный ^ на пневмоко- 

лёсном ходу зарёюг Че 5апуигі си гогог ре 

рпейгі 

универсальный ~ ехсауа(ог ипіуегза! 

фрёзерный ~ ехсауаїог си тега 

цепной ~ ехсауа(ог си Іапі 

черпакбвый г» ехсауа!ог си Пприга 

шагающий ^ ехсауа!ог рӣѕіког 
экскаватор-драглайн т. (тау) ехсауатог- 


агавііпа 
зкскаваторв-канавокопатель т. (таз) ехсауа- 
їог репіги 5апіигі 
экскаватор-планирбвщик т. (таў) ехсауа- 
юг-шуеаюг 
экскавАтор-струг т. (та) ехсауаќог де пі- 
уеіаї їегепи! 
экскаватор-трамббвка (7145) ехсаматог Ба!а- 
ог 
экскавация Г. ехсауаге ; ехсауайе 
эксперимёнт т. ехрегіепій, ехрегітепі, ргоба, 
іпсегсаге 
экспериментйрование п. ехрегітепіаге 
экспозйция Ї. ехрипеге | 
г склбнов  (Іега5)  огіепіагеа рагиеог 
экспонйрование п. у. зкспозйция 
экспонбметр т., фотометрический (вео4) 
ехропотеїги Ёоїотеїгіс ; 
экспрёсс-анёлиз т. апа!ігй гаріаа / ітедіаїй 
эстензбметр т. (т4, тес) ехіепѕотеїги 
экстерьёр т. ехіегіог 
экстра-пёр т. (Іегто) абиг де ргіга 
экстрагӣрование п. ехігареге 


экстрагйровать а ехігаде / 


экстракция Г. ехігасіе ; (вео!) ехігавеге ,/ 
ргееуаге 
зкструдат т. (т) ргоди$ ехігидаї 


экструдер т. (тіг) ехігидег Я 


червячный ~ ехігидег си шес 


| 


экструдӣрование п. (тіг) ехігидаге 
— трубопроводи ехігийагеа сопдисе 
экструзия {. (2е01) емгижипе; (т) ехіги- 
даге 
эксфильтрация +. ехіїйгаце 
эксцентриситёт т. (/і2, таў, тай) ехсепі- 
гісітаїе 
- алидады (зео4) ехсепилсиаеа аїдадеї 
~ инструмёнта (1ейп) ехсепігісіїаіеа іп- 
зігитепіціці 
~ лимба (зео4) ехсепігісіїатеа Шпбаи 
приведённый ~ ехсепігісіїаїе гедиз& 
эластйчность Її. (тес, пи) еазнсиме 
эластичный еіазіїс 
эластомёры т. рі. (спіт) еіазіотегі 
зластомеханика Г. (тес) еіазіотесапіса 
элеватор т. (таз, пи") еіемаїог 
винтовой ~ еіеУатог е|со!4а| 
ковшбвый ~ еіеуаїог си сире; раїег- 
позіег 
лёнточный ~ еісуаїог си Бапай 
наклонный — для подъёма материалов 
еіеуатог їпсіїпат репіги гійісагеа таїегіае- 
Іог Уј 
пневматический ~ ееуатог си аег сотргі- 
таї 
передвижнбй — ејеүаќог тобії 
СЙЛОСНЬЙ — еіеуаїог Фе 51102 
скребкбво-ковшбвый ~, еїсуаїог си сире 
Я гасіеїе 
цепной — еіеуаїог си Іапі 
злектробетбн т. (феї) еіесігобегоп 
электробулава Г. (таз) муїбгаїог си Іапсе 
злектробур т. ({ейп) Бигебіи еіесігіс ; @ес- 
сгоїогега ; еіесігобиг ; еіесігоїгерап 
электробурёние п. (1ейп) Гога} еіесігіс, @ес- 
ігоѓогај 
электровзрывание п. ([ехр) ехріозіе десіап- 
5аїа еіесігіс 
злектровибратор т. (тау) мібгаїог еіесігіс 
электровооружённость Г. стройтельства (еї) 
| вгаа де ееси саге а! сопугисйЙог 
электровоспламенӣтель т. (Іехр) атогза 
еіесігісй 
злектровьшлючатель т., 
| (еї) десіапзатог ашотаї 
электрогайковёрт т. (1ейп) зигибешца аес- 
сіса ч 
электрбд т. (5и4) еіесігод 
безводорбдный ~, еіесігод Ейгй Підгореп 
неплавкий ~ еіесігой пебигібії 
обмазанньй ~ еіесігод 1пуеш 
опёртый ~ еіесігодй ѕргіјіпіг 
плавкий — еІесігой фи 
покрытый ~ еіесігой асорегії 
пруткбвый — еіесігой-Багӣ 
| роликовый ~ еїесігой си гое 
сварочный ~ еіесігод де ѕийигӣ 
стержневой — у. электрбд, пруткбвый 
стыковой ~ еіесігой репіги зидигй сар Іа 
сар 
толстообмазанньй 
2Г0$ 


автоматический 


- еіесігой си муей$ 


чн 
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тонкообмазанньй  »» еіесігод си їпуе]і$ 
зибйге 


тбчечный о» еіесігой рипсііѓогіп 
трубчатый — @естоЯ шаг 
электродетонатор т. (/ехр) деїопатог еіес- 
гіс : сарѕа @еснаса 
злектрододержатель т. (зиа) рогіеіесігой 
сіезте Фе зидига ; ѕирогі йе ѕийшгӣ 
электродолбёжник т. ({ейп) данй еІесігіс& 
злектродренаж т. (ео) Фгепа| еіесігіс 
электрозакреплёние п. грунта (геої) соп- 
ѕоідаге еіесігісй а ратшещи 
электрозапал т. ([ехр) атогѕӣ еіесігісй 
электройзгородь {. (еісоп) вага еесилтат 
электроизоляция Ё. (е/, 1201) ігоіаціе еіесі- 
гіса 
злектрокабель т., грёющий (/егто) са и 
еіесігіс де іпсйігіге 
злектрокалорифер т. (/егто) саїогіїег еіесі- 
ис 
электрокамйн т. (1егто) 5етіпец еіесігіс 
электрокар т. (і/тап5) еіесігосаг 
электроклёпка Г. (тес) піїціге еіесігісй 
электрокотёл т. (1егто) сазап еіесігіс де 
абиг, сахап си тсёге еіесігісдй 


электролббзик т. (/енп) Іегйзігйи еіесігіс де 
їгабога| 


электролюминесцёнция Г. (е/) Іитіпізсепій | 


еіесігіса 
электромонтажник т. (1ейп) топѓаіог де 
еспірателі еіесігіс 
злектромонтажник-наладчик т. (іепп) топ- 
таїог-гевіог де іпзіаіації еіесігісе 
электромонтёр т. (/енп) іпзгаїатог еієесігіс 
электронагрёв т. у. электроотоплёние 
электронагреватель т. трубчатый (ТЭН) 
(еї, іегто) арагаї де іпсдігіге еіесігісй 
си {еуі 
электрообогрёв т. (еї, {егто) їїсй12іге еіесі- 
гісӣ 
— бетбна (Бег, їпс&Іғігеа еіесігісй а Бео- 
пи ; 
электрооборудование п. здания (е1) есһіра- 
тепі еіесігіс а! сіддігіїог 
электроосвещёние п. (еі) йШитіпагї еієесігіс 
электроосушёние п. (сео!) еѕесаге еіесігісй 
электроотоплёние п. (еї, {егто) іїпсдізіге 
еІесїгіса 
аккумуляцибнное ~ іпс&12іге еіесігісй си 
аситшаге де сдідига 
внепйковое ~ іпсдігіге еієсігісй гедизй 
малоаккумулйрующее ~ іпсё12іге еіесігісй 
си аситиіаге е сйідигй де ѕсигій дигаїй 
панёльное — іпсдігіге еіесігіса рип рапо- 
игі 
~ с подзарядом, аккумуляцибнное іпсёі- 
тіге ејесігісй си геаситиіаге де сдідита 
электропаяльник т. (е/, іегто) сіосап еіес- 
тис де При 


электроперфоратор т. (/епп) регіогаїог еіес- 
гіс 


=н — 
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электропёчь Ї (е1) сирюг еіесігіс 
электропила Г (т, ѓейп) їегйзігди еіестгіс 
дисковая — Їегдзігйи сисшаг ејесігіс 
цепная ~» Гегёзгац еіесігіс си Іапі 
злектропогрузчик т. (тез) іпсагсатог еес- 
гіс 
вйлочный > ~ іпсйгсйіог еіесігіс си ѓшгсі 
вйлочньй ~ с разгрузкой в стброну 
еескоасйтсёог си Ёигсй си 4езсагсаге 
Јаѓегаіа 
электроподогрёв т. у электроотоплёние 
электроподстанщия Ё (еі) зибзіаре еіесігісй 
электропривод т. (таз) дізроглим де аспопа 
ге еіесігіс 
электропроводймость Ї (е!) сопаисиб\пае 
ејесігіса 
электропроводка Ё е) шяаайе еесилса 
взрывозащӣтная "у 1пѕігаіае еіесігіса рго- 
тејаїй сопіта ехріоле1 у 
гг в коробах шуаайе еіесігісй їп сийі 
22 в лотках шуаайе еіесігісй іп сапае 
внутренняя ~ шмаайе еіесігісй имегоага 
креплённая скббами — 1пѕаја[іе еіесігісй 
бїхаїй ргіп Бійуйгі 
г на изоляторах іпзіаїаце еіесігісй ре 
ігоіакогі 
напбльная ~ іпѕіајајіе еіесігісй йе раг- 
Чозеа!а 
наружная — шза!айе еїесігіса ех{етоага 
— на фарфбровых рбликах іпѕїа[ајіе еіесі- 
гісй ре гое йіп рог{еіап 
открытая 2» шуаайе еієсігісй арагепій 
плинтусная г» іп5іаїаціє еІесігіса де зосій 
скрытая ~ шяаайе еіесігіса іпвгораїа 
трбсовая ~ іпзгаїаціє еІесігісӣ іп саит 
электропрогрёв т. іпсділіге еіесігіса (у 51 
электроотоплёние) 
бестрансформёторный "у іпсдігіге еіесігі- 
сй Гага ігап5іогтаїог 
2 бетбна Їіпсдігігеа еїесігісй а Беіопшиі 
периферййный ~ іпедйігіге еІесігіса регіѓе- 
гіса 
злектропропарка {. (е/, {егто) їгатаге еіес- 
ігіса си абиг 
злектрорубанок т. (Іт, ѓећл) гіпдеа еіесігіса 
злектросварка #. (зи) зидаге еіесігіса 
электросварщик т. (5и4) задог еіесігіс 


злектросверлилка 7. (еї, {ейп) Баги еіесігіс 
электросиликатизёция Г. грунта (8е01) еес- 


1гоѕіПісаіізагеа рӣтіпішиі 
электросиловёя Г. (агћ) ип ејесігіса 


электрослёсарь тт. (еі, {ейп) 1Асёи$ еіестгі- 


сіап 

электроснабжёние п. (е1) аїтепіаге си епег- 
ме еіесігіса 

электростанция Г. сепігаїй еіесігісй 
атомная ~ (АЗС) сепігаїд @есниса ато ті- 
са 
ветровая ~ сепігаїй еіесігіса войапа 
газотурбинная ~ сепігаїй еіесігісй си Гиг- 
ріпе си ра2 


омійческая 
паке пеНоТегтісй 
гидравлӣческая ~ (ГЭС) сепігаїй еіестісй 
рідгаціїса 
гидроаккумулйрующая ~, сепігаїй еіесіті 
са де һійгоаситшаге 
государственная райбнная ~ (ГРЭС) сеп 
гаі еіесігісй де заг гатопад 
дйзельная г» сепігаїй еієсігісй Фіезе! 
конденсацибнная г» сепігаїй @есилсй си 
аригі 
насбсно-аккумулйрующая ~, сепітаїа ее 
сігісй де аситиіаге си ротре 
паротурбӣнная ~, сепігаїй еіесігісй си иг 
ріпе де абиг 
пиковая ^^ сепігаїй еїесігісй де уїгі 
подзёмная 2» сепігаїй еіесігісй зибіегапа 
прилйвная ~, септа!а еіесітсй си та 
гее 
тепловая г» іегтосепігаіё ејесігіса 
транспортабельная ~ сепігаїй еіесігісй 
ігапзрогіабіій 
электроталь т. (таб, еіесігораїап 
передвижной — єіесігораїап тобії 
злектротепловентилятор т. (уел!) хепійаѓог 
тегтоеІесігіс і 
злектротермйя Г (е/, іегто) аесиоегиме 
электротермоопёлубка Ё (фе!) соїга) тегто 
еіесігіс 
электроточйло п. (е/, іепп госіїй еіесігісй 
электротрамббвка Ё (е[, іепп) тат еіесігіс 
электротягач т. (таб) ігасіог еіесігіс 
злектроукатка { (1ейи, ѓегаѕ) сотрастаге 
еіесігісӣ 
электроуплотнёние п. (сео!) сопѕоійаге вес 
ігісй а рётіпішш 
электроухо п. (елп сартаюг еіесігоасизис 
электрофильтр т. (тіт) Яга еіесігіс, @ес 
їгобійти, дезргёРииог ејесігоѕіайс 
вертикальный ~» еіесігоїійги уегусаї 
многопбльньй ^ еіесігобійги тпиїпроїат 
пластӣнчатый ^ біти еІесігоѕќайс си 
ріасі 
трубчатый би еіесігозганс си {еуі 
электрофорёз т. (ѓейл) еІесігоѓогехӣ 
электрочасофикация Ё (е1) гевіа) еїесігіс де 
бтр 
электрошлифовалка Г. (тес) гесиЯса!о! 
еіесігіс 
электрошуруповёрт т. ({ейи, ітес) таупа 
еіесігісй де іпзигибаї 
электрощитовая Ё (агй) зайа та ого! 
еіесігісе 
электроэкскаватор т. (таз) еЇесігоехсауа 
тог, ехсауаїог еієсітіс 
элемёнт т. (е/соп) еіетепі 
архитектурньй ^^ (агі) еіетепі аге 
тигаї 
балансйрный опбрный ^ (еЇсоп) арага! дє 
геатет обсіїапі 
бортовой ~ еіетепі де тагріпе 
внецентреннорастянутый ~ еіетепі 5ири» 
Іа шипдеге ехсепігісӣ 


сепігаїдй мчайе @ес 


элемёнт 


внецёнтренно сжатый — еіетепі ѕириѕ 

Іа сотргезипе ехсепігіса 

второстепёный конструктйвный — сіетепі 

зесипдаг аі сопзігисреї 

главный конструктивный ^^ еіетепі ргіп- 

стра! а! сопзгисйет 

горизонтальный — арки (агћ, еїсоп) @е- 

тепі огігопіа а! агеши 

доббрный — еіетепі де сотпріетаге 

жёсткий опбрный - (есоп) арагаї де 

геатет гівід 

22 жёсткости @етепе де гівідігаге 

закладной ~ еіетепі іпсаѕігаї 

г» заполнёния решётки фёрмы Бага 4е 
штрішига а ге|єїсї вгіпгії  2Абгеше 

изгибдемній ~ (есоп, тес) еіетепі 50їі- 

спас 12 іпсоуоіеге 

каткӧвый опбрный ~‹ (еісоп) арагаї де 

геахет си гое 

клеефанёрный г» еіетепі діп рІасај їпсіеіаї 

композицибнный ^ (ағћ, есоп) еіетепі 

сотрогійопаї 

компонбзочный ~» еіетепі сопзйайу 

конёчный ^ (тес) еіетепі Ипи 

конструктивный — еіетепі йе сопѕігис- 

іе / сопзітисіїу 

краевой — еіетепі де тагріпе 

крупноразмёрный ~, еіетепі де дітепзійпі 

тагі 

линёйный ^ (таь тес) еіетепі іпіаг 

лишний ~ (тес) еіетепі їп р№$ е 

ргіѕоѕ 

„х массы (тес) еіетепі де таза 

модульный ~ еістепі тойшаг 

монолйтный ^— сіетепі толоїїї 

монтажный ~ єїетепі де топа} 


нагревательный ^ (/еғто) еіетепі де 

іпсдігіге 

несущий ~ @етепе рогіапі | Фе гегі5- 

(епа 

г оболбчки, бортовой еіетепі йе тагвіпе 
а! ріпдеї заб 

объёмный стройтельный ~ еіетепі де 

сопзкасие ігідітепзіопа! 

ограждающий ~ еіетепі де ргоесйе 

де їпсһідеге 

опбрньй ~ (еїсоп) арагаї де геагет 

отформбванный ~ @етеп! Ғаѕопаї 

планирбвочный ^^ (агй, иг) еіетпепі де 

ріап де ѕіѕіетайғаге 

планирбвочный базисньй ~ (агл, ить) 

сіетепі де Ъа2А а! ріапиіші де ѕіѕғета- 

іхаге 

плбский опбрный ~ (еісоп) арага! де 

геалет дігесі 

поясной ~ фёрмы ‘ара ипе! Гегте 

предварйтельно-напряжённый г еіетепі 

ргесотргітаї 

пустотбльй — еіетепі си зол 

пустотелый заполнёния еіетепі де 

читрійкигй си бог” 
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рамньй о» конструкции еіетепі-садги аї 
сопѕігис(іе1 
растянуто-изгибдемый ~ (есоп, тес) 
еїетепі 5оїсітаї Та їліїпдеге си іпсоуоіеге 
растянутый — (еісоп, тес) еіетепі іпійп5 
самонесущий ~ (еісоп, тес) єіетепі 
ашорогіапі 
сборньй г» віетепі ргебабгісаї 
сжатый ^ (еісоп, тес) еіетепі сотргітаї 
— содержания карты (яеоа) еіетепі а! 
сопіпикиіці паг 
соединйтельный еіетепі де ітбіпаге 
стеновбй — @етепи де регае 
стройтельный ~ еіетепї де сопѕігисіе 
— структуры ејетеп де ѕігисішгӣ 
тангенциальный опбрный ~ (е/соп) ара- 
гас де геагет 5ітрій 
типовой — сіетепі Ир 
фасбнный ~ еіетепі ргоїйат 
функциональный ~, еіетепі Ғипсўопа1 
центрально-растянутый ~ (еїсоп, тес) 
еіетепі ѕойсіќаї Іа ілііпйеге аха!а 
центрально-сжатый ~, (е/сот, тес) еіе- 
тепі сотргітаѓ ахіа! 
шарнйрный опбрный ~ арага! агісшаї 
де геатет 
элемёнты т. рі. еіетепіе 
биогённые м» (5) еіетепіє Біорепе 
м генерального плана (аті) еіетепіе де 
ріап вепегаї 
объёмно-макётные — (агі) еіетепіе ѕра- 
пае де таспеїе 
— приведёния (яєоа) гереге веоделісе 
распределяющие ~ (срі) еетегие де 
фізітібийе 
— трассы (агит) еіетепіе аіе іїгаз5еціш : 
5ллинг т. (сагр) һапваг 
спортйвный г» (сагр, сѕс) Бапдаг репіги 
ѕрогі пашіс 
5ллипс т. (таї) ейрза 
— деформации (тес) ейрз& де деѓогтаџе 
~ инёрции (тес) еірѕа де шегие 
— напряжёний (тес) ейрза 1епзли!Йог 
зллипсбид т. (тай) еїрзоїд 
му деформации (тес) еіїрѕоід де деѓог 
тайе 
м инёрции (тес) еїреоїй де теге 
гу напряжёний (тес) еЇірѕоійш (епѕіцп 
юг 
заль #. (спіт) етай, ѕта!{ 
змпбра Г. (агй) етрога 
эмульгатор т. (снип) етамідаїог, етиїзіо 
папі 
эмульсётор т. (спіт) етиізог 
эмульсйрование п. (спіт) етиізіопаге 
эмульсия Ё (спіт) етиіѕіе 
битумная — ети\ѕіе де Бісит 
вӧдная ~ етиізіє ароаѕй. 


дёгтевая — етиіѕіе де дидгоп 
дорбжная ~, етиіѕіе гиііегӣ 
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эмульсия 
кислая ~ етиізіе асіда 
мелкозернйстая — епиізіє си ртапшайе 
Ной. 
змульсор т. у. змульсатор 
знергия Г. епегріе 
внутренняя — 
тегідага 
водная ~ (№4) епегріе підгаціїсй / а ареї 
~ вбдного потбка (14) епегріа ипиї 
сигѕ де ара 
я деформация (тес) епегріе де дебог- 
шайе з 
дополнйтельная — (/і2) епегвіе сотріе- 
тепіага 
звуковая ~ (/і2) епегріе 5опогй 
~ излучёния (]12) епегріе Фе гафане 
~ изменёния объёма (тес) епегріе йе 
уагіаціє а усіцтиці 
~ изменёния фбрмы (тес) епегяе ае 
- ѕсһітбаге а Ёогтеі 
— колебаний (2, тес) епегріє де міб- 
гайе 
лучйстая ~ (/іг2) епегріе гайіапій 
пластовая г» (2е0[) епегріе йе ѕігаї 
повёрхностная ~ (2) епегріе ѕирегѓі- 
сіаІа 
пблная ~ (2) епегріе гоїаїд 
потенциальная — (тес) епегвіе роеп- 
па!а 
световая ~ (2) епегріє Іштіпоазд 
тепловая ~ (ето) епегріе саїогіса / 
їегтісӣ 
удёльная — епегріе зрес! сё 
— упругости тёла (2, теб) епегвіа 
е1азисна согршиі і 
энерговооружённость 8. (ес) ргай ае доїаг 
си есріратепі еіесігіс | 
энергоёмкость Ё. епегріе сопѕитаій ; сара- 
сіќаѓе Фе сопѕит а епегріеі 
энтазис т. (агй) епѓатіѕ 
энтальпия Її. (ѓеғто) епіа!ріе, соп пиг де 
саіацга 
энтропия Г. (іегто) епігоріе 
эпигенёзис т. (2ео/) ерівепегӣ 
эпигбнство п. (ағһ) ерівопіѕт 
эпицентр т. землетрясёния (ѕеіѕт) ері- 
сепіги а! сиігетигииі 
зпюра Ё. (тес) Фаргата, еригӣ 
г» внутренних усйлий сечёния 4іавгата 
еРогигИог іпіегіоаге а]е зесйипи 
~ главных секториальных площадёй ери- 
га зиргаРефеог ѕесіогіаіе ргіясіраїе 
грузовая ~, (та5) Фаргаша де іпсігсќгі 
г» давлёний Фарташа / ерига ргезилайог 
~ и Фарташа дебогтацііог 
~ изгибающего момента  іаєгата / 
ерига шотеп и де Нехшпе 


интенсивности движения (/гап5) вта- 
Ясці пиензиаш сисшане! 


(спіт, Біг) епегвіє ш- 





~ момёнтов фаргата / ерига тотеп- 
теіог 
г нагрузки діаргата / ерига ѕагсіпіїог 
~ напряжёний іавгата / ерига Ѕагсі- 
пог 
~ перемещёний 4іадгатіа де Феріазагі 
~ поперёчных сил іавгата / ерига ѓог- 
{еІог їдіеіоаге 
я. прогӣбов йіаргата ѕӣрешог 
пространственная — Ч!авгата / еригӣ 
зрана!а 
г» распределёния дфіавгата 
герагійіе 
~ секториальных площадёй ерига ѕи 
ргаѓееіог ѕесіогіаіе 
~ скоростей йіаргата упезеог 
~ фиктйвных усйлий йіаргата еГогигИог 
Исйуе 
эргодйчность РГ. (/егто) егеодісіїате 
зргономйя {., архитектурная (агл) егропо 
тіе агНігестигай 
эрдояни-сахли (агй) агдоіапі-занії (агйЙес 
ига Стигліеі) 
Эркер т. (агй) Боміпдой 
полукруглый — Боуш4ои / Го1бог 5еті: 
гошиа 
Эрлифт т. (1ейп) ротра Фе етиізіе, аїгіїбї, 
еіеуаїог е ара си аег сотргітаї 


І ерига де 


зрбзия +. (2е01) еготіцпе 


глубйнная ~, егодипе де адїпсіте 
кавитацибнная ~ егогійпе рип сауіа{іе 
обратная ~ егогійпе гергеѕіуй 
регрессйвная — у. эрбзия, обратная 


эскалатор т. езсаїаїог, ѕсагӣ гиіапій 


грузопассажӣрский ~ 5сага тшапїй реп- 
їги шаена!е $ регѕоапе 

двухмаршевый ~ 5сага гиіапід си тегѕ іп 
атБе!е ѕепѕигі 

многоопбрный ^ 5сага гиіапій си та! 
тие геахете 

одномаршевый — ѕсага гиіапій си о 5іп- 
5ига Ише / си ип ѕіприг ѕепѕ 
тротуарный — ігоїцаг гиіапі 


эскйз т. ѕсһі{а, сгосһіц 


архитектурный ^ (ай) зсвца агіпігес 
їопіса / агһіќесіџгаіа 


эспланёда 8. (атПп) езріапацй, (/егеп аеѕсћһіѕ 


(ра) т ја{а ипеі сійдігі тат) 


эстакада Г. (1ейп) езіасайй ; гатрд 


бункерная — езіасадй йе Бипсаг 

~ для подачи бетбна езіасайй регги 
аййтепіаге си Беїоп 

железнодорбжная ~ (сі) еѕіасайй (е са!е 

Ғегаїё 

наклонная — езіасайй їпсііпаіё 

подкрановая — еѕѓасайй репіги рой гиіапі 

~ пульпровбда (йтес, іеһп) еѕіасайй 
репіги сопдис!а де погоі / е рира 

разгрузочная ~ (/ғапѕ) еѕќасайй / гатра 

Де еѕсӣгсаге 

рамная — еѕіасайй Піп сайге 


эстётика Ё. е5іеїісё 


архитектурная ~ еѕіейсӣ агИИесшга!а 


5 І 
эстрих т. (еісоп) езігіп, 5їгаї і2оіатог зб 


рагдозей 


эстрихгӣпс т. (еісоп) зігаї ілоїаїог де 1рѕоѕ 


зи рагӣоѕе!ї 


этаж т. (агћ) еа}, саї, піуе! 


антресбльный — тетапіп 
&ттиковый ^— у. этаж, мансёрдный 
вторбй ~ егаіці т 
мансёрдный ~ тапѕагаа, еіа| тапзагдаї 
межфёрменный ~ еїај іпіге Ғегте, рой 
теппіс 
нижний ~ рагіег, ргітиї піуе! 
пёрвый ~ у. этаж, нижний 
подвальный ^^ $16501 
подзёмный г» еїа) зибіегап 
подсйлосный ~» ше! іпѓегіог а! Ио! 
структурный ~ ета) 5ігисгигаї 
технический — еѓај їеһпіс 
типовой — шуе! бр 
цокольный г» детізої 
чердачньй — у. этаж, мансардный 
этажность Ё. (агп) питаг де еѓаје 
лу застройки питёгш де еѓаје а! апзатб- 
па: де Іосціпіе 
смёшанная - питйёг е еїаје уагіаї 
эталон т. (145) ехаїоп 
этАп т. стройтельства (ес) еїара Фе соп- 
экгисйе 
этапы т. рі. проектирования (ср!) Газе де 
ргоїесіаге 


этернйт т. (тіг) еїегпії, агбосітепі 
эфӣр т. метакрйловьій (спіт) емег теќа- 


сис 


эффект т. еїесі 


дрӧссельный м» (1егто) еѓесі де Іатіпа- 
ге / де ѕігапршаге / де обішгаге 
масштабный ~ (Піду) егесі де зсага (ре 
тодеї) 
— надрёза (тес) еѓесі де їдіеге / аі 
сгеѕійгіі 
народнохозяйственный ^ (ес) еѓесі Іа 
піуєїці есопотіеі пайопа!е 
поверхностньй ^ (ПН) еїесі рейсшаг / 
де ѕиргаѓа{а 
лу препятствия (Піт) еѓесіш обзіасоїціці 
стробоскопйческий 7» (2) еїесі 5ігобо5- 
соріс 
тепловой ^ (Н2, ѓеғто) еѓесі їегтіс 
тепловой изобарный ~ (Іегто) еѓесі 
їегтіс ілобаг, еїесі Іа ргеѕіџпе сопѕќапіё 
тепловбй изохбрный ~ (ѓегто) еѓесі їег- 
тіс ідосог, еѓесі Іа уоіит сопѕѓапі 
~ Томсона-Джбуля (ѓегто) еѓесі Тһот- 
ѕоп-Јоше 
электрогидравлӣческий ~, 
еіесігопідтаціїс 
эффектйвность Г. (ес) ейсіеп{а, ейсасиме 
лу наплавки (5иа) ейсасимеа їпсӣгсаїигіі 
г» отстаивания стбчных вод (ар 115) 
еѓісіепја десапідгії аре!ог итаїе 
лу пробктньх решений (срі) еѓісіепіё а 
зош Шог де ргоіесі 
световая — (Н2) гапдатепі Іштіпоѕ 


(шаг) ебвесі 
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тёхнико-экономӣческая — (ес) ебісіепій 
терпісо-есопотісй 
я» фильтра, пофракцибнная (тік) ейс1- 
епіа ЯЙгици ре Ѓгасіипі 
эхин т. (агл) еспіпа 
эхолбт т. (Аг) зопаа асизиса 


юстйровать ({ейи) а согесіа, а роїгіуі, а 
гевіа 

юстирбвка Г. согесіаге, роїгіуіге, геріаге 
ду геодезйческого инструмёнта (&е04) 

гевіагеа іпѕігштпепќеіог веодетдсе 

ле электрӧдов (зи) геагеа еїесігогіїог 

Юрта #. ішгіё (Іосиі цій ігапѕрогіаЬій Іа ипеіе 
ророаге потайе) 


явлёние п. Ғепотеп ; еѓесї 

перехбдное 7» (сйіт, |2) Тепотей ігап- 

тікогій / Че тапйе 

я погружёния (іеғаѕ) Гепотеп де аїип- 
даге (ргіп іаѕағе) 

сейсмӣческое — ѓЁепотеп ѕеіѕтіс 

ядрб п. писец ; пе? ; ѕїтЬиге 

— агломерации (игЬ) писіеці авіотегајіеі 

г блок-элемёнта (тес) 5ішіриге сепігаї 

— вйхря (Шаг) сепігиї умели! / їиг- 
біопиїці 

лу древесйны (Іт) дфигатеп, іпіта 1ет- 
пи 

му жёсткости (еїсоп) писец Фе гівідігате 
а! сіадїгії 

— земляного полотна (сі, агит) тіегиі / 
5їтбигеїе {егазатети и 

исторйческое ~ гброда (игБ) 

іѕгогіс аі огази Ци 

композицибнное ~, (агп) сепіги сотро- 

опа! 

— конденсации (№4) писіец / сепіги 
де сопдепзаге 

ложное — (Іт) рѕецйойигатем (іпіта 

койе а Іетпиіиі) 

— насыпи  (Істаз) 
гатбіеціці 


сепіги 


пел! / эбагее 
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ядро 
„2 плотйны (сп) зітбигеів / тіегці пис- 
івиї Багаішіші 


— ползучести (тес) писієц де сигдеге 
іепій 
22 последёйствия (тес) писіеш «гетапепі 


противофиль ое ~ (сп) писієм 

де еапбаге 

лу сварнбй точки (5и4) паетиі ропсішш 
де ѕийигӣ 


2 сечёния (тес) ѕїтриге сепігаї 
спортйвног ~ (сѕс) писіеи зрогіїу 
— фанёры (іт) ѕігаї де тійос а! ріаса 
умімі 
язвины рі. рее фе согогіцпе 
язык т. таб ; тба) 
— торблки (1егто) тра агадіогиїці 
— форм (агн) ітбајші огтпеіог, 
язычбк т. (/енп) согдаг , Итба іпсогайког 
іпбп2діог 
Якорь т. мёртвый (еісоп) апсогА ха 
яма Г. (ѓегаѕ) вгоарй, бака! 
збльная м» (іегто) вгоарӣ де сепиза 
оркестрбвая — (ан, сѕс) #оѕй де огсһеѕіта 
помбйная ~ (аї, іпѕі) һатта, втоарӣ де 
тикхайгії 
сйлосная ~ (сазг) вгоара-5іїо2 
смотровая — (тағ іпѕі). сапа! де мі 
таге 
творйльная — (ті?) вгоара де хаг 
трансформӣруемая оркестрбвая ~ (агй, 
сес) Їобй де огспезігй ткап5іогтабіїй 
ямокопётель т. (таў) ѕйрӣхог де вгорі 
яр т. (№14) та! абгирі (де Ниуіи), пра 
ярёнга Ё соё 
яркомёр т. (145) арага! де тазигае №- 
тіпогіїаєеа 
- 


Яркоёть Ё (12) Гатипогліате 
порбговая ~, ргає 4е Іштипогліате 
ярмарка 8. йге 
оптбвая ~ гк де уЇпгаге си гійісаїа 
Ярмарка-выставка Г. Игя-ехролие 
ярозйт т. (гео) јагоѕи 
ярунбк т. ( тейп) есһег, уе 
ярус т. (агћ) піуеї, саї, еіа), (зеоі) єїа) 
вёрхний ~ (агп) пзуе! ѕирегіог 
геологический м» (2601) еіау веоіовіс 
ле лесбв (іеһп) піхеїмі еҙағодајши 
— оттяжек мачты (1ерп) пічеїмі шап 
ог сагагеціш 
подсйлосный ~ (еЇсоп) гадіеги! 5Иогиїці 
ярусньй еќајаї 
ясень т. (Іт) таят 
яхт-клуб т. (с5с) запо-сішф 
ячбистьй сеїціаг, си зігисіитй сеіціагй, аі- 
уеоЙаг } 
ячёйка Г. се! а 
жилая ~ (еісоп) сеїшід де Іосшпій 
композицибнная ~, (т!) сеїцій е атеѕ- 
{есаге 
конструктйвно-планирбвочная ~ ‘есоп) 
сеїшій сопигасйуй де ѕіѕіетайгаге 
объёмно-планирбвочная ^^ (амп) сеш& 
де ѕіѕіетайғаге зрараїй 
— решётки (тіг) осћі де 51а) 
2 сйта. (тт) оспі де 51:4 
му структуры (еїсоп) сеша хігисішгі 
ячёйка-квартйра 2. (а7ћ) арагіатепі-ипіїаїе 
ящик т. сийе ; 1ада 
кёбельный ^ (еї) сийе де депуайе де 
саби у 
распределйтельный — (е1) сие де діз- 
сгібиціе 
творйльньй ~, (т!) частій 
злектросиловбй — (еї) соге! де айтеп- 
таге си епегре еіесігісй 


РКЕЅСОКТАКІ $1 ОМІТАТІ ОЕ МАЅОКА* 


а, А {ампёр] атрег А 

а/вб, А/Вб [ампёр на вёбер] 
мерег, А/МЬ 

АВМ [аналоговая вычислительная машйна] 
саїсиіаїог апаіобіс 

АВР [автоматйческое включёние резёрва] 
сопесіагеа ашота!ӣ а гетегуе 

АГ [аккумулятор, гидравлический] асити- 
Іагог Һідгашіс 

АГВ [автоматйческий газовый водонагре- 
вАтель] пса ог де арӣ си вазе, аціотаї 

АД [автомат давлёния] гевшаќог ашіотаї 
де ргезіцпе; [асинхрбнный двйгатель] 
гпоїог аѕіпсгоп 

а/дм’, А/дм? [ампёр на квадратный де- 
цимётр] атрег ре десітеїги рёкаї, А/ ат? 

АЗС [автозаправочная станция] ѕќайе де 
Бепліпа ; [автомат защӣты сёти] ашотаї 
де ргоќесіе а гејеІеі 

АЗУ [абонентское зашйтное устройство} 
а1зро7ану де ргоїесўйе Іа абопаї 

АК [автокар] ашіосаг; [автомобӣльный 
кран] ашіотасага 

АКБ [архитектурно-конструкторское бюрб] 
Ыгой де ргоіесіаге іп сопеігисії 9 агћі- 
тесшга 

а/м, А/м [ампёр на метр] атрег ре теѓ- 
го, А/т 

Ам? (ампер на квадратный метр] атрег 
ре теїги рӣігаї, А/т 

А.м? [ампёр-квадратный метр] атрег-теї- 
ги раїтаї, А. т’ 

АПУ [Архитектурно-планирбвочное управ- 
лёние] Опесйе де агнцесага я Ѕіѕіета- 
Пзаге 

АРД [автоматический регулятор давлёния] 
тезШалог аціотаї де ргеѕіџпе 

а-сек Шамиёр-секунда] атрег-зесипда, А ·5 

АСПОС |автоматизйрованная систёма про- 
ектйрования объёктов стройтельства] 
зізіет аџіотайғаї де ргоіесїаге а обіесії- 
уєїог де сопѕігисійі 

АСУ Гавтоматизйрованная систёма управ- 
лёния] ѕіѕіет де везіїшие / сотапій 
ашотаій ; [атомная силовая устанбвка] 
іпзіаїаціє де епегріе аїотісӣ 

АСУП [автоматизйрованная система уп- 
равления проектированием] ет аціо- 
тпаНга+ де сопдисеге а ргоіесійгії 

ам  Гатмосфера, технйческая]  аїтовієта 
«ерпісй, аї (кеї/ ст?) 


атрег ре 


ата {атмосфёра, технӣческая абсолютная] 
абтоѕѓегӣ. тейпісй арѕоішій, аїа 

ати [атмосфёра, технйческая избыточная] 
аїтозіегй їеһпісӣ де ѕиргаргеѕіџпе, аїз 

атм атмосфера, нормальная] астозіеті 
біса, аїт 

АТС [автоматйческая телефбнная станция] 
сепігаїа їеіеѓопісӣ аціотаїй 

АУ [агрегат управления) 5гар де сотапай 

а:ч, А-Ч Гампер-час) атрег-огд, АП 

АЭС [Атомная электростанция] сепігаїй 
аюшовеснясй ; [автоматическая электро- 
сварка] зидаге еїесігісй ашотаїй 

б, бар [бар] Баг 

6, Б [бел] ве, В 

БЕТЭЛ [бетбн электропроводный] Беѓоп 
еіесітосопдисіог 

БК {башенный кран] тасага Пгп 

БЛ {барабанная лебёдка] їгоїїш си татриг 

БН |батарбя накала] раїегіє де 1асё!ге ; 
[бйтум, нефтяной] бігшт де реїгої 

БП [барабанный переключатель] сопиїаїог 
си 1ашбиг; {блок питания) біос де аїі- 
тпепіаге; [боковая полоса) рапай 1аїега- 
ід; [боковбе перемещёние] Фер!азаге Іа- 
хегаїй 

БПК [биохимйческая потрёбность в кисло- 
роде] охівеп біосрітіс песеѕаг 

БТМ Ібьстроходная траншейная машина) 
ехсауаїог гарій репіги 5йраї 5апуиті 

в, В [вольт] хо, У 

ва, В.А Гвольт-ампері уок-атрег, УА 

вар {вольт-ампёр, реактивный] уоіатрег 
геас̧іїу, уаг 

вБ Іверхний бьеф] біеѓ атогие ; [водный 
баланс) Біїапу де арӣ 

вб, Вб [вёбер] жебег, М 

вб/а, Вб/А [вёбер на ампёр] мербег ре ат- 
рег, МЪ/А 

вб/м, Вб/м [вёбер на метр] жебег ре теїги, 


М / та 

вб/м?, Вб/м? [вёбер на квадратный метр] 
хуебег ре теги рдїгаї, \Ъ/ т? і 

вв [вешествб, взрывчатое] таїегіа! ехріо- 
ау ; [вытяжной вентилятор] уепійатог де 
азриайе 

ВЕН [вентилятор] уепа{ог 

ВНИИ [Всесоюзный наўчно-исслёдователь- 
ский инститӯт] 105и! ипіопа! де сегсеїа- 
ге Уйпййса 

в/м, В/м [вольт на метр) уоїг ре теїги, 
У/т 


ж РгезсигйгИе поќаіе си Шеге саге зе геѓега Іа опі Ие де тий ГоюзИе іпаїпіє де 1пїго- 
дисегеа Зета Іпегпаціопа! де иийёй де шазига (51) 
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вод.ст. [водяной столб] союапй де арӣ 

вп [вызванная поляризация} роіагігаге рго- 
уосаїй ; [вспомогательный приборі іп- 
зігштепі аихШаг 

ВРЗ [выходнбе реле защиты] геіеп де рго- 
тесіїе Іа іпігаге 

ВРЦ [водонепроницёемый расширяющийся 
цемент) сітепі ехрапяу ітрегтеарбії 

ВС [вентиляцибнный ствол] риі де аега}; 
[выпрямйтель, селёновый] гейгеѕог си 
зеіепій 

в-с, В-с Гвольт-секунда] уоїї-весипаій, У ·5 

вт, Вт [ватт] жай, № 

вт/кг, Вт/кг [ватт на килограмм] май ре 
КЏовгат, \/К8 Е 

вт:м? | |ватт-квадратньй метр] жай-теги 
ріка, М -т? 

«вт/м'| Вт/м? [ватт на квадратный метр] 
май ре теіги рёќгаї, му / т? 

вт/м?, Вт/м? [ватт на кубический метр] 
хуаїї ре теги сиб, У// пі 

вт/м-град [ватт на метр-градус] май ре 
теіга-вгад, \// (твга) 

вт/м?-град [ватт на квадратный метр-гра- 
дус) май ре теїги райїгаї-ргадй, М / (т? . 
-ргд) 

Вт/(м-К) [ватт на метр-кельвин] май ре 
техги-Кеіміп, №/ (т. К) 

Вт/(м2-К) [ватт на квадратный метр- 
кельвин) маи ре тети рӣќгаї-Ке1уіп, 
У! / (т>. К) 

Вт/ (м?.К“) [ватт на квадратный метр- 
кельвин в четвёртой стёпени) май ре 
тети рёігаі-кеіуіп Іа риїєгеа а раїга, 
№/ (т? К?) 

Вт/ср [ватт на стерадиён] зай ре 5іега- 
діап, У /5г 

вт/стер [ватт на стерадиан] у. Вт/ср 

втуз [высшее техническое учебное заведё- 
ние] $соа!& {еһпісӣ зирегіоага 

вт.ч, Вт-ч [вазт-час) жай-ога, М/П 

вуз [высшее учёбное заведёние] Пазііїиі де 
«пубійтіпі ѕирегіог 

ВЭ [выключатель, электрический] іпшегира- 
хог ејесігіс 

ВЭ3 [вертикальное электрическое зондӣ- 
рование] ѕопдај еїесігіс уе са! 

г, Г [гйга..] ява, С (ргейх == 10°) 

Г Гграмм-сйла) вгата-Їогій, ві 

г, г [гёкто..] һесіо, № (ргейх =10°) ; 
[грамм] вгат, 5 

г. [год] ап 

га, га [гектар] Песіаг, һа 

ГАИ [Государственная автомобӣльная ин- 
спёкция) Тпзресйе де зіаї аціо 

ГАП [глёвный архитёктор проекта) агһіѓесі 
зеї де ргоієсі 

ГАПУ [Главное архитектурно-планирб- 
вочное управлёние) Юігесйе репега!а де 
агпйесіикй $1 5ізіетайгаге 


ГАСК [Государственный архитектурно- 
стройтельный контроль] Сошо де ѕїаї 
репіги агбіесіига $1 соп5їгисНї 

ГАСН [Государственный архитектурно- 
стройтельный надзбр] Іпѕресйа де за! 
репіги агђіќесішгӣ 91 сопѕігисўі 

гб, Гб [гйльберт] егі, СЫ 

гб/мкс, Гб/Мкс |гйльберт на максвёлл] 
віїбегі ре тахмей, СБ/Мх 

ГВВ [горизбит высбких вод] піуеїці ареюг 
тагі ! 

гвт, ГВт [тектоватт] Ппесіомаїі, БУ 

гвт'ч, ГВТ-Ч [гектовАтт-час] рпестомай-ога, 

ВУВ 

гг, гг [гектограмм] һесѓовтат, ВЕ; 

гг. [годы] апі 

Гец. ГГц [гигагерц] ріваһегі, СН? 

гд [тидравлйческий дёмпфер] атогіїгог 
һіагашіс ; [главный  двйгатель|  по1ог 
ргіпсіраї 

ГДж [гигаджбуль] віваіоціе, С. 

ГИПРО [Госудёрственный институт проек- 
тйрования) Газе де зіаї репіги ргоієсіаге 

ГИП (главньй инженёр проёкта] іпріпег 
зеї де ргоїесї 

Гкал [гигакалбрия] ғіғаса!огіе, Сса! 

г/л, г/л [грамм на литр] вгат ре ги, 8/1 

гл, гл [тектолйтр] Песіоійти, пі 

г/л-л.с-ч. г/л-л.с.ч. [грамм на лошадиную 
сйлу в час] ргат ре саї-риїеге-огд, &/СРВ 

ГМ [гидромотбр] таоїог підтаціїс 

гм, гм [гектомётр] Ппесіотеїги, пт 

г/м, г/м [грамм на метр] єгат ре теїги, 5/ т 

г/м’, г/м? [грамм на кубический метр] 
вгат ре теіги сиб, в/т 

ГМВ [горизбнт межённых вод] піуе! де 
еїа) 

ГМК [генератор механйческих колебёний] 
вепегаїог де оѕсПајіі тесапісе 

г/мм?, г/мм? [грамм на квадратный милли- 
мётр) вгат ре тіітеіги раїгаї, в/тт' 

ГН [тидронасбс] ротрӣ ійгашіса 

гн, ГН [гиганьютон] яігапемтоп, СМ 

гн, Гн [тёнри] һепгу, 

гн/м, Гн/м [гёнри на метр) һепгу ре теїги, 
Н/м 

Гн/м-ср [тёнри на метр-стерадиан] һепгу 
ре теіги-ѕіегайап, Н/т-5г 

гн/ім-стер [тёнри на метр-стерадиан] у. 
Гн/м.ср 

ГОСТ (Государственный общесоюзный 
стандарт] З!апдаг@ шпіопаї е 51а 

ГРИ [газорегуляторный пункт) ѕіаўе де 
гевіаге а ргезішпії вазеог 

ГРС (газораспределйтельная станция] $а- 

фе де @ѕігібџўе а дазеюг 

ГРУ [газорегуляторная устанбвка] іпѕіа- 
1айе де гекіаге а разеог 

гс, Гс [тёусс] ваиѕѕ, 0$ 

гс, гс [грамм-сйла] вгат-ѓогүй, єї 

ГСМ [горюче-смёзочные материалы] сот- 
БазНый я Імбгібанії 

г-см, г.см [грамм-сантимётр] вгат-сепії- 


теги, #- ст. 

г/см), г/см? (грамм на кубический санти- 
метрі єгат ре сепіїтеїги сиб, в/ст? 

г.см/с [грамм-сантимётр в секунду] 5гат- 
сепітеїги ре ѕесипӣ, 8-ст/з 

г/(см-с) [грамм на сантимётр в секунду] 
агат ре сепіітегги-5есипай, 8/ (ст-5) 

г-см/сек  Їграмм-сантимбтр в секунду] 
у. г. см/с 

г/(см-сек) (грамм на сантимётр в секунду] 
у. г/(см'с) 

ГТС [городская телефбнная сеть] гефеа їе- 
Іебопісай игБапа 
ги, Гц [герц] һегіх, Н2 

ГЭС [гидроэлектростанция, гидроэлектрӣ- 
ческая станция, гидравлическая элек- 
тростанция] сепіга!а рідгосеіесігіса 

д Ідвйгатель| тоќог ; [дорожный] гийег 

д, д [пёпи...] десі, 4 (ргеѓіх=10 ) 

да, да [дёка...] деса, да (ргеѓіх=10') 

дал, дал [декалйтр] деса!іїги, а! 

дам, дам [декамётр] десатеїти, дат 

26, дБ [децибёл] десібеї, В 

дбвт, дБВт (децибелватт] есібеї-май, 
ав.\ 

ДВС [двйгатель внутреннего сгорания] 
тоїог си агдеге іпіегпё 

дг [двйгатель-генератор] єгир тоїог-вепе- 
гаїог 

дг, дг [децигрёмм] десівтат, в 

дгб, дгб [децигйльберт] десіяіїбегі, дСЬ 

дгб/вб, дГб/Вб [децигӣльберт на вббері 
десідіїбегі ре мебег, ДСЬ/ МЫ 

дж, Дж [джбуль] јоше, Ј 

дж/г-?С [джбуль на грамм-градус Цель- 
сия] јоше ре вгат-ргай Сеізіцз, Ј/ (в С) 

дж/?К |джбуль на градус Кёльвина] јоше 
ре вгаа Кеїміп, Ј/°К 

дж/К [лжбуль на кёльвин] јоше ре Кемп, 
г/к 

дж/кг-град [джбуль на килограмм градус] 
јоше ре Кіїовгат-втай, 3/ (КБ. єга) 

дж/кг°С [лжбуль на килограмм-градус 
Цёльсия] јоше ре Кіїовгат-вгай Се51иѕ, 
1/ (ке. С) 

дж/кг, Дж/кг [джбуль на килограмм] јоше 
ре Кіїовгат, 7/Ке 

Дж/(кг-К) (лжбуль на килограмм-кбль- 
вині іоціе ре Кіїовгат-Кеїміп, Ј/ (К.К) 

дж/м [лжбуль на метрі јоше ре теїги, 
У/т 

дж/м?, Дж/м? [пжбуль на квадратный 
метр] јоше ре теги райта\, 5 / т? 

Дж:м'/кг [джбуль-квадратный метр на ки- 
лограмм] јоше-теїги рдітаї ре КПовгат, 
5-т?/Ке 

дж/м?, Дж/м? [джбуль на кубический метр] 
јоше ре теги си, Ј Гт? 

дж/м?-град [джбуль на кубйческий метр- 
градус] јоше ре шенла сиб-вгай, Ј/ (ті. га) 

Дж/моль [джбуль на моль] јоше ре тої, 
У/ тої 

Дж/(моль-К) Іджбуль на моль-кельвині 
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јоше ре тої-Кеїміп, Ј/ (тої К) 

дж/м?.сек.°С  |джбуль на квадратный 
метр-секунду-градус Цельсия) јоше ре 
тети рдїгаї-зесипай-вгадй Сеізіц5, 5/ (т. 
.5.9С) 

дж/м-час-°С [джбуль на метр-час-градус 
Цельсия)| јоше ре шега-ога-вга@ Се151иѕ, 
Ј/ (т-В-?С) 

дж/м2 -час:°С [джбуль на квадратный 
метр-час-грёдус Цёльсия] јоше ре теіги: 
рӣітаі-огӣ-вгай Сеізіцз, Ј/ (т?.В.°С) 

дж/°С Іджбуль на градус Цёльсия] јоше 
ре вгай Сеїзіцз, Ј/°С 

Дж.с [джбуль-секунда] јоше-ѕесипай, 1-5 

дин, дин [лйна] дупа, дуп 

дин-с [лина-секунда] дупа-5есипаа, дуп'5 

дин-сек [дина-секунда] у. дин-с 

дин-сек/см? [лйна-секунда на кубйческий 
сантиметрі у. дин-с/см" 

дин-с/см? [дйна-секунда на кубический 
сантимётр] дупё-зесиптда ре селіїтеїги Іа 
ршегеа а їгеја, дуп'8/ ст 

дин-см, дин :см [дӣна-сантимётр] дупа-сеп- 
йтеїги, дуп .ст 

дин/см’, дин/см? [дйна на квадратный 
сантиметрі уп& ре сепіїтеїги раїгаї, 
дуп/ст? 

дин / см?, дин/см? [дйна на кубйческий сан- 
тимётр] дупдй ре сепіїтеїги си, дуп/ ст? 

дк {дёка...] деса, Ча ргейх==10') 

дкг [декагрёмм] десавгат, бав 

дкл [декалйтр] десаШ ги, да! 

дкм [декамётр] десатеіги, дат 

дл, дл [лецилйтр] десіїїти, 91 

дм, дм [децимётр] десітеїги, йт 

ДОК [деревообрабатывающий комбинат] 
сошЫ па! де ргешсгаге а Іетпиїці 

ДРМ [дорбжно-рембнтная мастерская] аѓе- 
бег де іпігерпеге гийега 

ДРИ [дорбжно-рембнтный пункт] рипсї 
де іпігеріпеге гайега 

ДСК [домостройтельный комбинат] сот- 
Ыіпаі де солѕігисііі де саѕе 

дш [детонйрующий шнур] согіоп деіопапі 

ЕНиР [едйные нбрмы и расцёнки] погте 
$1 їагіќе ипНаге 

ЕСКД [едйная систёма конструкторской 
документации] зізіет ипіс фе доситепа- 
Не їп сопбігисрї 

ЕСМК [едӣная. систёма мӧдульной коор- 
донации размёров в стройтельстве] 5і5іет 
ип де соог4опаге тойшагӣ їп сопѕігис- 
чі 

ж.-б. [железобетбн] Беюп агтаї 

ЖБИ [железобетбнные издёлия] еіетепіе 
діп Беїоп агтаї 


ЖБК [железобетонные конструкции] ѕігис- 
тигі діп Беїоп агтаї 


ЖБМ [железобетонный мост] рой йіп Беіоп 
агтаї 
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ЖБТ [железобетонная труба] їм діп Беїоп 
агтаї і і 

ж. де ж/д [желёзная дорбга] сае ѓегаій 

жел. бет. [железобетонный] Чт Бегоп агта! 

жел. дор. [желёзная дорбга] сайе Іегаїй 

зсж [завод сббрного железобетбна) іпіге- 
ргіпдеге де ргеїаргісаїє йіп беїоп агтаї 

зсм [завод стройтельных материалов] 
іпігергіпдеге йе таїегіаіе де сопѕігисійї 

ИТР [инженёрно-технйческий работник] 
регзопа] ќеһпісо-іпвіпегеѕс 

к [кёльвин] Кеуіп, К ` 

°К {градус Кёльвина] ргад абзоїмі зам вгай 
Кеуіп, °К - 

к, к [кило..] Кіїо, К (ргейх==10°) 

к {кулён} у. Кл 

ка, КА [килоёмпер] КПоатрег, КА 

кб. [кубйческий] сибіс, сир 

квар [киловар] Кіїоуаг, Куаг 

кв, КВ [киловбльт] КИоуо\, КУ 

кв:а, КВА [киловбльт-ампёр] КИоуоцатрег, 
КУА 

квт, КВТ [киловатт] Кіїомай, КУ 

кВт. с Гкиловатт-секунда) КПожаі-ѕесипай, 
КМУ 5 

кет ·сек Ікиловатт-секунда) у. кВт.с 

кВт/ср [киловатт на стерадиён] Кожай ре 
зіегадіап, КҮ /5г 

квт /стер \киловатт на стерадиён] у. кВт/ср 

квт.ч, КВТ-Ч Гкиловатт-час) кідуай-ога, 
КУ 

квт.ч/ккал, кВт-ч/ккал [киловётт-час на 
килокалбрию] КПо\ан-огй ре Кіїосаїогіе, 
куп /Кса! 

квт'ч/т, КВТ-Ч/Т Гкиловатт-час на тонну! 
КПожай-ога ре ‘юпа, куп/ 

кал, кал Гкалбрия) саіогіе, саї 

кал/г, кал/г [калория на грамм] саіогіє ре 
вгат, са!/5 

кал/ (град) [калбрия на грамм-градус] 
саїогіє ре вгат-єгад, са! / (2 2г@) 

кал/град [калбрия на градус) саїогіє ре 
вхай, саї/єтд 

кал/г-К [калбрия на грамм-кёльвин] са- 
іогіе ре вгат-Кеіміп, са1/ (5-К) 

кал/г:°С, кал/ (г.°С). [калбрия на грамм- 
градус Цёльсия] саїогіе ре втат-вгай 
Се1ѕїиѕ, са!/ (в-°С) 

кал/°К [калбрия на градус Кёльвина] са- 
Іогіе ре єгад Кем, са1/° К 

кал/°С [калбрия на градус Щёльсия] са- 
Іогіе ре вгад Сей, са1- °С - 

кал/с [калбрия в секунду) саіогіе ре 5е- 
сипа, са!/з ь 

кал/сек [калбрия в секунду) у. кал/с 

кал/см?, кал/см? [калбрия на кубйческий 
сантимётрі саіогіе ре сепіїтеїти сир, 
саї ст 

кал/(см'-с) [калбрия на квадратньй сан- 
тиметр-секунду саїогіе ре сепіітеїги 
рӣїгаі-ѕесипӣй; саї / (ст: 5) $ 


кал/(см’.с:°С) [калбрия на квадратный 
сантимётр-секунду-градус Цельсия] са!о- 
пе ре сепйтеги рёїігаі-ѕесипай-вгай Се!- 
из, саї/ (сш? -5-°С) 

кал/ (см?.сек) -|калбрия на квадратный 
сантимётр-секунду] У. кал/ (см? -с) 

кал] (см-сек- град) [калория на сантимётр- 
секунлу-градус] саїогіє ре. сепіїтеїги-5е- 
сипад-вгад, са! / (ст.5: вг) 

кал/ (см' ·сек·°С) [калбрмя на квадратный 
сантимётр-секӯнду-градус Цёльсия] у. 
кал/ (см? :с. °С) 

кал/ (см'ч-"С) [калбрия - на сантимётр- 
час-гралус Цёльсия] саїогіє ре сепії- 
теїги-огд-єгай Се1ѕ1иѕ, са!/ (ст-в-°С) 

кал/ (см?.ч.°С) [калбрия на квадратный 
сантимётр-час-градус 'Цёльсия] саїіогіе ре 
сепншетиа рӣігаі-ога-вгай Сеізіцз, са!/ 
(ст?.В:°С) 

кал/ (см-час*°С) Дкалбрия на сантиметр- 
час-градус Цельсия) у. кал/ (см. ч-°С) 

кал/ (см? час ·°С) [калбрия на квадратный 
сантимётр-час-градус Цёльсия] у. кал/ 

(см?.ч-°С) 

кГ Гкилограмм-сйла) у. кгс 

кг, кг [килограмм] КПоргат, Ке 

кГм [килограмм-сйла-метр] кіїовгат-богій- 
теїги, КЕЇ 

кг/м, кг/м [килограмм на ( погонный) метр] 
КИоргат ре тега, Ке/т 

кг-м?, кг-м. [килограмм-метр в квадрате] 
кіїовгат тега раїтаї, КЕ: т 

кг/м, кг/м килограмм на квадратный 
метр] КПоргат ре теїги рӣќгаї, ке/ті 

кг/м?, кг/м’ [килограмм на кубический 
метр] КИовгат ре теіги си, Кв/т? 

кг/мм’, кг/мм? [килограмм на квадратный 
миллимётр] КПовгат ре тійтеїти рёї- 
гаї, кв/ тт” 

кГм/сек [килограмм-сйла-метр в секунду] 
кіїовгать-їогуа-теїги ре зесипай, Ка -т/з 

кг.м/с [килограмм-метр в секунду] Кіїо- 
вгаттеїи ре зесипій, КЕ. 1/5 

кг/@м-с) [килограмм на метр-секунду] 
КПоргат ре тлеги-зесипай, Ке/ (т. 5) 

кг-м'/с Гкилограмм-квадратный метр в се- 
кунду] Кіїобгата-теїги рдїгаї ре зесипай, 
Кр т? /$ 

кг/м'сек [килограмм на метр-секунду] у. 
кг/(м'с) 

кГм/см’ [килограмм-сйла-метр на квадрат- 
ный сантиметрі кіїовгата-Їогуд-теїи ре 
сепітеїги раїтаї, Ка: т/ ст? 

кг/м-ч [килограмм на метр-час] Кіїовгат ре 
теїги-огй, Ке/ т 

кг/м'час [килограмм на метр-час] у. кг/м.ч 

кг/м?.ч [килограмм на квадратный метр- 
час) КПоргат ре теїти рдїгат-ога, КЕ/ тоб 

кг/м? -час [килограмм на квадратный метр- 
час] у. кг/м':ч З 

кгс, КГС [килогрёмм-сйла] КПортат-Ро1(й, 
КЕ 
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кг/с [килограмм в секунду] Кіїовгат ре ѕе- 
сипай, Ке/5 

кг/сек {килограмм в секунду] у кг/с 

кгс-сек/м [килогрёмм-сйла-секунда на 
квадратный метрі у. кгс. сум? | 

кг] (сек-м?) [килограмм в секунду на квад- 
ратный метр) у. кг/(с-м?) 

кгс. сек? [м [килограмм-сйла-секунла в квад- 
рате на метр] у кгс. с? /м 

кгс- мм, КГС:-ММ [килограмм-сйла-милли- 
мётр] КПовгат-ѓогіё-тіШтеїги, каї / тт 

кгс-м, КГС'М килограмм-сйла-метр] у. кГм 

кгс/м?, кгс/м* [килограмм-сйла на квад- 
ратный метр] Кііовгат-ѓогіё ре тени 
рётгаї, квї/т? 

кгс/м?, кгс/м? [килограмм-сйла на куба- 
ческий метр] Кіїовгат-Їогуй ре теїги сир, 
Ккеї / таз 

кг'см, КГ'ЄМ [килограмм-сантимётр] кі- 
іовгат-сепітеїти, Кв · ст У 

кгс/м, кг/м [килограмм-сйла на метр] Кі- 
Іортат-ѓогій ре теїги, Кеї/ т 

кг/см, кг/см [килограмм на сантиметр) Кі- 
1оргат ре сепіїтеїги, КЕ/ст 

кг/см?, кг/см? [килограмм на квадратный 
сантиметрі КИовгат ре сепітеіги рӣїігаї, 
КЕ/ ст? 

кг/см?, кг/см? [килограмм на кубйческий 
сантиметрі Кіїовгат ре сепіітеќги сиб, 
Ке/ ст? 

кг/(с-м) [килограмм на секунду-метр) Кі- 
1оргаш ре ѕесипӣйӣ-теїги, Ко/ ($. т) 

кг/(с-м') [килограмм в секунду на квад- 
ратньй метрі Кйовгат ре ѕесипаіё-теїги 
рійтаї, Кё/ (5-1) 

кгс-м/кг [килограмм-сйла-метр на кило- 
грамм] Кіїовгат-богуй-теїги ре КПоргат 
К. т/ Кв 

кгс. м/(кг.°С) [килограмм-сйла-метр на 
килограмм-грёдус-Цёльсия] КИоргат-Рог- 
ій-теїги ре кіїовгат-дгай Сеізійз, К 
т/ (Кя-°С) 

кгс/мм?, кгс/мм? [килограмм-сйла на квад- 
ратньй миллимётр] кіїовгат-богій ре тіі- 
теїги рдігаї, Кеѓ/тт? 

кгс.м/с [килограмм-сйла-мётр в секунду] 
КПовгат-ѓог{й-теїги ре ѕесипай, Кеї-т/5 

кг/(с-м.Па) [килограмм в сек на 
метр-паскаль) КИоргат ре ѕесипій-теїги- 
разсаї, К8/ ($. т.Ра) 


кгс.м-с? [килограмм-сйла-метр-секунда в 


квадрате] Ккіїовгатл-Гогуй-теїги-5есипай Іа 

рійтаї, Ка’. т-3? 

кгс. м/сек [килограмм-сйла-мётр в секунду] 
у. кгс. м/с 

кгс.м-сек? [килогрёмм-сйла-мётр-секунла 
в квадрате] у. кгс-м-с° 

кгс.м/см? [килогрёмм-сйла-метр на квад- 
ратный сантиметрі Кіїовгати-Рог|й-теїги 
ре сепіітеїги раїтаї, Кеї-т/ст? 

кгс. см/г [килограмм-сйла-сантимётр на 
грамм] кіїовгат-богуа-сепіітеїги ре дгат, 
КГ. ст/8 


463 РКЕЅСОКТАКІ 


кгс. С [килогрёмм-сӣла-секўнда] КПовгат- 
іогід-5есипай, КРГ.5 

кгс-сек {килогрёмм-сйла-секўнда] у кс С 

кгс. с/м* Гкилограмм-сйла-секунда на квад- 
ратный метрі КПовгат-ог{ӣ-ѕесипда ре 
теги ріїгаї, Ке з/п” 

кгс: с2/м Гкилограмм-сйла-секунда в квад- 
рате на метрі кПовгат-ѓог{й-ѕесипаӣ Іа 
рйїгаї ре теги, Кеї-8./ т 

кгс/см?, кгс/см? [килограмм-сйла на квад- 
ратньй сантиметр) кіїоргат-богій ре сеп- 
йтеїги рдігаї, кої /ст 

кгс. с? /м* [килогрёмм-сйла-секунда в квад- 
рате на метр в четвёртой стёпени] Кі- 
Іоргат-Рогуд-весипай Іа рдігаї ре теїги 
іа ршегеа а райга, ког. 52 / пи 

кгс. см/см? [килогрёмм-сйла-сантимётр на 
квадратный сантимётр] Кіовгат-ѓогја- 
сепіїтени ре сепійштеїги раїгаї, Кеі-ст/ 
ст 

кг/м, кг/т. [килограмм на тбнну] КИоргат 
ре копа, Ке/Ї 

кгц, КГЦ Ікилогерці Кіопегі?, КН 

кг/ч [килограмм в час] Кіїовгат ре отй, 
Ке/п 

кг/час [килограмм в час] у. кг/ч 
кд [кандёла] сапдеій, са 

кдж, кДж [килоджбуль] КПојоше, КІ 

кДж/м° [килоджбуль на квадратный метр] 
Кйоіоміє ре шейги рёігаї, КЈ/ т? 

кДж/с [килоджбуль в секунду) Кіїоіоціеє ре 
зесипай, КІ /з 

кдж /сек [килоджбуль в секунду] у. кДж/с 

кд/лк [кандёла на люкс] сапде!й ре №х, 
са/1х 

кд/м? [кандёла на квадратный метр] сап- 
дех ре теїги рёќгаї, сд/т? 

КЕО [коэффициёнт естёственной освещён- 
ности] ѓасіог де Пипипаге пахигаїй 

к. з. [корбткое замыкание] эсипегси 

кип [контрбльно-измерйтельные прибо- 
ры] арагаїе де сопігої $ тйӣѕигӣ ; [коэф- 
фициёнт использования плбщади] соей 
сіепі де иННтаге а ѕиргаѓеќеї 

киаи. [коэффициёнт испбльзования шпӯ 
ров] соеѓісіепі де шіійтаге а вдбигіїог, еѓесі 
де ехріохіе 

кк [килокулбн] у. ккл 

ккал, ккал [килокалбрия] Кіосаїогіе, Ксаї 

ккал/град [килокалбрия на градус] Кіїо- 
саіогіе ре ёгай, Ксаї/рг 

ккал/(град °К) [килокалбрия на градус 
Кельвина] Кіосаїогіе ре вгай Кем, Кса\/°К. 

ккал/кг, ккал/кг [килокалбрия на кило- 
грамм] Кіїосаїогіє ре Кіїовгат, Кксаї / Кв 

ккал/ (кг-град) [килокалбрия на кило- 
грамм-грёдус] КПоса!опе ре КПодгат-вгад, 
ксаї / (К&- вг) ; 

ккал/(кг:К) [килокалбрия на килограмм 
Кёльвин] Кіосаїогіє ре КПодгат Кемп, 
Кксаї / (Кв. К) 
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ккал/кгс [килокалбрия на килограмм-силуї 
КПосаїогіє ре КНоргат-Гог{&, Ксаї/Кої 

ккал/(кг-°С) [килокалбрия на килограмм- 
градус Шёльсия] Кіїосаїогів ре Кіїовгат- 
вгай Се1ѕіцѕ, Ксаї/ (кв/ С) 

ккал/ (кгс-град) {килокалбрия на кило- 
грамм-сйлу-градусі Кіїосаїогіє ре Кіїо- 
вгат-ѓогүа-вгаа, Кса|/ (кеї -рга) 

ккал/м" [килокалбрия на кубйческий метрі 
Кіосаїогіе ре теїги сиБ, Кса!/т3 

ккал/ (м? -град) [килокалбрия на кубйчес- 
кий метр-градусі КПосаІогіе ре теїги сиб- 
вгай, Ксаї/ (п1”. га) 

ккал/(м'ч-град) [килокалбрия на метр- 
час-градус] Кіїосаїогіє ре глеїгц-огй-ргай, 
Ксаї/ (т-һ. ега) 

ккал/ (м? -час) {килокалбрия на квадрАт- 
ный метр-час] Кіїокаїогіє ре теги райга!- 
огё, Кса|/ (т? . п) 

ккал/ (сек-м-град) [килокалбрия в секунду 
на метр-градус] Кіїосаїогіє ре зесипай- 
теїги-ргад, Кса1/ ($- т. рга) 

ккал/ч, ккал/ч [килокалбрия в час] Кіїо- 
саїогіє ре огй, Кса|/в 

ккал/(ч-м') [килокалория в час на квад- 
ратный метр] КіосаІогіе ре огй-теїги 
рӣїќгаї, Кса!/ (в. т?) 

ккал/(ч-м') [килокалбрия в час на кубӣ- 
ческий метрі Кіїосаїогіе ре огӣ-теіги, сир, 
Кса1/ (в. т?) 

ккал/(ч-м-?С) [килокалбрия в час на метр- 
градус Цёльсия] Кіїосаїогіе ре огй-теги- 
вгад Сеїізіцз, Кса1/ (Пт С) 

ккал/(ч.м”.°С) [килокалбрия в час на 
квадратный метр-градус Цёльсия] Кіїо- 
саїогіе ре огі-теіги рдїгаї-ргадй Свізіцз, 
Кса1/ (в: т? С) 

кКл [килокулбн] Кіїосоціоті, КС 

Кл [кулбн] сошоть, С 

кл, кл [килолӣтр] КИойги, КІ У 

Кл/В [кулбн на вольт] сошоть ре уо, С/У 

Кл.м [кулбн-метр] сошотЬ-теіти, С.т 

Кл/м? [кулбн на квадратный метр] сои- 
ІотЬ ре теїги рёігаї, С/т? 

Кл/м° [кулбн на кубический метр] сошотЬ 
ре теги сиб, С/т? 

Кл-м?/(В-с) |кулон-квадратньй метр на 
вбльт-секунду| соціопіб-теїги рйїгаї ре 
уоіс-ѕесипаӣ, С.п?/ (М .5) 

Кл/моль [кулбн на моль] сошоть ре тої, 
С/тої 

клм, клм [килолюмен] Кіїоїитеп, Кіт 

клм'ч, клм:ч [килолюмен-час] КИоштеп- 
ог&, Кіт/п 

КМ [каменный мост] рой аш 2іахгіе де 
ріаїга 

км, км [киломётр] Кіїотеїги, кт 

к/м? [кулбн на квадратный метр] у. Кл/м? 


км’, км? [квадратный киломётр] КПотени 
рёігаї, Ки? 





км', км? 


си, Кт 

к/м? [кулбн на кубӣческий метр] у. Кл/м° 

км/мин, км/мин [киломётр в минуту] Кі- 
Іотеїги ре тіпиї, кт/ тіп 

кмоль, кмоль [киломбль] Кіїотої, Кто! 

км/ч, км/ч {киломётр в час] Кіїотеїги ре 
огӣ, кт/П 

кн, КН [килоньютон! Кіїопемтой, КМ 

кол [колебание] оѕсіПайе 

кол/с [колебания в секунду] озсіїаціє ре $е- 
сипаа - 

ком, кОм [килобм] Кіооһт, К © 

кПа [килопаскаль] Кіїоразсаї, КРа 

к.п.д. [коэффициёнт полёзного дёйствия] 
тапдатепі 

КІ [контрбльно-пропускной пункт] розі 
Че їгесеге зі сопігої 

КРУ [комплёктное распрелелӣтельное уст- 
рбйство] шуа]айе сотріехх де аіѕігібине 

КТП Гкомплектная трансформаторная под- 
станция) ѕибѕѓаўе де ігапѕѓогтаге сотріе- 
їа 

куб Ікубаческий| сиб 

кул [кулбн] у. Кл 

КУСГ [кбмплексный укрупнённый сетевой 
график] згаНс гејеа соогдопаїог 

л, л [литр] іои, 1 

лб, Лб [ламбёрт] ІатБегі, Іа 

ЛВЧ [лӣния высбкой частоты] Шие де 
їпаїй ігесуепій Й 

лк, лк [люкс] Іих, 1х 

ЛКД [лёгкая канётная дорога] геіебегіс 

лк.с [люкс-секунда] Шшх-зесипай, 1х:ѕ 

лк'сек, [люкс-секунла] у. лк-с 

лм, лм [люмен] атеп, іт 

лм/вт, лм/Вт [люмен на ватт] Іштеп ре 
май, шв /\ 

л/мин, л/мин [литр в минуту] ги ре тіпиї, 
І/ тіп 

лм/м', лм/м? [люмен на квадратный метр] 
Іштеп ре теіги рбігаї, а/п? 

лм/(м-рад) [люмен на метр-радийн| Іштеп 
ре теїги-гадіап, Іт/ (т. гаа) 

лм.с [люмен-секунда] штен-зесипай, Іт-5 

лм.сек [люмен-секунда] у. лм:с 

лм-час [люмен-час] Шштеп-огд, па. В 

лм-ч, лм'ч [люмен-час] у. лм-час 

лм/(эрг-с) [люмен на эрг-секунду] Іштеп 
ре ега-ѕесипаа, Іт/ (еге. 5) 

лм/(эрг-сек) [люмен на эрг-секунду] у. 
лм/ (эрг-с) 

Л.Н.С. [лйния наимёньшего сопротивле- 
ния] Іпіє де гетізіелій тіпітй& 

ЛП [лебёдка приводная] ігоііџ де асНопа- 
ге си сотап4а шесашса 

ЛР [лебёдка, ручнёя] моНи шапиа!з 

л.с. лс. [лошадӣная сйла] са]-ршеге, СР 

л/с, л/с [литр в секунду] Шіги ре зесипай, 1/5 

л/сек [литр в секунду] у. л/с 

л.с..ч, л.с,-ч[лошадйная сйла-час] са!-ри 
{еге-ога, СР.һ и 


[кубический киломётр] Кіїотеїги 


« 


л/ч [литр в час] Ійги ре ога, 1/ћ 
л/час {литр в час! у. л/ч 
ЛЭП [лйния электропередачи] 
їгаперогі а епегріеі еіесігісе 
ММ [мёга...] тева, М (ргеїїхе- 100) 
м, м [метр] зтеїги, т; Гмилли...| тії, та (рге- 
вах Ом) 
м?, м? [квадратный метр] теіги рдбгаї, т? 
м?, м5 [кубӣческий метр} шеши сиб, т? 
ма, мА [миллиампёр] тійатрег, тА 
мбар, мбар [миллибёр] тіїїаг, шБаг 
Мв, МВ [мегавбльт] тегаусії, МУ 
мв, мВ [милливбльт| шШуой, ту 
МВА [мегавольтампёр] терауоќатрег, 
МУА 
мв/м, мВм [милливбльт на метр] шШуой ре 
теги, тУ /т 
мвод - ст., м вод. ст. [метр водяного столба] 
теги со]оапа де арё, шН.О 
Мвт, МВт (мегавётт] тшезауай, МҮ 
мвт, мВт [милливатт] штійуай, түу 
Мвт :·ч, МВт-ч [мегаватт-час] тевамаїі-ога, 
МУП 
мг [миллиграмм-сйла] тііргат-ѓогій, теѓ 
мг, мг [миллиграмм] тіїіргат, те 
мг [мёга...] тева, М (ргеїїх-- 100) 
мгв {мегавбльт] у. Мв 
мгва мегавольтамиёр у. МВА 
мгвт [мегаватт] у. Мвт 
мевт-час [мегаваттчас] у. Мвт. ч 
мггц [мегагёрц] у. Мгц 
мгдж [мегаджбуль] у. МДж 
МДж [мегаджбуль] теғајоџе, МЈ 
мг/дм?, мг/дм? [миллиграмм на квадрат- 
ный децимётр] тійвгат ре Чесипеги 
рдїгаї, тё/ат 
мг/л, мг/л [миллиграмм на литр] тііргат 
ре Ійги, 8/1 
мен, мГн [миллигёнри] тііһепгу, шН 
мгс [миллиграмм-сйла] у. мг 
Мгц, МГц [мегагёрц] теваһегіг, МН2 
МЗТ [мётод запряжённого тёла] теѓойа 
согршиі іпсӣгсаї 
м?/Дж [квадратный метр на джбуль] теїги 
рйїтаї ре јоше, т?/Ј 
мин, мин [минута] шіпиї, шт 
м.К [метр-кёльвин] теіги-КеІуіп, ш.К 
МИФ [машйнный информацибнный фонд] 
Ғопа де іпѓогтаўіі Іа саїсиіаїог 26 
мк, мк [микро...] тісго и (ргейх==10 ); 
[микрон] тісгоп, п 
„мк {милликулӧн] шШсошотЬ, шС 
мка, мкА |микроампері тісгоатрег, ЦА. 
Мкал, Мкал [мегакалбрия] терасаіогіе, 
Мса1 
Мкал/ч [мегакалбрия в час] штедасаїогіє ре 
ога, Мсаї/в 
Мкал/час [мегакалбрия в час] у. Мкал/ч 
Мкал/(ч-м”) [мегакалбрия в час на квад- 
ратньй метр] тедасаїогіє ре огё-теїги 
рёігаї, Мса! / (пр-т) 
Мкал/(ч-м?) [мегакалория в час на кубй- 
ческий метр] шебасаюме ре ога-теїги 


піс де 
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сиб, Мсаї/ (в. т?) 

мкбар, мкбар [микробар] тисгоБаг, ибаг 

мкв, мкВ [микровбльт] писгоуо!, пу 

мкет, мкВт [микроватт] тісгожап, ум 

м?.К/Вт [квадратный метр-кельвин на ватт] 
тети рёігаї-Кеіуіп ре май, т“. К/М/ 

мкг, мкг [микрограмм] тісгоргат, ия 

м/кг, м/кг [кубӣческий метр на кило- 
грамм] теїги сиб ре Кіїовгат, тё/Ке 

мкгн, мкГн [микрогёнри] тісгорепгу, иН 

м-кгс, м.кгс [метр-килограмм-сйла] КИо- 
вгат-Рогідй, т-Кої 

мкк [микрокулбн] тісгосошоть, ис 

мкКл [микрокулбн| у. мкк 

мкл, мкл [микролйтр] писгойги, ші! 

м/км, м/км [метр на киломётр] теїги ре 
КПотеїги, т/Кт 

м?/кмоль, м? /кмоль {кубйческий метр на 
киломбль) теїги сиб ре Кіїотої, то / кто! 

МКО [Междунарбдная комйссия по осве- 
шеёнию] Сотіѕіа имегпайопа! йе їебпісй 
а Питта 

мком, мкОм [микробм] тісгопт 

мкс, Мкс [максвёлл] тахуєії, Мх 

мксек [микросекунда] пусгозсвитда, пз 

мкф, мкф [микрофарада] тісгоѓагай, пЕ 

мл, мл [миллилйтр] шИИйги, ті 

млб, мЛб [миллиламбёрт] тіатбБегі, ті а 

Мм, мМ [мегамётр] теғратеіги, Мт 

мм, мм [миллимётр] тійтеїги, шт 

мм’, мм? [квадратный миллимётр] тліїі- 

теги раїтаї, тт“ 

мм?, мм? [кубйческий миллимётр] тіїі- 
теїги си, пип? 

мм вод. ст. мм вод. ст. [миллимётр во- 
дянбго столба] тіїітеїги союаий де арй, 
тт НО 4 

м/мин, м/мин [метр в минуту] теги ре 
тіпиї, шт/тіп 

ммк, ммк [миллимикрбн] ппіїйтісгоп, ти 

мм/м, мм/м [миллимётр на метр] тіїі- 
теги ре теїги, тт/т 

ммоль, ммоль [миллимбль] тійштої, што! 

мм рт. ст. мм рт. ст. [миллимётр ртутного 
столба] тіітеігы соїсапй йе тегсиг, 
тт Не 

м?/(Н.с) [квадратный метр на ньютон-се- 
кунду] шеїги рдігаї ре пеміоп-весипай, 
т?/ (М -5) 

м?/ (н:сек) [квадратный метр на ньютон- 
секунду) у. м'/(Н-с) 

моль [моль] тої, тої 

моль/кг [моль на килограмм] тої ре Кі- 
Іовгат, то! / Ке 

моль/л, моль/л [моль на литр] то! ре Шги, 
01/1 

моль/м? [моль на квадратный метр] шо! ре 
теги рдігаї, тої/т? 

моль/м? [моль на кубический метр] то! ре 
теги сиб, шо|/т 

моль / (с: кг) [моль в секунду на килограмм] 
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то! ре ѕесипӣ&-КіПоргат, т01/ (5- Ка) 

моль/ (с-м?) [моль в секунду на квадрат- 
ный метр] то! ре зесипай-шеги раа, 
тої / ($- т“) 

моль/ (с-м?) [моль в секунду на кубический 
метр] тої ре ѕесипа&-теѓги сиб, тої / ($. 
т") 

Мом, МОм: [мегабм] терот, МО 

мом, мОм [миллибм] тійонт, т О 

МИ [метеорологӣческий пост] розі теїеого- 
Іовіс ; [механйзм привода] тесапіѕт де 
асйопаге 

мп [миллипудз] тііроіѕе, тР 

МПа [мегапаскаль] теваразса!, МРа 

мПа [миллипаскаль] тііраѕса!, тРа 

МПа» [миллинаскаль-секунда] шШразса|- 
зесипаа, тРа,5 

мпз [миллипуаз] х. мп 

мпуаз [миллипуаз] у. мп 

меб, моб [миллистйльб] ппіїїзійь, тб 

ме |миллисекунда) пійізесипай, т 


і 


м/с [метр в секунду] теїги ре зесипай, т/8. 


м/с? [метр на секунду в квадрате] теїги 
ре ѕесипаа Іа рдїгаї, т/з 

м?/с [квадратный метр в секунду) теїги 
раїгаї ре зесипай, т? /ѕ 

м'/с [кубйческий метр в секунду] теїги 
сиб ре зесипій, т? /5 

мсек [миллисекунда] у. мс 

м/сек [метр в секунду] у. м/с 

м/сек? [метр на секунду в квадрёте] у. м/с? 

м'/сек {квадратный метр в секунду] у. м {с 

м/сек [кубический метр в секунду] у. м? /с 

Мт, Мт (мегатбнна] тшераоой, МІ 

м/т, м/т [(погонный) метр на тбнну] теїги 
ре юпа, т/ї 

м/т, м/т | Ркубйческий метр на тбнну] 
теги сиб ре юпё, т 

МУ |магнйтньй усилйтель] атріібісаќог 
тавпейс ; [мотбрная устанбвка] вгир то- 
ог 

мф, мф [миллифарёда]. тііѓагад, те 

н, н [нёно...] папо, п(ргейх=10`°) 

н, Н [ныютон] пеміоп, М 

НИИ [научно-исслёдовательский институті 
іп5ійші де сегсеїаге уши іс 

ним, Н.м [ныютон-метр] пеутоп-теїги, М. т 

н/м?, Н/м? [ныбтон на квадратный метрі 
пеміол ре теїги раїгаї, п/п? 
н/м?, Н/м? [ныбтон на кубйческий метр] 
пеутіоп ре теїги сиб, №/т? 
Н.м-с [ныбтон-метр-секунда] 
шеги-зесипда, М.т-$ 

н-м-сек [ньютон-метр-секунда] у. Н-м:с 

НОТ [научная организация трудё] огғапі- 
тагеа убіпібісй а типсії 

НОТиУ [научная организация труда и уп- 
равлёния] огвапігагеа УШиНйЯсй а типсії 
$1 а сопацсеги 

нс [нёносекунда] папозесипай, пз 

Н.с [ныютон-секунда] пезиоп-зесипай, М.5 


пеуюп- 


Н.с/м Іньютон-секунда на метр] пеміоп 
зесип4а ре теїги, №.5/т 

Н.с/м? [ныютон-секунда на квадратный 
метр] пеуќоп-ѕесипай ре теїги раїгаї, 
№.5/т? 

нсек {наносекӯнда] у. нс 

н.сек [ньютон-секунда] у Н.с 

н-сек/м [ньютон-секунда на метр] у Н-с/м 

н сек/м' [ныбтон-секунда.на квадратный 
метр] у Н.с/м° 

НТД [норматӣвно-технӣческая документа- 
ция] доситепіаціє ипіёісаій де погтаїіує 
терпоіорісе 

нф, иф [нанофарёда] папоѓагай, пЕ 

об/мин, об/мин [оборбт в минуту] гонаНе 
ре тіпиї, гої/ тіп 

ОДС [объединённая диспётчерская систё- 
ма] зізіет йе дїзресег сотаба! 

ОПЗ [объёмно-планирбвочные элемёнты] 
е]етеге де рагіїи зрагіа! 

ом, Ом [ом] опт, О 

ом/км, Ом/км [ом на километр] оһт ре 
КНотеги, 0 /Кт 

ом-м, Ом-м [ом-метр] онтимеи, О.т 

ом.см, Ом'єм [ом-сантимётр] оһт-сепіі- 
теїги, О .ст 

отв/см?, отв/см? [отвёрстий (в сите) на 
квадратный сантимётр] осһіџгі ре сепії- 
теги раїтаї, осбіигі /ст? 

ОУС [опбрная усилйтельная станция] зіаціє 
Фе гадюатрИЙсаге де геегіпій 

н, п {пӣко...] рісо, р (ргейх=10+!?) 

н, П [пуёз] роке, Р 

Па [паскёль] разсаї, Ра 

Па/м [паскёль на метр] раса! ре теги, 
Ра/т 

Па-с [паскаль-секунда] рабса!-зесипа&, Ра-5 

Па-с/м [паскёль-секунда на метр] раѕса!- 
ѕесипіӣ ре теги Ра-5/п 

Па.с/м? [паскёль-секунда на квадратный 
метр] разса1-зесипай ре теги раїгаї, 
Ра-5/т 

ПВХ [поливинилхлорӣд] сіогигі де роїміпії 

ПГРС [промыслбвая газораспределӣтель- 
ная станция] ѕѓајіе репіги гедізігібцігеа 
дати 

ПДК [предёльно допустимая концентра- 
ция] сопсепігаге аїйтіѕіЫ!& тий 

ПДП [проёкт детальной планирбвки] ргоіесі 
де зізіетагігаге деѓаіаіх 

ПЗ [проёктное задание] 1етё де ргоіесі, 
ѕагсіпӣ Фе ргоієсіаге 

пз |пуазі у. п 

ПМК [передвижная механизйрованная ко- 
лонна] соІоапй тесапігаїй шоБиа 

пог.м [погонный метр] шени (Шпіаг) 

ПОС [проёкт организации стройтельства] 
ргоіесі 4е огвапаге а Ішсгйгіїог де соп- 
5ігисрії і 

ППР |пробкт произвбдства раббт] ргоіесі 
Че ехесціїє а шсгйгіїог 

ПСК [пневматйческие стройтельные кон 
струкции) сопѕігисійі рпешпайсе 


М 4.7 

ПТБ [правила техники безопасности, погте 
де їеһпіса зесигии 

ПТО [пункт технического осмбтра] зайе 
де геуїліе ќіеһпісӣ 

ПТУ [профессионёльно-технйческое учй- 
лище] 5соаій їебпісй ргоїезіопаїй 

ПТЭ [правила технйческой эксплуатации] 
зтгисйии де ехріоатаге генбпісй 

ПУЭ [правила устрбйства электроустанб- 
вок] погте де топіаге а гпзіаіаційог еес- 
(се 

пф, пф |пикофарада| рісоїагадй, рЕ 

ПЭ |полизтилен| роїегіепа 

рад, рад [радиён] гайіап, гай 

рад/с [радиён в секунду] гайіап ре ѕесипай, 
гад/8 

рас Градиан на секунду в квадрате] га- 
Фап ре зесипай Іа раштаь, гаа /5? 

рад/сек [радиан в секунду] у рад/с 

рад/сек? [радиён на секунду в квадрате] 
у. рад/с? 

РД [рулёжная дорбжка] ріѕій де гшаге 

РММ [разббрный металлӣческий мост] 
ро теїаїс детопіабії, Грембнтно-меха- 
нӣческая мастерская] агеіїег тесапіс де 
герагайе 

РОУ [редукцибнно-охладйтельная устанбв- 
ка] шуа]айе де гасіге ргіп дезгіпдеге 

РРЛ [радиорелёйная линия] Шие е га 
Фіогеіси 

РТС [ручная телефонная станция] сепіга- 
1а їеІеѓопіса тапиа!а 

РЧ [рабочие чертежй] асѕепе е ехесціє 

с, с [санти...] сепії, с (ргейх=10 7) 

с [секунда] ѕесипаё, $ 

сб, сб [стйльб] 51, 56 

СВ |средства взрывания] Фізрогіїує де ар- 
гіпдеге а ехріогіуціці 

св [свеча] сапаеій, са 

св/м” [свеча на квадратньй метрі сапае!& 
ре теїги рдїгаг, сд/тп? 

св-сек [свечё-секунда] сапасід-зесипай, сӣ. ѕ 

сг, сг [сантиграмм] сепіїдгат, св 

СЕВ [систёма едйного врёмени] ѕіѕіет де 
іадісаге ипцага а Итрии 

сек [секунда] у. с 

СИФ [справочно-информацибнный фонд] 
Ғопа де іпѓогтаўі 

сим [сименс] ѕіетепѕ, 5 

См [сйменс] у сим 

См/м [сйменс на метр] зіетеп5 ре шеи, 
$/т 

см, см [сантимётр] сепіїтеїги, ст 

см’, см? [квадратный сантиметр) сепії- 
теги рйїгаї, сш? 

см’, см? [кубический сантиметрі сепн- 
теїги сцЬ, ст? 

см? /г, смЗ/г [кубический сантимё на 
грамм] сепіїтеїги сиб ре вгат, ст°/= 

см/мин, см/мин [сантимётр в минуту] сеп- 
їтеїи ре тіпиі, ст/тіп 

см/с [сантимётр в секунду] сепіїтеїги ре 
зесипай, ст/5 
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см/с? [сантимётр на секунду в квадрате] 
сепіїтеїгц ре 5есипай Іа рйігаг, ст/8? 

см/сек [сантимётр в секунду] у. см/с 

см/сек? [сантимётр на секунду в квадрате] 
у см/с? 

сн, сн [стен] ѕїепа, 5п 

СНиП [стройтельные нбрмы и правила] 
погте $ гевий іп сопугиси 

сп, СП |сантипудз| сепііроіѕе, сР 

ср [стерадиён] ѕїегайіап, 5г 

сст, сСт [сантистбкс] зепизюКез, с$1 

ст, Ст [стокс] зоКез, $1 

стер [стерадийн] у ср 

стр-во [стройтельство] сопѕігисіе 

строит. [стройтельный] де сопугисйе 

СУВ [самопйсец Уровня воды] Іітпіягаї 

СФР [смётно-финансовый расчёт] аеуіг 
бпапсіаг 

т Т [тёра...] їега, Т (ргейх=10”) 

т, т [тбнна] юпа, 1 

т/год [тонн в год] топе ре ап, /ап 

т.км, т.км [тбнно-киломётр] топё-КИо- 
теги, ё. Кт 

т/км, т/км [тбнна на киломётр] юп& ре 
КПотеїги, 1/Кт 

тл, Тл |тбсла| тезіа, Т 

т.м, т-м [тбнно-метр] їопа-теїги, Е т 

т/м, т/м [тбнна на погонный метр] гопдй 
ре теги Ншаг, {/ т 

т/м', т/м? [тонна на квадратный метр] 
‘опа ре теги раётат, 1/т° 

т/м', т/м? [тбнна на кубический метр] гопй 
ре теїги сиб, 1/т? 

ТП [трансформаторный пункт] розі йе ігапѕ- 
іогтаге 

ТРВ [вёнтиль, терморегулирующий] уепії! 
{егтогевиаюг 

ТРП [технораббчий проёкт] ргоіесі генпіс 
де ехесийе 

тс, тс [тбнна-сйла] гопд-Гогій, Е 

ТХУ [термохимйческая устанбвка] іпзіаіа- 
Пе 1егтоспитиса 

ТЭН [трубчатый электронагреватель] ара- 
гаї де 1исё]ге еЈесігісӣ си еуі 

ТЭО [тёхнико-экономйческое обосновёние] 
там їеһпісо-есопотіс 

ТЭП [тёхнико-экономйческие показётели] 
іпдісатогі їеһпісо-есопотісі 

ТЭЦ [теплоэлектроцентрёль] сепігаїй еісс- 
сготегтісй 

УВВ [уровень высбких вод] піуєіші ареїог 
тан 

УМО (уровень мёртвого объёма] шуеи! 
уоіїцтиіці тогі 

УНВ [уровень нйзких вод] піуєіші ареог 
пс 

УСН [укрупнённые смётные нбрмы] погте 
Пе 4еу!2 сотазаїе 

УТП [унифицӣрованный типовбй пролёт] 
Яеѕсһійеге Прігаїа ипіїісаїй 

УТС [унифицӣрозанная типовая сёкция] 
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зесНипе бір, ии са{а 
Ф, ф [Фёмто..] Гетю, Е(ргейх==10 7) 
Ф, ф [Фарада] Гагаа, Е 
ф-ср/м [фарада-стерадиан на метр] іагай- 
зіегадіап ре теги, Е -ѕг/т 
ф.стер/м [фарада-стерадийн на метр] у. 


ф-ср/м 
М ф/м [фарӣда на метр] ѓагаа ре теги, 
В/т 


х-ка [характеристика] сагасіегіѕіісё 

х.х. [холостой ход] шегз іп #01 

оц [градус Цёльсия] гай Сеізіц», °С 

ц, ц [центнер] сбіпіаї, а 

ЦТП [центральный тепловой пункт] рипсі 
гегтіс сепіта! 

ЦНИМ [центральный наўчно-исслёдова- 
тельский институт} іпѕіиї сепіга! де сег- 
сеѓаге илийсй 

ЦУС [центрёльная усилӣтельная станция] 
зіаціє сепігаїй де атріїйсаге 


ч [ча ч 

час {часі у. ч х 

чел-ч, чел-ч [человёко-час] от-ога, от. В 

черт [чертёж] Фезеп 

з [эрг] єго, еге 

з, З [эрстед] оегзієд, Ое 

эвм [электобыная вычислӣтельная машй- 
на] шадий еіесігопісй де саїісиі, саїсціа- 
Хог еіесігопіс 


ЭГ [экскаватор, гусеничньй| ехсауаїог ре 


зепіе 

ЗК (экскаватор, ковшбвой] ехсауаїог си 
сира 

эрг/с [эрг в секунду] еге ре зесипай, егр/ѕ 

зрг/(с-єм') [эрг в секунду на квадратный 
сантимётр] егё ре зесипай-сепитеги 
рйігаї, ег8/ (5 ст”) 

эрг/сек [эрг в секунду] у. эрг/с 

эрг/(сек-см?) {эрг в секунду на квадрат- 
ный сантиметрі у. зрг/(с-см') 

зрг/см?, эрг/см? [эрг на кубический санти- 
метр] еге ре сепіітеїги сиб, егв/ст? 


ж! Ў 


/ 


ДЛЯ ЗАМЕТОК -4. РЕМТВО ОВЗЕВУАТИ 








ТВО ОВЗЕВУАТИ 











= 


СЛОВАРЬ 
РУССКО-РУМЫНСКИЙ СЛОВАРЬ СТРОИТЕЛЯ 


(на русском и румынском языках) 


277012, Сбізіпйи, эт. иКоузкі, 42. 
Ведасііа Ргіпсіраїй а Епсісіоредіеі 


Кедасіа де аісіопаге 


Зеїа гедасйе! А. Јилвћіеѓи. 
Ведасюм 2. Согайо, І. Сготоу, М. Іѕас, № Нняеа, Т Оргеа. 
Ведасог агіѕііс О. Сојосаги. 
Ведасіог їіећпіс №. Ааејсйі. 


Согесіогі И Могаги, А. 5ітаїап, Т Иїгзсћі 





